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INTRODUCTION 


The  Infrared  Astronomical  Satellite  (IRAS)  surveyed  over  96%  of  the  celestial  sphere  at 
12,  25,  60,  and  100  pm,  reliably  detecting  245,889  point  sources  and  16,740  extended 
sources  smaller  than  8\  A detailed  description  of  the  IRAS  mission,  the  instrument,  and  the 
data  reduction  procedures  is  given  in  the  Explanatory  Supplement  to  the  IRAS  Catalogs  and 
Atlases,  volume  1 of  this  series,  hereafter  referred  to  as  the  Supplement.  Information  on  the 
point  sources  is  presented  in  volumes  2 to  6 of  this  series.  As  discussed  in  Chapter  XII  of 
the  Supplement  , the  data  reported  in  this  printed  version  refer  to  Version  2.0  of  the  Point 
Source  Catalog.  The  Small  Scale  Structure  Catalog  (volume  7)  lists  the  properties  of  the 
extended  objects  smaller  than  8'. 

Volumes  2-6  present  in  abbreviated  form  the  results  of  the  IRAS  point  source  survey. 
For  each  source,  information  is  presented  about  its  position  (equinox  1950,  epoch  1983),  its 
brightness  in  the  four  IRAS  wavelength  bands,  and  its  possible  association  with  objects  in 
other  astronomical  catalogs.  Various  cautionary  flags  warn  the  user  of  such  deleterious 
effects  as  confusion  with  neighboring  sources  and  with  extended  100  pm  emission,  hereafter 
referred  to  as  “cirrus”. 


Format  of  the  Point  Source  Catalog 

The  organization  of  this  printed  version  of  the  catalog  and  the  meaning  of  each  column 
are  described  briefly  below.  A more  detailed  discussion  appears  in  Section  X.B  of  the  Sup- 
plement. 

The  sources  in  the  catalog  have  been  arranged  in  10°  wide  declination  bands  within 
which  sources  are  presented  in  order  of  increasing  right  ascension.  Table  I gives  the  declina- 
tion bands  for  each  volume  of  the  catalog. 


Table  I 

Declination  Ranges 

Volume 

Declination  Range 

2 

30°  < 6 < 90° 

3 

0°  < 5 < 30° 

4 

-30°  < 6 < 0° 

5 

-50°  < 6 < -30° 

6 

-90°  < 6 < -50° 

Each  page  of  the  catalog  lists  the  properties  of  100  sources  with  positions  in  the  range 
given  at  the  top  of  the  page.  Each  page  catalog  is  divided  into  five  major  areas:  position, 
number  of  sightings,  flux  density,  uncertainties  and  cautionary  flags,  and  associations. 


Position 

Column  1:  Name.  The  IRAS  name  for  a source  is  derived  from  its  position  (equinox 

1950,  epoch  1983)  by  giving  the  hours,  minutes,  and  tenths  of  minutes  of  right  ascension 
and  the  degrees  and  minutes  of  declination.  For  sources  so  close  together  that  this  scheme 
would  have  resulted  in  duplicate  names,  letters  of  the  alphabet  were  appended  to  the  names 
to  distinguish  between  them. 

Columns  2 and  3:  a and  5 ( Supplement  V.B.,  VII.C.)  The  precise  IRAS  position  for  S' 
source  is  obtained  by  combining  the  position  information  contained  in  the  IRAS  name  witlr 
the  seconds  of  time  of  right  ascension  and  the  seconds  of  arc  of  declination  given  in  these 
columns.  The  position  was  derived  by  a weighted  average  of  the  positions  obtained  in  each 
of  the  detected  wavelength  bands. 

Column  4:  Galactic  Coordinates.  The  galactic  coordinates,  l"  and  b" , of  the  source, 

are  listed  to  a precision  of  1 °. 

Columns  5 to  7:  Position  Uncertainty  (Supplement  V.D.9,  VII.C.)  The  uncertainty  rn 

the  position  of  an  IRAS  source  is  defined  by  an  ellipse  of  semi-major  axis  (SMAJ)  and 
semi-minor  axis  (SMIN),  expressed  in  arcsec,  that  encloses  the  true  position  with  95% 
confidence.  The  orientation  of  the  major  axis  is  expressed  in  degrees  east  of  equatorial 
north  (0). 

Number  of  sightings 

Column  8:  Number  of  Sightings  (Supplement  III.C,  V.D.)  Each  source  in  the  catalog 

had  to  be  detected  repeatedly  on  multiple  passes  of  the  satellite,  on  time  scales  of  seconds, 
hours,  and  weeks.  The  number  of  times  a source  was  seen  on  the  hours  time  scale  (an 
hour-confirmed  sighting  or  HCON)  is  given. 

Flux  Density 

Columns  9 to  12:  Flux  Density  (Supplement  V.H.5,  VI.C.)  The  flux  densities  of  a 

source  in  the  four  bands  are  expressed  in  Jansky  (1  Jy  = 10 ~26Wm  -Hz  ').  A blank  after 
the  flux  density  denotes  a high  quality  measurement,  a colon  (:)  denotes  a moderate  quality 
measurement,  and  an  “L”  denotes  an  upper  limit  that  is  an  estimated  3o  limit  in  uncon- 
fused regions,  but  which  may  be  considerably  larger  than  this  in  confused  areas.  __ 

As  described  in  detail  in  the  Supplement  (VI.C),  the  broad  wavelength  responses  of  the 
IRAS  filters  make  the  values  quoted  in  the  catalog  correct  for  only  one  intrinsic  energy  dis- 
tribution. The  IRAS  calibration  assumes  that  flux  density  is  inversely  proportional  to  fre- 
quency. Flux  densities  for  sources  with  energy  distributions  different  than  this  must  be 


corrected  by  dividing  the  flux  density  quoted  in  the  Catalog  by  a factor,  K,  which  depends 
on  the  intrinsic  energy  distribution  of  the  source  and  can  be  as  large  as  1.5.  Values  of  A for 
representative  blackbody  and  power  law  distributions  are  given  on  the  endpapers  of  each 
volume. 

Flags 

Column  13:  Flux  Density  Uncertainties  (Supplement  V.H.5,  VII. D.)  The  relative 

uncertainties  in  the  four  flux  densities,  5/v//v,  are  encoded  as  given  in  Table  II  for  12,  25, 
60,  and  100  pm  (left  to  right). 


Table  11 

Flux  Density  Uncertainties 

Code 

5/v//v 

A 

0.00  to  0.04 

B 

0.04  to  0.08 

C 

0.08  to  0.12 

D 

0.12  to  0.16 

E 

0.16  to  0.20 

F 

> 0.20 

Column  14:  Correlation  Coefficient  (Supplement  V.C.)  A correlation  coefficient  is 

given  for  each  band  which  characterizes  in  a least-squares  sense  how  well  the  signature  of  the 
source  matched  the  signature  of  a “perfect”  point  source.  The  value  is  encoded  such  that  a 
correlation  coefficient  of  100%  = A,  99%  = B...87%  = M for  12,  25,  60,  and  100  pm  (left  to 
right). 

Column  15:  Variability  (Supplement  V.H.5,  VII.D.)  The  probability  that  a source 

showed  correlated  variations  at  12  and  25  pm  is  given  as  an  integer  0 to  9 corresponding  to 
probabilities  of  0.0  to  > 0.9. 

Column  16:  Confusion  Flags  (Supplement  V.H.4,  X.B.)  Each  digit  of  this  ten-digit 

number  encodes  a different  cautionary  flag. 

(1)  CIRRUS  1 - Number  of  sources  observed  only  at  100  pm  within  1 square 
degree  of  the  source.  Values  greater  than  unity  indicate  the  possibility  of  con- 
tamination by  cirrus. 

(2)  CIRRUS  2 - Ratio  of  a source’s  100  pm  brightness  to  the  average  cirrus  bright- 
ness within  1 square  degree. 
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(3)  Confusion  - A flag  indicating  possible  confusion  with  a neighboring  source. 
Flag  is  hex  encoded  by  band  with  12  pm  = bit  1 (LSB),  25  pm  = bit  2,  60  pm 
= bit  3,  100  pm  = bit  4 (MSB),  so  that,  for  example,  a value  of  hex(A)  = 
binary  (1010)  denotes  the  presence  of  confusion  at  25  and  100  pm. 

(4)  Number  of  hours-con firmed  point  sources  within  1 square  degree  of  the  source. 

(5)  Number  of  weeks-confirmed  point  sources  within  1 square  degree  of  the  source. 

(6-9)  SES1  -Number  of  hours-confirmed  small  extended  sources  within  1 square 

degree  of  the  source  in  each  band. 

(10)  High  source  density  - A hex-encoded  flag  which  indicates  whether  the  source  is 
in  a region  of  high  source  density  so  that  more  stringent  rules  were  applied  to 
the  source  for  inclusion  in  the  catalog  ( Supplement  V.H.6). 

Column  17:  Low  Resolution  Spectrum  (Supplement  IX. D.)  A two-digit  number 

characterizes  the  properties  of  a low-resolution  spectrum  made  of  bright  sources  in  the  8 
to  22  pm  region. 

Column  18:  Small  Seale  Structure  Flag  (Supplement  V.E.)  This  flag  (called  SES2  in 

the  Supplement)  denotes  the  association  of  the  point  source  with  a weeks-confirmed 
extended  source.  The  presence  of  such  a source  may  indicate  that  the  point  source  flux 
density  is  an  inaccurate  representation  of  the  source  in  that  band.  The  flag  is  hex 
encoded  by  band  as  elaborated  in  the  description  of  column  16. 

It  should  be  noted  that  because  of  stringent  rules  for  reliability  not  all  weeks- 
confirmed  sources  referred  to  by  this  flag  correspond  to  entries  in  the  Small  Scale  Struc- 
tures Catalog.  The  user  is  referred  to  the  introduction  of  that  catalog  (volume  7)  for 
details. 

Associations 

Column  19:  Number  of  Associations  (Supplement  V.H.9,  VII.  G,  X.B.)  The  number 

of  different  catalogs  in  which  positional  associations  with  the  IRAS  source  were 

found.  In  the  event  of  several  associations,  only  one  association  is  given.  An  asterisk  in 
this  column  indicates  that  the  source  is  also  found  in  the  IRAS  Serendipitous  Survey 
Catalog. 

Column  20:  Catalog  Number.  One  of  the  catalogs  in  which  a source  was  found  is 

encoded  according  to  Table  III  (see  Supplement , Table  V.H.l). 

Column  21:  Name  and  Type.  The  name  of  the  source  in  the  listed  catalog  is  given 

along  with  ancillary  information  such  as  the  spectral  type  of  a star  or  the  Hubble  type  of 
a galaxy. 
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Column  22:  Separation.  The  separation  between  the  IRAS  and  associated  catalog 

positions  is  given  in  arcsec. 

Column  23:  Magnitude.  The  magnitude  (usually  in  units  of  decimag)  or  other 

quantitative  information  about  the  associated  source  is  given  (see  Supplement,  Table 
X.B.4,  for  details). 


Catalog  Number 

Table  III.  Catalogs  Used  for  Associations 
Catalog  Name 

# Sources 

1 

General  Catalog  of  Variable  Stars 

6,739 

2 

Dearborn  Observatory  Catalog  of  Faint  Red 

Stars 

10,508 

3 

Air  Force  Geophysical  Laboratory  Four-Color 

Survey 

3,359 

4 

Two  Micron  Sky  Survey 

5,384 

5 

Globule  List 

578 

6 

Second  Reference  Catalog  of  Bright  Galaxies 

2,047 

7 

Early  Type  Stars  with  Emission  Lines 

1,047 

8 

Equatorial  Infrared  Catalog 

879 

9 

Uppsala  General  Catalog  of  Galaxies 

3,497 

10 

Morphological  Catalog  of  Galaxies 

6,742 

11 

Strasbourg  Planetary  Nebulae 

928 

12 

Zwicky  Catalog  of  Galaxies  and  Clusters 

5,639 

13 

Smithsonian  Astrophysical  Observatory  Star 

Catalog 

34,610 

14 

ESO/Uppsala  Survey  of  the  ESO  (B)  Atlas 

4,500 

15 

Bright  Star  Catalog  - 4th  edition 

5,151 

16 

New  Catalog  of  Suspected  Variable  Stars 

3,678 

17 

General  Catalog  of  Cool  Carbon  Stars 

1,834 

18 

Catalog  of  Nearby  Stars 

638 

19 

General  Catalog  of  S Stars 

483 

20 

Parkes  HII  Region  Survey 

887 

21 

Bonn  HII  Region  Survey 

508 

22 

Catalog  of  CO  Radial  Velocities 

864 

23 

Catalog  of  Dark  Nebulae 

5,815 

Comparison  Catalog  of  HII  Regions 
Catalog  of  Star  Clusters  and  Associations 
Catalog  of  Bright  Diffuse  Galactic  Nebulae 
Untersuchungen  Uber  Reflexionsnebel  am 
Palomar  Sky  Survey 
A Study  of  Reflection  Nebulae 
Catalog  of  Southern  Stars  Embedded  in 
Nebulosity 

(total) 

24 

Two  Micron  Sky  Survey  with  Improved  Positions 

1,698 

25 

Catalog  of  Dwarf  Galaxies 

25 

26 

Arp  Atlas  of  Peculiar  Galaxies 

162 

27 

Galaxies  with  an  Ultraviolet  Continuum 

628 

28 

Catalog  of  Extragalactic  Radio  Sources 

29 

29 

Veron  Catalog  of  Quasars  and  Active  Nuclei 

331 

30 

Zwicky  Lists  of  Galaxies 

338 

31 

Atlas  and  Catalog  of  Interacting  Galaxies 

149 

32 

IRAS  Small  Scale  Structure  Catalog 

8,713 

39 

Ohio  State  University  Radio  Sources 

2,241 

40 

University  of  Michigan  Spectral  Atlas 

6,196 

41 

IRAS  Serendipitous  Survey  Catalog 

8,559 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 


Declination:  +80°-  + 90° 
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’Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  11h21m508-13h41m429 


Position  (1950) 


Declination:  +80°- +90° 


e _ . . (Not  Color  Corrected) 

Galactic  Uncertainty  C ™ _ im  ~ 

8 a 8 Coords  SMJ  SMN  8 0 12  25  Pm  60  100  FI 


11210  + 8346 
1 1 222 + 8234 
11232  + 8915 
11233+8320 
11285  + 8240 
11288  + 8458 
11295  + 8011 
11315  + 8553 
11360  + 8801 
11371+8106 

11423+8530 
11436  + 8649 
11460  + 8616 
11529  + 8030 
11544  + 8223 
11575  + 8559 
11577  + 8107 
11577  + 8624 
11582  + 8551 
11591+0028 

12000  + 8606 
12004  + 8442 
12010  + 8157 
12011+8642 
12021+8551 
12038  + 8022 
12040  + 8158 
12040  + 8436 
12057  + 8531 
12067  + 8644 

12069  + 8037 
12077  + 8131 
1 2087  + 8159 
12097  + 8712 
12110  + 8354 
12114  + 8632 
12123  + 8305 
12148+8751 
12148  + 8758 
12155  + 8643 

12159  + 8332 
12166  + 8725 
12169  + 8412 
12196  + 8257 
12199  + 8546 
12210-8355 
1221 1 -+  8426 
1 2235 -r  8034 
12236  + 8532 
12247  + 8409 

12254  + 8027 
12317  + 8250 
12330  + 8334 
12333  + 8145 
12411  +8411 
12413  + 8322 
12433 + 8837 
12436  + 8011 
12457  + 8341 
12462  + 8432 

12467  + 8440 

1 2476  + 8236 

12477  + 8040 

12486  + 8330 

12487  t 8341 
12500  + 8125 
12515  + 8609 
12522  + 8109 
12524  + 8019 
12536  + B247 

12563+8144 
12565  + 8323 
12571  i 8422 
12583  + 8755 

12592  + 8108 

12593  + 8023 
13003  +8017 
13032  + 8521 
13036  t 8746 
13078  + 822 2 

13078  + 8003 
13095  + 8453 
131 19  + 8044 
13153  + 8458 
13165  + 8135 
13197+8547 
13202  * 8551 
13202  + 8556 
13244+8445 
13246  + 8343 

1 3302  t 8032 
13320  + 8025 
13350  r 8614 

13353  + 8654 

13354  + 8411 
13357  f 8046 
13393  + 8701 
13407  +8118 
13410  ^ 8000 
13417-  8633 


(S)  O i b o o O N 

50.6  37  126  + 33  28  20  64  3 

14.1  52  126  + 34  82  27  149  3 

14.8  25  123  + 28  52  21  163  3 

19.3  30  126  + 34  58  16  149  4 

34.6  26  126  + 34  56  10  150  3 


V L C 

Flux  Carr  A Confusion  R S A Sep 

Uncs  Coef  R Flags*  S 2 # T Name  Type  O Mag 


48.2  60  125  + 32 
30.1  35  127  + 37 
32.0  47  125  + 31 
2 8 36  124  + 29 
7.7  20  126  + 36 


27  7 152  3 

17  4 149  4 

55  20  158  3 

87  21  166  2 

35  11  74  3 


125  + 32  134 

124  + 30  39 

124+31  99 

126  + 37  20 

125  + 35  44 

124  + 31  39 

125  + 36  21 

123  + 29  20 

124  + 31  68 

126  + 37  52 

124  + 31  43 

124  + 33  78 

125  + 35  35 

124  + 31  55 

124  + 31  37 

125  + 37  41 

125  + 35  50 

124+33  33 

124+32  71 

124  + 31  43 


38  159  2 

19  162  3 
18  162  2 

5 157  4 
34  155  2 

18  172  2 
5 157  4 
5 169  4 

34  163  2 

20  156  3 

13  167  3 

19  160  3 
13  159  2 
19  177  3 

8 166  3 
18  157  4 
12  159  3 
24  160  2 
24  168  2 
12  169  3 


58  14  160  2 

62  15  159  3 


57  33  169  2 

72  27  163  3 

40  8 178  2 

42  13  175  2 


54.1  35  124  + 34  69  15  161  2 

42.0  38  123  + 30  43  9 1 3 

56.7  24  124  + 33  35  23  162  4 

38.8  40  124  + 34  56  12  166  2 

56.9  43  124  + 32  61  18  173  3 

4.9  40  124  + 33  19  8 170  5 

9,1  46  124  + 33  45  10  87  4 

33.1  1 124  + 37  30  7 164  4 

37.6  43  124  + 32  53  8 174  3 

47.2  4 124  + 33  29  8 170  4 

30.0  7 124  + 37  34  11  167  4 

44.9  24  124  + 35  24  5 169  3 

4.9  29  124  + 34  56  8 171  2 

23.1  59  124  + 36  31  5 164  4 

10.9  5 123  + 33  81  23  171  3 

22,0  25  123  + 34  89  36  170  2 

10.7  49  123  + 29  24  9 179  3 

39.2  60  123  + 37  39  6 166  4 

44.8  13  123  + 34  38  11  172  3 

16.7  19  123  + 33  24  9 177  5 


46.3  11  123  + 33 
40.9  8 123  + 35 

46.6  31  123  + 37 

36.7  7 123  + 34 

44.1  7 123  + 34 

3,3  21  123  + 36 

30.7  42  123  + 31 

15.1  55  123  + 36 
25  1 28  123  + 37 

38.1  22  123  + 35 

21.3  46  123  + 36 

35.0  55  123  + 34 
7.1  20  123  + 33 

21.4  8 123  + 29 

14.4  48  123  + 36 

23.8  12  122  + 37 

21.8  44  1224  37 

13.3  34  123  + 32 

36.1  24  123  + 30 
48  0 47  122  + 35 

53.4  28  122+37 

31.1  47  122  + 32 
56  6 15  122  + 37 

18.3  12  122  + 32 

33.7  41  122  + 36 
44  7 42  122  + 32 

12.7  9 122  + 32 

13.5  60  122  + 31 
27  5 51  122+33 
417  17  122  t 34 

17.7  18  121  + 37 
4.9  18  121  t 37 
4.8  58  122+31 

20.0  56  122+30 

27.3  5 122  + 33 

425  2 121  +36 

23  4 3 122  +30 

47  8 37  121  + 36 

4 3 29  120  + 37 
42  6 41  122  + 31 


36  18  170  4 

24  17  169  3 

30  8 170  4 

36  35  38  3 

24  9 172  3 

40  33  169  2 

91  31  52 

82  39  166  2 

72  17  166  2 

42  8 176  3 

69  36  168  2 

45  39  32 

43  11  176  4 

22  9 5 4 

64  13  173  3 

30  15  96  4 

23  10  172  4 

40  22  8 2 

36  10  9 4 

60  33  173  2 

51  8 174  3 

20  6 5 4 

26  3 175  4 

41  9 99  4 

60  39  179  2 

39  32  76  3 

39  26  4 2 

45  29  179  2 

24  3 10  5 

27  9 2 3 

26  9 178  4 

31  10  180  4 

29  17  92 

45  20  17  4 

39  17  53 

44  11  179  4 

23  15  14  4 


1.95  C KF  C 9601000106 

1.06  C K E 1600000000 

1.65  D C 9600000008 

1.84  C HB  9600000008 

.95  BF  FBC  3600000000 

5.48L  D DFM  9400000008 
1.1 4L  BBC  ABDF  0 0400001000 


1.68  B KK  C 

1.98  E JL  B 

2.23  BB  BB 

1.06  C J KF 

1.76  D HK  C 

134  C C FD 

6.67  BBB  KBAA 

1.51  D KG  E 

1.54L  C LD 
1.00L  BBC  AAC 
5.05  CCBB  F C A A 

1.93  D D 

1.60  CMC 


E J B 
EEE 

C C B 
B I 
B L J FC 
3 BC 
F L G 
C K D 
3 C 


2.14L  D 

1.36  DD 

1.00L  BB 
7.15L  C 


H CC 
D BG 
AAI 
E J 

E HBC 
C J D 
C I F 
D DH  B 
CM 
D 


2.10L  D C 

6.17L  C K E 

1.69  F N FC 

1.62  C LJ  B 

2.13  C GB 

4.53L  C BE  E 

4. SSL  B F BH 

3.71  EBB  K A A 

2.53  C C 

4.03L  BC  ABN 

1.14:  BC  HCA 

4.48  BBCC  BA  A A 

1.60  F LCF 

1 .00L  B F 0 G 


1.03L 

BF 

BDN 

1.69 

C 

M B 

1.72 

C 

FM  D 

1.00L 

B 

DK 

1.33 

C 

D 

1.01  L 

c 

BG 

.84 

c 

D 

1.30 

c 

B 

83 

c 

G 

1.32L 

D 

D 

2.26L 

B 

AF  ME 

1.06 

C 

1 F 

.95 

C 

F 

94 

CF 

EB 

5.16L 

BC 

A DGK 

1.46L 

C 

Et  J 

1.75 

CC 

K DB 

2.31 

BB 

LBB 

1.89 

C 

K B 

4.55L 

B 

L HB F 

1.02 

C 

1 G 

1.30: 

CC 

J CC 

3.54 

BBC 

E AAA 

1.00L 

BE 

ABJ  1 

1.77: 

BE 

MMBC 

.78 

D 

J F 

1.50 

C 

LE  D 

1.07 

D 

EF 

1 81 

E 

M F 

3.57 

CBC 

L BB  A 

1.00L 

BF 

ADK 

1.001 

BD 

ABG 

2.16 

BC 

BA 

1.71L 

E 

L FC 

2.76 

D 

J B 

243 

C 

J GB 

1.42 

DC 

K DB 

228 

D 

NKB 

1 001 

B 

BEG 

1.00L 

DC 

BBL 

1.39 

C 

L B 

7501000000 

9600001008 

1401000120 

6501000000 
9600000028 
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3444  K3 

4 

80 

20425  + 8104  I 

33.1 

24 

114  + 23 

56 

23 

138 

2 

25L 

57L 

.40L 

2.47 

C 

E 

9580000120 

8 

1 

32 

X2041  + B10 

103 

8 

20450  + 8806 

4.4 

12 

121+26 

10 

3 

149 

6 

5.35 

228 

.41: 

5.20L  1 

BBD 

AA  D 

9 

9420000108 

1 

1 

X UMI 

11 

3 

20453  + 8425  1 

22.3 

8 

118  + 25 

44 

33 

110 

2 

25L 

.54L 

40L 

1.32 

F 

NE 

9400200360 

4 

20469  + 8318  ! 

57.4 

44 

117  + 24 

35 

24 

156 

3 

25L 

25L 

.40L 

1.74 

C 

LB 

7500000050 

8 

1 

32 

X2046  + 833 

72 

8 

20494  + 8332  J 

25.9 

56 

117  + 24 

38 

6 

127 

2 

.21 

.51 L 

.40L 

1.06L  i 

C 

CL 

4500010000 

1 

13 

3464  K0 

8 

87 

20499  + 8021  i 

55.7 

56 

114  + 22 

16 

5 

144 

2 

3.89 

.92 

.40L 

1.08L  1 

BC 

AA 

0 

0500001000 

5 

13 

3467  KO 

4 

55 

20510  + 8241 

0.6 

41 

116  + 24 

133 

B 

27 

4 

25L 

25L 

.40L 

1.40 

C 

9583000010 

•Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Smail  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  20h53m13*-22h43m01s 


Declination:  +80°-  + 90° 


Position  (1950) 


Name 

a 5 

h m » r 

a 

(s) 

6 

n 

Galactic 
Coords 
1 b 

20532  ^8708 

13.1 

6 

120+26 

20537  + 8737 

44  4 

25 

121  f 26 

20541  + 8039 

11.0 

46 

114  + 22 

20550  + 8018 

0.8 

8 

114  + 22 

20591  -t-8353 

8.4 

17 

117  + 24 

20593  1-8622 

21  5 

28 

120  + 25 

20594  + 8826 

26.4 

41 

122+27 

21000  + 8251 

3.4 

41 

116  f 23 

21004+8758 

24  8 

23 

121-26 

21029 t 8202 

54  4 

26 

116  + 23 

21050  ^ 8054 

2.2 

2 

115  + 22 

21059  + 8329 

59.1 

52 

117  + 24 

21074  + 8144 

24  7 

44 

116  + 23 

21090  t 8048 

3.0 

55 

115  + 22 

21123  + 8816 

23.1 

42 

121+26 

21139  +8442 

58  2 

43 

118  + 24 

21149  + 8035 

563 

48 

115  + 22 

21169  t 8348 

573 

58 

118  + 24 

21174  + 8402 

24.7 

54 

116  + 24 

21191+8802 

7.3 

25 

121  +26 

21195  + 8132 

31.6 

53 

116  + 22 

21199  + 8323 

550 

41 

117  + 23 

21204+8148 

28.6 

16 

116  + 22 

21209  + 8336 

55.2 

33 

118  + 23 

21228+0446 

50.1 

44 

119  + 24 

21239  + 0413 

55.7 

15 

118  + 24 

21256  + 0537 

41.8 

7 

119  + 25 

21257  + 8244 

44  1 

18 

117  + 23 

21263  + 8705 

21.3 

38 

121+26 

21263  + 8018 

22.0 

29 

115  + 21 

21284  + 8601 

24.9 

37 

120  + 25 

21290  + 8313 

3.0 

2 

117+23 

21292  + 8110 

12.5 

54 

116  + 22 

21321  + 8251 

10.1 

41 

117  + 23 

21334  + 8017 

27.7 

3 

115  + 21 

21342  + 8522 

17.7 

53 

119+24 

21357  + 8007 

46.1 

26 

115  + 21 

21368  + 8451 

53.1 

52 

119  + 24 

21384  + 8111 

26  5 

2 

116  + 21 

21386+8044 

37.4 

44 

116  + 21 

21405  + 8632 

31.1 

20 

120  + 25 

21417  + 8644 

44.7 

30 

120  + 25 

21429  + 8437 

598 

48 

119  + 24 

21454  + 0244 

27,1 

18 

117  + 22 

21455  + 8254 

30.9 

54 

118  + 22 

21467  + 8250 

45.7 

48 

117+22 

21475  + 8545 

309 

21 

120  + 24 

21481+8108 

6.7 

16 

116  + 21 

21492+86 24 

12.5 

19 

120  + 25 

21527  + 8348 

43.0 

16 

118  + 23 

21539  + 8039 

57.0 

26 

116  + 20 

21552  + 8010 

13.2 

22 

116+20 

21552 + 8004 

13.8 

14 

116  + 20 

21562  + 8039 

15.2 

8 

116  + 20 

21591  +8022 

11.6 

17 

116  + 20 

22001  + 8237 

8.2 

47 

118  + 22 

22003  + 8030 

20.1 

44 

116  + 20 

22005  + 8830 

32.6 

39 

122  + 26 

22011  +8246 

7.7 

21 

'118  + 22 

22015  + 8207 

34.7 

24 

117  + 21 

22026  + 8734 

41.5 

0 

121+26 

22033  + 8030 

23.4 

18 

116  + 20 

22044  + 8149 

27.9 

25 

117  + 21 

22067  + 8852 

45.1 

58 

122  + 27 

22093  + 6136 

18.7 

28 

117  + 21 

22096  f 6344 

40.1 

60 

119  + 23 

22120  + 8214 

3.0 

50 

118  + 21 

22137  + 8050 

42  1 

5 

117  + 20 

22143  + 8158 

21.2 

22 

118  + 21 

22143  + 8729 

23.0 

44 

121  +25 

22145  + 8017 

33.9 

20 

117  + 20 

22146  + 8006 

37  6 

35 

116  + 20 

22151  +8057 

10.7 

18 

117  + 20 

22159  + 8206 

59.7 

48 

118+21 

22170  + 8231 

5.9 

16 

118+21 

22176  + 8551 

36.7 

23 

120  + 24 

22178  + 8558 

48.5 

18 

120  + 24 

22188  + 8043 

51  2 

9 

117  + 20 

22196  + 8103 

39  7 

54 

117  + 20 

22199  + 8305 

54  3 

26 

118  + 22 

22202  + 8243 

14.3 

49 

118  + 22 

22213  + 8413 

23.7 

45 

119  + 23 

22225  + 8640 

33.2 

43 

121+25 

22227  + 8325 

42.4 

12 

119  + 22 

222 53  + B448 

20.5 

29 

120  + 23 

22255  + 8341 

34.4 

35 

119  + 22 

22262 + B1 32 

14  5 

14 

118  + 20 

22278  + 6112 

51.7 

53 

118  + 20 

22291+8630 

10.7 

54 

121+25 

22302+8553 

13.8 

l 47 

120  + 24 

22314  + 8452 

24.6 

i 4 

120  + 23 

22315+8534 

30.6 

i 0 

120  + 24 

22319  + 8104 

59.2 

: 28 

118  + 20 

22378+8415 

53.1 

54 

120  + 23 

22390  + 8438 

0.5 

. 53 

120  + 23 

22390  + 8419 

0.9 

i 55 

120  + 23 

22393  + 8107 

20.4 

l 52 

118  + 20 

22410  + 8528 

5.4 

i 42 

120  + 24 

22419  + 8010 

56.9 

1 53 

110  + 19 

22430  + 8137 

1.6 

i 59 

118  + 20 

D (”)  ON 


9 137  2 
8 38  5 


8 152  4 
3 136  4 


40  8 47  3 

8 6 34  6 


3 1 60  4 
5 149  2 


63  25  141  2 


75  24  156  2 

35  24  156  2 


8 45  4 

8 160  4 


9 155  2 
4 144  4 


(Not  Color  Corrected) 


46  37  171  2 

51  18  150  2 

33  15  174  3 


30  6 113  2 

60  8 62  2 
53  28  148  2 

20  8 166  3 

39  33  178  2 

20  8 175  5 

12  4 59  4 

30  15  152  2 

58  24  157  2 

30  16  158  4 

22  21  169  3 

61  33  11  2 

18  8 179  5 

92  8 77  3 

10  6 162  4 

70  31  161  2 

19  8 166  3 

52  12  151  2 

77  29  4 3 


84  23  65  3 

49  8 50  2 

29  18  85  2 

65  22  83 

28  25  152  4 

19  9 159  2 

57  8 5 4 

47  12  168  2 


28L 

.25L 

40L 

1.76 

C 

27L 

27L 

.39 

1.80: 

CD 

.91 

.44 

42L 

1.03L 

BC 

.25 

,25L 

40L 

1.82L 

C 

.25L 

25L 

.70 

1.69 

BC 

65L 

.61 L 

,40L 

1.67 

C 

.25L 

,25L 

40L 

1.91 

C 

.26 

12  80 

2 37 

.77: 

ABBE 

25L 

39L 

40L 

1 94 

D 

25L 

25L 

40L 

1.89 

D 

25L 

51L 

.40L 

1.51 

C 

27L 

25L 

.40L 

1.68 

C 

25L 

25L 

40L 

1.90 

D 

28 

.33 

40L 

1.60L 

BD 

25L 

85L 

40L 

1.81 

D 

26L 

.461 

40L 

1.03 

F 

47L 

,25L 

55 

1.39L 

C 

251 

25L 

.401 

2.10 

C 

06 

.30 

40L 

1.30L 

BB 

251 

25L 

40L 

2.15 

D 

.52 

33L 

.40L 

5.37L 

B 

.63  L 

.251 

.40L 

1.90 

D 

.40 

25L 

.40L 

3.74L 

C 

-25L 

25L 

.61 

1.60 

BE 

.34 

.25L 

.40L 

1.47L 

B 

25L 

.25L 

.401 

2.10 

B 

25L 

25L 

40L 

.85 

D 

32L 

25L 

.46 

1.30L 

D 

.29L 

25L 

.64 

5.901 

B 

.32 

.32 

.40L 

1.1 1 L 

BC 

36L 

.25L 

.40L 

1.16 

C 

.93 

.51 

.401 

4.18L 

BB 

.56 

.65 

40L 

2.08: 

BC  C 

.64L 

25L 

40L 

1.35 

E 

54L 

25L 

63L 

2.62 

C 

25L 

25L 

43L 

1.29 

C 

25L 

25L 

53L 

2.76 

c 

25L 

53L 

40L 

.91 

D 

25L 

48L 

40L 

2.02 

D 

39L 

64  L 

.40L 

1.69 

F 

62 

.94 

40L 

4.15L 

0B 

72L 

25L 

40L 

2.61 

D 

.89 

,22 

40L 

1.22L 

BD 

.78 

64 

40L 

1.19L 

BB 

53L 

,25L 

.40L 

1.59 

D 

.67 

.251 

40L 

1.44 

B D 

411 

25L 

.40L 

.99 

C 

56 

.17: 

40L 

1.361 

BF 

5.58 

2.55 

.38: 

4.56L 

ABC 

.24 

.76L 

.401 

1 .61 L 

C 

25L 

.25L 

40L 

1.45 

D 

25L 

25L 

40L 

2.37 

F 

r96 

4.87 

.71 

1.00L 

BBC 

1.13 

.51 

40L 

4.1 1 L 

FD 

.53 

25L 

40L 

2.55L 

B 

48 

25L 

40L 

1.321 

B 

25L 

62L 

40L 

2.19 

F 

25L 

25L 

.40L 

1.77 

O 

25L 

38L 

.401 

1.78 

D 

1.38 

.42 

.40L 

1.26L 

BC 

.25L 

.25L 

.52 

6.88L 

C 

.35L 

.251 

.40L 

2,89 

F 

.251 

25L 

.40L 

3.01 

E 

69L 

,25L 

.30 

9.40L 

D 

25L 

25L 

.40L 

2.92 

C 

25L 

25L 

.40L 

.81 

C 

25L 

.57L 

,40L 

1.68 

D 

25L 

65L 

.40L 

1.96 

D 

25L 

25L 

.40L 

1.62 

B 

251 

25L 

.40L 

1.67 

D 

-32L  | 

.251 

.40L 

2.65 

C 

25L 

,58L 

.40L 

1.99 

C 

25L 

25L 

.40L 

1.67 

C 

.47 

25L 

.40L 

1.22L 

C 

25L 

31L 

.61 L 

2.01 

F 

26 

25L 

.40L 

5.81L 

B 

1.30 

.30 

.40L 

4.52L 

BC 

25L 

68L 

.60L 

2.68 

C 

25L 

25L 

,40L 

2.38 

C 

25L 

25L 

.40L 

2.18 

E 

.251 

25L 

.40L 

1.75 

C 

.841 

,70L 

.40L 

.98 

c 

.25L 

.251 

.52 

1.97 

BC 

.251 

25L 

.40L 

1.61 

E 

.44 

25L 

.441 

1.16L 

B 

25L 

.67L 

,40L 

1.88 

C 

.40 

25L 

.40L 

1.26L 

C 

25L 

25L 

.49L 

2.44 

c 

25L 

25L 

.43L 

1.70 

E 

25L 

,25L 

.40L 

1.94 

c 

.251 

.25L 

.40L 

1.28 

c 

25L 

25L 

.40L 

1.41 

[ 

85L 

.55L 

.401 

1.46 

[ 

25L 

.47L 

,40L 

1.82 

[ 

.251 

-25L 

.40L 

1.89 

E 

,28L 

.25L 

.40L 

1.34 

( 

.56 

.36L 

.40L 

2.61  L 

. B 

25L 

.25L 

.40L 

1.33 

E 

.61 L 

.25L 

.48 

1.45L 

C 

.41 

•25L 

40L 

1.38L 

. B 

Corr  A Confusion  R 

Coef  R Flags*  S 

N L B 9680000008 

JDB  9 50 10000  IB 
ABE  0 9500001000 
C 1500001000 

MBC  9580000000 
MN  E 7500001020 

K B 9600000008 

A A AE  5 9600000000  23 
J D 9501000008 

C 9502000068 

K D 6501010000 

DKHC  8501000048 
D M C 9500000008 

ABFD  0 5500001100 
D I MB  9600000008 

F LE  1401000000 

CB  4600000100 

C J DJ  C 9481100030 
AC  MM  4 9511010000 


6400000008 

9501100018 

4400010008 

9500000208 

5501010000 

8401001060 

7602000000 

8500000100 

9400000008 

9600010000 

9600000000 

9400002008 

9500012028 

7500000000 

9500010220 

8600000100 

9500000120 

2501001000 

6600000100 

5600000010 


KHB 
EE 
L E 
DL  A 
i4G  C 


A AGF  0 9301101008 
J K J B 9501000008 

ACI  M 0 1501000000 

A A 0 6601000010 

3 L E 6500000150 

D BDHD  6581000150 

Z F 7400000010 

BE  0 6600000000 

AAB  0 9310000008 

CM  2601000000 

D E 9601101000 

F G 9601000020 

A AC  0 9701000000  18 

BB  H 1 9501101000 

B B 9501000000 

C C 9700010010 

F ! D 9600000010 

D B 9500000008 

D C E 9680000010 

ABM  0 9701000000 

C 9402000008 

F I D 9500000020 

E E 8601000040 

E 9400000008 

C J LC  9501000020 

C D 9600010000 

D K E 9601000020 

D I B 8601000000 

B GMD  8680000000 

D C 9600000018 

C K C 9603000120 

C I D 9600000020 

C B 8600000000 

B E 9600001000 

F GLF  9501000020 

D L 9300020008 

AB  0 9311100008 

C MKC  9600000020 

CM  D 9680000010 

B J HI  D 9580000040 

CMC  9500000000 

C K C 9600000000 

C DCC  8600000208 

E I C 9500000038 

B J J 6603000000 

D C 9500100008 

B 6700000000 

D ME  6600000020 

E F F B 7500000006 

C C 9404000038 

C MG  D 7600000000 

D H C 9601000018 

D D 3501000000 

D M C 9501100010 

E E 9500001040 

C GND  9501110110 

BE  H 6600000000 

D J B 9600000108 

; M B 0500100100 

BKMM  3701010000 


Name  Type 


13  3478 
9 U11664 


13  3551  K0 
9 U11738 
13  3555 
32  X21 24  -t-  842 


2 DO  40496 
13  3654  K0 


32  X2203  + 804 


13  3721  A0 
13  3722  K0 
32  X221B  + 807 


32  X2239  + 846 
13  3769  + + + 


11  PK  117  + 18.1 
13  3781  KO 


Sep 

(”)  Mag 


16  86 
22  160 


•Contusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


10 


Right  Ascension:  22h43m04s-23h59"'06' 


Declination:  +80°- +90' 


Position  (1950) 

Flux  Density  | 

Flags 

Associations 

Name 

Galactic 

H 

Uncertainty  C 

(Not  Color  Corrected) 

100  (im 

Flux 

Uncs 

Corr  i 
Coef  1 

V 

Confusion 

Flags* 

L 

C 

Sep 

O 

a 5 

h m.  o ' 

a 6 
(s)  O 

Coords  ! 
1 b 

5MJ  SMN 

O C) 

e o 

n n 

u fim 

zj  ou  pirn 

(Jansky) 

\ 

* 

R 

S 

S 

2 

# 

A 

T 

Name  Type 

Mag 

22430  + 8213 
22436  + 8010  G 

22452  + 8214  1 

22455  + 8210  ' 

22465  + 8347  : 

22477  + 8253  < 

22490  + 8006 
22493  + 8430 
22504  + 8236  J 
22511 +B224 

22521+8815 
22524  + 8506  1 

22526  + 8446  ' 

22533  + 8128 
22539  + 8140  ! 

22549  + 8404  ! 

22550  + 8703 

22554  + 8358  1 

22556  + 8141  : 

22582  + 8149 

22583  4-  8004 

22588  + 8129  ■ 

23001  +8652 
23005  + 8156 
23011+8033 
23022  + 8135 
23054  + 8205 

23057  + 6518 

23058  + 8710 
23062  + 8628 

23082  + 8218 
23134  + 8549 
23166  + 8202 
23170  + 8616 
23170  + 8502 
23172  + 8244 
23184  + 8538 
23207  + 8436 
23214  + 8152 
23267 + 8544 

23270  + 8339 
23271+8406 
23272  + 8518 

23275  + 8212 

23276  + 8701 
23205  + 8040 

23287  + 8044 

23288  + 8345 
23290  + 8535 

23304  + 8406 

23305  + 8334 
23305  + 8248 
23312  + 8047 
23317  + 8025 
23325  + 8246 
23328  + 8124 
23334  + B006 
23340  + 8010 
23348  + 8255 
23353  + 8213 

23370  + 8855 
23374+8411 
23404  + 8205 
23408  + 8511 
23428  + 8522 
2342B  + 8409 
23433  + 8231 

23446  + 8216 

23447  + 8614 
23449  + 8044 

23457+8447 
23462  + 8639 
23490  + 8128 
23496  + 8024 
23498  + 8053 
23516  + 8326 
23528  + 8224 
23538  + 8128 
23573  + 8051 
23575  + 8249 

23591  +8434 

4.1  ! 

19.6  : 
14.4  ; 

30.2 
33  2 

15.2  ; 
2.9  i 

18.6  ; 
26  8 ; 

11.9 

9.7 

26.2 
10.8 

19.0 

57.3 

55.9 
0.4 

27.2 

36.9 
12.6 

18.0 

48.9 

8.3 

35.4 

8.7 

16.9 

29.5 

46.6 

53.8 

15.2 

12.5 

29.4 

40.6 
0.3 

3.3 
12.0 

28.6 

44.8 
28.1 

45.0 

3.0 

11.3 

12.5 

32.9 

38.1 

32.0 

44.7 

50.2 
4.9 

27.0 

30.4 

30.9 
14  2 

43.5 

30.0 

48.4 

29.8 
0.2 

48.3 

18.9 

3.5 

27.4 
28  1 

49.7 

51.4 
52  6 
20.2 

37.6 

44.5 

55.0 

46.5 

12.9 
3.7 

36.9 
48  4 

41.8 
506 

53.4 
19.3 

33.8 

6.1 

58 

25 
20 

4 

43 
20 
21 
37 

29 
6 

37 
28 

44 

38 
28 

39 

40 
53 
20 
40 

39 

31 

30 

45 

42 
13 
13 
24 
27 

45 

47 

56 

57 

43 
11 

9 

22 

7 

46 

5 

6 
34 
53 

40 
49 

26 
46 

34 
0 
3 

39 

37 
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Right  Ascension:  00h00m03s-00h22m576 


Post  < ion  (1950) 

Flux 

Density 

Flags 

Associations 

Name 

Galactic 

Uncertainty 

H 

C 

(Not  Color  Corrected) 

V 

c 

a 6 

a 

5 

Coords 

SMJ  SMN  e 

O 

12  fim 

25 

60  nm 

100  jim 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

h m.  o > 

(s) 

n 

1 b 

o 

O 

n 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

n 

T 

Name  Type 

r" 

Mag 

00000  + 7314 

3.f 

57 

119+11 

21 

15 

31 

3 

25L 

,25L 

.56 

1 .51 L 

C 

L BD 

5601000000 

00001+7445 

6* 

25 

120+12 

20 

7 

21 

2 

1.18 

.30 

.40L 

1.37L 

BD 

BD 

0 

7700101000 

00003  + 7105 

21. 

9 

119+  9 

23 

10 

19 

3 

.45 

-25L 

.40L 

2.49L 

B 

BC 

5700000000 

i 

13 

4017  K0 

20 

01 

00005  + 7123 

32.7 

6 

119+  9 

26 

8 

22 

3 

.41 

25L 

.40L 

2.83L 

F 

C D 

5600000000 

i 

2 

DO  44019 

37 

100 

00007  + 7446 

43. £ 

41 

120  + 13 

18 

7 

16 

2 

2 23 

1.07 

.45L 

1 .61 L 

BC 

A A E 

0 

8700101000 

00009  + 7712 

59.C 

8 

120+15 

65 

34 

176 

2 

25L 

25L 

.40L 

1.06 

D 

E E 

3600000000 

00010  + 7019 

6.C 

51 

119+  8 

29 

11 

18 

3 

40L 

25L 

.71 

3.27L 

B 

NC 

6700000000 

00012  + 7614 

i7.e 

14 

120+14 

24 

8 

21 

3 

1.06 

29 

40L 

1.66L 

BC 

AB1 

0 

9600001000 

i 

2 

DO  44032 

59 

110 

00013  + 7242 

22.8 

12 

119  + 10 

28 

10 

23 

2 

.30 

25L 

.40L 

1.92L 

B 

B K 

4500010000 

00014  + 7322 

25.6 

39 

120  + 11 

59 

8 

100 

3 

.32 

25L 

.40L 

1.48L 

F 

C 

3600000000 

i 

2 

DO  44052 

67 

100 

00016  + 7024 

40.3 

43 

119+  8 

16 

4 

25 

3 

2.70 

1.07 

.40L 

2.82L 

BB 

AA 

1 

9800001000 

00017  + 7315 

46.5 

51 

120+11 

29 

8 

26 

3 

.48 

.251 

.40L 

1.66L 

B 

B 

4600000000 

00021+7012 

7.1 

26 

119+  8 

20 

8 

27 

3 

.35 

25L 

.40L 

2.94L 

B 

CJ 

9800000000 

i 

13 

4028  K0 

2 

85 

00022+7031 

16.7 

10 

119+  8 

22 

6 

63 

3 

! .25L 

.25L 

2.53 

7.93 

FC 

F F BA 

9601001300 

4 

00025  + 7113 

34.9 

37 

119+  9 

31 

11 

18 

3 

.30 

.44L 

.40L 

2.49L 

C 

CK 

8700000000 

00029  + 7600 

55.3 

23 

120+14 

37 

11 

15 

2 

.43 

25L 

.40L 

1.90L 

D 

B 

9600010000 

i 

13 

4033 

6 

87 

00030  + 7248 

0.3 

33 

120  + 11 

26 

12 

23 

2 

.59 

27L 

.40L 

1.85L 

C 

CB 

3500010000 

00032  + 7441 

15.6 

12 

120+12 

22 

10 

17 

2 

.75 

.30 

.40L 

2.48L 

BD 

BC  M 

0 

9600011000 

00032  + 7452 

16.5 

52 

120+13 

42 

23 

24 

2 

25L 

54L 

.40L 

2.60 

C 

1 J B 

7600000010 

00042  + 7017 

12.9 

37 

119+  B 

56 

5 

21 

2 

.251 

49L 

.58 

6.03L 

C 

L CB 

8701100518 

00042  + 7155 

15.6 

8 

119+10 

52 

8 

15 

2 

.34 

25L 

.43L 

10.73L 

D 

G 

7500000008 

00043  + 7053 

20.8 

3 

119+  9 

29 

8 

18 

3 

.31 

25L 

.40L 

3.20L 

C 

D 

9600000000 

00043  + 7028 

22.0 

51 

119+  8 

18 

9 

22 

3 

.52 

25L 

.40L 

3.32L 

B 

BF  DG 

9701033430 

F 

i 

32 

X0004  + 704 

113 

15 

00044  + 7339 

274 

27 

120  + 11 

27 

10 

28 

3 

.49 

.25L 

-40L 

1.49L 

E 

CE  D 

6601000000 

00045  + 7021 

30.2 

58 

119+  8 

19 

15 

36 

2 

-25L 

.251 

.58L 

4.37 

D 

HA 

8702122628 

7 

00047  + 7014 

46.5 

9 

119+  8 

23 

10 

24 

2 

27 

25L 

.40L 

13.00L 

C 

BJ  I 

9602100628 

4 

00048  + 7424 

52.7 

48 

120  + 12 

33 

8 

19 

2 

48 

35L 

2.26L 

2.03L 

D 

DEJ 

6700010000 

00050  + 7357 

5.1 

41 

120+12 

21 

7 

75 

2 

7.45 

2.40 

.54 

1.65L 

DBC 

A A B 1 

0 

6602000010 

00051+7740 

8.1 

1 

121  + 15 

58 

41 

12 

2 

70L 

.59L 

.40L 

1.30 

F 

D 

1600000000 

00058  + 7141 

51.5 

53 

120+  9 

22 

3 

19 

3 

1.13 

.24 

.40L 

10.02L 

BD 

ACC 

0 

9501001018 

i 

13 

4042 

6 

85 

00065  + 7332 

345 

28 

120  + 11 

59 

20 

17 

2 

28L 

25L 

.42L 

1.20 

E 

C 

6600000000 

00068  + 7155 

52,6 

26 

120+10 

28 

8 

25 

3 

62 

.20 

-40L 

7.57L 

CC 

B DM 

2 

9500000008 

00069  + 7347 

54.9 

6 

120+11 

39 

14 

15 

2 

41  L 

25L 

.60 

1.71  L 

F 

D 

7600000000 

00070  + 7451 

2.7 

39 

120+12 

20 

6 

21 

2 

1.31 

.33 

,40L 

1.49L 

CC 

AB 

1 

4600000000 

00075  + 7533 

31.7 

4 

120+13 

18 

9 

13 

3 

1.06 

.26 

.40L 

1.63L 

BD 

ADI 

0 

6503000010 

2 

13 

4050  K5 

4 

85 

00078  + 7109 

49.9 

27 

120+  9 

28 

25 

30 

3 

.31 L 

25L 

.40L 

3.22 

D 

H E 

8601000010 

00080+7150 

3.3 

46 

120+10 

23 

0 

30 

3 

.56 

25L 

.40L 

11.19L 

F 

B MN 

9500000008 

1 

2 

DO  22846 

63 

98 

00080  + 7101 

3.6 

22 

120+  9 

19 

5 

20 

3 

1028 

2.77 

.85 

3.04L 

BBD 

AA  B F 

0 

8601000110 

17 

4 

2 

DO  22B50 

60 

98 

00080  + 7003 

5.9 

9 

119+  8 

66 

22 

29 

3 

25L 

25L 

.401 

3.86 

D 

MHB 

9600000108 

00081+7023 

12.0 

47 

120+  8 

54 

12 

33 

2 

25L 

.31 L 

.69 

11.79L 

C 

KBC 

9602000316 

00089  + 7623 

54.8 

58 

121  + 14 

22 

8 

19 

3 

.75 

.42 

.40L 

1.63L 

BC 

BB  H 

0 

1600002000 

2 

00089  + 7414 

59.5 

53 

120+12 

32 

11 

23 

2 

1.35 

.73 

.40L 

1.60L 

CC 

AA 

0 

4602001000 

00092  + 7236 

12.4 

32 

120+10 

24 

8 

24 

3 

.67 

.281 

.401 

3.24L 

B 

BBGD 

3400131110 

00092  + 7523 

14.9 

57 

120+13 

15 

5 

17 

2 

2.00 

.67 

40L 

1 .41 L 

BD 

AB 

1 

2600001000 

1 

16 

00076-  M4 

11 

118 

00096  + 7804 

362 

47 

121  + 16 

75 

24 

7 

2 

3 1 L 

-25L 

.40L 

1.43 

D 

B 

8600000000 

00096  + 7239 

39.0 

54 

120+10 

60 

21 

35 

2 

26L 

25L 

40L 

3.83 

D 

C 

3400131110 

00096  + 7104 

41.1 

16 

120+  9 

18 

9 

21 

3 

99 

.40 

40L 

1.90L 

BD 

ABI 

1 

9600001200 

00098  + 7404 

49.4 

25 

120+12 

37 

10 

28 

2 

.25L 

25L 

.78 

1.95L 

C 

NBC 

4600000000 

00100  + 7731 

0.9 

4 

121  + 15 

23 

7 

3 

3 

25L 

.34 

2.47 

4.69 

CCC 

HAAB 

2400111000 

1 

39 

WK002 

63 

408 

00100  + 7609 

1.7 

32 

121  + 14 

25 

8 

24 

3 

.62 

25L 

.40L 

1.87L 

C 

AHFL 

2600010000 

00100  + 7225 

5.5 

1 

120  + 10 

44 

8 

166 

2 

27L 

25L 

.401 

2,29 

C 

F 

8501000120 

8 

1 

32 

X001 0 + 724 

72 

8 

00102  + 7214 

16.8 

37 

120+10 

17 

5 

30 

3 

14.49 

71.90 

64.76 

27.51: 

BBCD 

BAAA 

0 

7380111200 

81 

6 

3 

RAFGL  5006 

77 

00104  + 7335 

24.9 

4 

120+11 

19 

5 

25 

3 

5.28 

2.04 

.47L 

1.28L 

AB 

AAFD 

1 

4700000000 

1 

1 

RV  CEP 

3 

3 

00104  + 7117 

25.0 

43 

120+  9 

18 

7 

28 

3 

251 

.251 

.74 

8.58L 

C 

DA 

9500102428 

C 

00105  + 7009 

33.4 

13 

120+  8 

24 

9 

28 

3 

.25L 

.16: 

1.39 

10.94L 

DC 

GBJ 

9401000108 

00105  + 7831 

35.2 

31 

121  + 16 

23 

6 

4 

3 

1 72 

.48 

40L 

1.15L 

CC 

AC 

0 

0600000000 

1 

2 

DO  22923 

36 

103 

00106  + 7732 

37.3 

27 

121  + 15 

83 

13 

179 

2 

.49 

25L 

.40L 

1.83L 

F 

E 

1600111000 

1 

2 

DO  22907 

73 

106 

00107  + 7046 

43.2 

32 

120+  8 

25 

14 

21 

3 

.25L 

.251 

53L 

4.55 

C 

DEB 

9700000308 

4 

1 

32 

X0010  + 707 

88 

4 

00108  + 7645 

48.7 

6 

121  + 14 

31 

10 

15 

2 

.42L 

.46 

1.20 

1.16L 

EC 

J BA 

2600000000 

00109  + 7634 

57.8 

32 

121  + 14 

39 

14 

13 

2 

.321 

.251 

.58 

1.171 

C 

GD 

2601001000 

00109  + 7015 

57.8 

4 

120+  8 

50 

15 

29 

3 

25L 

.25L 

.37 

16.73L 

c 

NDC 

9400000108 

00110  + 7216 

0.9 

31 

120+10 

32 

8 

26 

2 

.36 

25L 

40L 

5.93L 

D 

B J 

6400111108 

1 

13 

4061 

3 

91 

00110  + 7702 

1.1 

22 

121  + 15 

49 

14 

179 

2 

.25 

.25L 

40L 

1.56L 

D 

D K 

1 500000000 

00110+7549 

2.0 

27 

121  + 13 

48 

27 

13 

2 

.431 

56L 

.40L 

1.61 

F 

M G 

9500100000 

001 12  + 7544 

14.1 

57 

121  + 13 

17 

6 

17 

3 

6.29 

1.62 

52L 

1.43L 

AB 

AAFD 

0 

9600100000 

4 

13 

4062  MA 

1 

70 

00113  + 7306 

18.6 

35 

120+11 

31 

7 

30 

3 

3.82 

.95 

.40L 

1.49L 

BC 

AAL 

0 

4501001000 

3 

13 

4063 

13 

81 

00116+7742 

38.2 

1 

121  + 15 

24 

9 

5 

3 

.63 

25L 

40L 

1.54L 

D 

BGI  D 

7601010000 

00119+7746  ! 

58.7 

47 

121+15 

43 

29 

5 

2 

27L 

.94L 

.40L 

1.70 

C 

HL  B 

8501010000 

00129  f 7136  i 

58.5 

5 

120+  9 

65 

24 

14 

2 

25L 

.251 

.401 

2.06 

D 

KC 

9601000008 

00134  + 7146  ; 

29.1 

45 

120+  9 

74 

17 

34 

2 

.27 

.251 

.401 

7.4 1L 

C 

G 

9501010008 

00145  + 7756  : 

33.3 

43 

121  + 15 

38 

19 

1 

3 

25L 

25L 

.40L 

1.76 

D 

1 C 

7500000000 

00145  + 7537  : 

36.0 

35 

121  + 13 

78 

29 

15 

2 

.251 

.631 

.40L 

1.34 

F 

N D 

9600000000 

00148  + 7050  i 

50.6 

51 

120+  8 

30 

20 

33 

3 

.25L 

37L 

40L 

4.35 

E 

EFFC 

7600001108 

00148  + 7547  ! 

51.0 

19 

121  + 13 

18 

4 

19 

3 

7.96 

5.36 

.61 

1.28L 

BBC 

AAC 

9 

9600100000 

1 

1 

CZ  CEP 

41 

3 

00150  + 7418 

0.6 

45 

121+12 

22 

4 

27 

2 

5.48 

1.86 

.69: 

1.92L 

BCC 

AABC 

0 

4600000000 

3 

3 

RAFGL  45 

48 

13 

00154  + 7521  ; 

28.6 

45 

121+13 

42 

32 

10 

2 

-25L 

62L 

401 

1.87 

C 

NHE 

9500000000 

00158  + 7547  - 

49.4 

12 

121  + 13 

31 

12 

14 

2 

26 

25L 

40L 

1.89L 

C 

D 

9500100000 

00159  + 7344  i 

57.2 

49 

121  + 11 

30 

12 

24 

2 

25L 

25L 

.56 

1.69L 

B 

DBD 

1700000000 

00159  + 7925  ! 

58.5 

9 

121  + 17 

43 

8 

16 

2 

.251 

29L 

.74 

1.861 

C 

GCE 

7502000000 

2 

9 

U00177 

51 

153 

00160  + 7013 

5.5 

53 

120+  8 

22 

8 

23 

3 

.72 

.38 

40L 

7.93L 

BF 

AD 

4 

9600010008 

00161+7055 

7.7 

52 

120+  9 

68 

26 

20 

2 

.251 

25L 

40L 

2.33 

D 

E C 

9701001000 

00164  + 7250  : 

26.6 

31 

121  + 10 

29 

12 

23 

3 

.47 

.25L 

.40L 

1.861 

D 

C 

6600010000 

1 

13 

4086  K0 

13 

75 

00172  + 7632 

13.7 

43 

121  + 14 

37 

27 

1 

2 

.251 

26L 

40L 

1.76 

D 

G F 

3600000000 

00173  + 7617 

18.2 

34 

121  + 14 

37 

8 

10 

2 

.07 

,50L 

40L 

2.45L 

F 

BF  C 

3500000000 

1 

13 

4094  K0 

4 

77 

00181+7743 

11.0 

28 

121  + 15 

85 

31 

180 

2 

,25L 

,25L 

.40L 

2.08 

F 

E 

5500000000 

00191+7558 

10.6 

47 

121  + 13 

27 

8 

23 

3 

.44 

.13: 

.40L 

1.54L  1 

BD 

BD 

1 

9601020000 

00193  + 7113  ! 

22.1 

45 

121+  9 

20 

0 

29 

3 

1.11 

.28 

.40L 

2.05L  1 

BD 

AC  1 

2 

6601000000 

1 

13 

4101  K2 

5 

70 

00196  + 7543  ! 

36.4 

18 

121  + 13 

25 

8 

21 

3 

.60 

.251 

40L 

1.50L  1 

B 

BE  M 

9600020000 

1 

00199+7209  ! 

59.3 

59 

121  + 10 

24 

21 

119 

2 

.25L 

25L 

51 L 

3,28 

F 

EGE 

9481100010 

00205  + 7213  : 

30.8 

25 

121  + 10 

29 

18 

24 

3 

25L 

.25L 

.40L 

2.65 

C 

H C 

9480100010 

00205  + 7023  t 

33.2 

34 

121+  8 

34 

8 

66 

3 

.30 

.19 

.40L 

14.41  L 1 

FE 

DF 

1 

6502000008 

00209  + 7040  ! 

>4.7 

3 

121+  8 

19 

3 

24 

3 

3.03 

1.55 

.38: 

2.76  ! 

BCDC 

A AHG 

0 

7700000110 

00213  + 7430  i 

23.2 

33 

121  + 12 

46 

27 

25 

2 

.691 

.68L 

.401 

2.83 

C 

K C 

3500000010 

00217+7053  < 

17.1 

19 

121+  8 

41 

8 

22 

3 

25L 

.41L 

.34: 

3.50 

EC 

HFGC 

6700000120 

8 

1 

32 

X0021  +708 

69 

8 

00218  + 7846  < 

19.1 

21 

122+16 

36 

22 

9 

3 

25L 

.25L 

.40L 

1.98 

C 

L E 

5501000100 

1 

*41 

00216  + 7846 

33 

4 

00218  + 7132  f 

->0.6 

43 

121+  9 

60 

18 

28 

2 

42L 

.39L 

.38 

1.63L 

E 

MFD 

7600202200 

2 

00222  + 7337  1 

17.3 

39 

121  + 11 

29 

12 

21 

2 

.63 

.331 

,40L 

1.621  1 

B 

EM 

0601022000 

3 

2 

1 

TZ  CEP 

7 

4 

00224  + 7222  2 

24.5 

10 

121  + 10 

26 

9 

30 

3 

.75 

.25: 

.40L 

1.45L  1 

BF 

ACFD 

0 

9600000000 

1 

2 

DO  23252 

71 

108 

00228  + 70 22  f 

50.1 

2 

121+  8 

39 

10 

29 

3 

.32 

.25L 

.40L 

10.35L  i 

C i 

C E 

7500010008 

00229  + 7756  f 

j7.4 

26 

122+15 

41 

8 

7 

2 

.27 

25L 

.40L 

2.39L  I 

C 

D E 

2500000000 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


12 


Right  Ascension:  00h23m14s-00h48m47a 


Position  (1950) 


Name 


(s) 


00232  + 7141 
00232+7413 
00240  + 7622 
00242  + 7503 
00242  + 7440 
00245  + 7016 
00248  + 7729 

00248  + 7552 

00249  + 7237 
00257  + 7034 

00260+7856 
00262+7048 
00271+7328 
00273  + 7026 

00277  + 7644 

00278  + 7525 
00280  + 7255 
00283  + 7050 

00287  + 7849 

00288  + 7404 

00289  + 7503 

00289  + 7618 

00290  + 7551 
00294  + 7847 
00298  + 7519 
00298  + 7724 
00300  + 7642 
00301+7432 
00308+7240 
00311+7444 

00312  + 7657 
00322  + 7028 

00324  + 7051 

00325  + 7515 

00326  + 7014 

00329  + 7213 

00330  + 7716 
00332  + 7133 

00338  + 7216 

00339  + 7039 

00341+7132 
00347+7833 
00350  + 7358 
00362+7217 
00366  + 7635 

00378  + 7459 

00379  + 7344 

00380  + 7856 
00380  + 7952 
00380  + 7107 

00384  + 7858 

00387  + 7209 

00388  + 7911 

00392  + 7056 

00393  + 7855 
00397+7738 
00399  + 7146 

00399  + 7214 

00400  + 7133 
0040B  + 7656 

00409  + 7033 

00410  + 7731 

00413  + 7743 

00414  + 7336 
00418  + 7745 
00420+7019 
00420  + 7121 
00420  + 7533 
00423  + 7443 
00423  + 7953 

00429  + 7521 
00429  + 7157 
00431+7347 
00435  + 7228 

00435  + 7901 

00436  + 7426 
00436+7308 

00437  + 7249 
00441  +7026 
00445  + 7758 

00447  + 7231 

00447  + 7022 

00448  + 7032 
00448  + 7435 

00448  + 7223 

00449  + 7208 

00450  + 7959 
00450  + 7401 
00451+7811 
00453  + 7241 

00455  + 7440 
00466  + 7106 
00470  + 7815 

00476  + 7317 

00477  + 7044 
004B1  +7354 
00481  +7706 
00483  + 7231 
00485  + 7119 
00487  + 7453 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  6 

O 1 b O O O 


Flux  Density 


12  |xm 


(Not  Color  Corrected) 
25  pirn  60  fim 
(Jansky) 
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BE 
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C 
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.251 
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C 
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.46L 
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D 
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.72 

.23: 

.40L 

9.45L 

ED 

BE 

.27L 

.67L 

40L 

2.56 

E 

GFB 

.42L 
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.40L 

4.21 

E 
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1.42 

.45 
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1.29L 

BD 

AB 

25L 

.52L 

.40L 

1.49 

C 

D 

.25L 

.30L 

40L 

3.05 

D 

1 GC 

.251 

.25L 

42L 

2.45 

F 

E 

.52 

.25L 

.40L 

2.08L 

C 

CK  F 
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.25L 

.40L 

1.04 

c 
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9.46 

2.49 

.51 

1.17L 
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AACF 
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.50 
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CC 
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.77 
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10.64L 

BD 
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1.51L 

B 

BE 

.401 

32L 

40L 

1.42 

D 

J F 

.25L 

.25L 

.59L 

4.47 

D 

LC 

.29L 
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1.47L 

B 
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.55 

.251 

.40L 

2.1 21 

D 

BG  M 

.67 

84L 

.40L 

3.07L 

C 

BJ  E 

64 
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.401 

1.98L 

B 

BFF 

1.57 

.81 
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1.67L 

CC 

AA 

321 

.69L 

.56 

1.46L 

C 

KD 

.21 

25L 

44L 

3.09L 

F 

FF  H 

,25L 

.25L 

.41 

1.79: 

CE 

LCD 

.37 

.251 

.40L 

2.1 1L 

C 

B 

53L 

.25L 

.43L 

2.90 

C 

M DA 

48 

29L 

.401 

1 .841 

. E 

BF 

54L 

.55L 

.40L 

2.19 

C 

J GC 

.73L 

25L 

1 .46L 

3.77 

C 

HJ  GD 

.34 

.30L 

.40L 

1.97L 

. C 

DL 

.25L 

.251 

.40L 

2.01 

D 

M D 

.25L 

.25L 

.401 

1.86 

D 

C 

.25L 

25L 

.40L 

3.31 

C 

1 MF 

.95 

.41 

.401 

4.64L 

. BF 

AC  G 

.45 

25L 

.40L 

2.221 

. D 

C 

25L 

.25L 

,40L 

5.64 

D 

i MD 

1.00 

1.10 

.37: 

2.191 

. BCC 

A ACD 

1.16 

.40 

40L 

10.271 

. CC 

AB  KG 

.55 

25L 

.40L 

2.2 1 L 

. F 

BDH 

.26 

25L 

40L 

4.291 

. D 

E E 

.381 

25L 

.401 

3.17 

C 

; B 

.91 

.23 

.40L 

1.931 

. BC 

AB  1 

25L 

.251 

.74 

2.071 

C 

H BD 

25L 

.251 

401 

2.38 

C 

; C 

,25L 

25L 

.401 

3.20 

E 

C 

26L 

25L 

40L 

2.52 

C 

; j d 

.251. 

25L 

.401 

3.27 

C 

; b 

.251 

.331 

1.66 

1.601 

L C 

D A C 

1.071 

.251 

.441 

2.46 

C 

; H EC 

Flags 


Confusion 

Flags* 


1700000000 

5700101000 

9700010000 

6600000000 

2400000008 

6600101010 

9680000000 

9400000008 

3411020108 

9400010008 

9680000010 

9401000000 

1501100300 

1600010200 

9500000108 

9400100008 

9502000018 

9401000018 

7600000000 

9600000000 

4600000000 

9400100018 

9300000000 

4600000000 

9400000108 

6500000000 

9500000008 

9701001000 

8600000000 

4480000020 

9500131318 

8700100000 

9700100000 

9300000100 

3600000000 

1600000000 

3600000010 

9600000008 

9501100030 

4500011000 

8600000000 

3500000100 

1600000010 

9501200128 

9601001128 

9601000008 

6600000000 

3600000000 

9500000018 

9600100008 

5600100000 

9600000008 

9500000008 

9600000008 

9600000038 

5701100000 

5500100040 

3580000100 

7600000000 

5600000000 

5600100040 

6601000230 

6600001000 

9400000008 

5800010000 

9600100000 

5681000020 

9600000100 

6600010000 

9501000000 

4500000000 
9700000000 
2700000000 
7501000000 
9600000008 
36001 10000 
9500000000 
5600000000 
2600110000 
3600000100 

8601000000 

9600101008 

9601000008 

5600000000 

9502201008 

3700000000 

9500000230 

6500000000 

9402000008 

7502000000 

9501100130 

4500000000 

6501000000 

9600000000 

9500000008 

9580000038 

7600000000 

9601100120 

0600100000 

4600000000 


Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25,  60.  100  Km;  10)  High  Source  Density  Region 


Declination:  +70°- + 80° 

Associations 


S A Sep 

2 # T Name  Type  (")  Mag 


2 M3  - 

1371  G5 

5 

71 

1 13  - 

1372  G5 

7 

70 

1 13  - 

1373  K2 

5 

75 

1 2 1 

DO  24192 

46 

101 

5 13  - 

4374  S4 

5 

71 

2 13  - 

4376  G5 

2 

63 

4 1 32 

X01 16  + 718 

38 

4 

4 

1 9 

U00863 

13 

170 

1 13 

4383  KO 

3 

73 

2 13 

4386  K0 

2 

70 

1 2 

DO  24233 

19 

106 

1 13 

4388 

10 

90 

2 13 

4391  A2 

2 

60 

8 1 32 

X0 120 + 741 

12 

8 

5 

1 13 

4393  AO 

15 

71 

2 13 

4398 

3 

83 

8 1 13 

4399 

16 

83 

1 13 

4405 

8 

90 

1 2 

DO  24318 

85 

108 

8 1 32 

X0 124 + 762 

19 

B 

8 

8 

C 2 13 

4415 

3 

85 

1 16 

00523 

9 

1400 

1 13 

4417  K0 

3 

80 

8 1 32 

X0 127 + 727 

11 

8 

1 2 

DO  24396 

84 

100 

1 13 

4422  F5 

3 

60 

2 13 

4425 

5 

87 

1 1 

AF  CAS 

26 

3 

1 13 

4432 

4 

85 

1 1 

AG  CAS 

90 

3 

1 13 

; 4441  G5 

16 

77 

1 13 

1 4442  G5 

4 

80 

1 12 

1 4445  K2 

20 

87 

1 1C 

) 4447 

3 

90 

15 


Declination:  +70°- +80' 


Right  Ascension:  01h34m296-01h58m26‘ 


Position  (J950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

(Not  Color  Corrected) 

O 12 

25  ftm 

60  ftm 

a 8 

a 

5 

Coords 

SMJ  SMN  $ | 

100  /im 

Flux 

Corr 

A Confusion 

R S 

A 

h m.  o > 

(s) 

( ' 

) I b 

( > 

n n 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R Flags* 

S 2 

# 

T 

Name  Type 

H 

Mag 

01344  + 7247 
01348  + 7406 
01348  + 7642 
01350  + 7054 
01357+7428 

29! 

49.1 

52.; 

3.! 

47.; 

5 1£ 
5 1 
2 21 
3 22 
2 13 

> 126+ 1C 
1 126+12 
1 126+14 
I 127+  9 
1 126+12 

i 33 
1 32 
55 
24 
46 

: 7 
1 7 
8 

11 

0 

1 38 
' 33 
: 33 
40 
37 

2 264 

2 2.94 

4 ,75L 

3 .33 

2 .29 

.65 
.82 
.481 
.25  L 
.25L 

.40L 

.40L 

.40L 

.401 

.42L 

1.641 

1.221 

2.86 

1.731 

2.87L 

. BC 
. BC 

E 

. C 
. C 

AA 
A A J 
: HMKC 
D 

B H 

0 980000000C 
2 160010000C 
9600000106 
56000 1000C 
i fionpnoooc 

3 

1 

12 

12 

1 4453  K0 
1 4456 

8 

10 

55 

85 

01 359+  7749 
01360  + 7612 

56.1 

5.1 

3 3 
3 18 

1 126+15 
l 126  + 14 

10 

84 

8 

27 

151 

51 

5 .57 

2 .29L 

,25L 

.25L 

.40L 

.40L 

8.23L 

2.18 

. B 

E 

BL 

B 

9400000308 

Qsnoononof 

A 

1 

01362  + 7743 
01364  + 7303 

17.1 

29+ 

3 13 
1 37 

l 126+15 
' 126+11 

22 

49 

13 

22 

43 

36 

4 25L 

2 25L 

25L 

25L 

.53 

.40L 

2.94 

4.92 

CC 

F 

: EC8 
K D 

9500100508 

BftOinoorwn 

A 

2 

13 

1 4461  B9 

29 

65 

01370+  7554 

4+ 

l 56 

■ 126  + 14 

39 

16 

32 

2 ,54L 

251 

40L 

3.20 

C 

; K MB 

9501000010 

01371+7056 
01372  + 7641 

6.2 

16.2 

? 48 
\ 12 

127+  9 
126  + 14 

39 

12 

11 

3 

34 

35 

2 .46 

5 1.52 

,38L 

.65 

.40L 

.40L 

2.81  L 
8.37L 

. C 
. BB 

CH 

AB 

5600000000 
3 9500000008 

1 

2 

1 DO  24502 

33 

103 

01372  + 7623 

17.7 

> 48 

126+14 

37 

8 

105 

4 25L 

.25L 

.49 

4.26L 

C 

FGA 

7480100400 

4 

0 1 38 1 + 761 6 

6.1 

1 13 

126+14 

58 

25 

37 

4 .2BL 

26L 

.40L 

3.17 

C 

: GE  D 

9500000000 

0 1 381  + 7046 

11.5 

1 8 

127+  9 

27 

26 

66 

2 .251 

.25L 

.40  L 

2.99 

c 

F 

5600000000 

01383  + 7346 

22.2 

> 1 

126+12 

57 

12 

30 

2 .33 

.25L 

.401 

2.18L 

c 

D 

2600000000 

01386  + 7010 

01386  + 7431 

01387  + 7241 

37.S 

384 

424 

1 10 
1 31 

i 43 

127+  8 
126  + 12 
127+10 

20 

29 

40 

6 

11 

12 

48 

34 

40 

3 6.09 

2 .67 

2 ,43L 

2.44 

.25L 

.31 

.46 

.40L 

.40L 

2.03L 

1.48L 

1.48L 

DCC 

B 

C 

AADH 

AH 

DC  E 

8 5600000000 
1600100000 
9600011000 

1 

1 

1 

2 

CL  CAS 
DO  24609 

5 

77 

3 

76 

01390  + 7022 

2.3 

1 11 

127+  8 

57 

13 

33 

2 .28 

.25L 

-40L 

1.77L 

C 

D 

8600000000 

2 

13 

4470  A0 

6 

52 

01390  + 7956 

4.6 

i 34 

125+18 

15 

9 

99 

4 .25L 

.26L 

1.38 

2.45 

BB 

GDAA 

B5Q21OOOO0 

01392+7429 
01394  + 7B25 

12.0 

26.6 

i 25 
i 15 

126+12 

126+16 

25 

20 

7 

11 

35 

49 

2 2.47 

2 24 

.71 

.25L 

.44L 

.401 

1.48L 

6.37L 

BC 

C 

ABD 

c 

1 1600100000 
950?01(X>08 

1 

13 

4471  K5 

2 

77 

01395  + 7421 
01395  + 7255 
01400  + 7405 

317 

33.3 

3.3 

13 

44 

31 

126+12 

127+11 

127+12 

33. 

50 

36 

. 10 
12 
9 

36 

36 

34 

2 .70 

2 34 

2 66 

.21: 

.251 

.35L 

.40L 

.40L 

.40L 

2.38L 
1.91  L 
2.08L 

BD 

C 

B 

BE 

c 

BD 

0 4500000000 
9700000000 
3500000000 

1 

1 

13 

2 

4473  G5 
DO  24634 

4 

43 

67 

98 

01409  + 7236 
01411+7138 
01411+7104 

54.8 

7.4 

9.1 

43 

22 

11 

127+10 
127+  9 
127+  9 

37 

33 

28 

9 

9 

9 

40 

38 

42 

2 ,83 

2 .50 

2 10.10 

.40: 

25L 

268 

40L 

.401 

.66: 

1.81  L 
1.72L 
2.62L 

FF 

C 

BCD 

AB 

B 

A ABM 

0 7500000000 
1600000000 
0 2600000000 

1 

1 

1 

13 

Af  CAS 
4479  K0 

26 

3 

3 

03 

01412+7637 

15.4 

58 

126+14 

39 

8 

129 

5 25L 

25L 

.50 

4.59 

CC 

FI  DC 

9481101648 

C 

1 

32 

X0141  +766 

100 

12 

01414  + 7939 

27.9 

25 

125+17 

11 

8 

110 

4 .63 

.16: 

.40L 

5.23L 

BE 

D 

AD  Ml 

1 3401001008 

01415  + 7804 

31.9 

20 

126+16 

46 

8 

126 

6 25L 

.25L 

.40L 

4.60 

1 C 

7500200158 

g 

01416  + 7531 

40.0 

10 

126+13 

25 

8 

37 

3 .35 

251 

40L 

1.79L 

D 

c 

5602000000 

01418  + 7126 
01420  + 7626 

52.1 

0.6 

45 

19 

127+  9 
126+14 

34 

83 

10 

34 

40 

52 

2 .45 

2 .25L 

25L 

,25L 

.401 

40L 

1.83L 

2.11 

E 

F 

CH 

c 

2600010000 

6501000000 

1 

2 

DO  24698 

84 

93 

01429  + 7130 
01429  + 7113 
01429  + 7739 
01433  + 7245 

56.5 

56.6 
59.3 
24.0 

38 

14 

57 

57 

127+  9 
127+  9 
126  + 15 
127+11 

45 

50 

12 

43 

8 

11 

8 

17 

37 

43 

48 

36 

2 .27 

2 .47 

5 .68 

2 .25 

25L 

25L 

.15: 

.25L 

.40L 

40L 

.401 

40L 

2.41L 
2.01  L 
9.48L 
1.971 

C 

C 

BC 

C 

D K 
D 1 
AC 
F 

1600010000 
2600000000 
0 9400100008 
75OOOOOO00 

1 

1 

1 

13 

2 

13 

4487  K5 
DO  24736 

4488  K5 

3 

53 

1 

86 

110 

81 

01442 + 7B26 

17.7 

21 

126+16 

41 

17 

114 

3 25L 

25L 

40L 

2.33 

C 

K C 

9602000058 

01443  + 7236 

01444  + 7003 

21.7 

26.9 

17 

34 

127+10 
128+  8 

18 

32 

14 

11 

33 

47 

2 ,30L 

3 35 

25L  1 
25L 

.55 

.40L 

3.28L 

2.23 

c 

c D 

D BB 
D LB 

1500000000 

9601010118 

1 

2 

DO  24764 

51 

95 

0144/  + 7020 

46.8 

13 

128+  8 

58 

22 

41 

> .55L 

25L 

50L 

3.46 

F 

F EC 

4502000000 

01451 + 7055 

8.6 

57 

128+  9 

39 

17 

88 

> .24 

25L 

40L 

2.22L 

C 

D G 

4501000000 

01456  + 7835 

40.3 

28 

126+16 

31 

14 

47 

> .25L 

25L 

.40L 

2.91 

C 

Ml  MB 

9500000148 

01460  + 7258 

6.0 

18 

127  + 11 

51 

16 

39 

? 25L 

.32L 

.27: 

2.59 

ED 

KEB 

56O1662IOO 

01466  + 7406 

38.0 

37 

127+12 

100 

36 

34 

> 27L 

52L 

40L 

2.06 

F 

E 

15000000 10 

01468  + 7724 
01469+7412 

49.1 

54.4 

41 

5 

126+15 

127+12 

12 

45 

3 

27 

50 

35 

> 1.27 

> 25L 

.28 

25L 

40L 

40L 

9.54L 

3.59 

BC 

c 

AC  ; 

J D 

2 9401100000 
4401000020 

2 

13 

4502 

0 

85 

01469  + 7150 

57.7 

52 

128+10 

23 

8 

42 

> 3.07 

1.62 

40L 

1.511 

BC 

A AK  < 

3 2701000000 

01470  + 7104 

4.2 

5 

128+  9 

43 

15 

42 

! 29L 

251 

.63 

1.40L 

C 

H C 

5600000000 

01475  + 7343 

33.0 

47 

127+12 

42 

8 

36 

> 25L 

25L 

2.01 

3.30 

CC 

F BB 

5500001100 

01478  + 7733 

53.1 

3 

126+15 

20 

12 

112 

> 25L 

.25L 

40L 

3.27 

D 

L MEB 

9501000048 

8 

01479  + 7820 

57.1 

54 

136+16 

23 

8 

111 

i .59L 

25L 

.63 

6.27L 

B 

HJ  AJ 

9501000008 

01480  + 7423 

06 

19 

127+12 

81 

33 

33 

> .251 

27L 

.40L 

2.59 

C 

1 E 

4600100130 

01408  + 7115 

01488  + 7656 

01489  + 7649 

50.2 

53.8 

58.7 

16 

30 

9 

128+  9 
126  + 15 
126+15 

35 

15 

58 

10 

13 

20 

40 

41 

24  2 

> .41 

> 251 

> 25L 

.25L 

25L 

.25L 

40L 

40L 

40L 

1.75L 

5.58 

2.91 

C 

C 

D 

c 

J GC 

c 

2600120000 

9581000358 

9600001128 

1 

c 

2 

1 

2 

32 

DO  24875 
X0148  + 769 

39 

21 

101 

12 

01489+7509 
01490  + 7114 

58.8 

3.3 

21 

22 

127+13 
128+  9 

22 

51 

9 

15 

40  3 

41  2 

1 .70 

1 .501 

.30: 

.911 

40L 

.45 

2.03L 

2.30L 

CE 

E 

ABH  C 
GLD 

) 4600000000 
2500120000 

1 

2 

*41 

01489  + 7509 

9 

3 

01496  + 7757 
01496  + 7748 

39.1 

41.3 

5 

40 

126+  16 
126+16 

12 

41 

8 

8 

50  5 
125  4 

i .89 

25L 

.20: 

251 

40L 

40L 

2.07L 

2.71 

BC 

D 

BCGF  2 
B 

1 9601101308 
9502000008 

1 

13 

4509  G5 

2 

68 

01500  + 7427 

5.9 

18 

127+12 

70 

28 

42  2 

1 25L 

25L 

40L 

3.18 

D 

GC 

7500100110 

01 504  + 7427 

01505  + 7150 

27.6 

31.7 

9 

43 

127+12 
128  + 10 

38 

55 

21 

10 

50  2 
43  2 

1 .76L 

.34 

25L 

25L 

,40L 

.401 

2.30 

2.45L 

D 

C 

L B 

B 

7600100110 

6600000000 

2 

2 

*41 

13 

01505  + 7427 
4511 

38 

12 

8 

86 

0 1 508  + 77 53 

53.3 

55 

126+16 

8 

8 

65  5 

.69 

25L 

.401 

8.66L 

B 

AE  G 

9402201008 

01510+7638 

3.4 

29 

127  + 14 

82 

25 

24  2 

.25L 

25L 

40L 

2 63 

D 

C 

9600010008 

01516  + 7003  < 

36.8 

49 

128+  8 

33 

10 

40  2 

1.00 

.96: 

40L 

8.57L 

DC 

AA  D 3 

l 4400000008 

01517  + 7059 

13.7 

15 

128+  9 

46 

18 

44  2 

.661 

43L 

82L 

2.93 

C 

LGD 

2500000000 

01517  + 7458  - 

15.9 

32 

127+13 

49 

8 

36  3 

.25L 

25L 

-40L 

2.47 

C 

GC 

6600000010 

01519  + 7302  ! 

58.0 

11 

128+11 

41 

15 

38  2 

25L 

25L 

.67: 

3.43 

CC 

DB 

8600100100 

3 

9 

U01378 

21 

78 

1 

148 

111 

80 

3 

01524  + 7240 

>4.3 

43 

128+11 

46 

12 

39  2 

.32 

25L 

.40L 

2.261 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  +70°- +80' 


Right  Ascension:  02h23m008-02h48m37s 
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•Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25.  60,  100  fim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension;  04h1$m21s-05h05m46s 

Position  (1950)  ! 


Declination:  +70°-  + 80° 
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1.4 

3 

134+19 

04203  + 7415 

21  4 

22 

136+17 

04205  + 7812 

31.5 

49 

133  + 20 

04206  + 7002 

37.0 

51 

139+14 

04210+7517 

2.9 

39 

135+18 

04213  + 7228 

22.4 

42 

138+16 

04225  + 7646 

34.8 

46 

133  + 20 

04228  + 7003 

53.9 

20 

139+15 

04233  + 7014 

188 

15 

139+15 

04235 -*-7001 

31.0 

13 

140+  15 

04239  + 7018 

58.5 

51 

139+15 

042414  7408 

9.2 

24 

136  + 17 

04246+7201 

40.6 

47 

138  + 16 

04250  + 7331 

1.3 

1 

137  + 17 

04252  + 7034 

13.4 

27 

139+15 

04256  + 7510 

40.1 

21 

136+18 

04256  + 7013 

41.5 

51 

139+15 

04257  + 7310 

47.4 

16 

137+17 

04263  + 7627 

22.8 

32 

135  + 19 

04264  + 7028 

29.8 

9 

139  + 15 

04271  +7146 

7.0 

32 

138+16 

04272  + 7206 

14.7 

47 

138  + 16 

04276  + 7035 

39.1 

49 

139+15 

04288+7121 

49.9 

39 

139+  16 

04290+7206 

1.5 

8 

138+16 

04292  + 7921 

12.6 

55 

132  + 21 

04292  + 7250 

13.9 

19 

138+17 

04292  + 7439 

15,7 

26 

136+  18 

04302  + 7247 

13.5 

53 

138  + 17 

04309  + 7222 

55.7 

6 

138  + 17 

04319  + 7901 

56.6 

51 

133  + 21 

04323  + 7312 

19.6 

29 

137+17 

04325  + 7619 

31.0 

48 

135+19 

04328  + 7422 

49.6 

6 

137+  18 

04342  + 7549 

17.0 

42 

135+19 

04350  + 7334 

1.3 

25 

137+18 

04350  + 7255 

5.1 

41 

138  + 17 

04356  + 7532 

39.5 

45 

136  + 19 

04357  + 7250 

46.7 

51 

138  + 17 

04359  + 7051 

57.2 

24 

140+16 

04363  + 7240 

20.4 

9 

138  + 17 

04366  + 7300 

37.2 

13 

138+17 

04378  + 7532 

48.4 

39 

136+19 

04386  + 7243 

38.0 

4 

138+17 

04390  + 7631 

0.3 

4 

135+20 

04391+7500 

10.7 

29 

136+19 

04398  + 7307 

51.0 

1 

138+18 

04398  + 7137 

52.2 

56 

139+17 

04402  + 7700 

17.6 

50 

135  + 20 

04418  + 7108 

51.5 

37 

140  + 17 

04418  + 7246 

52.1 

13 

138+18 

04420  + 7551 

2.1 

9 

136+19 

04423  + 7314 

18.7 

35 

138+18 

04423  + 7322 

21.3 

51 

138+18 

04423  + 7329 

21.6 

32 

138+18 

04431  +7026 

9.4 

19 

140+16 

04433  + 7125 

22.8 

60 

139+17 

04442  + 7249 

15.7 

52 

138+18 

04447  + 7508 

44.6 

16 

136+19 

04450  + 7209 

0.9 

51 

139+17 

04460  + 7424 

4.4 

33 

137+19 

04461+7537 

10.3 

42 

136+19 

04463  + 7900 

21.6 

41 

133+21 

04464  + 7343 

27.1 

41 

138+18 

04470  + 7955 

5.6 

1 

132  + 22 

04483  + 7140 

18.8 

45 

139+17 

04485  + 7023 

30.2 

31 

141  + 16 

04486  + 7412 

39.0 

32 

137+19 

04486  + 7831 

41.7 

17 

134  + 21 

04490  + 7022 

0.9 

25 

141  + 17 

04490  + 7818 

3.1 

20 

134  + 21 

04497  + 7806 

42.8 

38 

134  + 21 

04517  + 7034 

47.7 

47 

141  + 17 

04524  + 7118 

29.1 

21 

140+17 

04539  + 7524 

57.8 

9 

137  + 20 

04541+7436 

9.7 

25 

137+19 

04542+7200 

13.6 

36 

140+18 

04545+7107 

34.3 

36 

140+17 

04558  + 7546 

50.3 

13 

136+20 

04559  + 7411 

57.2 

46 

138+19 

04560  + 7524 

5.8 

21 

137  + 20 

04566  + 7220 

39.6 

37 

139  + 18 

04574+7030 

27.9 

18 

141+17 

04574  + 7639 

29.9 

17 

136  + 21 

04579  + 7341 

56.1 

34 

138  + 19 

04587  + 7556 

47.1 

57 

136  + 20 

04599  + 7528 

54.7 

3 

137  + 20 

05005  + 7951 

30.5 

32 

133  + 22 

05014  + 7201 

25.2 

7 

140+18 

05019  + 7830 

56.2 

17 

134  + 22 

05021+7222 

8.0 

43 

140+19 

05025  + 7001 

35.4 

32 

142  + 17 

05030+7029 

1.1 

1 

141  + 18 

05031+7525 

6.1 

3 

137  + 20 

05031+7024 

7.8 

55 

141  + 18 

05037+7459 

42.9 

22 

137  + 20 

05046+7720 

41.3 

28 

135  + 21 

05053  + 7551 

23.8 

6 

137+21 

05057  + 7136 

46.0 

6 

140+18 

(Not  Color  Corrected) 
12  |tm  25  /im  60  ^un 
(Jansky) 


33  10  7Q  3 

34  9 68  3 

36  10  67  3 

56  11  60  2 

25  12  127  4 

32  7 71  3 

42  8 129  3 

35  10  71  3 

40  12  72  3 

20  7 70  3 


29  7 71  3 

66  15  78  2 

55  26  75  2 

31  10  69  3 

49  8 67  2 

36  8 71  3 

68  12  66  2 

36  12  72  3 

23  7 70  3 


39  11  70  3 

55  29  75  2 

37  20  72  3 

54  15  68  3 

45  41  85  2 

26  9 72  3 

38  10  70  3 

53  11  66  2 


5 71  3 

10  72  3 

5 73  3 

8 75  3 

18  75  2 

10  74  3 

7 75  3 

12  71  3 

6 73  3 

10  78  2 

8 75  3 

8 76  3 

6 75  3 

10  74  3 

10  66  2 

5 77  3 

37  79  2 

10  74  3 

8 75  3 

6 78  3 

6 79  3 

8 74  3 

8 78  3 

10  75  3 

5 76  3 

9 76  3 

11  75  3 

8 77  3 

14  79  2 

12  75  3 

13  73  3 

11  71  2 

8 74  3 

6 78  3 

8 73  3 

28  79  2 

9 81  2 

7 77  3 


8 75  2 

9 76  3 

5 78  3 

10  77  3 

8 78  3 

9 78  3 

9 79  3 

15  80  2 

3 78  3 


13  75  2 

6 78  3 

19  76  2 

4 80  3 

10  77  3 

3 80  3 

8 78  3 

8 81  3 

10  80  3 

8 84  3 

13  78  3 

3 83  3 

8 78  3 

17  137  2 
19  80  2 

10  76  3 

19  B3  2 

9 62  3 


25L 

40L 

25L 

40L 

.16: 

.40L 

25L 

40L 

25L 

.85 

2.50 

.53 

25L 

.401 

.251 

,40L 

,25L 

.54 

42 

2.31 

25L 

40L 

.29: 

2.26 

.25L 

.40L 

.25L 

.40L 

.25L 

.40L 

.72L 

.401 

.25L 

-40L 

.99L 

.40L 

.16: 

.81 

.24: 

1.91 

,25L 

.401 

25L 

.87 

34L 

.401 

25L 

.40L 

251 

.42 

.59L 

40L 

.20 

.401 

25L 

.40L 

25L 

40L 

25L 

.61 

.251 

40L 

92 

40L 

25L 

1.04 

.70 

40L 

25L 

40L 

.571 

62L 

.25L 

1.45 

2.85 

.70 

.251 

.66 

.27 

,40L 

.25L 

.401 

.21 

40L 

.25L 

40L 

.15: 

2.26 

25L 

40L 

251 

.40L 

3.01 

.60 

60L 

.40L 

25L 

.40L 

25L 

.94 

.39 

.40L 

1.10 

3.95 

25L 

.401 

.25L 

.401 

.25  L 

.90 

2.37 

.40L 

.25L 

.401 

25L 

1.13 

.251 

.40L 

.25L 

-52L 

.25L 

.85 

.38L 

.59 

25L 

.40L 

.21 

.40L 

.75 

.40L 

.26L 

.40L 

.25L 

,50L 

.25L 

.40L 

5.38 

.92 

.251 

.40L 

.25L 

.40L 

.251 

.40L 

.57 

5.60 

.20: 

.40L 

.25L 

.40L 

.25L 

.40L 

.26L 

.47L 

.25L 

.44 

.21: 

1.92 

.251 

.40L 

1.33 

40L 

.25L 

.40L 

.25L 

.401 

.57 

.40L 

.25L 

.40 

1.48 

.40L 

,25L 

1.51 

.36 

-40L 

.25L 

,40L 

.25L 

,40L 

25L 

.401 

.22: 

.40L 

25L 

.85 

.27: 

40L 

-25L 

.40L 

25L 

.40L 

.44L 

40L 

25L 

.40L 

.25L 

.44 

25L 

40L 

1.07L  B 
1.19L  C 
1.12L  BD 
1.19L  C 
2.17  CC 

1.00L  BBC 
2.17L  F 
1.00L  B 
1.00L  C 


1.00L  E 
5.19  F CC 
1.24  D 

1.62  D 

1.031  C 
3.42  D 

1.24L  B 
1.22L  C 

1.26  DBD 

4.69*  DCC 

1.00L  8 

4.26  CC 

1.75  C 

2.91  C 

1.59L  C 
1.80  D 

1.00L  BE 
1.00L  C 

1 .421  D 
1.45  CC 

1.12  F 

1.00L  DC 
1.98  CC 

1.00L  BC 
1.00L  C 
.90  C 

4.54  BC 


2.15L  B 
1.00L  BD 
1 .01 L B 
7.29  ECC 

1.1  OL  E 

1.35L  C 
1.00L  CDE 
1.25  C 

1.17L  B 
1.33L  D 

1.00L  BE 
4.85  CCC 

1.38L  C 
1.42L  C 
2.23  BB 

1.09L  BB 

1.01  L C 

1.98  BC 

1.00L  B 
1.0OL  C 


1.17L  E 
1.00L  BD 
1.00L  BB 
1.13L  C 
1.72  [ 

1.00L  E 
1.00L  BBC 
1.00L  B 


1.00L  BD 
1 .OIL  C 
1.06L  C 
1.06L  B 
1.53L  C 
3.74  DCC 
1.2BL  D 

1.00L  BB 
1.04L  C 
1.21  L C 
1.11L  BC 
1.21  L C 

1.00L  BC 
2.67  CC 

1.091  BC 
1.00L  B 
1.24L  B 

1.O0L  B 
1.23L  CE 
1.05L  C 

1.00L  BD 
1.00L  E 


BL 

D 

CE  H 

0 

C 

F BB 

AAC 

4 

A 1 H 

BDK  ; 

MDD 

EBAA 

BG 

1 AAA 

C E 

G E 

BF  F 

EG  D 

B 

AG 

FAB 

BAA 

CH 

CB 

F E 

C 

L DG 

E 

AB  H 

0 

BJ 

CE 

NCC 

D 

AAN 

8 

HAA 

AB 

0 

BG  M 

K DB 

L BAB 

AAC 

9 

MKB 

AB 

0 

AK  K 

BE  1 D 

2 

BK 

BFAA 

BJ  H 

A 

A A D 

9 

F 

AH  L 

FJ  BD 

AB 

1 

LAAA 

BG  1 

CF 

BB 

A A K N 

0 

BF 

E AB 

BM 

G KK 

KHAD 

GF  DB 

E 

BD  G 

0 

AAK 

3 

ACM 

G B 

B 

AA  BE 

1 

BF 

F 

BG 

DA  A A 

BC  L 

0 

CDED 

BH 

BE1  H 

B 1 

DA  A 

BD  J 

A AD 

1 

BH 

E 

AB 

4 

H EF 

AA 

0 

MSB 

AB 

0 

BE 

AE  F 

BH 

AE  H 

0 

J J BG 

AB 

1 

C 

D KC 

DMC 

D 

DG 

CH  L 

Confusion  R 
Flags*  S 

5500000000 

5600000000 

1600000000 

3500000000 

5501000000 

0500000100 

3501100000 

2500000000 

3600100000 

9400000000 

8601100000 

9400000000 

1600000010 

5500000000 

0600000000 

8481000060 

0500010000 

9600000000 

0600000100 

2300000000 

7600000000 

3500000330 

3580000000 

6400000020 

1600000000 

7501000020 

1500011000 

1600100000 

2500000000 

2500100000 


0500000000 

1500000200 

1400000000 


1500000000 

3300010000 

2500020000 

2400000000 

3600000000 

2600000010 

4500000000 

1400001000 


3400000000 

2500000000 

2500000000 

2400000000 

2500000000 

2600000000 

2500000000 

3502000000 

1500000000 

4600000000 

0500000000 

0400000000 


0500000000 

2400000000 

3500120000 


3400120000 

0501000000 

0200003000 

0610000000 

0500000000 

3401000000 

0600000000 

2400000000 

0401000010 

0600000000 


4401000000 

1500000000 


1500000000 

2500000000 


2600000000 

1401100000 

3500000210 

1600010000 

1500000000 

0400000000 


Associations 

C 

A 

Sep 

T 

Name  Type 

n 

Mag 

13 

5186  K2 

14  * 

81 

13 

5189 

8 

92 

9 

U03026 

72 

156 

2 

DO  28251 

30 

106 

9 

U03042 

57 ; 

156 

9 

UO3O40 

69 

153 

*41 

04247  + 7201 

34 

8 

13 

5220  KO 

11 

80 

13 

5224  K2 

3 

80 

13 

5226  K0 

3 

81 

30 

7ZW015 

17 

9 

U03057 

33 

151 

13 

5230  K0 

5 

80 

* 9 

U 03060 

28 

121 

*41 

04288+7121 

8 

6 

13 

5245 

8 

90 

13 

5247  K0 

12 

85 

1 

WY  CAM 

56 

3 

12 

ZG  432  + 73 

44 

155 

13 

5262  MB 

5 

87 

13 

5266  K0 

11 

75 

9 

U03110 

26 

150 

1 

Al  CAM 

48 

3 

13 

5278  K5 

5 

80 

9 

U03130 

01 

145 

9 

U03131 

71 

160 

13 

5289  F5 

9 

65 

1 

X CAM 

11 

4 

13 

5294 

2 

87 

13 

5307  F0 

0 

85 

9 

U03147 

22 

1 148 

13 

: 5309  F0 

9 

60 

9 

U03150 

53 

146 

1 

UW  CAM 

4 

3 

13 

5314  G5 

6 

81 

9 

U03155 

64 

153 

13 

5320 

13 

85 

13 

5324 

28 

90 

9 

U03175 

34 

151 

‘13 

5339 

14 

91 

4 

TMSS  + 70056 

32 

25 

13 

5346 

12 

88 

9 

U03190 

46 

128 

13 

5365  K5 

2 

82 

13 

5367  K2 

11 

85 

13 

5383 

4 

95 

13 

5385  K0 

3 

61 

13 

5389 

10 

92 

13 

5393  G5 

2 

81 

13 

5403  K0 

8 

67 

9 

U03228 

89 

165 

13 

5418 

7 

93 

13 

5422 

22 

92 

13 

5425  K2 

9 

85 

2 

DO  28849 

23 

111 

13 

5430 

2 

83 

13 

5438  K2 

5 

81 

13 

5439  G5 

3 

78 

9 

U03245 

66 

150 

13 

5447 

4 

87 

9 

U03249 

52 

156 

13 

5453  K5 

6 

B1 

* Confusion  Flags:  1)  CiRRUS-1;  2)  CIRRUS-2,  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Right  Ascension:  05h06m395-05h57m29’ 


Declination:  +70“-  + 80' 


Position  (1950) 

Name 

Galactic 

Y 

Uncertainty  C 

G 5 

a 

6 

Coords  SMJ  SMN 

e c 

h m.  ot 

(s)  ( 

n 

1 b 

n 

C) 

O > 

05066  + 7240  C 

19.0 

13 

140+19 

30 

19 

76 

05071+7240 

6.8  : 

33 

140+19 

30 

28 

5 

05072  + 7054  1 

14.1  : 

37 

141  + 18 

42 

8 

81 

05083  + 7936  2 

>2.7  . 

49 

133  + 23 

23 

7 

80 

05097  + 7954  < 

14,8 

46 

133  + 23 

47 

8 

80 

05113  + 7122  i 

>3.2 

23 

141+19 

30 

9 

81 

05115  + 7533  : 

51.0 

18 

137  + 21 

42 

19 

84 

05116+7553  : 

36.0 

34 

137  + 21 

28 

9 

80 

05116  + 7745  I 

38.3 

0 

135  + 22 

42 

8 

78 

05117  + 7722  - 

14.3 

39 

135  + 22 

24 

8 

76 

05142  + 7910 

15.5 

45 

134  + 23 

26 

6 

79 

05143  + 7048  J 

21.7 

49 

142+19 

51 

9 

81 

05147  + 7139  ' 

14.2 

48 

141  + 19 

29 

9 

81 

05151+7831 

8.2 

26 

134  + 22 

27 

7 

77 

05152  + 7110 

14.3 

13 

141  + 19 

59 

18 

82 

05156  + 7433  : 

38.7 

44 

138  + 20 

86 

14 

85 

05160  + 7918 

3.3 

34 

134  + 23 

27 

6 

80 

05182  + 7822 

16.0 

4 

135  + 22 

31 

8 

83 

05186  + 7339  - 

41.8 

39 

139  + 20 

26 

5 

83 

05190  + 7231 

0.4 

39 

140  + 20 

32 

8 

83 

05196  + 7257  ■ 

40.4 

2 

140  + 20 

46 

8 

82 

05202  + 7729 

15.6 

21 

136  + 22 

19 

6 

82 

05209  + 7155  ! 

54.6 

36 

141+20 

21 

5 

85 

05211+7637 

10.6 

16 

136  + 22 

27 

9 

79 

05212  + 7614 

16.8 

31 

137  + 22 

29 

13 

60 

05214  + 7741 

28.3 

27 

135  + 22 

28 

8 

82 

05232  + 7020 

17.1 

49 

142+19 

40 

5 

83 

05233  + 7528 

19.8 

21 

138  + 21 

53 

11 

76 

05236  + 7943 

40.4 

3 

133  + 23 

37 

33 

61 

05239  + 7253 

59.7 

48 

140  + 20 

57 

12 

76 

05240  + 7133 

5.2 

5 

141+20 

32 

9 

84 

05250  + 7153 

3.5 

8 

141+20 

41 

8 

85 

05260  + 7710 

5.9 

6 

136  + 22 

24 

9 

86 

05261+7014 

6.3 

27 

143+19 

56 

15 

81 

05267  + 7102 

47.0 

14 

142  + 20 

63 

10 

84 

05274  + 7951 

26.0 

22 

133  + 23 

42 

28 

87 

05285  + 7009 

34.4 

30 

143  + 19 

33 

12 

84 

05286  + 7105 

40.8 

15 

142  + 20 

31 

8 

85 

05294  + 7225 

24.8 

57 

141+20 

19 

5 

82 

05298  + 7933 

48.2 

18 

134  + 23 

15 

5 

83 

05302  + 7917 

17.3 

30 

134  + 23 

32 

9 

84 

05316+7233 

40.8 

36 

141+21 

68 

22 

83 

05318  + 7225 

53.4 

43 

141+21 

42 

8 

90 

05319  + 7137 

58.2 

26 

141+20 

26 

8 

89 

05321+7716 

10.7 

59 

136  + 23 

25 

8 

84 

05328  + 7857 

50.5 

1 

134  + 23 

27 

9 

86 

05330  + 7500 

2.0 

54 

138  + 22 

20 

5 

85 

05333  + 7042 

20.3 

48 

142  + 20 

36 

8 

82 

05336  + 7517 

40.4 

60 

138  + 22 

31 

9 

86 

05342  + 7120 

16.9 

55 

142  + 20 

30 

8 

84 

05346  + 7427 

41.0 

3 

139  + 22 

68 

34 

80 

05349+7439 

57.3 

51 

139  + 22 

47 

11 

80 

05349  + 7930 
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Right  Ascension:  08h05m25s-09h09m51s  Declination:  +70°-  + 80° 
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Right  Ascension:  09h10m22s-09h58m31s  Declination:  +70°-+80° 
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•Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  *j.m;  10)  High  Source  Density  Region. 


27 


Right  Ascension:  09h58m34s-10h53m46s  Declination:  + 70s-  + 80° 
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•Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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AACJ 
BFF 
AB 
CF 
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0400002000 
5400000020 
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13 
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Right  Ascension:  13h30m05,-15h02m11!  Declination:  +70°- + 80° 
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Flux  Density 
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1.24 
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13 

7636  K 2 
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20.4 
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10 
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3 
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59.6 

60 

120  + 41 

33 

8 
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4 
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1.18L 

3 
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13 
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16.5 
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52 

10 
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.25L 
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C 
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1.16 
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29.4 

34 

119  + 41 

78 

17 

170 

2 

62L 

25L 

.51 

1.51  L 

D 

E 

2400000000 

1 

12 

ZG  1333  + 76 

33 

1 53 

13336+7341 

37.1 

15 

119  + 43 

17 

4 

160 

4 

14.42 

5.40 
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AB 

AAKM 

2 

0200000000 

4 
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5 
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5 
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3 
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.40L 
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AB 
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2 
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3 

13 
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39.6 

29 
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17 

5 
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4 

1.03 
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DD 
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5 

0300000000 

1 

13 
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4 

75 
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1.0 
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3 
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BD 
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4 

76 
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56.3 
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34 

5 
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.40L 
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B 
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2 

13 
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4 

88 

13410  + 7837 
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26 
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72 

14 
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2 
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D 
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13 
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12 
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10 
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20 
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18 
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2 

78L 

.40 
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24 
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BC 

AC 
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2 
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4 
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12 
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10 
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3 
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CM 
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Declination:  + 70°- + 80 


Right  Ascension:  15h02m27s-161,30m19s 
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Declination:  +70°- +80° 


Position  (1950) 
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16303+7302 
16305+7243 
16306+7223 
16311+7324 
16320  + 7130 
16322  + 7242 
16324  + 7053 
16327  + 7732 
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23.1  30  110  + 32 

16.2  38  109  + 32 

33.4  3 111  +32 

42.9  51  108  + 33 

16.9  56  101+34 

18.2  43  104  + 34 

8.3  26  110  + 32 


9 4 5 6 

30  8 130  4 

31  15  28  4 

101  8 172  2 

62  8 136  7 

38  8 93  3 

25  8 60  5 

17  8 140  5 

24  8 47  4 

34  8 99  5 


.25L 

.40L 

-25L 

.40L 

45.10 

7.03 

.50 

,40L 

25L 

.25 

.58 

40L 

25L 

.40L 

.29 

.40L 

25L 

.46 

25L 

.24 

25L 

.53 

58L 

40L 

.10 

40L 

1.54 

10.51 

.25L 

.40L 

25L 

.83 

25L 

40L 

25L 

.40L 

25L 

.40L 

25L 

.40L 

25L 

.48 

25L 

.23 

25L 

.40L 

25L 

.40L 

25L 

.47 

25L 

.40L 

,B0 

.40L 

25L 

.40L 

.13: 

1.22 

.25L 

.43 

25L 

.40L 

.55L 

.40L 

.25L 

40L 

25L 

.26 

.32 

40L 

25L 

.40L 

25L 

40L 

1.45 

.23: 

25L 

.30 

.24 

40L 

.25L 

.38 

.25L 

.40L 

.25L 

40L 

25L 

.65 

25L 

.421 

.25L 

.40L 

.14 

1.93 

.25L 

.40L 

.40 

.40L 

.25L 

.38 

.25L 

.51 

.25L 

40L 

.24 

40L 

.251 

40L 

25L 

.32 

.25L 

,40L 

.16: 

,40L 

25L 

1.13 

.25L 

.40L 

.54 

.40L 

-25L 

.29 

.25L 

.41L 

.17: 

,40L 

.25L 

.40L 

40L 

.40L 

25L 

.93 

.25L 

40L 

26L 

40L 

25L 

40L 

.25L 

.26: 

25L 

.28 

25L 

.42 

.20 

.40L 

.25L 

.57 

.31 

.40L 

.41 

.40L 

.251 

.44 

25L 

40L 

24 

40L 

.25L 

.40L 

58L 

40L 

25L 

45L 

.25L 

.40L 

3.19 

.58 

.48L 

.30 

25L 

.20 

.25L 

.25 

.25L 

1.08 

.25L 

.40L 

.51L 

.42L 

,23 

1.98 

25L 

.40L 

25L 

.40L 

.07 

.40L 

25L 

.40L 

25L 

.28 

25L 

.40L 

25L 

.401 

25L 

.40L 

L 25L 

.32 

1.07L  B CG  F 

1.00  D F 

3.39  A A B B AAA  A 
1.00L  AB  AB 1 
1.24L  C ED 

1.00L  AB  AALF 

1.00L  B BC1  E 

1.00L  BC  AC  F 

1,11  BB  BD 
1.1 1 L D D 


21.14  BBBB  CAAA 


D D 
BB  GAB 
D N 
EE  C 
C E 
B I E 

BD  GBC 
D I FD 
D D 
F 

BB  CB 
B MKBB 
AAFL 


1.11  BD  GBC 

1.16L  D I FD 
1.00L  C D D 
1.11L  E F 
1.91  BB  CB 

1.78  B MKBB 

1.00L  AB  AAFL 
.56  D 1 HF 

2.62  DBB  KF  BA 

1.00L  B G BA 


.61  F 

.51  C 

1.00L  C 
.57  CC 

1.00L  BB 
1.09L  C 
1.00L  B 


F D D 
C G FE 
CJ 

C CB 


Confusion  R 
Flags*  S 

2401030000 

3300000200 

2292112010  15 

2401002000 

7500001 100 

3401002300 

8601110100 

1500002000 

1401100100 

0501000000 

1400000000 

1301021000 

9600001000 

0121035100 

8500000130 

3301000120 

1500000000 

1401020000 

9501111780 

9501101790 

3342200240 
0400000000 
1501010000 
8602000000 
3581200240 
3400100280 
4601000000 
B501 000440 
0400010300 
1400010400 

8501000330 

4500100000 

0300000000 

8500000000 


AB  K 2 0401001000 
D 7601010000 
A 0400000000 


1.00L  AAE  AAFD  6 3500113210 


1.00L  F 
1.00L  AC 


C EE 
B I FC 
D J 
BB  LI  BA 


5.67 

F BB 

DA  A 

1.60L 

C 

F M 

I.OOL 

AB 

ABJ  L 

.84 

BD 

J BC 

1.21 

BB 

GHCB 

1.01  L 

D 

G 

I.OOL 

BC 

AC  1 

1.00L 

D 

D 

1 .21 L 

B 

L DC 

.61 

E 

J E 

I.OOL 

BC 

AC  1 

3.66 

BB 

DA  A 

1.92 

D 

KD 

I.OOL 

AB 

AB  D 

1 .41 L 

C 

D E 

2.14L 

D 

C G 

1.12L 

BD 

CCJ  H 

I.OOL 

B 

BKK 

.69 

D 

K 1 

1.91 

BB 

MHBB 

.98 

C 

FCB 

.95 

C 

EFC 

I.OOL 

D 

E M 

1.10 

DB 

J BC 

I.OOL 

C 

Dl 

1.06 

BF 

CBC 

1.15L 

BC 

AC  J K 

1.31 

BB 

NDCB 

I.OOL 

AB 

AB  G 

I.OOL 

AB 

ABJ  H 

1.58 

CB 

LGDB 

1.09L 

B 

DL  D 

I.OOL 

BC 

BD  E 

I.OOL 

B 

CJ  L 

1.25 

C 

HEJ  G 

.64 

D 

ME 

1.86 

E 

1 C 

I.OOL 

BCB 

A ABK 

.64 

CF 

H BE 

I.OOL 

D 

F CC 

2 53L 

D 

GF 

3,27 

BB 

EDAA 

1.15 

C 

GM  E 

,63 

F 

KD 

4.36 

BB  B 

GCAA 

1.05L 

E 

E 1 

2.16 

B 

AB 

I.OOL 

D 

F 

I.OOL 

B 

D J 

1.05 

CC 

CC 

I.OOL 

E 

BL  E 

1.01  L 

B 

B L 

I.OOL 

B 

DHI  G 

I.OOL 

C 

H CL 

3500010000 
1 6511000000 

2301000008 
4201000000 
4211010008 
8500000400 
0500000000 
0600000000 
1240100100 
0300000000 
4 0401105000 
0500100120 

0501100200 
0400010000 
4 4500011000 
1400000000 
0400100100 
1401000000 
1 3500000000 
3400000300 
3500100340 

4 1403002000 

2300000000 

2301010000 

0 1400021000 
0301010000 
6400000100 
1501000300 
5402100200 
4501000000 
1501100000 
4402100200 

1400001000 

4481100210 

1 0402003000 
0440200300 

3 0400102000 
3 0411003100 
7500100310 
2401002000 

5 0501112000 
3501010000 

8501000440 
3400100100 
5581000540 
9 3401000000  15 
3400100120 
2400200110 
1400000000 
1300001100 
3301010110 
3400000010 

3201103000 
0400001000 
5201000340 
1300011000 
0501020000 
3402000490 
3300010000 
5500010000 
i 1502010000 
1501000010 


Name  Type 

nP 

Mag 

8538  KO 

17 

83 

R UMI 

6 

4 

8540 

4 

91 

8544  KO 

1 

65 

8547 

2 

90 

8548  G5 

4 

63 

U10466 

15 

148 

0557  GO 

4 

70 

*PG  1634  + 706 

21 

149 

U 10470 

33 

121 

8564 

3 

87 

8566  G5 

3 

82 

U 10497 

61 

143 

8571  F8 

7 

68 

8575  KO 

5 

85 

U 10502 

52 

131 

XI 638 + 732 

73 

8 

DO  35403 

82 

105 

16391  +7048 

47 

4 

U 10509 

59 

151 

8588  KO 

10 

85 

8592  KO 

3 

63 

8596  G5 

2 

80 

8597  KO 

1 

81 

8598  MO 

3 

68 

8601 

1 

93 

ZG  1643  + 73 

5 

150 

8609 

1 

86 

U 10546 

44 

126 

8612  F2 

4 

60 

8613  K2 

3 

85 

U 10562 

75 

150 

8621 

23 

83 

8631 

3 

86 

8633  KO 

23 

85 

B634  KO 

3 

68 

8641 

13 

90 

ZG  1652  + 74 

41 

153 

U 10622 

47 

153 

8661 

1 

80 

8670  F5 

21 

71 

8673  KO 

5 

73 

17000  + 7702 

46 

14 

8676 

16 

87 

17000  + 7702 

45 

14 

17010  + 7840 

54 

4 

8686  K2 

2 

75 

17017  + 7714 

33 

12 

0693  K2 

2 

78 

8695  K2 

3 

71 

8697  FO 

3 

62 

8699  K5 

3 

75 

XI 703 + 705 

174 

8 

17048  + 7855 

40 

4 

17049  + 7850 

35 

12 

U10713 

17 

138 

U 10725 

41 

135 

17070  + 7929 

21 

3 

XI 707 + 704 

99 

8 

U 10734 

26 

156 

XI 708 + 789 

21 

12 

8716  K2 

3 

70 

8719 

4 

90 

8720  K2 

1 

73 

•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  17M1™02*-181’08™16S Declination:  +70”- + 80' 


Position  (1950) 

j Flux  Density 

Flags 

T Associations 

Name 

Galactic 

Uncertainly 

H 

C 

(Not  Color  Corrected) 

V 

c 

a 8 

a 

5 

Coords 

SMJ  SMN  B 

O 

12  jtni 

25  jim 

60  jam 

100  jim 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

h m.  or 

(s) 

n 

I b 

O 

n 

O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coer 

R 

Flags* 

S 

2 

T 

Name  Type 

o 

Mag 

17110  + 7417 

2.7 

' 36 

106  + 33 

13 

8 

170 

4 

44 

25L 

40L 

1.1 1 L 

B 

BLGJ 

2501011000 

1 

13 

8726 

4 

85 

171 12  + 7223 

1 53 

104  + 33 

17 

5 

47 

6 

1.53 

.51 

40L 

1.21 

BB  F 

AA  D 

3 

1402113110 

2 

1 7 1 1 J + fb&'j 

19.1 

21 

111+31 

9 

8 

90 

7 

.53 

25L 

.401 

1.13L 

B 

BJ  MD 

3402120020 

1 

13 

8727 

3 

85 

17117  + 7744 

44. £ 

i 16 

110  + 32 

55 

8 

164 

4 

.21 

.25L 

.40L 

1.21L 

C 

D 

2200011000 

1 

13 

8730 

2 

90 

171 18  + 7849 

53.6 

i 55 

111+31 

28 

14 

177 

2 

.351 

25L 

.31 

1.571 

D 

CD 

3301110010 

17142  + 7207 

13.6 

i 14 

103  + 33 

78 

15 

53 

3 

.37L 

25L 

.24 

1 .141 

C 

ME 

2400010000 

17167  t 7444 

45.5 

. 33 

106  + 32 

9 

8 

149 

6 

.80 

.16 

.401 

1.00L 

BD 

AEFK 

2 

3501000000 

17169  + 7150 

59.5 

i 46 

103  + 33 

13 

8 

55 

7 

.80 

.17 

40L 

1.00L 

BD 

ACL 

2 

1410010000 

1 

13 

8748  K2 

5 

67 

17170  + 7808 

1.8 

i 43 

110+31 

22 

9 

86 

5 

25L 

25L 

25 

.70 

CE 

1 DD 

3400000100 

17172  + 7329 

14.6 

i 28 

105  + 33 

27 

10 

164 

4 

25L 

.18: 

1.01 

3 24 

CBB 

ME  BA 

2301010000 

4 

9 

U10803 

31 

12B 

17174  + 7732 

25.0 

58 

110  + 32 

23 

8 

164 

7 

25L 

25L 

46 

.89 

BB 

L BD 

3200000100 

17189+  7634 

59.2 

55 

108  + 32 

9 

3 

83 

9 

1.02 

31 

40L 

1 00L 

AC 

ABKD 

6 

1401013000 

2 

1 

13 

8761 

1 

92 

17192+7751 

14.6 

24 

110  + 31 

14 

8 

14 

6 

.26L 

.25L 

.61 

1.12 

BC 

DBC 

3202100310 

4 

17196+7228 

399 

13 

104  + 33 

23 

9 

48 

4 

.48 

25L 

.50L 

1.00L 

B 

BL  F 

2500110100 

1 

13 

8764 

3 

86 

17202+7230 

13.6 

19 

104  + 33 

32 

18 

48 

3 

.251 

.25L 

.28 

1.00L 

C 

DMEG 

2500110100 

1 7202  + 7056 

14,2 

20 

102  + 33 

14 

3 

42 

5 

1.31 

.51 

.40L 

1.00L 

BB 

A ADI 

0 

1 402003000 

2 

1 7224  + 7706 

29.4 

32 

109  + 31 

28 

8 

140 

8 

.401 

.25L 

.41 

1.21 

BC 

LFCB 

3401000100 

17235  + 7444 

30.5 

27 

106  + 32 

43 

23 

74 

3 

,25L 

25L 

.40L 

.79 

C 

EE 

3401000000 

17235+  7553 

36.0 

43 

108  + 32 

9 

8 

18 

7 

.25L 

25L 

.68 

1.14 

BC 

HJ  BB 

0300101000 

4 

9 

U 10848 

47 

143 

1 /240+  7154 

3.6 

55 

103  + 32 

12 

3 

168 

5 

22.36 

6.93 

1.48 

1.75 

CBBB 

AA  A B 

3 

1411100410 

17 

4 

4 

13 

8787  MB 

7 

70 

17246  + 7219 

38.0 

40 

103  + 32 

23 

8 

52 

5 

25L 

.25L 

.94 

1.57 

BB 

DBB 

2500000000 

17253  + 7258 

20.5 

39 

104  + 32 

10 

e 

154 

4 

.30 

25L 

.41 L 

1.00L 

C 

DKHL 

4500000000 

1 

13 

8794  K0 

5 

HI 

17254  + 7605 

25.2 

54 

108  + 32 

10 

3 

79 

7 

1.32 

.36 

40L 

1.00L 

BB 

AB  L 

3 

1400020000 

1 

13 

8795  K0 

5 

71 

17270  + 7318 

4.9 

40 

105  + 32 

80 

18 

53 

3 

.25L 

62L 

48L 

.95 

D 

LEB 

3400100100 

1 

12 

ZG  1726  + 73 

62 

156 

17272  + 7108 

12.0 

22 

102  + 32 

33 

8 

47 

5 

.25L 

25L 

57 

1.58 

BB 

ELCB 

1400000200 

4 

9 

U10876 

37 

128 

1 7273  + 7250 

20.6 

30 

104+32 

35 

8 

59 

4 

.25 

25L 

.40L 

1.17L 

C 

BL  L 

3501001000 

1 

13 

B803  K0 

33 

77 

1 7305  + 7320 

31.5 

35 

104  + 32 

74 

33 

104 

2 

.44L 

.57L 

40L 

.65 

C 

D8 

2500010010 

17310+7122 

2.9 

1 

102  + 32 

28 

8 

175 

4 

,42L 

.25L 

.51 

.82 

CF 

J BG 

0400110010 

1 

12 

ZG  1731  +71 

14 

1 53 

17313+  7033 

18.9 

59 

101+32 

12 

3 

53 

5 

4.74 

2.65 

.50 

1.00L 

ABB 

A AS 

1 

1500002000 

17313  + 7544 

23.6 

31 

107  + 31 

9 

3 

151 

5 

.20: 

.25L 

2.08 

7.40 

F BB 

GDA  A 

0200010300 

4 

5 

* 9 

U10897 

52 

123 

17320  + 7428 

0.8 

40 

106  + 31 

20 

11 

78 

7 

-28L 

.251 

.46 

1.19 

BC 

H BB 

1 300000400 

4 

17330  + 7619 

0.9 

55 

108  + 31 

50 

8 

177 

4 

.25L 

25L 

,30 

.94 

DE 

ED 

2401001100 

1 

*41 

17329  + 7619 

6 

12 

17330  + 7137 

1.0 

7 

102  + 32 

19 

3 

56 

5 

1.15 

.29 

.401 

1.00L 

BC 

AB  H 

1 

0500011000 

2 

13 

8833  K5 

3 

87 

17336  + 721 1 

40.7 

16 

103  + 32 

18 

6 

64 

6 

.25L 

25L 

1.03 

2.05 

BB 

GAA 

2400000100 

1 

30 

7ZW  724 

16 

17340  + 7415 

3.8 

34 

105  + 31 

10 

4 

69 

7 

1.16 

.28 

40L 

1.00L 

AC 

AB  H 

1 

1421012000 

1 

13 

8842  K2 

5 

70 

17343  + 7601 

22,7 

15 

108  + 31 

7 

3 

158 

5 

4.51 

235 

.30: 

1.00L 

CBD 

A ADF 

0 

2500000000 

1 

*41 

17342  + 7601 

27 

7 

1 7349  + 7927 

58.7 

35 

111+30 

45 

8 

9 

4 

.16: 

! -25L  , 

40L 

1.11 

F C 

El  C 

2402000280 

6 

17354+7639 

26.6 

19 

108  + 31 

19 

8 

70 

4 

.54L 

.25L 

.98 

1.95 

BB 

FCAB 

0300000200 

4 

17355  + 7514 

34.7 

54 

107+31 

11 

8 

4 

7 

.74 

| .15: 

.401 

1.00L 

BC 

A B 1 E 

5 

0501000000 

1 

13 

8849 

3 

85 

17357+7416 

44.8 

9 

105  + 31 

42 

13 

: ^ 

3 

.26L 

.25L 

.43L 

.63 

C 

F DE  D 

1400000000 

17359  + 7006 

56.0 

58 

101+32 

20 

8 

53 

5 

.45 

.25L 

.401 

1.00L 

B 

BC 

0300020000 

1 

17367  + 7502 

47.5 

31 

106  + 31 

15 

8 

98 

5 

.26L 

-25L 

.51 

1.00 

BC 

J KCB 

0401000000 

17376  + 7207 

40.3 

4 

103  + 31 

12 

5 

71 

7 

.25L 

.20 

1.75 

4.31 

CBB 

GDAA 

1302001000 

3 

9 

U 10934 

20 

131 

17380  + 7809 

4.6 

53 

110  + 30 

10 

8 

57 

7 

.25L 

.25L 

.54 

.99 

BC 

HHBB 

2400100000 

1 7380  + 7229 

5.8 

1 

103  + 31 

13 

3 

78 

6 

1.73 

.43 

40L 

1.00L 

BB 

A A N 

8 

0400001000 

2 

13 

8862  K0 

3 

60 

17391+7119 

7.7 

22 

102  + 31 

41 

9 

57 

4 

.71 L 

.25L 

,30 

1.00L 

C 

CB 

0500000000 

17401+7012 

7.0 

35 

101+31 

13 

8 

91 

4 

.24 

25L 

401 

1.151 

C 

BJ  L 

0400000000 

1 

2 

DO  35880 

77 

98 

17419  + 7220 

56.1 

57 

103  + 31 

26 

12 

81 

4 

.61  L 

.251 

.39 

.66: 

8C 

J DE 

1400000000 

17426  + 7155 

36.3 

4 

103  + 31 

90 

36 

67 

2 

.251 

63L 

.51 L 

.54 

C 

NDD 

1401000100 

17428  + 7210 

49.7 

24 

103  + 31 

12 

3 

82 

6 

2.06 

.54 

40L 

1.00L 

AB 

AAFF 

3 

1400045000 

3 

4 

13 

8890  F5 

7 

48 

17431+7116 

10.8 

12 

102  + 31 

56 

9 

69 

3 

.41 L 

25L 

.26 

1.08L 

E 

DE 

0500000100 

17443  + 7533 

224 

30 

107  + 30 

49 

8 

159 

3 

22 

.25L 

40L 

1.09L 

C 

C 1 

0500010000 

2 

13 

8896  K2 

1 

78 

17447+7837 

43.9 

44 

110  + 30 

16 

8 

159 

6 

39 

.251 

.40L 

1.02L 

B 

CF 

1 500000000 

17451+7502 

7.3 

55 

106  + 31 

40 

19 

78 

3 

33L 

.25L 

.33 

1.00L 

D 

D 

2500000000 

17453  + 7238 

20.3 

40 

103  + 31 

11 

3 

76 

6 

2.56 

.62 

.40L 

1.00L 

BB 
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1.19L  1 

DC  , 
3 l 

AA  C 

3 

) 5500001000 

20202  + 7242  1 

17.8  : 

30 

106  + 20 

39 

11 

167  2 

.23 

.25L 

-40L 

10.32L  ( 

6400110008 

20208  + 7031  * 

18.3  : 

39 

104+19 

38 

33 

147  2 

.351 

.25L 

.40L 

1.44 

D 

C 

9700000000 

20208  + 7319  ^ 

19.7  ! 

50 

107  + 20 

27 

17 

170  3 

25L 

.25L 

.27: 

2.55 

DD 

NGB 

9501000108 

20210  + 7754 

3.5  1 

21 

111+22 

17 

5 

126  2 

1.17 

.46 

.40L 

1.30L  1 

DC  j 

AA  G 2 

1 9600002000 

20215  + 7615  2 

12.2  ; 

21 

109  + 21 

28 

15 

123  2 

25L 

.25L 

.35 

1.22: 

CD 

BD 

2600000000 

20217  + 7723  A 

15.6  : 

39 

M 1 + 22 

70 

30 

121  2 

26L 

.25L 

.40L 

2.43 

D 1 

SI  F 

9501000220 

4 

20224  + 7203  2 

16.0  * 

48 

106+19 

11 

9 

2 3 

.40 

,25  L 

40L 

2.08L  1 

D ( 

:l 

8601020000 

1 

2 

DO  38411 

88 

96 

20232  + 7048  1 

4.4  : 

30 

104+19 

70 

8 

27  3 

•31L 

.25  L 

.58 

2.29L 

C 

C 

6601000000 

20238  + 7552  5 

il  l * 

48 

109  + 21 

15 

9 

121  2 

.97 

.24 

.40L 

1.42L  [ 

DE  i 

AF  € 

i 1600001000 

1 

13 

9753  K2 

4 

75 

2 0241+7224  1 

0.1 

15 

106+19 

85 

21 

168  2 

26L 

-25L 

.44L 

2.00 

F 

GB 

8600000000 

20248  + 7505  5 

i3.8  ; 

24 

108  + 21 

9 

4 

134  2 

131.99 

89.82 

13.21 

4.81  / 

ABCC  / 

A AAA  C 

1 9410000010  1 

23 

4 

13 

9757  MC 

j 

93 

20252 + 7B02  1 

6.7  ; 

21 

111+22 

68 

15 

131  2 

.25L 

.62L 

,40L 

1.65 

F 1 

UH  C 

9600000040 

20253  + 7035  2 

13.1  i 

20 

104  + 18 

34 

8 

131  2 

28L 

.25L 

.42 

1.72L 

C 

B 

8700000000 

20258  + 7450  5 

i2.i  : 
5.o  : 

38 

108  + 20 

20 

8 

34  2 

.54 

-25L 

.40L 

1.79L  E 

1 / 

AK 

9600000000 

1 

16 

13099  M 

3 

115 

20260  + 7156 

32  1 

106+19 

24 

17 

1 3 

25L 

■44L 

,40L 

2.64 

C 

G C 

9601001010 

20261  + 7120 

7.1  * 

14  1 

105+19 

10 

8 1 

150  3 

.95 

30 

.40L 

1.86L  E 

3 E / 

AC  7 

7700000000 

20261+7755 

8.0  ; 

25  1 

111+22 

67 

127  2 

28L 

25L 

40L 

1.53 

Di 

E 

9601000010 

•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 


37 


Right  Ascension:  20h27m13s-20h55m34s 


Position  (1950) 


Name 

Galactic 

Uncertainty  I 

H 

C 

a 6 

Coords 

>MJ  SMN 

e 

O 

12  pm 

h m or 

(S>  (") 

I h 

o 

n 

a 

N 

20272  + 7216 

3.9  28 

06  + 19 

32 

24 

62 

3 

25L 

20272  + 7452 

6 5 35 

08  + 20 

45 

28 

38 

2 

25L 

20280  + 7535 

2.8  2 

1094  21 

18 

9 

20 

2 

.56 

20282  + 7255 

5.8  41 

07+19 

9 

8 

80 

5 

95 

20283  + 7338 

9.5  34 

07  + 20 

15 

10 

42 

3 

42 

20283-7414 

>1.4  18 

08  + 20 

12 

9 

68 

2 

1.15 

20286  t 7422 

0.1  34 

08  + 20 

43 

22 

30 

2 

25L 

20289  + 7607 

>5.8  10 

10  + 21 

84 

8 

44 

2 

.31 L 

20289  + 7854 

>7.1  13 

12  + 22 

45 

35 

26 

2 

25L 

20290  + 7117 

3.4  58 

105+18 

67 

29 

75 

2 

25L 

20295  + 7205 

$4. 4 22 

106  f 19 

64 

23 

73 

2 

.69L 

20302+7221 

4.2  47 

106+19 

10 

4 

59 

4 

2.37 

20304  + 7401 

>6.4  6 

108  + 20 

54 

32 

37 

2 

,25L 

i 

20305  + 7740 

14.2  49 

111-22 

31 

11 

32 

2 

.43 

20307  + 7849 

.4  4 41 

112-22 

34 

12 

22 

2 

25L 

- 

20311+7629 

6.3  5 

110  + 21 

38 

25 

31 

2 

,25L 

20313  + 7415 

22.9  47 

108  + 20 

27 

22 

29 

2 

25L 

20314  + 7700 

26.0  14 

110  + 21 

80 

16 

124 

2 

25L 

20318  + 7159 

53.3  25 

106+19 

49 

35 

119 

2 

25L 

_ 

20321+7753 

6.8  45 

111+22 

38 

19 

135 

2 

55L 

20322  + 7446 

12.2  57 

1 08  + 20 

31 

8 

35 

2 

.37 

* 

20325  + 7321 

35.9  50 

107+19 

23 

17 

173 

3 

25L 

20331+7715 

9.6  48 

111+21 

10 

8 

142 

3 

95 

20331+7328 

10.2  26 

107  + 19 

36 

19 

166 

4 

25L 

20332  + 7337 

16.0  20 

107+19 

37 

22 

125 

2 

77L 

_ 

20337  + 7202 

47.8  33 

106  + 18 

10 

8 

169 

3 

.94 

■ 

20344  + 7415 

29.9  35 

108  + 20 

53 

8 

36 

2 

.25L 

- 

20345  + 7353  : 

32.1  29 

108+19 

40 

8 

117 

2 

-25L 

’ 

20349  + 7125  ! 

56,4  42 

106  + 18 

45 

32 

130 

2 

1.93L 

j 

20349  + 7807  ! 

57.6  8 

112  + 22 

28 

23 

100 

2 

1.16L 

- 

20349  + 7757 

59.8  30 

111+22 

17 

9 

132 

2 

.72 

20350  + 7337 

0.8  51 

108+19 

36 

22 

163 

3 

25L 

20350  + 7636 

2.0  43 

110  + 21 

41 

8 

128 

2 

94L 

m 

20352+7608 

16.0  58 

110  + 21 

19 

8 

127 

2 

44 

20353  + 7317 

23.6  58 

107  + 19 

21 

17 

151 

5 

25L 

20356  + 7559 

40.0  2 

110  + 20 

49 

28 

147 

2 

25L 

5 

20358  + 7337 

51.7  5 

108+19 

11 

8 

28 

4 

.32 

■= 

20359  + 7249 

54.3  41 

107+19 

9 

3 

169 

5 

5.02 

- 

20362  + 7419 

15.9  35 

108  + 20 

25 

12 

126 

2 

26L 

20368  + 7038 

49.2  10 

105  + 18 

10 

8 

157 

4 

.47 

- 

20369  + 7256 

56.3  31 

107  + 19 

37 

11 

161 

4 

,45L 

20372+7757 

15.2  36 

111+21 

26 

11 

134 

2 

.35 

- 

20381+7525 

6.0  17 

109  + 20 

19 

8 

3 

2 

.41 

20386  + 7651 

37.7  15 

111+21 

52 

8 

160 

2 

.35L 

I 

20388  + 7059 

49.9  31 

105+18 

8 

4 

162 

4 

1.26 

20391+7333 

11.2  53 

108+19 

12 

8 

165 

5 

.50 

20396+7300 

36.6  18 

107  + 19 

42 

26 

149 

3 

,25L 

20398  + 7830 

53.0  5 

112  + 22 

23 

10 

139 

2 

42 

20398+7107 

53.1  14 

106+16 

44 

26 

122 

2 

34L 

20400  + 7556 

1.1  31 

110  + 20 

43 

20 

134 

2 

.84L 

- 

20402  + 7852 

14.3  29 

112  + 22 

22 

11 

130 

2 

.94 

20406  + 7357 

41.5  7 

108  + 19 

43 

21 

123 

2 

.58L 

20415  + 7247 

33.8  35 

107  + 18 

9 

9 

161 

5 

.59 

20416  + 7214 

36.4  2 

107  + 18 

35 

6 

168 

3 

.31 

20417  + 7525 

42.6  51 

109  + 20 

29 

IB 

133 

2 

25L 

20420  + 7517 

3.8  19 

109  + 20 

33 

30 

119 

2 

25L 

20426+7744 

36.3  41 

111+21 

58 

8 

133 

2 

25L 

20428  + 7145 

51.7  38 

106+18 

76 

26 

122 

2 

25L 

20435  + 7739 

32.7  32 

111+21 

21 

8 

153 

3 

25L 

(Not  Color  Corrected) 


Uncs  Coef  R 


Declination:  +70°- + 80° 


S 2 Iff  T Name  Type  (")  Mag 


9 8 20  4 


20440  + 7043 
20443  + 7220 
20449  + 7837 
20453  + 7520 

20453  + 7048 

20454  + 7743 

20455  + 7134 
20457  + 7958 

20460  + 7035 

20461  +7233 

20472  + 7243 
20472+7711 
20474  + 7149 

20478  + 7008 

20479  + 7234 

20480  + 7953 

20481  +7528 

20484  + 7640 

20485  + 7154 

20485  + 7032 

20486  + 7002 
20489  + 7418 
20491+7128 
20496  + 7204 
20499  + 7548 
20508  + 7211 
20511+7039 

20515  + 7056 

20516  + 7332 
20521+7345 

20531+7028 

20535  + 7439 

20536  + 7738 
20545  + 7731 
20547+7402 

20548  + 7236 

20549  + 7313 
20549  + 7415 
20553  + 7543 
20555  + 7006 


0.8  35  105  + 17 


21.7 

21 

107  + 18 

34 

21 

152 

59.0 

56 

112  + 21 

18 

9 

133 

20.0 

3 

109  + 20 

37 

23 

156 

21.0 

30 

106  + 17 

53 

26 

124 

25.3 

52 

112  + 21 

19 

5 

124 

34.2 

30 

106  + 17 

37 

19 

129 

45.8 

19 

114  + 22 

20 

7 

137 

0.5  6 105+17 
9.2  5 107+18 


13.9 

37 

107  + 18 

57 

0 

14.8 

5 

111+21 

39 

8 

27.8 

28 

106  + 17 

80 

33 

48.9 

40 

105+16 

12 

10 

58.4 

46 

107  + 18 

14 

8 

3.0 

6 

114  + 22 

24 

10 

10.0 

47 

110  + 20 

26 

16 

26.5 

42 

111+20 

25 

18 

30.4 

46 

107  + 17 

11 

8 

35.4 

5 

105  + 17 

11 

0 

396 

36 

105+16 

29 

14 

55.6 

i 13 

109+19 

18 

8 

10.5 

6 

106  + 17 

45 

8 

41.1 

36 

107  + 17 

9 

3 

55.7 

’ 21 

110  + 20 

16 

8 

51.5 

i 45 

107+17 

46 

18 

12.C 

1 34 

106  + 17 

18 

8 

33.5 

i 19 

106  + 17 

42 

32 

50.4 

1 8 

108  + 18 

28 

22 

8 148  4 


),7  2 108+18  37  17  136  3 

5.5  9 106+16  30  20  149  3 

),9  7 109+19  15  9 133  2 

3.4  24  112  + 21  15  9 137  3 

3 3 24  112  + 20  38  14  137  2 

5.0  44  109+18  17  8 9 3 

2 5 60  108+18  56  16  180  2 

7 1 23  108  + 18  29  8 177  6 

3.7  53  109  + 18  15  9 136  3 

2.7  56  110+19  12  5 143  2 

4 1 11  105  + 16  26  18  160  2 


25L 

40L 

25L 

98L 

26L 

40L 

41 

40L 

25L 

40L 

.18: 

.40: 

25L 

40L 

25L 

52L 

.25L 

.40L 

.25L 

.41 L 

38L 

.51 L 

.60 

.40L 

60L 

40L 

25L 

40L 

92L 

68 

25L 

40L 

42L 

40L 

25L 

40L 

25L 

40L 

25L 

40L 

25L 

74L 

.25L 

40L 

.22 

.40L 

.25L 

.40L 

.56L 

.40L 

.26 

.40L 

.45L 

48L 

25L 

.40L 

25L 

40L 

25L 

40L 

.27L 

43L 

25L 

40L 

25L 

40L 

25L 

40L 

.09: 

.30 

29L 

40L 

25L 

.40L 

2.34 

.46 

25L 

.82 

.14: 

40L 

.25L 

.441 

.25L 

.40L 

.25L 

40L 

25L 

.45 

.33 

.40L 

25L 

.40L 

25L 

40L 

25L 

40L 

.25L 

40L 

25L 

.38 

.29L 

.40L 

.72L 

46L 

.25L 

.40L 

25L 

40L 

,25L 

40L 

,49L 

.67L 

42L 

40L 

25L 

.40L 

25L 

.62 

.08: 

.40L 

.16 

,46L 

25L 

.40L 

.21: 

40L 

.25L 

40L 

,25L 

.43L 

.71 

,40L 

.25L 

.41 L 

.19: 

1.81 

25L 

.40L 

.25L 

,40L 

L 25L 

.45 

L 44L 

,40L 

L 62L 

40L 

.25L 

.40L 

.25  L 

.40L 

25L 

.40L 

L .28L 

.40L 

L 25L 

.40L 

.17 

,40L 

.25L 

.40L 

L .25L 

.49 

25L 

.40L 

L 25L 

.43 

1.52 

.48L 

.58L 

.40L 

L .25L 

.47L 

L .25L 

.23: 

L .40L 

.40L 

L 25L 

.40L 

«L  25L 

,63L 

1 .25L 

.40L 

.63 

.68 

.23 

.40L 

L .25L 

.40L 

L .25L 

.82 

L 25L 

.40L 

L ,25L 

.40L 

) .16 

,40L 

) .33 

.40L 

iL  25L 

.32: 

2.08  C H B 9601000000 

195  C J HD  9600100000 

1 69L  B BE  1600000000 

7.00 L BC  AB  6 9501001008 

2.14L  B BDKF  9700011000 

1.58L  BDE  ACD  2 9701002000 

3.66  C HLC  9601003220 

1 70  D F B 4600000000 

1 15  D D 4500000010 

1 91  D L GE  9601000000 


4.04  C I MHF 

1.74L  AB  AA 

191  E B 

1.32L  C E F 

1.87  CB  GBB 


3.55L  E 
3.57 

1.39L  BD 
3.84 
1.88 

2.25L  BD 
2 19 
1.61 
2.26 
2 23 


4600000000 

4500000010 

9601000000 

9502000040 
1 9600002000 
9700000000 
9700010018 
6500001000 
8600000210 
9600000210 
8600000320 
9600000000 
9600000328 


B MH  5601001000 

F G B 9604000118 

A B 0 8700000000 
D LGKC  9601001318 

C MC  9601000000 

AB  M 0 9620000000 


F BA 

D F 

D G E 

CL  C 


9701000000 
9701000130 
9601000200 
9501000030 

5.73L  8 AFFF  9400000008 

3.45  D LKDD  9602201208 

1 60  CL  C 8700000000 

1 73L  C C 8600000000 

3.65:  E CD  EDD  9681110548 

2.43  C MHD  5600000000 

9.05L  C D 1 9502201008 

7.99L  ABC  A A B 0 3500000008 


1 .71 L C AG 
1.70L  BD  BD 


9600000000 
2 1601020000 


6.95L  C 
2.04L  C 
3. SOL  C 

2.02L  BC 
8.06L  C 
3.42 
1.50L  C 
2.2B 

1.69L  F 


D F DC  9601000528 

B F 9401000006 

B GE  9601001000 

GFHG  3600000000 

ACJ  K 0 7600001000 


Cl  J 

D GFB 
B 

C H D 
ED 


1 .51 L C BB 

1.37  C MLB 

224:  B E AH  B 


10.27L  B 
2.90 
3.43 
2.61 
1.94 
3.10 

1.97L  BE 


D C 
E HHI  B 
D I KC 
F MKC 
F MC 
CE  BB 
BG 


9400000008 

9500000218 

7601001000 

5600000000 

4600001000 

2601000000 
9601000000 
5501000008 
9400101008 
9600000000 
9601002220 
9600000338 
7601000100 
9680000428 
0 2602132000 


C LC 
BE  AC 
D K B 
F L GD 
EF  AB 
C NCC 
DCC  CB  A A 
B Cl  D 
C BG 


BEE  0 3602132000 

L C 9600000008 

AC  0 8500001008 

K B 9600&00000 

L GD  8600000100 

AB  9 9500000008 

NCC  7500100310 

CB  A A 3300000000 

Cf  D 3601120000 

BG  9500000008 


9.64L 

1.59 

1.88 

1.97L  B 
9.20L  B 
2.48L  C 
1.89 
2.50 

7.1  BL  BD 

2.01  L B 


B B 
C LL  B 
C KC 
CM 
BC 

D F 
E H C 
F H C 
ADM 
AJ  E 


2.52L  B K Cl 

2.34L  C AJ  D 

2.68:  CD  K CB 

8.21  L AB  A AG 

1.B2L  F BJ 

2.51  D K NB 

3,17  DB  HI  GD 

2.19  C H G 

3.39  C I E 

1.70  C KCB 

2.41  L C EJ  D 

1.42L  BCC  CAB 

6.49L  BD  AEI 


2.77  F 

2.07L  B 
243  D 

2.47  E 

1.74L  BD 
1.72L  BC 


F K C 
B LBE 
D MC 
E FNA 
BDK 
AD  J 
CC  L BC 


9400000008 
8601000010 
6501000100 
3600010000 
9501001008 
1400000010 
9602000010 
9602000010 
0 9400000008 
8600021000 

4500000000 
6503010000 
6600100208 
3 9400000008 
4600000000 
9501000008 
8701000000 
7781000000 
9503000050 
9600000000 

8601010000 
0 7600010100 
0 9601000028 
9702000028 
9501000000 
9601000008 
9602000148 
0 9601010000 
0 2600001000 
3401000300 


1 13  9779 

1 2 DO  38524 


2 13  9793  K2 
1 2 DO  38618 


3 13  9802  A2P 


1 2 DO  38681 

1 1 13  9823 


1 2 DO  38739 

2 13  9828  G5 


3 *13  9833  K5 


1 13  9849  K2 

2 13  9850 


C l 32  X2041+753 


1 3 13  9858 

1 2 13  9862 


1 13  9866  K5 


1 2 DO  38894 


2 2 DO  38924 

1 13  9884 


1 2 DO  38931 

1 13  9886 


2 9 U11642 

1 13  9889 


1 32  X2051+735 


DO  39080 

85 

108 

9911  G5 

5 

61 

20555  + 7005 

48 

12 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighbonng  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Declination:  +70°-+80‘ 


Right  Ascension:  20h55m55s-21h20m45s 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

, 

c 

a 

5 

Coords 

SMJ 

SMN 

6 

6 

12  pm 

25  pm 

60  pm 

100  jim 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m ot 

(s) 

n 

I b 

(") 

n 

C) 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

O 

Mag 

20559  + 7122 

554 

3 

107+17 

20 

8 

68 

4 

.29 

25L 

40L 

11.80L 

B 

BG 

9501000008 

20560+7915 

2.3 

18 

113  + 21 

15 

5 

132 

2 

1.49 

.77 

65L 

4.02L 

BC 

A A HG 

0 

9500003008 

20561+7423 

10.8 

54 

109+19 

22 

12 

5 

3 

38L 

25L 

.03 

2.14L 

C 

J BB 

9501000000 

20563  + 7321 
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Declination:  +70°-  + 80 


Right  Ascension:  21h20m48B-21h44m27s 
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‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  al  12.  25,  60,  100  ^m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  22h10'T!255-22h35r,144>  Declination:  +70"-+80" 
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Right  Ascension:  22h36"09s-22h56m41s  Declination:  +70°-+ 80" 
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■Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim,  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  +70°- +80' 
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BC 

AC 

0 
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2 

13 

10817  G5 

3 

60 

23372  + 7721 

16.2 

16 

119  + 15 

15 

5 

2 

4 

20.67 

4.59 

.75 

1.10L 

BBB 

AAA 

0 

5600000000 

19 

7 

*13 

10818  KO 

2 

33 
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31.8 

38 

117+  9 

35 

8 

12 

2 

.35 

.25L 

.40L 

3.22L 

C 

C L 
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1 

13 

10821  K5 

17 

77 

23376  + 723 2 

36.3 

41 

118+11 

27 

8 

19 

3 

.65 

.251 

40L 

B.38L 

C 

BD  F 

7500000008 

23377  + 7127 

45.4 

32 

117+10 

22 

20 

170 

3 

.31  L 

.25L 

.40L 

4.73 

C 

CHFD 

9600000000 

23379  + 7825 

56.0 

9 

119+16 

36 

34 

142 

2 

,25L 

.25L 

.41 L 

1,11 

D 

1 D 

7500000000 

23380  + 7009 

5.4 

51 

117+  8 

17 

5 

17 

3 

8.40 

2.90 

.79 

2.72L 

BBB 

AAA 

3 

4600000000 

2 

3 

RAFGL  3128 

48 

15 

23381+7147 

11.9 

20 

117+10 

21 

9 

17 

3 

1.07 

.29 

.40L 

2.22L 

BC 

AC  G 

0 

9700001000 

23383  + 7521 

18.0 

16 

118+13 

61 

13 

15 

2 

,25L 

.25L 

.40L 

1.96 

D 

C 

7501100100 

23384  + 7223 

24.8 

48 

118+11 

47 

8 

21 

3 

.29 

.25L 

.40L 

11. SOL 

E 

D M 

9500000008 

23384  + 7035 

26.5 

23 

117+  9 

38 

8 

12 

2 

.25 

.461 

.40L 

2.55L 

C 

CL 

6701000000 

23384  + 7440 

26.7 

41 

118+13 

20 

10 

12 

2 

.88 

.30 

.40L 

2.36L 

BC 

AC  D 

0 

6501000010 

23384  + 7002 

28.7 

59 

117+  8 

19 

5 

18 

3 

4 29 

1.81 

.49 

2.59L 

BBC 

A AB 

0 

3600000000 

1 

17 

3198 

52 

23385  + 7704 

33.2 

58 

119  + 15 

25 

11 

174 

3 

.3 1 L 

25L 

.40 

1.00L 

E 

CDBE 

3701000000 

1 

13 

10630 

26 

85 

23390  + 7014 

0.1 

5 

117+  8 

28 

8 

14 

3 

.27L 

25L 

.74 

2.60L 

B 

HF  BC 

6600000000 

23390  + 7518 

2.4 

25 

119  + 13 

18 

9 

9 

2 

47 

25L 

.40L 

1.51  L 

C 

AKH 

7601100100 

1 

13 

10B36  K2 

5 

00 

23393  + 7135 

23.0 

3 

117+10 

35 

8 

58 

3 

25L 

25L 

-40L 

3.04 

E 

B 

9601000000 

23402  + 7212 

17.0 

26 

118  + 10 

32 

10 

16 

3 

.51 

25L 

.40L 

7.37L 

B 

BHI  M 

9500000008 

23404  + 7153 

29.6 

52 

118  + 10 

34 

11 

12 

3 

.29L 

.25L 

.69 

2.05L 

C 

NCC 

9701000010 

23406  + 7147 

40.0 

6 

118+10 

31 

23 

25 

3 

25L 

.251 

.541 

2,58 

C 

GC 

9601100010 

23407  + 7614 

44.1 

41 

119+14 

42 

25 

3 

2 

26L 

39L 

.401 

2.43 

D 

C 

3601000000 

23408  + 7343 

51.1 

27 

118+12 

16 

5 

17 

3 

4.89 

1.19 

.40L 

1 .61 L 

AB 

AA 

0 

8600100000 

3 

13 

10842 

2 

87 

23413  + 7341 

23.0 

12 

118+12 

55 

26 

11 

2 

.25  L 

25L 

40L 

1.79 

F 

1 C 

5600100000 

23413  + 7130 

23.7 

5 

118+10 

14 

3 

17 

3 

592 

2.19 

.401 

2.13L 

BB 

AAD 

4 

9700000000 

1 

16 

14687 

17 

145 

23414  + 7143 

26.0 

39 

118  + 10 

17 

10 

55 

3 

.57 

.30 

,40L 

2.07L 

BE 

BC 

0 

9701101000 

23421+7327 

7.1 

15 

118  + 11 

24 

9 

21 

3 

42 

.25: 

.40L 

1.46L 

FD 

CD 

1 

2700001000 

23427  + 7803 

43.4 

37 

119+16 

32 

8 

53 

3 

39 

.25L 

.40L 

1.62L 

C 

D 

6401120000 

1 

2 

2 

DO  43565 

60 

86 

23430  + 7359 

1.5 

56 

118+12 

23 

9 

18 

3 

.96 

.34 

.40L 

1.39L 

BC 

AB 

0 

4601002000 

23433  + 7301 

21.9 

35 

118  + 11 

38 

8 

19 

3 

40 

.25L 

.40L 

6.63L 

C 

CMG 

6602010008 

23435  + 7018 

34.1 

39 

117+  8 

60 

8 

101 

3 

26L 

.251 

.64 

4.09 

CC 

M CB 

4600000000 

23441+7408 

7.7 

13 

119  + 12 

65 

25 

10 

3 

25L 

.251 

62L 

2.18 

C 

DC 

7601000000 

23443  + 7802 

21.3 

38 

120+16 

20 

8 

3 

3 

.41 

.251 

42L 

1.40L 

D 

BKJ 

6501120000 

1 

1 

13 

10855 

10 

91 

23444  + 7132 

25.6 

5 

118+10 

20 

8 

21 

3 

.48 

25L 

.40L 

1.56L 

E 

BDJ  G 

4701000000 

23445  + 7849 

35.0 

57 

120  + 17 

30 

22 

168 

3 

251 

.251 

.40L 

1,09 

C 

B 

4501000000 

23450  + 7500 

5.4 

15 

119  + 13 

17 

6 

19 

2 

2.15 

.56 

48L 

1.1  BL 

BC 

AALI 

0 

1600001000 

2 

13 

10858  K5 

5 

86 

23453  + 7113 

20.3 

2 

118+  9 

28 

8 

16 

3 

.46 

.251 

.40L 

1.76L 

D 

CE 

4801000000 

1 

13 

10859  KO 

4 

77 

23456  + 7313 

37.3 

44 

118  + 11 

48 

8 

103 

3 

.39 

25L 

.40L 

1.69L 

D 

BH 

9700020100 

23459  + 7017 

55.0 

41 

118+  8 

32 

15 

10 

3 

.251 

.251 

.42: 

6,20 

DB 

DB 

4500000310 

23469  + 7004 

56.7 

55 

118+  8 

39 

13 

9 

2 

.25 

.25L 

.40L 

4.36L 

C 

A 

4600000000 

23469  + 7045 

57.1 

18 

118+  9 

16 

9 

15 

3 

.65 

.18: 

.401 

2.15L 

BD 

BB 

1 

4600100000 

23470  + 7321 

2.1 

58 

119+11 

32 

8 

23 

3 

.291 

.25L 

1.09 

2.36L 

C 

A 

8700100000 

23472  + 7316 

15.0 

52 

119+11 

55 

42 

21 

2 

54L 

.25L 

.40L 

2,51 

E 

1 1 F 

9601100310 

23475  + 7745 

34.3 

32 

120+  16 

26 

4 

174 

3 

1.23 

.56 

.40L 

1.07L 

BC 

AA 

0 

8600000000 

1 

1 

AT  CEP 

11 

3 

23477  + 7043 

43.8 

15 

118+  9 

71 

31 

18 

3 

27L 

25L 

50L 

3.08 

C 

GE 

4600100000 

23491+7053 

11.8 

12 

118+  9 

40 

8 

18 

3 

25L 

25L 

.53 

3.11L 

C 

LD 

6500000000 

23495  + 7719 

33.7 

25 
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46 

13 

7 

2 

.27 

.34L 
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c 
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2 
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7 

65 

23496  + 7848 

37.7 
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9 
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.90 
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BD 

AD  G 

0 

3400000000 

1 

13 
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11 
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B 
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0500000000 

23499  + 7228 
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58 
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3 
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.49 

.531 

6.81L 

BC 
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2 
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119+13 

18 

6 

9 

2 

1.17 

34L 

.40L 
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AC 
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39 
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8 
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.47 

.22. 
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BD 
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0 
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23 
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23 

23 
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.25L 
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4 

119+11 

23 

9 
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3 
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1.48L 

BC 

AD 
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2 
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GB 
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5 
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38 

11 

12 

2 
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29 
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79 

35 

11 

2 
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F 
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23521+7831 

11.0 
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120+16 
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8 
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2 
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13 
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35 
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27 

14 

2 
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B 
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39 
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10 
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3 
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BD 

0 
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44 
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8 
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2 
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40L 
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C 
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1 

13 
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4 

80 

23529  + 7822 

55.5 
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120+16 

17 

5 

3 

3 
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3.84 
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0 
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18 
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35 

8 
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3 

.37L 

-25L 
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B 
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4 

23532  + 7738 
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36 
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67 

12 
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2 
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GM 
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1 
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77 
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50 
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46 
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C 
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58 
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‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  23h53m41s-23h59m58s 

Position  (1950) 

Name  ^ 

Galactic  Uncertainly  C 

n a 5 Coords  SMJ  SMN  9 O 

h m.  . , (s)  n i b n n o n 


(Not  Color  Corrected) 
12  jim  25  jun  60  /j.m 
(Jansky) 
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36 
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24 

5 

23 

3 
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C 
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C 
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8 
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3 

64 

.34 

40L 

1 .721 

BF 

AC 
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14 
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35 
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2 
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1.74 

D 

D 
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19.7 

15 

120+15 

30 

22 
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2 

25L 

56L 

.40L 

1.29 

D 
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23575  + 7324 

34.5 

59 

119+11 

19 

6 

26 

3 

1.53 

1.03 

.61: 
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BBDC 
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23576  + 7351 

37.7 

40 

119+12 

22 

0 

19 

3 

.74 

.29 

.401 

1.07L 

BD 
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23576  + 7249 

40.6 

26 

119+11 

37 

28 

12 

3 

25L 
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40L 

3.15 

C 

F 

23580  + 7033 

0.6 

20 

119+  8 

35 

8 

23 

3 

.35 

25L 

.401 

2.92L 

B 

B 

23581+7433 

6.5 

33 

120+12 

18 

3 

20 

2 

4.21 

2.71 

.39: 

1.571 

CBC 

AAFH 

23581+7425 

8.3 

17 

120+12 

24 

3 

26 

2 

1.25 

.37 

.401 

2.34L 

BC 

AB  G 

23588  + 7155 

51.8 

57 

119+10 

26 

10 

28 

2 

.53 

25L 

95L 

2.26L 

C 

B L 

23597  + 7657 

45.2 

24 

120  + 15 

23 

15 

53 

3 

25L 

25L 

.42 

1.36 

CC 

FDFE 

23599  + 7345 

58.7 

24 

120  + 11 

15 

5 

22 

3 

5.39 

1.37 

.401 

1.30L 

CO 

CO 

AAI 

V L 

100  jim  pjux  corr  ^ Confusion  R S 

Uncs  Coef  R Flags*  S 2 0 


4600100000 

5500100000 

0700000000 


9600000010 

4500000000 

4601000000 

5502100300 

5500001000 

6700010000 

2500100000 

4600000000 

4600000000 

1501000000 

2500100000 

8600000010 

9600000010 

1601000000 

4700000000 

5400000000 


2601000000 
9600100000 
1 4700000000 


Declination:  +70°-+ 80° 


c 

A Sep 

T Name  Type  (")  Mag 


13  10904  K2  4 81 

3 RAFGL  3181  6 20 


13  10916  K0 
13  10917 


10  M + 13-01-003  163 
2 DO  44003  23  93 


•Confusion  Flags:  1)  CiRRUS-1;  2)  CiRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Declination:  +60°-  + 70' 


Right  Ascension:  00h00m01s-00h03m36s 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

Galactic 

Uncertainty 

H 

C 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

c 

a 8 

a 

5 

Coords 

SMJ  SMN  e 

o 

12  fim 

25  p.m 

60  +m 

100  +m 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  o > 

(s) 

n 

I b 

n 

O 

C) 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

o 

Mag 

00000  + 6549 

1.9 

15 

118+  4 

15 

4 

39 

4 

1.90 

.44 

7.93L 

25.83L 

BB 

AB 

0 

970320360C 

2 

5 

‘13 

10937  GO 

3 

60 

00000  + 6706 

5.9 

12 

118+  5 

39 

3 

41 

4 

.54: 

4.32 

13.27: 

34.411 

DED 

CBE 

8 

972484940F 

3 

*23 

OCL  0286 

36 

00001  +6417 

6.7 

22 

118+  2 

18 

6 

38 

3 

.84 

1.30 

17.19: 

66.97: 

FFEE 

BBCA 

9 

95F354350C 

3 

22 

SI  70 

425 

1200 

00001  +6650 

7.2 

41 

118+  5 

18 

5 

45 

4 

.59 

1.14 

15.65L 

106.42L 

CC 

BBEC 

6 

970468 965F 

3 

*23 

CED  214A 

170 

00001  +6509 

8.9 

32 

118+  3 

16 

5 

33 

4 

1.34 

45 

1.90L 

22.90L 

BC 

AB 

0 

4600001 00C 

00002  + 6647 

12.7 

5 

11B+  5 

14 

3 

34 

5 

.77 

1.31 

1297 

59.51: 

BCCF 

BBBD 

2 

86C478943F 

2 

*23 

CED  21 4A 

379 

00002+6532 

12.9 

5 

118+  3 

23 

6 

35 

3 

.29 

25L 

2.56L 

21.88L 

C 

BL  J 

960320000C 

00002  + 6641 

16  4 

24 

118+  5 

14 

4 

66 

5 

.46: 

.52 

5.77 

29.94L 

CFC 

CCA 

8 

760252720F 

2 

*41 

00002  + 6641 

17 

6 

00002  + 6715 

16.8 

57 

118+  5 

24 

3 

38 

4 

.71 

.97 

0,06 

42.59L 

CDF 

CCA  E 

0 

884767853F 

2 

*41 

00003  + 6716 

30 

2 

00003  + 6908 

19.6 

9 

119+  7 

33 

8 

13 

3 

.40L 

25L 

1.06 

23.54L 

D 

FC 

960100000C 
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Right  Ascension:  00h08m148-00h12m59! 

Position  (1950) 


Declination:  +60°- +70° 
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15 

121-  2 

27 

3 

37 

3 

25L 

.251 

1.26L 

5.61 

C 

E EB 

96000 2340C 

5 

3 

*32 

X0032  + 608 

44 

5 

00319  + 6552 

55.0 

57 

121+  3 

23 

5 

33 

3 

1.67 

.77 

1.63L 

22.02L 

BC 

AA 

0 

440000000C 

00320  + 6021 

1.0 

21 

121-  2 

28 

8 

79 

3 

25L 

25L 

,81 

6.65: 

CC 

CB 

9540101518 

00321+6604 

6.3 

53 

121+  4 

21 

8 

30 

3 

26L 

.57 

1.31 

16.44L 

CC 

1 BAB 

450020000C 

00321+6532 

10.3 

25 

121+  3 

58 

13 

27 

2 

29 

25L 

1.901 

20.25L 

D 

G 

640010000C 

00321+6559 

11.0 

31 

121+  3 

25 

8 

29 

3 

25L 

.26 

1.09 

22.44L 

EC 

MGBD 

3500 500 20C 

4 

00321  +6042 

11.6 

0 

121-  2 

28 

3 

36 

3 

25L 

25L 

1.11: 

5.04 

CD 

CC 

96400003 1C 

4 

2 

*41 

00322  + 6041 

33 

8 

00321+6102 

11.6 

34 

121-  1 

15 

3 

39 

3 

4.69 

1.52 

.71 L 

1 6.21  L 

BB 

A AD 

1 

950120130C 

2 

*17 

20  C7,4E 

16 

00322  + 6927 

17.1 

46 

122+  7 

32 

13 

28 

3 

25L 

.19: 

1.57 

3.46 

F CF 

CBD 

9400000308 

4 

2 

13 

11272  B9 

7 

82 

00322  + 6315 

17.6 

7 

121+  1 

16 

5 

69 

5 

.29 

.65 

3.51 

12.50 

CDCC 

CBBA 

8 

7681 0044 2C 

E 

1 

32 

X0032  + 632 

103 

14 

00323  + 6013 

22.7 

31 

121  - 2 

34 

12 

43 

3 

28L 

.25L 

1.03 

13.96L 

C 

C 

9500000308 

00324  + 6438 

24.8 

28 

121+  2 

50 

16 

29 

2 

.70L 

25L 

.73 

21.18L 

D 

B 

6401 1 0000C 

00324  + 6603 

25.5 

21 

121+  4 

23 

11 

38 

2 

.70 

.29: 

1.98L 

22.44L 

DF 

AG 

0 

450030000C 

00324  + 6029 

25.9 

7 

121-  2 

23 

9 

31 

3 

.31L 

25L 

.81 

14.66L 

C 

DG 

9501001758 

8 

1 

32 

X0032  + 604 

160 

6 

00325  + 6135 

30.2 

22 

121  - 1 

19 

9 

42 

4 

.69 

29L 

2051 

17.84L 

B 

AEG 

850000000C 

1 

13 

11277  G5 

3 

83 

00325  + 6159 

32.4 

6 

121-  1 

43 

12 

50 

3 

.25L 

25L 

1.15 

13.44L 

C 

BG 

960200030C 

1 

7 

DP  21 

68 

00325  + 6638 

34.0 

38 

121+  4 

19 

4 

27 

3 

1.88 

1.03 

1.82L 

16.03L 

BC 

AA 

0 

8 500000 OOC 

00325  + 6058 

34.7 

19 

121-  2 

15 

4 

39 

3 

2.18 

.99 

1.64L 

16.02L 

BB 

A AF 

0 

950020200C 

4 

2 

*16 

00209-  M5 

81 

148 

00326  + 6213 

36.1 

20 

121-  0 

26 

8 

39 

4 

35L 

28L 

.89 

20.49L 

C 

NDB 

950000000C 

2 

*41 

00326  + 6213 

8 

12 

00326  + 6411 

363 

22 

121+  2 

45 

11 

33 

4 

25L 

.251 

1.53L 

7.33 

D 

F GD 

9600000 IOC 

00326  + 6540 

37.5 

46 

121+  3 

26 

11 

33 

3 

.44 

25L 

2.04L 

17.17L  I 

C 

C GD 

44001 1023C 

C 

00326+6738 

39.2 

59 

121  + 5 

17 

5 

31 

3 

6.32 

1.62 

.41L 

12.00L  1 

BB 

A A DL 

0 

7500000008 

3 

13 

11279  K2 

7 

75 

00327  + 6352 

17.5 

39 

121+  1 

17 

3 

39 

4 

3.73 

1.13 

1.97L 

1 6.91  L , 

AB 

AA 

2 

860000000C 

00328  + 6251  < 

19.0 

15 

121+  0 

13 

4 

45 

4 

1.27 

.33 

.48L 

16.38L  I 

BC 

ABGH 

2 

6500010008 

1 

2 

DO  23519 

82 

88 

00328  + 6720  i 

30.7 

19 

121+  5 

25 

9 

33 

3 

.36 

25L 

.40L 

18.05L  i 

C ( 

CF 

9500000000 

00328  + 6530  ! 

31.4  , 

23 

121+  3 

41 

8 

28 

3 

38L 

.25L 

.75 

20.20L 

C 

CB 

850020000C 

00329  + 6511  ‘ 

34.8 

1 

121+  3 

29 

9 

32 

3 

81 

.19: 

1.93L 

21.74L  1 

FD  i 

BD 

0 

850000000C 

•Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 


53 


Right  Ascension:  00h32m56s-00h37m54 

Position  (1950) 


Declination:  +60°-  + 70° 


Name 


h m. 


00329  + 6232 
00329  + 6110 

00329  + 6628 

00330  + 6020 
00330  + 6052 
00331 + 6600 
00331+6150 
00332  + 6558 

00332  + 6302 

00333  + 6224 

00333  + 6820 

00333  + 6439 

00334  + 6117 

00335  + 6419 
00335  + 6523 

00335  + 6549 
00336+6003 
00336+6625 

00336  + 6744 
00336  + 6452 

00338  + 6239 
00338+6312 

00339  + 6622 

00340  + 6619 
00340  + 6251 

00342  + 6347 

00343  + 6039 

00343  + 6131 

00344  + 6227 

00345  + 6533 

00345  + 6346 

00345  + 6326 

00346  + 6131 

00347  + 6439 
00347  + 6119 

00347  + 6209 

00348  + 6722 
00350  + 6354 
00351+6337 

00353  + 6607 

00353+6249 

00354  + 6834 
00354  + 6508 
00354  + 6628 

00354  + 6817 

00355  + 6439 
00355  + 6139 
00355  + 6257 

00355  + 6332 

00356  + 6003 

00357 + 6B39 
00358  + 6127 
00358  + 6856 
00358  + 6052 

00358  + 6934 

00359  + 6745 
00359  + 6607 
00359  + 6233 
00361+6515 
00361+6348 

00363  + 6516 
00363  + 6635 
00363  + 6125 
00363  + 6356 
00363  + 6759 

00363  + 6440 

00364  + 6246 
00365+6415 

00365  + 6000 
00366+6259 

00366  + 6022 
00367+6633 

00367  + 6029 

00368  + 6728 

00369  + 6322 

00370  + 6952 
00370  + 6041 
00370+6853 

00370  + 6512 

00371  +6203 

00371+6100 

00371  +6459 

00372  + 6040 
00372  + 6705 
00372  + 6703 
00372+6034 
00372  + 6255 
00372  + 6842 
00373+6018 
00374+6143 

00374  + 6234 

00375  + 6400 
00375  + 6206 
00375  + 6637 
00377  + 6305 

00377  + 6642 

00378  + 6148 
00378  + 6653 

00378  + 6400 

00379  + 6436 


56.2 

59.2 
59.8 

2.4 

3.7 

8.3 

1.9 

12.0 

14.6 

19.7 


(s) 


Galactic  Uncertainty 
S Coords  SMJ  SMN  0 

(••)  i b o n o 


21.2 

22.5 

|25.5 

30.1 

31.4 

32.8 

36.3 

37.5 

37.5 

40.6 

50.4 

53.3 

58.0 

1.2 

5.3 

17.9 

20.0 

23.3 

28.9 

30.5 

30.8 

35.5 

37.5 

42.4 

43.3 

45.9 

52.6 
5.0 

7.7 

18.5 

22.4 

25.0 

26.6 

27.6 

29.2 

30.2 

32.1 

32.4 

32.5 
41.4 

46.3 

48.9 

49.2 

50.4 

50.8 

54.8 

55.9 

57.6 

6.8 

7.3 

18.3 

18.9 

19.7 

19.7 

20.5 
22.1 

29.2 

32.8 

33.0 

41.7 

41.9 

45.5 

46.0 

49.7 
54  8 

2.3 

3.1 
3.9] 
4.6] 

6.1 

9.4 
9.9 

12.2 

12.6 

12.9 

12.9 
13.5 

17.9 
22.2 
25.3 


55 


7|  51 
56 
3|  38 
9 
18 
29 
33 
24 
53 
55 


121-  0 
121-  1 
121+  4 
121-  2 
121-  2 
121+  3 
121-  1 
121+  3 
121  -+-  1 
121-  0 

122+  6 
121+  2 
121-  1 
121+  2 
121+  3 
121+  3 
121  - 2 
121+  4 
122+  5 
121+  2 

121+  0 
121+  1 
121+  4 
121+  4 
121+  0 
121+  1 
121-  2 
121-  1 
121-  0 
121+  3 

121+  1 
121+  1 
121-  1 
121+  2 
121-  1 
121-  0 


122+4 

121+  0 
122+  6 
122+  3 
122+  4 
122+  6 
122+  2 
121-  1 
121+  0 
122+  1 
121  - 3 

122+  6 
121  - 1 
122+6 
121  - 2 
122+  7 
122+  5 
122+  4 
121  + 0 
122+  3 
122+  1 

122+  3 
122+  4 
121-  1 
122+  1 
122+  5 
122+  2 
122+  0 
122+  2 

121  - 3 
122+  0 

121-  2 
122+  4 
121-  2 
122+  5 
122+  1 
122+  7 

122  - 2 
122+  6 
122+  3 
122-  1 

122-  2 
122+  2 
122-  2 
122+  5 
122+  4 
122-  2 
122+  0 
122+  6 
122 
122-  1 

122  + 
122  + 
122- 
122  + 
122  + 
122  + 
122- 
122  + 
122  + 
122  + 


38 

20 

32 

26 

41 
20 
79 
18 
31 
11 

18 

22 

35 

23 
31 
37 
17 

24 

19 
34 

28 

14 
40 

17 
13 
16 

36 

15 

20 
21 

18 

19 

17 
21 

24 

16 

18 

20 

13 
21 

14 

31 

37 
21 
16 
36 
19 
19 

42 
16 

27 

17 
59 

43 

36 
47 

42 
54 
16 

44 

28 

18 

40 
16 

32 

31 
16 
19 

43 
72 

25 
74 

14 

41 

37 
88 

32 

26 
24 

15 

27 

33 
17 
27 
56 
15 
29 
29 
53 


40 

27 

25 
43 

40 

43 

42 

44 
32 

43 

41 

34 

31 

38 
49 

26 
24 

37 
29 

81 

22 

35 

28 
34 

32 

51 

39 
43 

42 

24 

41 

32 

52 

32 

115 
29 

43 

34 

38 

36 
69 

53 

33 

39 

37 

39 

35 

32 

43 

29 

116 

41 
28 

42 
19 

33 
27 
35 

44 

42 

33 

42 

32 

40 
42 

45 
4 

50 

53 

72 

35 
50 
71 

30 

36 
47 

126 

37 
35 


Flux  Density 


(Not  Color  Corrected) 
12  25  p.m  60  /cm 

(Jansky) 


100  fern 


-25L 
.34 
25L 
.86 
.25L 
.46 
38L 
.74 
28L 
6 74 

.77 

.63 

25L 

.53 

.59 

28L 

.57 

.88 

6.37 

.39 

25L 

1.79 

30L 

.29: 

50.41 

.25L 

.26L 

.60 

25L 

.63 

.31 

.34 

.37 

26L 

,27L 

67 

2.39 

45L 

7.78 

.63 

.92 

25L 

25L 

.25L 

930 

.35 

30L 

2.30 
22 

3.31 

.42 

1.04 

.651 

33L 

.94 

.40 

.25L 

.25 

9.65 

.32 

,25L 

1.99 

.42 

41 

.44 

.80 

1.45 
95 
70L 
.26 

.25L 

.29 

1.46 
.25 
25L 
25L 
25L 
.67 
.32 

1.03 

25L 

.251 

.56 

.52 

.57 

.76 

.35 

28L 

.251 

.281 

25L 

1.63 

27L 

1.97 

.42 

1.61 

.41 

.36L 

1.66 

.64 


-25L 

1.02 

.22 

.30 

.25L 

.59 

25L 

96 

25L 

2.00 

25L 
26L 
25L 
25L 
25L 
25L 
25L 
.30L 
4 02 
25L 

-25L 

21.13 

.24 

2.58 

19.37 

1.09 

25L 

1.21 

.27 

.301 

.53 

.39 

26: 

25L 

28L 

25L 

.57 

.19: 

2.95 

.38 

2.19 
25L 
25L 
.291 
2. B0 
251 
.301 
.74 
.251 
.89 

.33L 

.23: 

1.221 

25L 

.34 

25L 

.25L 

.251 

6.82 

.251 

.27: 

1.86 

.25L 

25L 

.251 

.18: 

.38 

.54 

.251 

25L 

25L 

.25L 

.48 

.25L 

25L 

33L 

.25L 

.29 

.28 

.27 

25L 

25L 

,25L 

25L 

25L 

.29 

.25L 

.25L 

25L 

.25L 

25L 

.66 

.54L 

2.36 

25L 

.67 

.251 

25L 

.77 

.42 


.75L 

5.49 

1.24L 

.41L 

63L 

7.05 

1.33L 

7.05L 

1.07 

1.79L 

40L 

.67: 

1.10L 

.72: 

1 93L 
.79 
40L 
1.77L 
.68 
1.23L 

1.03 
356.60 
1 .931 
15.65: 
2.27 
27.14 
.61 
9.54: 
.69 
.66: 

27.1 4L 
2.87 
15.06L 

1.03 
1.65: 
2.02L 

40L 
1.06: 
.90 
1 .61 L 

5.95 

.401 

.60 

3.04 
.71 

1 .571 
.76 
48L 
2.22L 
47L 

.401 

1,891 

40L 

.64 

.40L 

.40L 

.69 

45L 

2.39 

1.78L 

2.39L 

50.04: 

2.04L 

1.26: 

.421 

1.90L 

.44L 

2.04L 

.48 

54L 

42L 

2.06L 

.40L 

40L 

.87 

.401 

.94 

.40L 

1.61 

2.00L 

.69 

1.00 

1.09L 

,40L 

.40L 

1.28 

.60L 

.40L 

.61 

.72 

.93 

2.46L 

1.85L 

25.99 

.471 

.45L 

1.B3L 

.73 

2.23L 

.40L 


5.42 

16.53L 

18.16L 

14.42L 

5.04 

22.44 

5.15 

22.44L 

3.88: 

15.75L 

2.22L 

18.74L 

7.89 

14.42L 

13.48L 

13.06L 

16.49L 

40.04L 

11.36L 

15.92L 

7.24: 
685.02 
40.04L 
40.04 
17. SOL 
96.82 
4.04: 
69.34: 

18.1  OL 
4.16: 

96.82L 
9 57 
84.02: 
6.94: 
7.61 
19.28L 
15.23L 
9.59 
16.49L 
17.96L 

16.22: 

2.57 

14.73L 

16.01 

I . 81 L 
1 4.8 1 L 

5.94 
27.04L 
27.01  L 
14.08L 

2.42L 
14.12L 
3.12 
5.53 
8.101 
2.14L 
4.81L 
21 .561 
7.57: 
21.68L 

8.03 
245.71  L 
6.20L 
18.67L 
3.03L 
16.55L 
4.55: 
17.20L 
18.96L 
24.80L 

4.55 

245.71  L J 
15.47L 
16.58L 
6.82: 
2.32 

II. 74L 
1.84L 
5.09L 

18.63L 

6.67 

3.96 

14.64L 

17.30L 

17.391 

6.47 

24.12L 

2.23 

4.65 

17.83L 

7.01 

15.78L 

5.37 

84.55 
23.95L 
84.55L 
15.70L 
19.59L 
15.72L 
1232L 


D 

BCE 

D 

E 

D 

CDCD 
C 
BC 

DE 
AB 


B D 

C 

D 

C 

BOB 


BC 
CBBC 
D 

DBCD 

BAB 

DED 

DE 

DBDE 

CC 

CC 

CD 

DBCB 
CC  D 
ED 
CC 

BC 
DEC 
ABC 
CC 

BBCC 
C 
D 

EC 
BBB 
B 


Flags 


Flux 

Uncs 


BB 

E 

BC 


OC 


C 

BD 

D 
CD 
CD 
C 

C 
D 

ABDD 

C 

E D 
BFE 
C 

E E 
B 

BD 

BC  E 
BC 

D 
C 

E 
D 

BC 
C 

CC 
D 
D 
CD 
CDC 
BC 

CC 
CC 
D 
C 
C 

BDBC 
B 

FD 

C 

CC 

BC 

BBCF 

E 

CE 

B 

C 

CD 

CC 


V 

Corr  A 
Coef  R 


FC 
CDD 
BC 
AD 

GB 
BB  A A 
EB 
BA  A A 
NCBB 
AAG 

BG  L 
BGF 
HC 
BKFB 
CDLH 
CB 
BC 
BGI 
AAB 
CF 

GE  CC 
A A A A 
DE 

E A AB 
AAA 
FAAA 
CB 
BACE 
ECB 
B HE  B 

BBD 
DBAA 
CF  E D 
H DB 
J DC  A 
BE 
ABD 
LEBB 
AAB 
BB 

AAA  A 
F C 
MCF 
MFBB 
AAA 
CJ 

DHCB 

AA 

G 

A AE 

CGJ  F 
AB  G 
N C 
CD 
AB  I 
CN 
FB 
D 

AAAC 
C 

I CCC 
EHDB 
B I HG 
CED 
B I HH 
BB 
AC  A 
ABG 
D 
C 

B 

DD 
AB 
C 

DC 
H B 
EE 
BB 
CDAC 
AC 

1 FB 
HB  A 
CHD1 
B I 
B 

ABCA 

EGG 

AB 

MC 

NMGD 
AA 

FC 
DDBB 
E H 
ABJ  D 
DC 
HBD 
AA  I 
BB 


Confusion 

Flags* 

9701 10030C 
944121451C 
55001 0000C 
9500001108 
960000020C 
258141 330C 
970101 020C 
452121 330C 
5841000008 
960000000C 

9600010000 
740200000C 
96001 1210C 
850101010C 
85001 OOOOC 
2500000 12C 
9401000008 
540030003C 
4500000008 
650000000C 

76000003 IB 
3102000208 
5400 34334 C 
54C014334C 
4500000008 
74621 04 00C 
9700000428 
544225544C 
750000000C 
670101000C 

74021 0400C 
660001 200C 
638225544C 
3501 10050C 
960002630C 
850 100  HOC 
7501000008 
76001 2554C 
6501 100 10C 
45001 OOOOC 

5581110118 
8601000000 
55000001 OC 
5481 023 12C 
9600000000 
340020030C 
970000082C 
4300101018 
45001 OOOOC 
9400000018 

8600000000 
9500222 53C 
3601000008 
9600000108 
9300001008 
0700000000 
3700100000 
7500000008 
56031 01 22C 
740000000C 

56021 01 22C 
422223456C 
960023 183C 
85001 3335C 
8600010000 
24001 OOOOC 
7700000008 
6500001 30C 
9400000008 
6502100208 

9600000008 
420233345C 
9400012108 
7500000008 
5601000508 
8500000008 
9502112408 
7600000000 
770200300C 
950002101 C 

9601000408 
7700001 OOC 
9502212408 
9400100108 
9401100008 
9600222108 
6501100008 
9600000000 
9601000108 
950300030C 

9601000308 
650011 231 C 
97001 3101C 
8382133338 
6401100308 
9302033218 
96001 1232C 
9501011218 
650021 231 C 
7501011008 


Associations 

L 

C 

R S 

A 

Sep 

S 2 

# 

T 

Name  Type 

n 

Mag 

4 

2 

*41 

00330  + 6232 

29 

4 

6 

2 

13 

11281  B 

8 

B5 

1 

*41 

00330  + 6051 

47 

8 

6 

1 

32 

X0033  + 659 

75 

6 

6 

1 

32 

X0033  + 659 

70 

6 

6 

*13 

1 1 284  MA 

2 

85 

1 

2 

DO  23544 

79 

95 

8 

1 

23 

LDN  1288 

538 

2 

13 

11291  A3 

5 

57 

B 

1 

2 

DO  23547 

73 

B5 

2 

13 

11293 

8 

88 

4 

F 

F 

1 

32 

X0034  + 663 

40 

15 

28 

4 

1 

TV  CAS 

3 

3 

2 

1 

32 

X0034+637 

80 

2 

4 

1 

*41 

00343  + 6039 

0 

4 

F 

1 

32 

X0034  + 615 

107 

15 

2 

2 

F 

1 

32 

X0034  + 615 

4 

15 

4 

2 

4 

1 

*41 

00348  + 6210 

23 

1 

2 

13 

11301  K5 

3 

75 

F 

01 

2 

4 

TMSS  +60013 

34 

27 

16 

3 

3 

RAFGL 91S 

27 

10 

2 

13 

1 1 306  K2 

5 

70 

C 

1 

13 

11308 

4 

90 

1 

11 

PK  121+  3.1 

4 

1 

13 

11310  K5 

39 

81 

C 

1 

32 

X0036  + 652 

144 

12 

C 

D 

1 

32 

X0036+666 

124 

13 

D 

F 

1 

13 

11314  K 

11 

85 

4 

D 

1 

32 

X0036  + 666 

151 

13 

2 

16 

00243  C 

71 

136 

4 

1 

32 

X0036  + 633 

35 

4 

4 

2 

7 

1 +60117 

67 

100 

2 

1 

*41 

00371  +6203 

13 

3 

4 

1 

32 

X0037  + 610 

14 

4 

4 

2 

23 

OCL  0303 

451 

2 

13 

11322  F2 

4 

85 

4 

4 

2 

22 

SI  79 

25 

60 

2 

1 

*41 

00375  + 6206 

22 

8 

9 

4 

2 

! 1 

*41 

00378  + 6148 

39 

3 

6 

1 

‘Confusion  Flags-  1)  CIRRUS- 1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


54 


Right  Ascension:  00h37m57s-00h44m07s 


Declination:  +60°- + 70° 


Position  (1950) 


00379  + 6136 
00379  + 6248 
00381+6138 
00382  + 6356 
00384  + 6958 

00384  + 6146 
00385+6111 

00385  + 6734 
00385  + 6648 
00385  + 6117 

00385  + 6707 

00385  + 6013 

00386  + 6311 

00387  + 6620 

00388  + 6515 

00388  + 6353 

00389  + 6112 

00389  + 6325 

00390  + 6552 
00391+6103 

00391+6639 
00392  + 6126 

00392  + 6424 

00393  + 6840 

00393  + 6259 

00394  + 6037 
00394+6526 

00395  + 6311 
00396+  6703 

00396  + 6753 

00396  + 6407 
00398  + 6400 
00398  + 6813 
00398  + 6203 
00398  + 6951 

00398  + 6141 

00399  + 6345 
00399  + 6103 
00401+6509 
00401+6113 

00401+6638 
00401+6410 
00402  + 6620 

00402  + 6309 
00402+6049 

00403  + 6138 

00404  + 6311 

00404  + 6116 

00405  + 6249 

00405  + 6712 

00406  + 6759 

00407  + 6421 

00408  + 6118 
00408  + 6200 
00410+6020 
00411+6315 
00412  + 6638 

00412  + 6650 

00413  + 6025 

00414  + 6645 

00415  + 6045 

00415  + 6150 

00416  + 6446 
00418  + 6556 
00418  + 6306 
00420  + 6558 
00420  + 6215 
00420+6030 
00421+6233 
00422+6829 

00422  + 6131 

00423  + 6546 

00423  + 6431 

00424  + 6121 

00425  + 6820 
00425  + 6230 

00425  + 6043 

00426  + 6140 

00427  + 6238 
00427  + 6917 


IT 

H " 

a 

(S) 

6 

r 

Coords 
1 b 

SMJ  SMN  6 

o o a 

O 

N 

57.: 

C 

122  1 

27 

8 

5C 

3 

57.< 

26 

122+  0 

19 

6 

40 

4 

10.' 

45 

122-  1 

61 

15 

51 

3 

17.1 

5 

122+  1 

30 

10 

33 

3 

25. ( 

13 

122+  7 

40 

22 

40 

2 

29.5 

34 

122  1 

16 

8 

51 

3 

30.f 

55 

122-  1 

15 

5 

46 

4 

30.' 

47 

122+  5 

23 

8 

33 

3 

31  + 

30 

122+  4 

20 

6 

32 

3 

31  + 

10 

122  1 

24 

3 

43 

4 

32.2 

43 

122+5 

88 

23 

41 

2 

32.2 

1 

122-  2 

23 

15 

34 

3 

38+ 

15 

122+  1 

35 

3 

33 

4 

43.C 

8 

122+  4 

49 

17 

41 

2 

51. £ 

48 

122+  3 

29 

9 

37 

3 

52.3 

50 

122+  1 

42 

5 

29 

3 

54.9 

15 

122-  1 

17 

4 

47 

4 

58.6 

59 

122+  1 

18 

9 

38 

4 

3.1 

22 

122+  3 

25 

6 

34 

3 

6.2 

41 

122-  2 

16 

8 

49 

4 

7.0 

10 

122+  4 

27 

13 

41 

2 

13.2 

54 

122-  1 

37 

3 

52 

3 

17.8 

54 

122+  2 

40 

8 

31 

3 

19.9 

29 

122+  6 

47 

19 

32 

2 

21.5 

12 

122+  0 

44 

12 

26 

2 

26.8 

7 

122-  2 

42 

11 

28 

2 

27.6 

49 

122+  3 

32 

8 

34 

3 

30.5 

60 

122+  1 

20 

8 

36 

4 

36.5 

39 

122+  4 

16 

5 

34 

3 

37.6 

27 

122+  5 

32 

8 

40 

3 

39.7 

36 

122+  2 

26 

7 

33 

3 

50.9 

50 

122+  1 

31 

9 

41 

3 

52.5 

29 

122+  6 

33 

8 

29 

3 

52.9 

33 

122-  1 

33 

12 

52 

3 

53.5 

55 

122+  7 

28 

8 

32 

3 

53.6 

43 

122-  1 

40 

12 

53 

3 

55.0 

53 

122+  1 

24 

3 

36 

3 

59.3 

10 

122-  2 

20 

8 

41 

4 

6.7 

48 

122+  3 

77 

21 

42 

2 

8.2 

9 

122-  1 

22 

3 

51 

4 

11.0 

13 

122+  4 

48 

8 

118 

3 

11.7 

45 

122+  2 

62 

17 

42 

2 

15.4 

11 

122+  4 

42 

3 

68 

3 

15.5 

56 

122+  1 

45 

3 

127 

4 

16.1 

57 

122-  2 

15 

4 

43 

4 

21.9 

14 

122-  1 

13 

3 

50 

4 

26.6 

15 

122+  1 

50 

11 

34 

2 

29.6 

26 

122-  1 

27 

3 

39 

3 

30.9 

27 

122+  0 

21 

11 

47 

3 

36.0 

54 

122+  5 

57 

11 

42 

2 

39.5 

16 

122+  5 

34 

8 

32 

3 

47.4 

2 

122+  2 

34 

13 

36 

3 

52.3 

16 

122-  1 

23 

11 

55 

2 

52.8 

17 

122-  1 

15 

4 

42 

4 

5.0 

26 

122-  2 

44 

22 

52 

3 

8.0 

17 

122+  1 

77 

23 

33 

2 

12.6 

16 

122+  4 

18 

4 

37 

3 

13.1 

16 

122+  4 

50 

8 

29 

2 

21.6 

56 

122-  2 

17 

8 

41 

4 

25.0 

39 

122+  4 

34 

9 

28 

2 

33.5 

39 

122-  2 

22 

10 

43 

3 

35.0 

50 

122-  1 

15 

8 

47 

5 

41.5 

26 

122+  2 

21 

10 

35 

3 

49.1 

31 

122+  3 

20 

11 

41 

2 

51.3 

25 

122+  1 

19 

6 

34 

3 

1.6 

38 

122+  3 

29 

13 

34 

2 

4.3 

15 

122-  0 

15 

3 

42 

4 

5.4 

21 

122-  2 

29 

8 

43 

4 

9.0 

59 

122-  0 

56 

14 

46 

2 

12.1 

38 

122+  6 

76 

31 

43 

2 

12.7 

33 

122-  1 

14 

3 

51 

4 

19.5 

43 

122+  3 

56 

17 

26 

2 

21.1 

27 

122+  2 

33 

9 

36 

3 

24.9 

42 

122-  1 

58 

17 

35 

2 

30.3 

58 

122+  6 

14 

5 

31 

3 

34.5 

8 

122-  0 

21 

9 

40 

4 

36.0 

43 

122-  2 

24 

8 

47 

4 

41.0 

33 

122-  1 

23 

8 

47 

4 

43.5 

25 

122+  0 

31 

8 

45 

4 

43.8 

16 

122+  7 

23 

3 

32 

3 

44.9 

25 

122+  5 

23 

4 

39 

3 

48.0 

37 

122+  2 

27 

10 

77 

2 

53.2 

31 

122+  6 

20 

6 

29 

3 

53.6 

33 

122-  0 

12 

4 

39 

4 

58.4 

47 

122-  2 

19 

8 

51 

4 

11.0 

56 

122-  1 

51 

16 

52 

3 

12.5  . 

26 

122-  0 

26 

18 

38 

3 

26.9 

8 

122+  5 

27 

14 

34 

3 

31.3  , 

26 

122+  5 

18 

5 

37 

3 

45.3  : 

56 

122-  1 

18 

11 

35 

4 

51.0  : 

33 

122+  3 

28 

8 

33 

3 

51.5  ■ 

43 

122+  4 

20 

9 

36 

3 

54.4  - 

42 

122+  1 

23 

7 

32 

3 

54.5  : 

22 

122-  3 

20 

9 

48 

4 

58.2  1 

53 

122+  4 

47 

8 

117 

3 

59.3  : 

31 

123+  5 

32 

21 

26 

3 

0.3 

18 

122+  0 

28 

8 

35 

3 

2.2 

14 

122+  3 

74 

18 

43 

2 

2.9  - 

42 

122-  2 

25 

3 

41 

4 

7.4 

4 

123+  4 

37 

10 

28 

3 

Flux  Density 

(Not  Color  Corrected) 
12  fim  25  /xm  60  jj.m 
(Jansky) 


V L C 

100  Jim  Flux  Corr  A Confusion  R S A 

Uncs  Coef  R Flags*  S 2 # T Name  Type 


E 1 *41  00384  + 6146 


25L 

2 26L 

12.50L 

C 

CK  C 

960010000C 

.41 

9.88 

26.95 

BCC 

BAA 

7502001008 

-25L 

1.79L 

5.73 

E 

N C 

970010000C 

-25L 

2.46L 

18.79L 

C 

BB 

64002101 1C 

-25L 

-40L 

3.22 

C 

C 

9501000010 

25L 

1.78L 

15.54L 

C 

BJ  H 

960121434C 

.47 

1.89L 

12.47L 

BC 

ACH 

6 96002131 0C 

.23 

40L 

15.05L 

CF 

BCK 

7 4400010008 

.23: 

1.59 

6.43 

F CC 

DBB 

9601022218 

25L 

1.52L 

4.79: 

B E 

CMFC 

970021 21 0C 

25L 

.73 

14.67L 

D 

GD 

9501000118 

25L 

.42 

6.46L 

F 

CEFE 

9680110368 

32L 

72L 

7.90 

C 

FCD 

6501120008 

50L 

.65 

4.69: 

DD 

CC 

5601001000 

.16: 

1.55L 

22.59L 

BD 

BEI 

0 550101 000C 

25L 

2.19L 

7.57 

D 

FLHC 

5601 1 102 1C 

.94 

.40L 

12.05L 

BB 

AA 

1 9600225108 

.29 

45L 

17.39L 

CD 

AD 

5 4400000008 

.44 

43L 

4.67L 

CD 

AA 

0 3700000000 

.44 

64  L 

14.23L 

BD 

A BCE 

2 9500113108 

.38L 

1.23L 

6.11 

D 

GEi  A 

8602100208 

.25L 

95L 

6.39 

C 

F DB 

970213653C 

25L 

.84 

15.79L 

C 

1 DC 

9501000008 

25L 

40L 

2.52L 

D 

J 

9600000000 

25L 

.57 

35.76L 

E 

GC 

8400000008 

40L 

.45L 

15.94L 

C 

FG 

9401100008 

32L 

42L 

4.45L 

B 

AB 

2800010000 

28L 

.66L 

20.61  L 

C 

BEK 

6400330108 

1.39 

.561 

13.44L 

BB 

AA  E K 

1 9601010008 

.27: 

.50L 

2.28L 

CF 

BBF 

0 7702000000 

.47 

1.72L 

15.11L 

DC 

AB 

0 45000 2000C 

25L 

2.041 

17.86L 

C 

C 

35001 1000C 

25L 

40L 

2.51L 

B 

DL 

8500010000 

25L 

69L 

8.30 

C 

G EC 

9700000 10C 

.25L 

40L 

1.79L 

B 

B 1 LG 

9600010000 

25L 

1.36L 

5.33 

C 

EDA 

9700 164 IOC 

.53 

.62L 

1 5.04  L 

BC 

A BDD  i 

0 6501002448 

.48 

1.06 

11.26L 

CC 

CBBJ 

9603201108 

.25L 

.59 

14.58L 

C 

D 

4500000008 

25L 

1.59 

19.68L 

C 

HGD 

9581259778 

.251 

.52L 

15.96L 

C 

CEJ 

9501000108 

25L 

.74 

17.66L 

D 

B B 

450000000C 

25L 

47L 

7.32 

D 

1 FD 

5601002200 

25L 

1.25 

6.89: 

CD 

EFCB 

6500111308 

.79 

48L 

12.44L 

BB 

A A F G ; 

2 9501101028 

9.13 

5.15 

14.73L 

ABC 

AAA  : 

3 960026541 C 

.77L 

.86 

7.61L 

D 

J FFB 

6500211308 

.511 

1.16 

1 3.81  L 

D 

1 CB 

9600368888 

.25L 

.91 

25.88L 

B 

MCCC 

9502001308 

.251 

.54L 

20.72L 

D 

C M 

8402020008 

.25L 

1.05 

2.40L 

B 

N AF 

6701000000 

.31 L 

.79: 

5.40 

CE 

EEC 

9600000108 

25L 

.80 

12.82L 

C 

J CB 

9600249968 

.51 

1.68L 

6.52L 

BC 

A ACC  0 970102133C 

.25L 

40L 

4.22 

D 

KC 

9700001008 

25L 

46L 

4.63 

__  E 

H B 

9500000008 

123.96  BBCD  AAAA  1 9480100000 


19.63L  D H 
12.49L  BD  AC 

17.23L  C DG 


8501120208 
0 9500001008 
8500120108 


62L 

25L 

1.45L 

8.74 

C 

HEB 

1.87 

.44 

.40L 

20.84L 

BB 

AB 

25L 

.25L 

.52 

5.01 

FB 

1 DC 

23 

25L 

58L 

20.21  L 

F 

FD 

25L 

25L 

.40L 

2.30 

E 

D 

.49 

1.19 

2.72 

8.55L 

BBC 

BAAD 

.45L 

.27L 

1.09 

5.74L 

D 

BE 

42L 

.21: 

.91 

15.56L 

FB 

LGB 

.32L 

91L 

.49 

19.87L 

C 

HE 

7.17 

7.30 

1.88 

1.56L  , 

ABB 

AAA 

.39 

25L 

.51 L 

20.65L  i 

C 

BCK 

.80 

.20 

.40L 

12.21  L 1 

BE 

AB  H 

25L 

.26 

1.06 

23.66L 

CC 

HBB 

.39 

25L 

,53L 

25.88L  1 

B 

CK 

8.97L  C MDB  9680100958 
19.94L  BC  ABDE  2 96221 2471 C 

17.51  L BC  ABE  3 8400002008 

11.09  DC  H FD  3602104510 

16.68L  BBF  BADK  0 9400000308 

8.74  C HEB  3781104510 

20.84L  BB  AB  2 9500201648 

5.01  FB  I DC  9600000408 

20.21  L F FD  9400100008 

2.30  E D 4600000000 


3701000000 

9400001008 

9500100208 

0 5600000000 
9502112308 

0 9500000008 
950010000C 
9501000008 

3 4600001000 

2 9600000000 

9 8602000008 

1 5620000000  27 

2 9600324768 

0 9700023458 
9780102528 
9500225768 
4500000528 

0 8600000000 
9701001208 

1 560000000C 
4500000008 

0 9500000008 

0 4500131008 
5800100000 
9600000000 

0 9500000008 
2600100000 
9700000308 
2401000008 


2.09L  BC  AB H 

14.15L  EF  BE 

4.19  A BCC  AAAA 
15.47L  BBD  A AEL 

4.19L  BD  BCEC 

5.87  D EEFB 

22.19L  D E 
5.44:  CC  LEDD 

2.29L  BC  AB 

B.49  CD  EA 

17.13L  BD  BB  E 

15.44L  B BE 

16.651  CC  AA 

14.81  L BD  AC  J 

3.92L  C CD 

3.37  C MD 

18.41L  CEC  BEB 
6.79L  C DC 
6.14  CC  KDB 

19.53L  B BJ 


1 2 DO  23657 

1 16  00256-  M4 


C 1 32  X0038  + 601 

1 


1 16  00257-  M5 

2 13  11336  G5 


1 13  11338 


113  11341  K0 


1 13  11343  B5 


1 Ml  00398  + 6203 
1 2 DO  23687 


1 23  LDN  1303 


1 23  LDN  1298 

1 5 * 7 +61  154 

4 


9 3 * 7 3G  203 


1 16  00274-  M4 


1 *41  00415  + 6150 
1 32  X0041+659 


13  11366  K0 


*41  00422  + 6131 


13  11372 
*41  00427  + 6140 


13  11375  K2 
3 RAFGl 107 


Ml  00432  + 6134 


30  12 

63  110 


102 

3 106 


*41  00441  +6103 


■Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  00ll44m08'‘-001,50m015 

Position  (1950) 


Declination:  +60°- + 70° 


Name 


h m. 


(s) 


Galactic  Uncertainty 
8 Coords  SMJ  SMN  9 

n i b o n o 


00441  +6145 

8.4 

47 

122-  1 

41 

3 

22 

00442  + 6625 

2.3 

57 

123+  4 

44 

14 

33 

00442+6224 

5.2 

12 

122-  0 

68 

14 

47 

00442  + 6148 

7.7 

37 

122-  1 

13 

3 

74 

00443  + 6551 

88 

44 

123+  3 

23 

3 

38 

00444  + 6211 

>4.7 

38 

122-  0 

20 

8 

39 

00445  + 6147 

n.6 

8 

122-  1 

52 

8 

49 

00445  + 6025 

11.9 

40 

122-  2 

29 

15 

83 

00448  + 6715 

(8.9 

38 

123+  5 

25 

9 

34 

0044B  + 6127 

51.4 

11 

123-  1 

17 

3 

37 

00449  + 6146 

54.4 

24 

123-  1 

18 

3 

44 

00449  + 6500 

57.7 

53 

123+  2 

27 

8 

39 

00451+6915 

7.3 

54 

123+  7 

34 

6 

125 

00451+6003 

9.5 

55 

123-  3 

17 

9 

43 

00451  +6450 

9.6 

57 

123+  2 

33 

8 

36 

00452  + 6735 

2.0 

48 

123+  5 

49 

13 

29 

00452+624 2 

12.9 

55 

123+  0 

37 

8 

36 

00453+6414 

21.4 

17 

123+  2 

18 

5 

37 

00453  + 6118 

23.8 

42 

123-  1 

32 

8 

40 

00454  + 6254 

25.9 

30 

123+-  0 

22 

3 

70 

00455+6137 

34.0 

17 

123-  1 

25 

8 

42 

00455  + 6148 
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Right  Ascension:  01h01m32s-01h06m56s  Declination:  +60°- + 70° 
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Right  Ascension:  01h06m57*-01h13m078  Declination:  +60°- +70° 
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Right  Ascension:  01h19m31*-01h25m16s 
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21 

127-  1 

28 

9 

46 

3 

01225  + 6050 

31.7 

28 

127-  1 

36 

15 

48 

, 3 

01226  + 6313 

36.1 

51 

127+  1 

19 

6 

48 

3 

01226  + 6159 

36.9 

9 

127-  0 

24 

6 

47 

3 

01226  + 6326 

39.4 

38 

127+  1 

45 

10 

45 

3 

01227  + 6039 

45.1 

28 

127-  2 

18 

4 

80 

3 

01227  + 6927 

147.8 

29 

126+  7 

26 

22 

23 

3 

01229  + 6729 

54.3 

19 

126+  5 

28 

8 

37 

3 

01229  + 6440 

154.3 

37 

127+  2 

36 

8 

42 

3 

01229  + 6148 

56.1 

37 

127-  1 

22 

14 

44 

3 

01229+6922 

58.4 

54 

126+  7 

38 

12 

41 

2 

01231+6205 

11.9 

13 

127-  0 

46 

8 

48 

3 

01233  + 6236 

22.1 

55 

127+  0 

20 

3 

47 

3 

01234  + 6031 

24.5 

13 

127-  2 

19 

4 

45 

3 

01234  + 6325 

25.6 

55 

127+  1 

34 

11 

46 

3 

01236+6731 

38  5 

49 

126+  5 

51 

33 

49 

2 

01237  + 6243 

434 

23 

127+  0 

35 

11 

47 

3 

01238  + 6818 

49.0 

28 

126  + 6 

59 

20 

45 

3 

01238  + 6231 

53.2 

52 

127+  0 

54 

13 

41 

2 

01239  + 6650 

54.9 

44 

126+  4 

60 

8 

39 

2 

01239  + 6901 

59.3 

40 

126+  7 

24 

9 

43 

3 

01240  + 6701 

0.3 

6 

126+  5 

45 

14 

39 

3 

01241  +6123 

8.0 

39 

127-  1 

27 

6 

46 

3 

01241  +6548 

8.6 

60 

127+  3 

24 

5 

46 

3 

01242  + 6231 

12.6 

27 

127+  0 

63 

8 

44 

2 

01242+6122 

14.5 

21 

127-  1 

21 

9 

46 

3 

01242  + 6253 

14.7 

34 

127+  1 

30 

12 

45 

3 

01242  + 6322 

15.2 

9 

127+  1 

53 

12 

51 

2 

01242  + 6819 

17.7 

55 

126+  6 

23 

8 

41 

3 

01243  + 6731 

19.4 

37 

126+  5 

37 

9 

46 

3 

01243  + 6212 

226 

10 

127-  0 

20 

5 

49 

3 

01243  + 6418 

23.2 

9 

127+  2 

29 

3 

41 

3 

01243  + 6151 

23.9 

5 

127  - 0 

23 

5 

49 

3 

01244  + 6709 

24.6 

30 

126+  5 

66 

38 

51 

2 

01244  + 6145 

24.6 

35 

127-  1 

22 

6 

48 

3 

01244  + 6651 

24.7 

19 

126+  4 

57 

13 

50 

2 

01244  + 6527 

290 

44 

127+  3 

41 

8 

40 

2 

01244  + 6847 

29.7 

1 

126+  6 

33 

10 

42 

3 

01245+6653 

32.3 

53 

126+  5 

28 

9 

35 

3 

01245  l 6814 

36.0 

4 

126+  6 

16 

4 

42 

3 

01246+6532 

41.7 

23 

127+  3 

25 

10 

42 

3 

01248  + 6846 

46.6 

53 

126+  6 

24 

9 

41 

3 

01252  + 6311 

14.9 

50 

127+  1 

19 

6 

49 

3 

01252  + 6505 

16.5 

13 

127+  3 

61 

14 

39 

2 

Declination:  +60°-+ 70° 


Flux  Density 

Flags 

Associations 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

C 

12  /im 

25  /im 

60  pm 

100  jim 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

o 

Mag 

7.18 

7.99 

700.03: 

1952.72 

CDCC 

BAFB 

9 

9203445468 

F 

3 

22 

SI  07 

151 

600 

.61 

.25L 

,40L 

9.60L 

B 

BG  D 

9502010008 

1 

2 

DO  24274 

18 

108 

2.09 

1.61 

.53L 

1 9.91  L 

BB 

AAC 

1 

4401100208 

4 

1 

2 

DO  24272 

59 

110 

1.15 

1.40 

8.28: 

267.65L 

CFF 

EECJ 

1 

9545334228 

.91 

.23 

40L 

11.10L 

BF 

AE 

0 

9602200008 

4 

13 

11727 

3 

90 

.36 

.17; 

40L 

1 5.1 1 L 

CD 

DG 

0 

5500200008 

3.75 

1.24 

40L 

12.08L 

BB 

AA  K 

0 

98021 10008 

1 

19 

23 

43 

.25L 

.54 

3.82 

16.50L 

CC 

BB! 

8601223018 

2 

4.89 

26.44 

178.46L 

1 716.19L 

FC 

DDF  D 

6 

9222545468 

F 

8 

22 

S187 

85 

600 

.57L 

.53 

2.24L 

24.52L 

C 

BBGF 

8703455218 

2 

1.07 

.51 

.40L 

2.19L 

BD 

ABMH 

0 

4600001000 

.25L 

25L 

.66L 

5.62 

D 

NFD 

9701 0003 4C 

B 

.84 

.85 

40L 

929.43L 

DO 

1 F 

9303445118 

.92 

.43 

.40L 

10.08L 

BC 

AC 

2 

5500100008 

1 

19 

24 

39 

3.00 

1,89 

42L 

1 2.171 

BB 

AA  H 

0 

970011 0328 

4 

.25L 

251 

1.19 

13.58: 

CD 

ED 

4680100328 

.25L 

.251 

1.20 

10.38 

CC 

L BB 

9881022438 

1 

.81 
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.40L 

2.67L 

BE 

AB 

1 

8600100000 

1.02 

.37 

,40L 

24.73L 

EE 

BC 

9 

4500011008 

25L 
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.52: 

4.35 

CF 

DB 

9800000308 

10.44 

182.29 

881.52 

1716.19L 

CBB 

AAAC 

2 

9201467358 

F 

3 

22 

SI  87 

223 

600 

.76 

.24: 

40L 

1 9.681 

BD 

B DM 

0 

7401100008 

.26L 
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.83 

20.13L 

D 

L CE 

640110030B 

4 

1 

32 
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4 

3.55 

2.76 

.40L 
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BF 
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0 
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2 

22 
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BB 
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4 
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C 

GC 
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C 

CM 

5500000008 
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B 

BC 
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.23; 
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BC 

BD 
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8701010000 
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BE 
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CC 

EC 

9500131318 

5 

1 

32 
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74 

5 
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.25L 

.581 

3.47 

E 
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9901001208 
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C 

CE 
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.37L 
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D 
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9501000108 

1 

7 
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30 

.93 

.27 

.401 
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BC 

ACJ 

0 

3600102000 

2 

1 

2 

DO  24290 

84 
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.391 

.25L 

.70 

11.60L 

C 

FB 

9900100308 

30L 
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.79 

15.68L 

F 

GHB 

9700200518 

4 

1 

32 

X0121  +622 
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4 

.29 

.26L 

1.93L 

20.16L 

C 

BE 

960010000C 
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BB 
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3500010000 
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8.41 

CC 
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4700000308 
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4.63 
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DE9C 

0 
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F 

1 

32 
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19 
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.25L 

.52L 

.43L 

3.63 

F 
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7800000018 

1 

23 
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BB 
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2 

1 

11 
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3 
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.711 
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CE 
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0 
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4 
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4.77 
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BBB 
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0 

3400000008 

01 

.57 
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B 
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9600000006 
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E 
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990120031 B 
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CD 
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31.26 
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23 

4 

1 
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3 

3 
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C 
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BC 
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1 
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75 
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4.97 

1.18 

-40L 

2.47L 

BC 

AAI  H 

0 

9600000000 

4 

13 
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.421 
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BC 

AB 
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1600010000 
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CD 

BB 
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C 
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85 

108 

1.17 

.70 

.47L 

1 1 .08L 

BC 
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D 

H CB 

96001 2351 C 

1 

*41 

01227  + 6326 

46 

4 

1.94 

1.16 

.411 

5.85L 

BC 

A ADD 

0 

9502002008 

.251 

25L 

40L 

3.58 

D 

G D 

3400100000 

.25L 

.25L 

.87 

6.50 

CC 

DBB 

4502000020 

8 

.35 

25L 

40L 

15.73L 

B 

C 

2600000008 

26L 

.25  L 

1.04 

4.18 

CD 

L F A 

9902000308 

4 

40 

25L 

.731 

2.71L 

C 

D1  N 

3500100000 

.39 

.15: 

.44L 

15.49L 

DE 

BGL 

2 

9801221348 

C 

2.01 

.56 

1.52L 

14.39L 

BC 

AAI  D 

0 

940000200C 

1.22 

.39 

.401 

8.70L 

CC 

AA  G 

0 

9500000018 

1 

1 

II  CAS 

80 

3 

,34L 

.30 

1.73: 

9,20 

CED 
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63 

6 

25L 

96L 

.40L 

2.79 

D 
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3.41  L 
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13 
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13 

91 
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43L 
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C 

B 
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4 
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C 
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CC 
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1 
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BC 
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'Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Right  Ascension:  01h25m16s-01h31m54s 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


01252  + 6201 

01252  + 6056 

01253  + 6851 
01253+6218 
01255  + 6740 

01255  + 6921 

01256  + 6804 

01257  + 6744 
01257  + 6701 
01257  + 6257 

01259  + 6823 

01259  + 6301 

01260  + 6456 
01260  + 6130 

01260  + 6029 

01261  +6232 
01261+6446 
01261+6813 

01262  + 6015 

01263  + 6454 

01263  + 6125 
01263+6022 

01264  + 6314 

01265  + 6619 

01266  + 6458 
01266  + 6409 

01268  + 6948 
01268  + 6100 

01269  + 6558 

01270  + 6417 

01270  + 6124 
01270  + 6553 
01271+6520 
01272+6304 
01272  + 6633 
01273+6150 
01274  + 6242 

01274  + 6410 

01275  + 6016 
01278  + 6412 

01279+6825 
01280  + 6328 
01280+6115 

01280  + 6247 

01281  +6205 
01281+6900 

01282  + 6038 
01282  + 6416 
01282  + 6254 
01285+6115 

01286  + 6204 

01287  + 6239 
01287  + 6313 

01287  + 6809 

01288  + 6232 
01288  + 6741 
01290  + 6053 
01293  + 6320 
01293  + 6733 

01293  + 6130 

01294  + 6311 
01294  + 6549 

01294  + 6620 

01295  + 6225 
01295  + 6421 
01295  + 6829 

01295  + 6349 

01296  + 6609 
01296+6813 

01297  + 6702 

01298  + 6439 
01298  + 6148 
01298  + 6415 
01298  + 6359 

01298  + 6747 

01299  + 6030 
01301+6308 
01301+6023 
01301+6017 
01301+6216 

01301+6118 

01302  + 6027 

01303  + 6309 

01304  + 6211 

01305  + 6759 

01306  + 6455 

01307  + 6029 

01308  + 6755 

01309  + 6841 
01309  + 6238 

01311  +6248 
01312+6532 

01312  + 6545 

01312  + 6653 

01313  + 6714 
01313  + 6322 

01315  + 6231 

01316  + 6030 
01318  + 6001 
01319+6819 


(s) 


Galactic  Uncertainly 
6 Coords  SMJ  SMN  6 

n i b (■■)  n n 


16. 

6 

127-  C 

21 

3 

47 

17. 

0 2< 

127-  1 

35 

8 

48 

22. 

9 2( 

126+  6 

40 

8 

44 

23 

9 5< 

127+  0 

81 

24 

48 

33. 

0 

126+  5 

29 

16 

43 

34. 

4 r 

126+  7 

35 

18 

44 

40. 

7 a: 

126+  6 

42 

12 

42 

42. 

5 3> 

126+  5 

16 

5 

48 

45. 

3 

127+  5 

41 

10 

41 

47. 

3 14 

127+  1 

38 

9 

41 

56.' 

46 

126+  6 

15 

5 

42 

58.  ( 

18 

127+  1 

25 

9 

48 

0. 

16 

127+  3 

21 

6 

42 

0.J 

1C 

127  1 

27 

8 

44 

5.‘ 

17 

128-  2 

26 

8 

46 

7.1 

54 

127+  0 

60 

17 

46 

8! 

37 

127+  2 

22 

7 

42 

e.s 

13 

126+  6 

52 

8 

38 

12.4 

33 

128-  2 

63 

30 

54 

19.1 

43 

127+  3 

21 

6 

40 

20.7 

45 

127-  1 

28 

12 

46 

21.1 

47 

128  2 

26 

9 

46 

25.6 

23 

127+  1 

19 

10 

79 

30.6 

44 

127+  4 

34 

10 

45 

37.2 

5 

127+  3 

67 

12 

51 

41.1 

39 

127+  2 

24 

6 

38 

50.5 

58 

126+  7 

44 

36 

40 

51.3 

8 

128  1 

39 

16 

43 

54.2 

55 

127+  4 

21 

5 

49 

3.9 

41 

127+  2 

39 

8 

42 

4.0 

44 

128-  1 

29 

9 

47 

4.7 

23 

127+  4 

35 

8 

47 

6.7 

16 

127+  3 

51 

38 

34 

14.5 

31 

127+  1 

64 

17 

51  2 

17.4 

60 

127+  4 

41 

12 

38  2 

22.9 

36 

128  0 

52 

20 

37  2 

24.3 

32 

127+  0 

32 

10 

49  3 

24.6 

6 

127+  2 

22 

9 

46  3 

31.7 

43 

128-  2 

20 

8 

43  3 

50.3 

19 

127+  2 

24 

14 

37  3 

57.7 

51 

127+  6 

43 

37 

57  3 

1.0 

19 

127+  1 

40 

8 

46  3 

3.8 

17 

128-  1 

46 

23 

54  2 

5.2 

50 

127+  1 

30 

10 

46  3 

6.1 

28 

128-  0 

28 

5 

48  3 

6.9 

15 

127+  7 

26 

9 

40  3 

15.6 

36 

128-  2 

21 

9 

50  3 

16.0 

0 

127+  2 

29 

17 

39  2 

17.0 

13 

127+  1 

34 

3 

43  3 

30.8 

49 

128-  1 

28 

9 

49  3 

37.7 

17 

128-  0 

21 

6 

45  3 

42.8 

58 

128+  0 

89 

19 

52  2 

44.1 

42 

127+  1 

32 

5 

43  3 

46.1 

5 

127+  6 

28 

9 

40  3 

49.3 

22 

128+  0 

28 

8 

50  3 

50.1 

55 

127+  5 

21 

3 

46  3 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  j*m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  01h31"»57'-01h38m21t 


Declination:  +60° — 1-70' 
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52 

58 

55 
62 
57 
46 
57 
49 

56 
51 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

' 2 

i 2 
2 

32L 

.37 

9.53 

.471 

.35 

.74 

53L 

.63 

.49 

.85 

.40 

35L 

3.63 

.25L 

.51L 

1.79 

.48 

.18: 

63L 

27L 

2.43L 
3.95L 
3.65L 
3.65 
10.81  L 
2.70 
4.90 
.40L 
4.90L 
.41 L 

40.43L 
12.48: 
34.35L 
27.49L 
72.98L 
5.06 
24  55L 
7.25L 
39.951 
8.77L 

F 

C F 
BB 

E 

. E 

FCCC 
. DD 
. CF 
. C 
. C 

B E 
DECS 
AAC 
C 

BDHH 

BAAB 

EDCH 

BE 

CH 

0 

0 

i 

6 

970434453C 
9980354 54C 
97033 1020C 
97024 1120C 
870025477C 
3500010000 
970425556C 
9400000008 
970424546C 
9400001008 

01 

8 

A 

1 

1 

1 

1 

23 

23 

1 

13 

LDN  1356 
LDN  1356 

CO  CAS 
1 12245 

415 

429 

1 

6 

3 

86 

-Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CiRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Right  Ascension:  02h18m30s-02h24m16i 


Declination:  +60°-+  70° 


Position  (1950) 


h m 


02185  + 6500 

02185  + 6221 

02186  + 6408 
02186  + 6053 
02186  + 6455 

02186  + 6B32 

02187  + 6030 

02188  + 6036 

02189  + 6621 

02189  + 6136 

02190  + 6336 
02191+6611 
02191+6228 
02191+6220 
02193  + 6129 

02193  + 6322 

02194  + 6242 

02195  + 6149 

02197  + 6215 

02198  + 6111 

02199  + 6153 
02201  +6011 

02201  +6729 

02202  + 6706 

02203  + 6608 
02204+6402 

02204  + 6057 
02204  + 6318 
02204  + 6310 

02204  + 6128 

02205  + 6014 

02206  + 6940 
02208  + 6051 
02208  + 6032 
02208  + 6232 
02210  + 6100 
02210  + 6116 
02210  + 6517 
02211+6536 
02212  + 6406 

02214+6238 

02214  + 6136 

02215  + 6147 

02215  + 6044 

02216  + 6038 

02216  + 6017 

02217  + 6430 

02218  + 6052 
02219+6100 

02219  + 6119 

02219  + 6152 

02220  + 6107 

02220  + 6500 
02221+6022 
02221 + 6509 

02221  +6206 
02222  + 6145 

02222  + 6330 
02222  + 6121 

02223  + 6728 

02224  + 6038 
02225+6125 

02226  + 6150 

02227  + 6127 

02227  + 6348 

02228  + 6929 

02229  + 6013 

02229  + 6441 
02229+6121 

02230  + 6202 

02230  + 6157 
02230  + 6326 

02230  + 6108 

02231  +6620 
02231  +6153 

02231  +6125 

02232  + 6246 
02232  + 6138 
02232  + 6132 
02233 +‘61 59 

02234  + 6422 

02235  + 6525 

02235  + 6224 

02236  + 6142 
02236  + 6323 

02236  + 6027 

02237  + 6210 
02239  + 6115 
02239  + 6137 
02239  + 6105 

02239  + 6239 
02239+6047 

02240  + 6003 
02240  + 6323 

02240  + 6516 
02241+6045 
02241+6445 

02241  +6010 

02242  + 6758 
02242  + 6526 


7 20  134-  0 
.0  25  131+  8 
.1  57  134+  0 
3 60  134-0 
J.3  11  133+  2 

0.4  50  134+0 
5.0  44  134+  1 
5.3  1 132+  4 

.8  29  132+  5 
12.9  53  133+3 


Galactic  Uncertainty 
8 Coords  SMJ  SMN  0 

O 1 b D (")  C) 


1 22 
9 35 
.3  30 
1 32 

5 45 

6 5 

1 27 
.8  3 
.4  44 

8 44 

9 22 
4 57 

2 34 
1 6 
.4  55 
0 29 
6 49 
4 54 
9 29 
6 18 

.2  30 

3 18 
2 26 

1.1  9 

.8  2 
.9  34 
.2  53 
.0  34 
3 57 
6 52 


132+  4 
133+  2 
133+  3 
134+  0 
132+  4 
131+  7 
134-  0 
134-  0 
132+  5 
133+  1 

133+  3 
132+  5 
133+  2 
133+  2 
134+  1 
133+  3 
133+  2 
133+  1 
133+  1 
134+  0 

133+  1 
134-  0 
132+  6 
132+  6 
132+  5 
133+  3 
134+  0 
133+  3 
133+  2 
134+  1 


24.6  16 

26.8  46 
3 19 

34.8  16 

39.2  1 

41.3  12 

43.0  25 

50.1  36 

54.1  3 

54.2  19 

55.3  34 
2.3  16 

4.7  22 

6.0  54 

10.5  16 

11.5  3 

16.4  7 

16.5  9 

17.9  20 
20.2  22 

27.9  14 

30.9  4 

37.6  22 

45.1  36 
148.0  36 

48.4  10 

57.1  11 

57.2  59 

57.4  54 
2.3  24 

2.9  13 

4.0  2 
4.2 

8.8  54 
10.1  8 

10.2  54 

12.9  37 

13.7  46 
16.6  60 
[23.2  37 

26.1  1 

30.1  13 

32.8  59 
37.7  3 

38.0  21 

40.2  21 

44.2  31 
54.5  17 
56.4  47 

59.1  49 

59.3  59 

59.4  32 

2.5  44 

4.6  22 

6.0  31 
6.5  36 
7.8  0 

10.4  17 

15.9  50 

16.9  54 


X 


133+  2 
134 
134+1 
134+  0 
134+  0 
134-  0 
133+  4 
134+  0 
134+  0 
134+  ‘ 

134+  1 
134+  1 
133+  4 
134 
133+  4 
134  + 
134+  1 
133+  3 
134+  1 
132+  6 

134+  0 
134+  1 
134  + 
134  + 
133+  3 
131+  8 
134- 

133  + 

134  + 
134  + 

134  + 

133  + 

134  + 
132+ 
134  + 
134  + 
134  + 
134  + 
134  + 
134  + 

133  + 

133  + 

134  + 
134  + 

133  + 

1 34  - 
134  + 
134  + 
134  + 
134  + 

134 

134  + 

135 
133  + 

133  + 

134  + 
133  + 

135 

132  + 

133  + 


59 

28 

54 

39 

33 

36 

26 

33 
20 

21 

34 
36 
54 
62 
33 

35 

25 
33 

26 

28 

66 

27 

69 

72 

36 

29 
42 
45 
26 

30 
35 
38 
18 
78 
20 
48 
33 
24 
18 

21 

20 

38 

27 

29 

32 

29 

30 

30 
59 

31 

33 
43 
20 
19 
22 
27 
38 
43 
26 

48 

79 

27 
62 
41 
25 
43 
21 
46 

28 

31 

41 

22 

19 

30 
16 
22 
37 
24 

31 


15 


Flux  Density 

F 

H (Not  Color  Corrected) 

V 

O 12 

25  jim 

60  jim 

100  jim 

Flux 

Corr  A 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef  R 

2 31L 

25L 

.57 

8.12L 

C K 

HK 

2 66L 

.63 

2.82L 

45.65L 

C K 

A E A 

3 .67 

,25L 

,45L 

6.31  L E 

B 

J 

3 1.43 

2.07 

15.80 

49.08  E 

BDD  A 

AAC  0 

3 25L 

.25L 

.92 

6.91L 

C 

L DC 

2 55 

.23: 

.92L 

2.32L  E 

D B 

DG  0 

2 42L 

25L 

1.34 

14.01  L 

E 

NDC 

3 25L 

25L 

1.02 

19.35L 

D C 

>GC 

2 ,33L 

25L 

48L 

3.16 

D C 

EB 

4 2.03 

17.18 

51.20L 

84.99L  E 

B E 

EDG 

3 58 

,25L 

67L 

6.34L 

E 

IK 

2 29L 

25L 

.40L 

2.81 

F 

0 

2 2.71  L 

39L 

4.58: 

27.21 

DD  L 

HDB 

2 96L 

34L 

2.39 

70.03L 

D 

B 

4 36L 

.39 

8.25: 

26.18L 

DE  E 

:edc 

3 44 

26L 

,98L 

11.59L 

C 

F 

2 66 

26L 

4.1 0L 

62.71L 

: / 

\\  F 

2 29L 

46L 

4.58L 

19.74 

E 

EFC 

2 .44L 

1 02L 

3.96 

43.80L 

D 

F CC 

3 7.48 

409 

3.78L 

32.00L 

3 B 

VAGG 

2 .73L 

2.06 

16.16L 

65.25L 

E 

3DFE 

3 .57 

.29L 

1.85L 

18.77L 

3 

3 G F 

2 .44 

26L 

.40L 

2.88L 

E 

3 G 

2 25L 

25L 

.84: 

4.42 

CD 

DB 

2 25L 

25L 

65L 

3.70 

C 

1 B 

3 .55 

25L 

.59L 

4.72L 

C 

:c 

2 46L 

25L 

1.48 

20.50L 

E 

MC 

3 1.32 

.30 

.73L 

7.64L 

CC 

*B 

3 .47 

.25L 

1.01L 

14.04L 

C 

J h 

3 25L 

.51: 

5.97: 

17.31 

FEE 

FCEC 

3 4.63 

1.70 

2 21 L 

7.12: 

LL 

CD 

CD 

AA  DD 

2 .28L 

25L 

.63 

2.61  L 

C 

C 

3 84 

.27 

2.89L 

19.B9L 

BD 

BCKJ 

2 28L 

25L 

2.05L 

6.42 

D 

t L 

2 .76L 

.76L 

5.15L 

20.88 

D 

C 

3 26L 

.25L 

3.80 

11.29: 

FE 

J HCD 

3 .46L 

.41 L 

2.47 

42.30: 

EF 

FDCC 

2 76 

.36 

.40L 

13.07L 

CD 

BC 

2 .57 

.27 

44L 

10.91  L 

FD 

CD 

2 .41 

.25L 

57L 

5.B6L 

C 

C 

3 28L 

.31 

3.79L 

24.56L 

D 

L DCB 

3 48- 

.66: 

8.21 

36.91  L 

FDF 

EEBB 

2 14.26 

73.41: 

518.72L 

2178.25L 

BF 

CBI  G 

3 .58 

.86 

2.69: 

13,20 

BCDC 

BADB 

2 .30L 

-25L 

.93 

26.83L 

E 

0 

3 46 

.25L 

.96: 

17.27L 

B D 

B CB 

2 25L 

.45L 

1.54 

3.50L 

C 

1 AN 

2 25L 

27L 

2.89L 

15.38 

E 

J K B 

4 41 

1.55 

3.12: 

21.27L 

CBC 

EABD 

3 .72: 

1.53 

14.66L 

74.99: 

FC  D 

CBFD 

2 695.92 

5414.32 

11999.32S 

421 06.69S 

BC  F 

ABGE 

3 4 .72 

2.72 

13.03 

4B.89: 

BBCD 

C A A E 

2 2 1.31 

.34 

,40L 

3.29L 

CC 

AB  H 

4 3 32L 

.25L 

1.26L 

10.55 

D 

KLEC 

5 2 25L 

25L 

.95: 

6.88 

FC 

EB 

7 2 6.14 

1.69 

3.95L 

28.70L 

BD 

A B 

7 2 3.84 

6.24: 

3.19L 

26.18L 

DE 

EC 

9 2 .96L 

.27L 

1.51 

9.73L 

D 

GDBC 

4 2 83L 

.77 

4.76L 

47.13L 

F 

DD 

1 2 42L 

.34L 

.41 L 

3.58 

C 

L NDC 

8 3 25L 

25L 

1.35: 

10.78 

DD 

K K EB 

8 3 .89 

2.48L 

14.58L 

253.74L 

F 

CB  DH 

7 2 198 

1.35L 

25.38L 

922.15L 

F 

CGHH 

0 2 2.05 

2.48 

34.33: 

313.86L 

BDF 

BABB 

,8  3 2.55 

.68 

.57L 

5.17L 

BC 

A AG 

9 2 2.26 

.55 

40L 

2.30L 

BC 

ABE 

H 3 25L 

.25L 

1.12 

7.18 

DC 

DKCB 

i3  2 .57 

.39 

.44L 

2.57L 

CD 

BB 

»0  2 .57 

3.77: 

27.07L 

204.25L 

FF 

DCL  J 

i7  2 71.20 

440.27 

2288.87: 

2585.88 

BB  DE 

DDDB 

57  2 1 89 

6.97L 

117.04L 

2585.88L 

C 

DDJ  B 

>0  2 27L 

.25L 

1.26 

8.05L 

C 

EBB 

>6  2 45L 

.49L 

6.77 

37.04L 

E 

KFBF 

>3  2 .40 

.25L 

.50L 

2.84L 

C 

D 

57  2 2.10L 

3.55 

5.82L 

37.46L 

D 

J B 

39  2 1.64 

1.53: 

13.1BL 

34.46L 

FD 

CB  L 

32  2 .27L 

.27L 

1.48 

11.48L 

F 

LCG 

35  2 40.58 

536.27 

9268.53 

10596.35 

BCDC 

: AAAA 

53  2 .99 

1.31L 

26.07L 

10596.351 

F 

DDB 

57  2 1 38L 

6.97 

4.03L 

2585.881 

D 

FB 

52  2 .98 

.58 

.40L 

3.941 

DC 

AA 

51  2 135 

.70 

.44L 

2.861 

. CC 

A B G 

58  3 2,08 

1.38 

5.55L 

69.731 

_ CD 

A A 

99  2 12.28 

90.98L 

. 1712.27L 

. 10596.351 

L F 

DDEB 

50  2 -28 

.251 

.701 

14.671 

L C 

DC 

58  3 89.50 

58.72 

9.56 

21.571 

L CBE 

AAA 

59  3 .60 

.52 

3.56: 

38.541 

L ECD 

DCB  J 

60  2 1 .04 

1.411 

. 603.511 

. 1204.98 

L F 

GE 

54  2 .57 

.711 

2.91  L 

28.63 

L E 

E D 

61  2 53 

.96: 

16.63L 

172.65 

: DF  F 

: FDI  E 

58  3 .91 

.261 

.851 

9.14 

L B 

BG 

92  2 .44 

.251 

L 4.061 

40.01 

L D 

B 

63  3 .31 

.251 

L 1-921 

15.16 

L C 

C KC 

59  2 251 

L .271 

L .681 

L 9,21 

( 

3 1 L C 

48  2 251 

L .251 

L .74 

! 4.25 

Dt 

) C CE 

55  2 .261 

L ,6F 

L 4.06 

37.96 

L F 

EC 

49  2 46 

.28 

L .411 

L 2.63 

L C 

D1 

61  3 1.10 

.61 

1.54! 

L 10.81 

BC  1 

ABJ  E 

43  2 .27 

L .25 

L .61 

L 4.69 

i 1 

F M 1 ( 

51  2 | 28 

L .25 

L .68 

L 4.09 

1 1 

D F G< 

Flags 


Confusion 

Flags* 


9501123440 
780011 051 C 
2700000000 
970303463C 
9601113430 
2600000000 
8700201 60C 
8701 10030C 
9600000018 
97A1 15646C 

8701000000 
9500000000 
490002 153C 
78001 0050C 
| 984 1 1 2440C 
7701000000 
48011 4531 C 
994522260C 
680000020C 


98031 2460C 
| 9601 10030C 
9600010000 
5500000108 
9600000000 
4700000000 
I 98031 01 23C 
8701100000 
' 6601000000 
980122340C 

I 9702 1004 1C 
7600000000 

6 | 980210483C 
980000040C 
390104433C 
9840121 11C 
97021 45 12C 

I I 6500000008 

0 5400000008 
4700000000 

2901 16533C 

01  88021 131DE 
1 74A713432E 
1 | 98021 4240C 

97021 1230C 
9601 12043C 
3701000100 
9801 17441 C 
0 9800121 53C 
0 1 76C325343C 

0 510513332E 
0 97C335463C 

0 7701000000 
970210033C 
7500000310 
58141 1000C 

01  49052221 0E 
9601001100 
972547564C 
9601000010 

9881 02431 C 
9 I 954245442E 
55061 431 0E 

2 I 961 24531  IE 
1 7602000000 

0 I 3600002000 
968101 242C 

1 I 3700000000 
9 950467363E 
0 | 530324440C 

431655220E 
7601100100 
970122342C 
9501000000 
48053741 0E 
1 | 973456452E 
, 9701001310 
1 920624631 E 
82031 251 2E 
430346640E 


Associations 


C 

A 

T Name  Type 

Sep 

C) 

13 

12250  G5 

1 

23 

LDN  1356 

405 

13 

12256 

23 

23 

LDN  1356 

138 

13 

12259  G5 

2 

1600001000 
1600000000 
280113050C 
721235321 E 
7600200110 

0 97220 122 1C 

1 3802061 20C 

2 93051 3332E 
2 890433200E 

958323456E 

9700001000 
9704454 50C 
97021 00 30C 
7700200110 
9600000100 
77451 4330C 
3700000000 
96011 01 43C 
4481010330 
7600000000 


13 


23 


MRSL  133  + 01/1 
LDN  1359 


12276  KO 


73 


72 


LDN  1359 
12278 


LDN  1359 


CED  006C 
12281 


RAFGL  328 
CED  006C 

CED  006 A 

RAFGL  331 
CED  006C 


CED  006C 
TMSS  +60091 


12289  K2 
LDN  1363 


32  X0224+679 


80 


86 


‘Confusion  Flags:  6)-9) 


Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25,  60,  100  M">:  «>)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  02h24m17s-02h30m25s 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


02242  f 6418 

02242  + 6132 

02243  + 6315 

02244  + 6052 
02244  + 6035 

02244  + 6117 

02245  +6115 

02246  + 6142 

02247  + 6330 

02248  + 6604 

02248  +6153 

02249  + 6710 

02249  + 6140 

02250  + 6147 
02250  + 6039 

02250  + 6639 

02251  +6046 

02251  + 6625 

02252  + 6010 
02252  + 6120 

02252  + 6630 
02253+6152 

02253  + 6054 

02253  + 6000 

02254  + 6112 
02254  + 6520 

02254  + 6028 

02255  + 6106 

02255  + 6903 

02256  + 6149 

02258  + 6102 

02258  + 6852 

02259  + 6044 

02259  + 6059 

02260  + 6131 
02260  + 6118 
02260  + 6136 

02260  + 6014 

02261  +6201 
02264  + 6054 

02264  + 6135 

02264  + 6034 

02265  + 6015 
02265  + 6146 

02265  + 6621 

02266  + 6218 
02266  + 6257 

02266  + 6025 

02267  + 6002 

02268  + 6110 

02268  + 6140 

02269  + 6054 
02269  + 6946 
02271+6243 
02272  + 6146 
02272  + 6302 
02272  + 6327 

02272  + 6001 

02273  + 6203 
02273+6216 

02273  + 6418 

02274  + 6529 

02275  + 6943 

02276  + 6124 
02276  + 6442 
02276  + 6512 
02276  + 6030 
02276  + 6858 
02278  + 6042 
02280  + 6725 

02281+6010 
02281+6150 
02282+6614 
02283  + 6812 

02283  + 6440 

02284  + 6156 

02288  + 6153 

02289  + 6006 
02291+6740 
02291+6242 


02294  + 6411 

02294  + 6642 

02295  + 6108 
02295  + 6105 
02295  + 6117 

02295  + 6112 

02296  + 6145 
02296  + 6020 

02296  + 6104 

02297  + 6307 

02297  + 6351 

02297  + 6110 

02298  + 6116 
02298  + 6051 
02301+6141 
02302  + 6156 

02302  + 6046 

02303  + 6505 
02304+6159 

02304  + 6111 


Galactic  Uncertainty 
a 5 Coords  SMJ  SMN  9 

<*>  O I b O (")  (•) 


51 

56. 

57. 

1. 

1.1 

4.9 

5.0 

8.6, 


26.5 
27.8 

30.7 

31.0 

35.6 

36.8 

37.0 

40.7 
428 

49.0 

[50.9 

57.0j 

.8 

4 

!.9J 

.2 

.5 

6 

19.0 


.7 

I 

(.5 

37.0 

.6 

1 

.41 

,2\ 

9 

.3 

.3 

0 

5 

7 

1 


25.0 

25.3 

32.4 
33.3 
33.5| 

34.1 
36. 9j 
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’Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  /im;  10)  High  Source  Density  Region 
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Right  Ascension:  02h49m45s-02h55m18j 


Declination:  +60°- + 70‘ 
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Declination:  +60° — b70‘ 


Right  Ascension:  03h03m44s-03h11m06s 
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Declination:  +60°- + 70' 


Right  Ascension:  03h17m468-03h25m05s 
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Right  Ascension:  03h35m45’-03h47m57s  Declination:  +60°- +70° 
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Declination:  +60°- + 70' 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  j»m.  10)  High  Source  Density  Region. 


85 


Right  Ascension:  04h32"’48--04+8’"29- Declination:  +60"-  + 70” 
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•Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Smalt  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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ORIGINAL  PAGE  IS 

OF  POOR  0T7\UTY 


Declination:  +60°- + 70' 
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90 


i II 


Right  Ascension:  06h33m35B-07h09m33s 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


06376  + 6331 


06393  + 6300 
06404  + 6324 
06408  + 6402 

06416  + 6606 

06417  + 6339 
06421  +6023 

06425  + 6242 

06426  + 6618 
06433  + 6459 
06437  + 6424 

06437  + 6556 

06438  + 6448 
06438  + 6619 

06442  + 6213 

06443  + 6626 
06445  + 6015 
06447  + 6734 
06451+6718 
06451+6031 
06456  + 61 19 

06456  + 6054 

06457  + 6816 
06460  + 6537 
06477  + 6250 

06486  + 6629 

06487  + 6614 
064 B7  + 6259 
06489+6944 
06490  + 6104 
06500  + 6937 
06502  + 6200 
06506  + 6435 
06513+6029 
06514+6159 

06515  + 6533 
06520  + 6043 
06521+6200 

06528  + 6826 

06529  + 6115 
06534+6208 
06539  + 681 1 

06544  + 6825 

06545  + 6647 

06546  + 6843 

06551  + 6337 
06551+6724 
06562  + 6943 
06565  + 6718 

06569  + 6100 

06570  + 6932 

06572  + 6344 

06573  + 6916 
06584  + 6716 
06587  + 6547 

06595  + 6314 
07001  +6008 
07003  + 6815 
07010  + 6253 
07016  + 6255 
07018+6355 
07023  + 6237 
07023  + 6745 
07030+6700 
07033  + 6248 


Galactic  Uncertainty 
a 5 Coords  SMJ  SMN  B 

(s)  C)  1 b (")  O o 


07035  + 

07037  + 

07038  + 
07041 + 
07042  + 
07042  + 
07045  f 
07049  + 
07051  + 
07051 + 


6722 

6213 

6119 

6122 

6926 

6955 

6140 

6840 

6601 

6052 


07052  4 6049 
07052  t 6858 
07055  + 6213 
07058  + 6342 

07068  + 6355 

07069  + 6018 
07072  + 6308 
07077  + 6642 
07087 t 6106 
07095  + 6853 


35.1  17  154  + 2 

2 

6.2  1 151+2 

3 

33.5  13  153  + 2 

3 

37.4  31  155+2; 

2 

39.9  1 154  + 2; 

2 

4.8  8 154  + 2; 

2 

7.0  57  150  + 2: 

3 

19.6  9 147  + 2- 

e 

31.6  22  150  + 2( 

44.7  48  148  + 2- 

s 

12.8  47  155  + 21 

4 

37.6  31  152  + 2C 

2 

52.7  42  151+22 

2 

53.1  58  1 54  + 2c 

4 

27.2  8 155  + 22 

3 

45.1  21  150  + 24 

3 

22.7  49  153  + 23 

3 

24.7  18  152  + 23 

4 

52.0  20  152  + 24 

4 

38.9  21  149  + 24 

4 

46.1  40  152  + 24 

4 

7.5  40  155  + 23 

6 

33.0  30  153  + 23 

5< 

37.6  50  149  + 24 

7< 

24.0  52  151+24 

5( 

45.4  21  151  + 24 

3( 

47.8  54  150  + 24 

4£ 

48.1  37  151+24 

2; 

51.5  3 149  + 24 

3{ 

15.8  15  154  + 23 

71 

18.9  54  149  + 24 

25 

32.6  7 156  + 23 

48 

45.6  15  148  + 25 

35 

6.1  59  148  + 25 

35 

11.6  18  155  + 23 

37 

36.7  27  155  + 23 

60 

37.4  11  155  + 23 

24 

45.6  36  147  + 25 

64 

4.3  19  150  + 24 

110 

44.3  53  153  + 24 

56 

40.1  7 149  + 25 

69 

42.4  11  149  + 25 

54 

42.5  33  153  + 24 

58 

59.9  22  146  + 26 

100 

5.8  37  155  + 24 

27 

3.0  34  146  + 26 

32 

12.7  33  154  + 24 

33 

40.0  30  151+25 

45 

19.9  33  156  + 24 

91 

29.6  16  154  + 24 
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‘Confusion  Flags  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 


Declination:  +60B-+70e 
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Right  Ascension:  07h10m00,-07l,58',l02» 


Declination:  +60'- +70° 


Position  (1950) 


H (Not  Color  Corrected) 

9<alaciic  JSnly/i  n >2  F m 25  A™  60  100  ^ Flu*  Corr 

Coords  SMJ  SMN  « O r r TI  c r 

1 b Cl  O O N (Jansky)  Uncs  Coel 
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07105+6535  3 

07111+6452 
07112  + 6447  1 
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07131+6135 
07138  + 6338  4 

07145  + 6442  3 
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07164  + 6346  2 
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07467  + 6412 
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52.6  49  155  + 28  35 
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II. 9  4 155  + 28  48 

H.5  15  147  + 29  39 

29.2  25  150  + 29  32 

56.2  1 0 1 52  + 29  63 

5.2  34  1 52  + 29  65 

7.3  56  153  + 29  20 

30.8  54  155  + 28  25 

59.7  40  149  + 29  33 

10.7  49  151+29  60 

22.8  60  154  + 29  52 

35.9  23  156  + 28  36 

12.7  24  151+29  32 

17.0  12  1 54  + 29  35 

19.0  39  150  + 29  37 

40.3  46  148  + 29  31 

44.1  32  150  + 29  51 
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11.9  23  151+29  22 

36.8  19  152  + 29  52 

59.4  35  146  + 29  20 

36.7  7 157  + 29  37 

36.9  53  150+29  31 

3.0  56  151+29  84 
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6 103  3 

8 104  3 
3 178  3 

15  163  3 

9 103  3 

13  97  2 

10  105  2 

16  102  3 
i 12  104  2 

8 103  3 

i 12  106  2 

5 100  4 

’ 8 103  3 

1 7 98  2 

> 7 98  3 

i 9 99  3 

1 6 99  3 

I 9 99  4 

I 20  100  2 

3 13  98  2 

5 6 99  3 

3 9 100  3 

M2  99  3 

3 10  99  4 

7 8 100  3 

4 15  99  3 

6 3 105  4 

6 14  98  2 

0 10  99  2 

4 8 107  4 

6 14  102  2 


3 

101 

3 

8 

100 

3 

8 

100 

3 

7 

100 

3 

6 

101 

3 

6 

102 

3 

6 

100 

3 

8 

101 

3 

13 

101 

2 

11 

101 

3 

7 

101 

3 

18 

103 

2 

12 

100 

2 

8 

101 

3 

6 

101 

3 

8 

102 

3 

6 

102 

3 

14 

101 

3 

6 

101 

3 

6 101  3 

9 101  3 
6 100  2 
20  103  2 
9 101  4 


.40L 

1.00L 

D 

B 

.39 

1.00L 

C 

D 

.40L 

1.76L 

D 

D 

2.03 

5.83 

CC 

J AA 

.72 

2.14 

DC 

1 AB 

.93 

1.18: 

CD 

L BA 

.40L 

1.41  L 

C 

BK 

42L 

1.82L 

D 

C 

.40L 

1.35L 

B 

AF 

.55L 

1.37L 

D 

C J 

.79 

2.93 

CD 

BA 

.40L 

1.00L 

D 

Cl 

.40L 

1.00L 

BD 

BD  M 

40L 

1.60 

C 

K D 

.39 

3.60L 

D 

DN 

52 

1.14: 

DF 

CB 

,40L 

1.00L 

C 

CK 

.38 

1.10L 

C 

DC 

.40L 

1.57L 

C 

D 

3.30 

4.58 

CCC 

AAB 

40L 

2.04L 

BC 

AB  H 

.40L 

1.00L 

C 

AD  L 

.71 

1.28 

ED 

GCF 

.74:  CF  LEBE 

1.171  BC  AAL  I 

1.00L  BC  ABI 

2.71L  C D 1 

1.05  D M D 

3.70  CCC  AAA 

1.01L  BF  BEKH 

1.D0L  BD  AD 

2.22  DC  MDB 

1.29L  B BG  to 

1.91  BB  LAB 

1.77  DC  BB 

1.95  CC  I CE 

1.00L  BD  AE! 

1.00L  BB  AACX 

1.53  CE  CE 

1.00L  BB  AAE 


A Confusion  R 

R Flags*  S 

0300000000 

0400000000 

0400100000 

0200100010 

0300010000 

0400000000 

0500000000 

0500000000 

0500000000 

0500000000 

0300000100 

0400000000 

0 0300001000 
1400000000 
0300000000 
0400000000 
1500000000 
0400000000 
0400000000 
0200002220 

3 0300000000 
1400000000 
0400000000 
0500000100 

2 0400012000 

1 0600002000 
1401000000 
1500000000 
0300002000 

0 0500001000 

1 0400001000 
4501000110 
0400000000 
0400010000 
1600000100 
0400001000 

1 0400100000 

0 0501000000 
0400200000 

0 0400100000 


L 

R S 
S 2 # 


1.00L  C C 
1.24  CCE  MA AD 
14.86:  EFE  HCCC 

1.00L  BE  BEH 
1.1 0L  C EH 
55.76  CF  D F ACC 
1.00L  B B H 
.90:  F DC  CAD 


1.47 

EC 

KJ  DA 

1.00L 

BF 

AC  1 

1.13L 

D 

F 

1.00L 

E 

N C 

1.57 

CC 

J BC 

1.40L 

D 

CCK 

1.02L  C 

B K 

1.00L 

C 

GK 

1.23 

CBB 

GBAB 

1.12L 

B 

B 

1.03L 

C 

BDI 

1.00L 

B 

BHK 

1.53: 

BD 

F BB 

1.00L 

BC 

AAI 

2.91 

CB 

AB 

1.04L 

D 

N CF 

1 .41 L 

C 

CC 

1.00L 

CC 

AB 

2.23 

DCC 

ECBE 

1.001  BC 
1.00L  D 
1.17L  C 
1.00L  BD 
1.30L  C 
1.23L  B 
1.00L  BC 
1.00L  C 
1.001  BF 


0400000100 
0400001000 
32C1 155440 
0 5700001000 
0400000000 
31C2154340 
0600000000 
0401000000 
0401000000 
0 0600000000 

2701010000 

0401000000 

2601000000 

0300100100 

0401120100 

0400100100 

0500002000 

0300110100 

0400000000 

0300000000 

1360000000 
2 1410000000 
0400000000 
0300000100 
0300000000 
0 0400000000 
0300000000 
0401000000 
0500000000 
0400000000 

1300000000 
0 0400002000 
0300000000 
0300000000 
0 0500000000 
0300000000 
0300000000 
0 0300000000 
0400000000 
2 0400000000 


1.17L  BE  AAE  F 
1.001  BC  ACF 

1.00L  BE  AC 


1.26L  B 
3.41 

1.00L  BF 
1.25 


CD 

ELAE 

C 

J BJ 

CC 

1 LAA 

C 

DE 

CD 

J CB 

CC 

F MBA 

AF  L L 

CC 

DAA 

AC 

CD 

L DC 

3D 

AADM 

BC 

CC 

AB 

DG 

_ E 

L DC 

BC  M 

Name  Type 

o’ 

Mag 

14129  F8 

34 

72 

U03759 

66 

131 

1103 764 

7 

141 

14142 

10 

85 

14146  K0 

9 

77 

10 

M + 11  —09  — 045 

55  ! 

13 

14164 

7 

13 

14171  K2 

4 

9 

U03826 

69 

’41 

07218  + 6851 

15 

13 

14192  KO 

0 

13 

14200 

3 

’ 9 

U03851 

71 

13 

14203  K2 

2 

13 

14206  K0 

10 

12 

ZG  724  + 63 

49 

13 

14211  K0 

2 

13 

14217  K0 

8 

13  1 4220  K0 

6 A0727  + 63 
13  14226  G5 

13  14229  K5 
10  M + 11  — 10-001 
13  14230 
6 A0728  + 60 
10  M + 11-10-004 
9 U03905 
13  14242  K5 
i 13  14244 

10  M + 11  — 10  — 006 
13  14247  MA 


2 73 

14 

9 81 

23 
87 

14  143 


13 

14250  K0 

2 

73 

13 

14254 

7 

07 

9 

U03918 

77 

93 

13 

14258  K0 

6 

80 

12 

ZG  733  + 60 

51 

156 

13 

14262  K0 

4 

70 

10  M + 11-10-013 


13  14286  K0 
6 A0737  + 65 
13  14289  K0 
13  14296  KO 
13  14305  K 


9 U03991 
13  14321  K0 
9 U04013 

9 U04019 
13  14329 

12  ZG  743  + 60 
2 DO  31840 

13  14336 

2 DO  31870 
13  14340  K0 
13  14343  K0 

10  M + 1 0 - 1 2 - 002 


51  148 

2 60 


19  153 

3 83 


26  155 

67  101 


0400010000 

0400000000 

0400000000 

0300000000 

1300000000 

1500100000 

0200000000 

0400000000 

0380010000 

1200100000 

0400000000 
0200000000 
0400001000 
0400000000 
I 0400010000 
1501000000 
1400100000 
1400100000 
2401000000 
) 2500001000 


13 

14347 

19 

13 

14349  K5 

5 

13 

14367  K5 

28 

13 

14368  G5 

19 

30 

7ZW  191 

20 

12 

ZG  751+62 

36 

9 

U04093 

26 

9 

U04095 

41 

30 

7ZW  193 

31 

9 

U04098 

60 

9 

U04097 

64 

13 

14380 

13 

12 

ZG  752  + 61 

62 

13 

14368  K5 

13 

9 U04128 
2 DO  32000 
9 U04153 
13  14407  F8 


3,  Confusion  4,  Ne,ghbonng  Hours  C—  Sources  Weeks  Conned  Sources  PW, 
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Right  Ascension:  07h58m11!-08h41m03* 


Position  (1950) 

Name 

Galactic 

H 

Uncertainty  C 

a 

5 

Coords  SMJ  SMN 

9 O 

h m. 

(s)  C) 

1 b 

(") 

n 

O N 

07581+6131  1 

1.6 

n 

55  + 32 

39 

ii 

02  3 

07593  + 6748  1 

8.7 

2 

48  + 32 

59 

7 

02  3 

07593  + 6050  1 

9.9 

0 

56+32 

62 

8 

02  3 

07595+6125  < 

0.1 

>1 

56  + 32 

69 

16 

04  2 

07597  + 6307  4 

2.7 

8 

54+32 

54 

14 

02  3 

0759B  + 6508  5 

2 9 

>1 

51  +32 

32 

6 

02  3 

07599  + 6333  E 

8.4 

12 

53  + 32 

30 

5 

01  4 

08002  + 6141 

4.5 

1 

55  + 32 

51 

15 

02  3 

08002  + 6655 

7.4 

JO 

49  + 32 

68 

21 

01  2 

08015  + 6244  C 

2.3 

>0 

54  + 32 

61 

16 

01  2 

08016  + 6941  4 

0.1 

36 

46  + 32 

44 

7 

03  3 

08018  + 6041 

8.6 

58 

56  + 32 

34 

16 

171  3 

08020  + 6637 

0.5 

57 

49  + 32 

19 

5 

103  3 

08021+6029 

9.1 

4 

57  + 33 

47 

22 

103  3 

08022+6113 

6.4 

0 

56  + 33 

37 

8 

103  3 

08027+6126 

2.4 

30 

56  + 33 

59 

28 

104  3 

0B029  + 6034 

S4.9 

36 

157+33 

38 

27 

102  2 

08030  + 6018 

5.8 

30 

157  + 33 

62 

23 

102  2 

08032  + 6051 

7.1 

13 

156  + 33 

28 

5 

103  3 

08034  + 6612 

>7.4 

20 

150  + 32 

44 

5 

102  4 

08036  + 6255 

39.6 

14 

154  + 33 

60 

15 

102  2 

08038  + 6431 

10.0 

36 

152  + 33 

56 

12 

103  3 

08040  + 6108 

2.8 

2 

156  + 33 

80 

33 

102  2 

08044+6106 

27.3 

52 

156  + 33 

45 

18 

102  2 

08046  + 6104 

39.1 

42 

156+33 

90 

34 

105  2 

08049  + 6548 

34.5 

27 

150  + 33 

31 

5 

102  4 

08050  + 6935 

3.6 

15 

146  + 32 

42 

9 

103  3 

08053  + 6952 

20.7 

12 

146  + 32 

37 

10 

103  3 

08054  + 6824 

29.5 

30 

147  + 32 

43 

10 

103  3 

08056  + 6723 

38.2 

21 

148  + 32 

52 

14 

104  3 

00061+6133 

9.5 

32 

155  + 33 

85 

18 

105  2 

08061  +6121 

11.8 

22 

156  + 33 

51 

21 

173  2 

08063  + 6522 

16.5 

21 

151+33 

23 

6 

104  3 

08066  + 6443 

38.2 

4 

152  + 33 

63 

10 

102  2 

08075+6020 

31.0 

46 

157  + 33 

65 

13 

105  2 

08078  + 6837 

49.6 

29 

147  + 33 

39 

6 

104  3 

08082+6223 

17.0 

30 

154  + 33 

112 

36 

106  2 

0B095+6445 

30.8 

56 

152  + 33 

33 

10 

104  3 

08102  + 6121 

12.5 

4 

156  + 33 

55 

9 

104  3 

08110  + 6010 

5.4 

20 

157  + 34 

71 

8 

105  3 

08116  + 6047 

38.0 

12 

156  + 34 

66 

15 

105  3 

08135  + 6859 

33.8 

23 

146  + 33 

61 

10 

105  3 

08142  + 6821 

12.9 

22 

147  + 33 

33 

9 

6 3 

08149  + 6221 

55.5 

15 

154  + 34 

25 

6 

105  3 

08149  + 6239 

56.5 

51 

154  + 34 

36 

7 

105  3 

08150+6135 

3.7 

54 

155  + 34 

55 

19 

107  2 

08151+6538 

9.4 

40 

150  + 34 

83 

17 

104  2 

08157+6845 

42.5 

21 

147  + 33 

30 

8 

105  3 

00160  + 6741 

1.2 

6 

148  + 33 

34 

6 

105  3 

08164  + 6306 

29.0 

56 

153  + 34 

46 

12 

105  3 

08175  + 6822 

36.0 

31 

147  + 33 

27 

19 

105  2 

08179  + 6642 

54.8 

19 

149  + 34 

17 

5 

106  3 

08185  + 6047 

32.1 

32 

156  + 35 

32 

6 

106  3 

08192  + 6430 

16.9 

40 

152  + 34 

89 

11 

106  3 

08197  + 6124 

42.6 

43 

155  + 35 

71 

14 

104  2 

08201  +6701 

11.2 

57 

149+34 

41 

8 

106  3 

08205+6141 

34.7 

60 

155  + 35 

56 

35 

105  2 

08209  + 6303 

55.4 

24 

153  + 35 

56 

11 

108  2 

08223  + 6726 

22.3 

53 

148  + 34 

47 

6 

106  4 

08233  + 6117 

20.2 

10 

156  + 35 

40 

12 

107  2 

08246  + 6720 

39.3 

57 

148  + 34 

22 

8 

107  3 

08250  + 6727 

4.0 

54 

148  + 34 

21 

3 

107  3 

08254+6525 

24.9 

49 

150  + 35 

36 

11 

107  3 

08256  + 6220 

37.2 

13 

154  + 35 

25 

6 

107  3 

08258+6237 

53.0 

45 

154  + 35 

32 

5 

107  3 

08261+6053 

7.4 

9 

156  + 35 

22 

6 

108  3 

08266  + 6230 

38.2 

11 

154  + 35 

61 

10 

107  3 

08270  + 6004 

1.1 

55 

157  + 36 

54 

8 

107  3 

08279  + 6929 

57.2 

26 

146  + 34 

21 

5 

107  4 

08283  + 6727 

23.9 

46 

148  + 35 

49 

5 

108  3 

08287  + 6301 

44.8 

20 

153  + 35 

53 

7 

107  3 

00293+6131 

22.1 

21 

155  + 36 

87 

11 

106  2 

08297+6721 

47.7 

37 

1 40  + 35 

25 

5 

108  3 

08302  + 6518 

12.3 

55 

151+35 

69 

7 

108  3 

08303  + 6118 

18.5 

43 

155  + 36 

62 

17 

107  2 

08309  + 6433 

55.3 

25 

151+35 

27 

9 

108  3 

08315  + 6408 

31.8 

7 

152  + 36 

41 

6 

108  3 

08319  + 6246 

54.9 

37 

154  + 36 

38 

23 

108  3 

08321+6624 

9.0 

22 

149  + 35 

31 

8 

108  3 

08321+6952 

10.0 

I 31 

145+34 

81 

12 

112  2 

08324  + 6236 

25.3 

1 39 

154  + 36 

53 

36 

110  2 

08339  + 6517 

55.4 

l 50 

150  + 36 

25 

5 

110  3 

08343  + 6907 

19.3 

1 50 

146  + 35 

58 

7 

109  3 

08345  + 6136 

33.1 

50 

155  + 36 

01 

18 

107  2 

08347+6511 

47.1 

1 47 

151+36 

19 

7 

106  3 

08350+6204 

1.1 

\7.'< 

1 33 

i 154  + 36 

49 

30 

110  2 

08352  + 6304 

! 30 

i 153  + 36 

120 

38 

111  2 

08358  + 6430 

51  .< 

5 17 

1 151+36 

23 

6 

110  3 

08372  + 6452 

15  t 

> 60 

i 151+36 

44 

7 

110  3 

00374  + 6132 

27.( 

) 9 

i 155  + 37 

55 

5 

i 109  3 1 

08377  + 6338 

43.! 

3 6 

i 152  + 36 

35 

6 

i 109  3 

08377  + 6223 

44.J 

> 18 

1 154  + 37 

82 

9 

i 109  3 

08379+6753 

56.: 

7 2 

► 147  + 35 

45 

17 

111  2 

08389+6106 

54.2 

2 4C 

) 155  + 37 

66 

10 

1 110  2 

08393+6849 

18.! 

3 48 

5 146  + 35 

80 

■ 14 

1 108  2 

08393  + 6321 

21.! 

5 3^ 

1 153  + 37 

40 

i 3C 

) 109  2 

08395  + 6708 

31. 

1 32 

> 148  + 36 

57 

13 

1 110  3 

08399  + 6916 

56.1 

3 2( 

) 146  + 35 

i 33 

I 7 

r 110  3 

08401  +6237 

11.; 

2 2 ‘ 

1 154+37 

34 

. 1C 

) 113  3 

08410  + 6124 

3.1 

5 2: 

7 155  + 37 

' 11E 

i 38 

i 108  2 

Flux  Density 


(Not  Color  Corrected) 
p.m  25  |im  60  fxm 

(Jansky) 

100  Jj.m 

Flux 

Uncs 

V 

Corr  A 
Coer  R 

50L 

.25L 

.87 

1.93: 

CC 

BC 

.35 

25L 

.40L 

1.46L  C 

; E 

3 F 

.70 

25L 

.40L 

1.00L  C 

: e 

3G 

.25L 

25L 

.48 

1.31L 

D 

DG 

25L 

26L 

.49: 

2.42 

CC 

J CB 

.24: 

62 

1.75 

1.87  C 

DCCC  C 

3BAB  0 

1 27 

.44 

.40L 

1.00L  E 

3 C / 

KC  0 

25L 

.25L 

68 

1.40L 

D 

CC 

.33L 

.251 

.42 

2.42L 

D 

FI 

.45L 

26L 

.56 

1.10: 

DO 

GDC 

.55 

30L 

.40L 

1.00L  1 

3 E 

3F 

25L 

.25L 

.40L 

2.35 

D 

DJ  B 

936 

5.20 

.81 

1.00L  1 

3 B D > 

\AAI  5 

25L 

47L 

.40L 

3.09 

C 

GJ  E 

25L 

25L 

1.06 

2.17 

CB 

FAB 

25L 

,72L 

40L 

1.98 

E 

K D 

.25L 

32L 

.40L 

1.25 

C 

J E 

83L 

25L 

52L 

1.38 

C ( 

3 1 C 

5.75 

1.60 

.401 

I.OOL  1 

BC  i 

<\AFK  ( 

.54 

25L 

.40L 

1.10L  1 

B 

*GE 

.421 

32L 

.52 

1.19L 

C 

1 CD 

25L 

.25L 

.62: 

1.86 

CE 

CB 

25L 

25L 

.40L 

.96 

D 

E 

1.76L 

25L 

,40L 

1.59 

F < 

G D 

2.1  OL 

26L 

.40L 

1.53 

D 

H E 

1.66 

.50 

.40L 

1.00L 

BF 

AC 

.36 

25L 

.40L 

1.00L 

B 

C L 

.40 

25L 

.40L 

1.02L 

C 

B 

39L 

25L 

.76 

1.37L 

C 

CH 

25L 

25L 

.47 

1.87 

DC 

BB 

1.56L 

.251 

.46 

1.73L 

F 

E 

.50L 

.25L 

.40L 

2.03 

F 

M C 

16.45 

22.10 

3.98 

1.92 

BBCC 

AAAA 

.36 

.27L 

.40L 

1.35L 

C 

BN 

.36 

25L 

40L 

1.35L 

D 

D 1 

2.69 

.69 

.51 L 

1.00L 

BC 

AAI 

1.4BL 

25L 

97L 

1.21 

D 

DJ 

25L 

25L 

.83 

2.05 

CF 

KBA 

25L 

.25L 

.97 

1.53 

CC 

GAB 

.44 

25L 

40L 

1.18L 

B 

BH 

.251 

25L 

.80 

1.48 

DC 

ED 

.68 

.20: 

.40L 

1.00L 

BE 

BF 

.44L 

.25L 

1.27 

2.28 

CC 

1 GAA 

1.90 

.74 

40L 

1.00L 

BC 

AA 

1.57 

.35 

.40L 

1.00L 

8D 

AB 

25L 

.25L 

.46 

1.25L 

C 

DE 

40L 

25L 

.56 

2.01  L 

F 

8 

.251 

.25L 

1.36 

3.59 

CC 

NE  A A 

5.46 

1.42 

40L 

1.00L 

BB 

A A J 

.79L 

.25L 

.60 

1.06: 

CF 

1 1 AC 

.26L 

.25L 

.49: 

1.61 

FF 

FC 

.69 

.251 

,40L 

1.10L 

B 

BLL 

.95 

.24: 

.40L 

1.03L 

CD 

BB 

43L 

.25L 

.63 

1.15L 

C 

BC 

56L 

.25L 

.72 

1.52: 

ED 

K BB 

.38L 

25L 

1.21 

1.64 

CC 

KGAB 

.26L 
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•Contusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  ^m;  10)  High  Source  Density  Region. 


Declination:  -t-60o-  + 70° 
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Declination:  +60' 
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4.18 

DCC 

BAA 

1500000018 

.28L 

.60 

1.23L 

B 

HF  CD 

1400000100 

.25L 

40L 

1.25L 

B 

AM 

2600000000 

.25L 

.48 

2.38 

CC 

MBB 

2460000000 

.25L 

.32 

2.49L 

C 

EF 

0401000000 

1.19 

.451 

1.1 0L 

BB 

AAJ 

0 

9602002000 

.25L 

.40L 

1.28L 

C 

DF  G 

9400000000 

40L 

40L 

2.11 

C 

HKJ  C 

9601000070 

.77 

10.26 

29.71 

BECC 

CB  A A 

9 

32C2054100 

,25L 

40L 

1.68 

D 

F 

3500101020 

.25L 

.401 

1.01L 

C 

BD 

0500020000 

.251 

.43L 

1.60 

D 

M E 

3500101030 

.25L 

.40L 

1.76 

D 

I C 

9400000040 

.251 

.40L 

2.09 

C 

K C 

8502000250 

33L 

40L 

2.44 

C 

1 C 

9480000120 

.25L 

.51 L 

2.14 

C 

FJ  C 

9681000140 

.25L 

40L 

FOOL 

B 

BC  H 

0400000000 

25L 

40L 

3.07 

C 

C 

4580100340 

.38 

40L 

FOOL 

BE 

AB 

5 

9600001000 

.25L 

.64 

2.51 

BC 

NBB 

8501000150 

26L 

40L 

F35 

E 

LK  C 

4600000040 

25L 

40L 

1.85 

F 

1 G C 

4900000008 

.26L 

,40L 

FOOL 

B 

BK 

3601000000 

,25L 

.41 

2.28L 

C 

CE 

2400000000 

.25L 

1.19 

25.93L 

C 

KB 

6501146748 

54 

40L 

FOOL 

BC 

AA  L 

0 

0301000000 

.25L 

2.37 

25.93L 

C 

KFC 

7501145748 

25L 

40L 

2.08L 

C 

AD  N 

0400000000 

.29 

40L 

FOOL 

BD 

ABN 

1 

0300000000 

.74 

6.99 

25.93 

CCCF 

CBAD 

0 

75C1 277888 

274  25 

1169.83 

1144.97 

BBBB 

A AAA 

3 

9131244978 

25 

3.13 

25.93L 

CC 

KCAD 

4581184548 

.251 

.40L 

FOOL 

C 

D J 

0400010000 

25L 

.94 

5.92L 

D 

HCB 

9782300338 

25L 

.64 

2.96 

EC 

EB 

9801200626 

25L 

.63 

1.07L 

C 

BC 

0400000000 

.25L 

,40L 

1.15L 

D 

BN  J 

0301010000 

25L 

40L 

1.19L 

B 

AHKI 

0400000000 

29L 

40L 

.93 

F 

MF  D 

3500000040 

.25L 

40L 

1.77 

C 

J L B 

3500000000 

66L 

40L 

1.21 

F 

C 

4500000100 

.271 

40L 

FOOL 

B 

BC  F 

0400000000 

25L 

.51 

1.63 

CC 

MF  CB 

2500000000 

1.89 

14. B0 

25.11 

BBCC 

B A AA 

1 

1101021000 

.25L 

.40L 

2.20L 

C 

C 1 

0301000000 

29 

,40L 

1.26L 

BD 

AB  M 

4 

0500001000 

25L 

40L 

F02L 

B 

AJ  1 

0500000000 

.29L 

.53L 

1.44 

C 

J MKB 

2500000020 

25L 

40L 

1 27L 

B 

B 

1400020000 

30L 

40L 

FOOL 

B 

BJ  LK 

0400000000 

25L 

.451 

1.61 

C 

MKGD 

2500000000 

25L 

40L 

FOOL 

C 

CE 

0500010000 

54 

.40L 

1.05L 

BC 

AB  NG 

1 

1600001000 

.53 

.40L 

FOOL 

BC 

ABJ  E 

1 

0400001000 

.26 

.40L 

FOOL 

BD 

AB  E 

0 

1500002000 

1 35 

40L 

FOOL 

. BB 

A A K 

1 

0400001000 

,25L 

40L 

1 07L 

. B 

AD  1 

1 500000000 

,27L 

40L 

1 48L 

. C 

CE  D 

0400010000 

25L 

40L 

FOOL 

. C 

C N 

0400000000 

25L 

.87 

1.15 

CC 

M BC 

0400000100 

36L 

87 

2.43 

BC 

CAB 

0481000000 

.53 

40L 

1.131 

. BC 

AB L G 

, 0 

• 0400000000 

25L 

.44 

1.51 

CC 

L DB 

0400000200 

25L 

.40L 

1.681 

. D 

C F 

0400000000 

Associations 


C 

S A Sep 

2 # T Name  Type  (")  Mag 


8 

1 

13 

14905  K2 

9 

85 

5 

13 

14908  FO 

6 

37 

8 

1 

13 

14913 

11 

90 

1 

13 

14919  G5 

27 

80 

2 

13 

14930  KO 

36 

75 

1 

2 

DO  32902 

65 

95 

4 

9 

U05101 

50 

155 

3 

9 

U 051 11 

22 

155 

1 

13 

14941  G5 

24 

65 

1 

12 

ZG  933  + 69 

69 

156 

8 

8 

5 

13 

14949  K5 

8 

62 

1 

2 

DO  32925 

38 

120 

1 

12 

ZG  937  + 68 

26 

151 

1 

13 

14961  KO 

12 

80 

2 

13 

14966  KO 

14 

56 

8 

8 

5 

9 

U05188 

69 

141 

2 

13 

14976  F2 

3 

61 

3 

9 

U05202 

37 

136 

2 

2 

13 

14981  MO 

11 

71 

1 

13 

14983 

7 

85 

8 

3 

6 

* 9 

U05221 

23 

108 

8 

1 

13 

14987  G5 

31 

68 

8 

8 

8 

1 

13 

14993  KO 

7 

71 

C 

1 

32 

X0946  + 683 

64 

12 

2 

2 

DO  33009 

25 

101 

3 

9 

U05277 

31 

153 

8 

2 

*41 

09486  + 6922 

37 

4 

1 

13 

15013  KO 

31 

75 

3 

9 

U05302 

12 

151 

F 

1 

*41 

09506  + 6918 

35 

4 

1 

13 

15015  K2 

5 

70 

F 

1 

*41 

09512  + 6922 

53 

7 

2 

13 

15022  K5 

11 

77 

2 

13 

1 5023  KO 

7 

63 

F 

8 

* 9 

U05318 

27 

81 

F 

15 

* 9 

U05322 

2 

91 

F 

2 

*41 

09517  + 6913 

32 

7 

2 

2 

DO  33056 

77 

90 

4 

4 

1 

39 

WE  0951  +69W2 

35 

1415 

5 

6 

A0953  + 60B 

3 

1 

13 

15030  G5 

11 

70 

8 

1 

13 

15035  KO 

7 

76 

1 

13 

15047 

11 

82 

2 

12 

ZG  958  + 67 

45 

150 

1 

4 

9 

U05398 

54 

106 

8 

1 

13 

15067  KO 

21 

70 

1 

13 

15070  K2 

36 

85 

1 

13 

15073  K2 

10 

77 

1 

13 

15082  K5 

2 

75 

2 

13 

15086  K5 

5 

73 

1 

13 

1 5090  K5 

16 

70 

2 

13 

15090  K5 

10 

67 

1 

13 

15100  KO 

27 

72 

1 

13 

15103  KO 

33 

71 

2 

13 

15105  KO 

6 

70 

5 

9 

U05485 

30 

151 

4 

2 

9 

1 U05508 

50 

153 

1 

13 

; 15120  KO 

2 

78 

Confusion  Flags:  6)  9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25.  60.  100  jrm;  10)  High  Source  Density  Region 


95 


Right  Ascension:  10h10™42»-11-26”13» Declination:  +60"- +70" 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

Galactic 

H 

C 

(Not  Color  Corrected) 

O 12 

25  +m 

60  /im 

100  jim 

a 6 

a 

5 

Coords 

SMJ  SMN  6 j 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

n 

h m.  « t 

(s) 

n 

1 1 b 

( > 

n 

C) 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

Mag 

10107  + 6639 

42.: 

3 43 

l 144  + 44 

25 

5 

121 

4 1.73 

50 

.40L 

1.02L 

BC 

AA 

2 

1500000000 

1 

13 

15123  MA 

3 

9 

88 

10107+6611 

47.: 

2 7 

' 144  + 44 

66 

18 

122 

3 1.311 

.25L 

.44 

1.58L 

F 

L DD 

2400000100 

1 

10 

M+11  13  Oil 

10116+6014 

41.  < 

1 4 

151+40 

25 

6 

120 

3 6.72 

1.73 

.43L 

1.00L 

BB 

AAG 

1 

0300000100 

5 

13 

15129  MO 

3 

94 

18 

60 

10123  + 6013 
10156  + 6413 

20X 

36/ 

3 4 
r 21 

151+48 
146  + 46 

81 

49 

11 

11 

120 

120 

3 27L 

3 25L 

25L 

25L 

.49 

.75 

1.37L 

1.01 

C 

cc 

1 CF 
KFBB 

0300000100 

0100000200 

4 

1 

5 

10 

6 

M+10  — 15  — 043 
A1015  + 64 

1 0169  + 6916 

57. C 

) 3 
3 15 

140  + 43 

33 

10 

129 

3 32 

25L 

.40L 

1.00L 

c 

CF 

0400010000 

1 

13 

15144  kd 

32 

77 

10171  +6451 

6.: 

145  + 46 

44 

10 

121 

3 .31 L 

25L 

.82 

1.14L 

c 

i BC 

0200000100 

10171  +6525 

7.2 

i 30 

144  + 45 

50 

10 

122 

3 25L 

25L 

66 

1.41 

cc 

1 BC 

0400000000 

3 

9 

U05576 

54 

141 

10172+6900 

12.C 

) 13 

141  +43 

66 

3 

125 

3 .37 

.29L 

40L 

1.04L 

c 

DG 

0500000000 

2 

13 

15147  FO 

27 

57 

10176  + 6812 

39.€ 

> 41 

141  +43 

66 

7 

123 

3 .56 

.25L 

40L 

1.00L 

B 

AC 

0500010000 

10180  + 6120 

3.e 

i 36 

149  + 48 

31 

12 

121 

3 .25L 

.25L 

.61 

1.68 

cc 

CBA 

0300000000 

1 

10 

M+10  15  068 

106 

101 83  'f  6910 

20.7 

r 48 

140+43 

48 

9 

125 

3 .46 

.25L 

.40L 

I.OOL 

B 

CJ 

0410010000 

1 

13 

15152  KO 

7 

75 

10183  + 6109 

22.8 

t 52 

149  + 48 

42 

7 

121 

3 .57 

26L 

.40L 

1.00L 

C 

CB 

0200020000 

1 

1 

13 

15153  KO 

3 

73 

10193  + 6512 

18.8 

i 36 

144  + 46 

43 

9 

124 

2 .35 

.27L 

1.28L 

1.00L 

C 

CMM 

0201010000 

1 

13 

15156  KO 

6 

80 

10204  + 6100 

24.7 

‘ 14 

149  + 48 

72 

12 

33 

2 .40L 

25L 

.66 

2.07L 

E 

ME  BF 

0201000100 

3 

12 

ZG  1020  + 61 

51 

ISO 

10205  + 6549 

32.1 

11 

144  + 45 

49 

8 

123 

3 .38 

25L 

40L 

I.OOL 

B 

BJ  F 

0400000000 

3 

13 

15163  AO 

g 

48 

10215  + 6424 

31.4 

38 

145  + 46 

20 

5 

123 

3 114 

.32 

40L 

I.OOL 

BD 

AC 

0 

1300010000 

2 

13 

15168  K2 

7 

72 

10215  + 6609 

32.1 

42 

143  + 45 

65 

8 

123 

3 .35 

.25L 

40L 

1.22L 

C 

B 

0300000000 

1 

1 

13 

15169  KO 

7 

72 

10215  + 6732 

34.6 

58 

142  + 44 

28 

9 

122 

4 35L 

.43 

.77 

1.49L 

BB 

MBBC 

0400000000 

12 

ZG  1021  +67 

64 

156 

10221  +6712 

8.2 

11 

1 42  + 44 

44 

14 

39 

2 30L 

.25L 

.57 

1.60: 

CD 

DD 

0401000000 

2 

12 

ZG  1022  + 67 

17 

150 

10226  + 6756 

36.8 

30 

141+44 

65 

7 

123 

3 .45 

.25L 

.40L 

1.25L 

C 

C KE 

0500010000 

1 

13 

15176  KO 

11 

76 

10228  + 6227 

48.2 

28 

147  + 48 

61 

9 

122 

3 25L 

.25L 

.77 

1.41: 

CE 

BC 

0300000000 

10231+6236 

6.6 

1 

52 

147  + 47 

36 

6 

123 

3 4.79 

2.01 

.50L 

1.00L 

BC 

AAEH 

0 

1400000000 

1 

13 

15179 

4 

90 

1 0234  + 6039 

25.3 

149  + 49 

74 

11 

123 

2 29L 

25L 

.59 

1.08L 

C 

L KAD 

0300000000 

10242  + 6655 

13.9 

48 

142  + 45 

66 

11 

122 

2 .33 

.251 

40L 

I.OOL 

C 

C 

0500000000 

1 

1 

13 

15184  G5 

36 

Z8 

10243  + 6425 

21.6 

40 

145  + 46 

38 

7 

122 

3 .36 

.25L 

40L 

I.OOL 

C 

C 

1300000000 

13 

151 06 

1 1 

88 

10251  +6843 

7.4 

22 

140  + 44 

35 

9 

125 

4 30L 

25L 

1.09 

2.66 

CF 

F BB 

0300000330 

C 

4 

*10 

M+12-10  038 

148 

■| 

10263+6552 

22.7 

56 

143  + 46 

41 

5 

122 

3 1.41 

.35 

40L 

I.OOL 

BC 

AB 

1 

1400000000 

3 

13 

15196  KO 

63 

71 

10268  + 6336 

48.8 

20 

145  + 47 

61 

8 

124  ; 

3 .40 

25L 

40L 

1.00L 

C 

D 

0300000000 

1 

13 

15199  KO 

9 

10272  + 6953 

13.4 

53 

139  + 43 

39 

12 

125  : 

3 .27L 

.25L 

.55 

1.29L 

B 

GKBB 

0400000000 

10273  + 6408 

21.3 

4 

145  + 47 

27 

6 

124  : 

3 1.29 

.37 

.40L 

I.OOL 

BD 

AD  K 

0 

1300001000 

1 

13 

15203  K5 

7 

80 

10291+6517 

6.2 

49 

143  + 46 

36 

7 

124  ; 

3 25L 

.251 

90 

3.13 

BC 

HAA 

1200000110 

4 

9 

U05717 

81 

128 

10298  + 6119 

50.4 

42 

148  + 49 

84 

16 

124  ; 

2 39L 

70L 

68L 

1.05 

D 

GCC 

1 200000000 

10305  + 6948 

32.4 

28 

139  + 43 

20 

6 

125  - 

4 5.92 

2.20 

.58 

I.OOL 

BBC 

AAB 

6 

0400000000 

2 

4 

TMSS  +70094 
M+10  15  104 

1_6 

28 

10309  + 6017 

54.8 

4 

149  + 50 

34 

7 ; 

123  : 

3 26L 

.47 

.95 

1.14L 

EC 

1 BBD 

1300000000 

3 

10 

7 

10312  + 6857 

13.6 

52 

139  + 44 

43 

5 

126  - 

4 .60 

25L 

.40L 

1.17L 

B 

AD 

0400000000 

2 

13 

15224  K2 

6 

4 

75 

61 

10320  + 6506 

3.8 

54 

143  + 47 

36 

10 

123  : 

2 .59 

25L 

40L 

I.OOL 

C 

BB 

0300000000 

1 

13 

1 5232  KO 

10323  + 6347 

23.2 

50 

145  + 48 

! 87 

20 

124  : 

2 40L 

.25L 

.37 

1.68L 

C 

D 

1201000000 

3 

6 

A1032  + 63 
15233  KO 

23 

10324  + 6912 

26.1 

6 

139  + 44 

72 

11 

129  : 

l .27 

25L 

40L 

1.17L 

D 

F 

0401000000 

1 

13 

18 

80 

10330  + 6011 

0.0 

48 

149  + 50 

34 

6 

123  : 

J 1.10 

.41 

40L 

1.00L 

BC 

AB 

0 

1300001000 

10331+6338 

11.8 

3 

145  + 48 

47 

9 

124  : 

) 25L 

.19: 

.81 

1.05L 

DB 

J DB E 

1200001000 

1 0344  + 6006 

29.1 

9 

149  + 50 

94 

18 

125  ; 

> 1 28L 

.91 L 

.31 

1.03L 

D 

NG 

0300000000 

10347  + 6513 

43.6 

49 

143  + 47 

40 

8 

125  : 

J .59 

.251 

40L 

I.OOL 

B 

B 

0300000000 

1 

13 

15241  KO 

3 

80 

10377  + 6612 

42.7 

39 

141+46 

75 

9 

126  • 

) 36L 

-25L 

.51 

I.OOL 

C 

B 

0400000000 

10382  + 6842 

16.3 

17 

139  + 44 

25 

5 

128  i 

1 3.57 

.98 

.40L 

I.OOL 

AD 

AA 

0 

0400001000 

4 

13 

15260  KO 

1 

58 

10385  + 6558 

32.0 

40 

142  + 46 

26 

5 

126  • 

) 4.65 

1.05 

.40L 

1.05L 

BC 

AAFH 

0 

0400000000 

3 

13 

15261  KO 

3 

50 

10388  + 6314 

52.4 

45 

144  + 48 

77 

13 

127  2 

> ,25L 

25L 

1.00 

1.86 

DC 

G DB 

0300000100 

2 

12 

ZG  1038  + 63 

81 

156 

10392  + 6947 

12.9 

18 

138  + 44 

32 

7 

129  2 

1 .43 

.25L 

.40L 

1.14L 

B 

BE  F 

1400000000 

2 

13 

15266 

5 

8J 

10395  + 6920 

31.1 

17 

138  + 44 

16 

5 

127  A 

1 9.94 

2.28 

.34: 

I.OOL 

BBD 

A A E 

0 

1501010000 

17 

4 

13 

1 5269  KO 

o 

5J 

10400  + 6228 

3.9 

25 

145  + 49 

57 

6 

126  2 

1 .72 

27L 

40L 

I.OOL 

B 

BE 

0300000000 

1 

13 

1 5270  K2 

3 

75 

10411+6902 

7.3 

19 

138  + 44 

18 

4 

129  4 

1 93.81 

54.63 

7.04 

2.77 

FDCC 

A AAB 

9 

1300000000 

23 

4 

13 

15273  M4E 

1 

56 

10416  + 6740 

38.1 

22 

140  + 45 

28 

5 

126  5 

1 51.08 

13.96 

4.79 

4.93 

BBCC 

A ABA 

2 

0200000300 

42 

4 

8 

13 

15274  NO 

8 

62 

10419  + 6518 

55.8 

47 

142  + 47 

46 

10 

126  5 

! .37 

.63L 

40L 

1.10L 

C 

BGM 

0401000000 

1 

13 

15278  KO 

13 

80 

10433  + 6329 

21.1 

4 

144  + 49 

31 

7 

126  3 

i 25L 

.21: 

4.06 

14.32 

DCC 

L DBA 

0180010300 

4 

5 

9 

U05873 

60 

110 

1 0442  + 6552 

15.6 

51 

141+47 

21 

4 

128  3 

1 9.26 

2.57 

52 

I.OOL 

BBE 

AAB 

0 

0300000100 

17 

4 

13 

15287  MA 

2 

75 

10453  + 6637 

18.1 

23 

140  + 46 

30 

9 

127  3 

1 .251 

.251 

1.48 

4.51 

ED 

EDAA 

0101000000 

6 

9 

U05904 

43 

145 

10462+6404 

14.2 

20 

143  + 48 

37 

6 

126  3 

1 2.11 

.55 

,40L 

1.20L 

BC 

AB  L 

0 

1 500000000 

1 

1 

13 

15300  KO 

1 1 

65 

10471  +6502 

1 1.1 

29 

142  + 48 

36 

31 

129  3 

1 38L 

25L 

.40L 

1.53 

C 

D 

3500000010 

10 

M + 11  — 13  — 040 

141 

10473  + 6559 

20  8 

31 

141+47 

30 

8 

128  3 

1 25L 

25L 

.66 

2.31 

CB 

BB 

0300000100 

4 

9 

U05937 

62 

131 

10481  +6857 

12.0 

22 

138  + 45 

58 

12 

128  3 

1 43L 

25L 

.58 

1.71 

CC 

KCC 

0300000100 

2 

12 

ZG  1048  + 68 

50 

148 

10486  + 6558 

39.7 

33 

140  + 47 

48 

10 

129  2 

! .35L 

25L 

.84 

1.22L 

C 

J BK 

0300000000 

10517  + 6132 

46.6 

30 

145  + 51 

52 

21 

126  3 

1 .58L 

.671 

.40L 

.95 

E 

j DD 

1401000000 

1 

10 

M + 10-16  022 

122 

10529  + 6448 

58.6 

16 

141  +48 

63 

8 

130  2 

: .40 

25L 

40  L 

1 .81 L 

C 

B F 

4500000000 

1 

13 

15339  KO 

2 

72 

10541+6614 

7.6 

24 

140  + 47 

91 

22 

130  2 

! 1.01L 

25L 

40L 

1.58 

C 

K B 

2500000020 

8 

10560  + 6147 

2.3 

54 

144  + 51 

20 

3 

126  4 

.30 

1.19 

8.53 

12.23 

BBCC 

BA  A A 

1 

0100010000 

6 

9 

U06064 

17 

130 

10589+6515 

59.1 

50 

140  + 48 

60 

11 

131  2 

! 25L 

21 

.61 L 

1.09L 

F 

ECO 

2400000100 

11003  + 6858 

20,5 

20 

137  + 45 

58 

3 

132  3 

l .36 

25L 

.40L 

I.OOL 

C 

CL  L 

0400000000 

1 

13 

1 5380  K5 

4 

87 

11006  + 6332 

36.3 

31 

141+50 

44 

3 

128  4 

.59 

.25L 

.40L 

1.28L 

D 

BDKH 

0201000000 

1 

13 

15383  K2 

13 

1 

85 

11006+6201 

38.9 

14 

143+51 

17 

4 

124  3 

85.81 

20.02 

3.07 

.95 

BBCC 

A A AC 

0 

0300000000 

18 

6 

*13 

15384  KO 

20 

11017+6153 

44.6 

15 

143  + 51 

96 

22 

127  2 

.40L 

.25L 

.36 

I.OOL 

D 

F FL 

0300000000 

2 

*10 

M + 10-  16-050 

77 

11035  + 6707 

32.1 

26 

138  + 47 

39 

9 

132  2 

25L 

34L 

.97 

2.15 

CC 

GBA 

1400000000 

1 

12 

ZG  1103  + 67 

67 

155 

11040  + 6522 

5.4 

1 

139  + 49 

44 

10 

130  3 

25L 

.25L 

63 

1.61 

CC 

FBB 

1400000000 

3 

12 

ZG  1104+65 

4 

150 

11046  + 6838 

39.5 

14 

136  + 46 

31 

5 

131  3 

3.18 

.84 

40L 

I.OOL 

BC 

AA 

0 

0400000000 

1 

13 

15407  MO 

1 

83 

11046  + 6652 

41.2 

51 

138  + 47 

38 

14 

132  3 

25L 

.25L 

.40: 

1.31 

DC 

GFCD 

1400000000 

2 

12 

ZG  1104+66 

10 

146 

11059  + 6024 

54.3 

37 

144  + 53 

59 

14 

125  3 

25L 

25L 

.71 

1.68 

CD 

J BC 

0200000100 

4 

12 

ZG  1105  + 60 

52 

156 

11067  + 6234 

45.9 

6 

141+51 

26 

19 

132  3 

.25L 

25L 

.471 

1.51 

D 

EC 

1200000000 

3 

9 

U06199 

28 

148 

11081+6700 

7.1 

45 

137  + 48 

46 

6 

132  3 

.46 

.251 

,40L 

I.OOL 

B 

BLDN 

1400000000 

1 

13 

1 5424  KO 

10 

75 

11084  + 6618 

24.3 

12 

138  + 48 

48 

6 

131  3 

.42 

.25L 

.40L 

I.OOL 

B 

CKI 

0400010000 

2 

13 

1 5427  K 

9 

90 

11099  + 6735 

59.1 

48 

137  + 47 

61 

5 

131  3 

.75 

.25L 

.40L 

I.OOL 

C 

ACF 

0400000000 

1 

13 

15438  G5 

7 

66 

11111+6233 

6.4 

0 

141+51 

51 

14 

125  2 

26 

.25L 

.40L 

1.36L 

C 

E 

1300000000 

1 

13 

15444G5 

19 

72 

11129  + 6510 

59  1 

50 

138  + 49 

24 

9 

130  4 

.80 

.17: 

.40L 

1.06L 

BE 

AGJ  L 

0 

0300001000 

2 

13 

15451  KO 

2 

70 

11145  + 6032 

31.6 

38 

142  + 53 

31 

8 

123  4 

77 

25L 

.40L 

I.OOL 

B 

AF  M 

0301000000 

1 

13 

15462  KO 

8 

66 

11153+6518 

20.5 

12 

138  + 49 

29 

5 

131  4 

25L 

,25L 

2.54 

6.18 

CC 

J GA  A 

0280000100 

4 

9 

U06316 

52 

143 

11161+6227 

6.6 

25 

140  + 52 

30 

9 

127  3 

.73 

.15: 

.40L 

1.29L 

BD 

AE  H 

3 

0300000000 

1 

13 

15472  KO 

3 

70 

11161+6629 

7.3 

31 

137  + 48 

48 

12 

132  3 

25L 

.25L 

.59 

1.15 

CC 

MCC 

0200000000 

11161  +6020 

9.1 

53 

142  + 53 

35 

14 

124  4 

25L 

25L 

.61 

1.28 

CD 

F CD 

0200000000 

11162  + 6246 

16.2 

41 

140  + 51 

22 

18 

133  2 

58L 

59L 

.40 

1 .21 L 

D 

C 

0400000000 

11171+6730 

9.6 

57 

136  + 48 

27 

6 

135  3 

25L 

25L 

1.15 

2.62 

CB 

AAA 

0240000000 

2 

9 

U06339 

14 

136 

11178+67 22 

52.3 

26 

136  + 48 

24 

5 

133  3 

1.31 

.33 

.40L 

I.OOL  i 

BE 

ACK 

0 

1300000000 

3 

13 

15478  KO 

5 

62 

11179  + 6537 

54.1 

21 

137  + 49 

18 

4 

132  4 

6.91 

3.36 

.54: 

I.OOL  1 

BBC 

AAB 

3 

0300000000 

16 

2 

4 

TMSS  +70106 

18 

20 

11183+6038 

22.5 

41 

141+53 

30 

9 

124  4 

.42L 

25L 

1.04 

1.64 

BC  : 

GDBB 

0300000100 

11201+6305 

11.6 

21 

139  + 51 

50 

17 

124  2 

,42L 

25L 

.42 

1.08L 

C 

CJ 

0400000000 

11205  +6957 

32.6 

29 

134  + 46 

33 

10 

137  2 

-25L 

25L 

1.24 

2.65 

CD 

HBB 

0300000000 

11211+6941 

7.9 

7 

134  + 46 

47 

11 

137  2 

.60L 

,25L 

.82 

2.05 

CC 

L BA 

0300000100 

3 

9 

U06407 

53 

133 

11224  + 6400 

26.6 

11 

138  + 51 

90 

36 

127  2 

.611 

.67L 

.41 L 

1.19 

F 

NF 

2300000100 

4 

9 

U06429 

52 

141 

11225  + 6343 

35.2 

13 

138  + 51 

24 

12 

125  4 

-25L 

■25L 

1.19 

4.24 

CC 

MCB  A 

2300000000 

4 

9 

U06430 

37 

131 

11230  f 6701 

5.0 

50 

135  + 48 

54 

7 

135  3 

.48 

.251 

,40L 

I.OOL  I 

c 

BG 

1300000000 

2 

13 

15502  KO 

7 

76 

11247  + 6651 

14.8 

52 

135  + 48 

32 

7 

134  3 

.25: 

.30 

3.53 

7.95  1 

DDCC 

EBAA 

7 

0101000000 

4 

9 

U06459 

18 

133 

11261  +6744 

11.8 

10 

134+48 

31 

5 

135  3 

.90 

.22: 

40L 

I.OOL  1 

SE 

BD 

7 

2100000000 

1 

13 

15519  KO 

13 

70 

11262  + 6203 

13.8 

12 

139  + 53 

37 

8 

125  4 

.50 

.251 

,40L 

1.30L  1 

B 

A F J K 

0300010000 

2 

13 

15520  FO 

3 

58 

‘Confusion  Flags:  1)  CIRRUS- 1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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96 


111 


Right  Ascension:  11h26m46s-12h11m55s 


Posilion  (1950) 


Name 


h m 


<*>  o 


Galactic 
Coords 
I b 


n 


11267  + 6352 

46. 

5 4£ 

137  + 51 

90 

11282+6633 

13 

4S 

135  + 49 

19 

11284  + 6936 

27, t 

21 

133  + 46 

14 

11295  + 6121 

31. 

3' 

139  + 54 

30 

11296  + 6416 

37. t 

52 

137  + 51 

54 

11298+6242 

53J 

3( 

138  + 52 

34 

11301+6033 

10. 

7 

139  + 54 

44 

11302  + 6222 

15. 

£ 

138  + 53 

42 

11304  + 6333 

27.: 

1 13 

137  + 52 

37 

11308  + 6209 

51. £ 

49 

138  + 53 

37 

11311+6414 

11.4 

49 

136  + 51 

51 

11312  + 6643 

17.7 

58 

135  + 49 

38 

11319  + 6343 

54.e 

6 

137  + 52 

29 

11322  + 6010 

16.6 

34 

139  + 55 

49 

11331+6935 

9.-1 

57 

132  + 46 

29 

11333  + 6231 

19. 

28 

137  + 53 

30 

11346  + 6228 

37.5 

22 

137  + 53 

21 

11348  + 6346 

50.' 

31 

136  + 52 

85 

11348  + 6420 

52.1 

36 

136  + 51 

39 

11358  + 6441 

49.4 

55 

135  + 51 

71 

11359  + 6849 

55.3 

22 

133  + 47 

87 

11359  + 6133 

58.9 

7 

138  + 54 

32 

11360  + 6337 

4.3 

24 

136  + 52 

68 

11367  + 6049 

43.4 

26 

138  + 54 

41 

11367  + 6124 

46.4 

24 

138  + 54 

35 

11373  + 6830 

23.4 

1 

133  + 48 

27 

11375  + 6818 

35.5 

15 

133  + 48 

35 

11383  + 6107 

19.7 

23 

138  + 54 

39 

11384+6407 

27.7 

58 

135  + 52 

31 

11396  + 6701 

41.7 

22 

133  + 49 

26 

11398  + 6224 

53.5 

5 

136  + 53 

29 

11401+6642 

9.3 

7 

133  + 49 

46 

11405  + 6417 

33.2 

3 

135  + 52 

58 

11412  + 6439 

17.1 

29 

134  + 51 

66 

11413  + 6023 

22.5 

49 

138  + 55 

42 

11418  + 6814 

52.2 

6 

132  + 48 

29 

11420+6050 

0.9 

40 

137  + 55 

49 

11420  + 6019 

3.1 

32 

137  + 55 

48 

11422  + 6708 

13.2 

38 

133  + 49 

24 

11422  + 6504 

16.8 

22 

134  + 51 

18 

11424  + 6159 

27.6 

11 

136  + 54 

26 

11433  + 6144 

22.0 

16 

136  + 54 

53 

11437  + 6646 

47.6 

26 

133  + 49 

21 

11440  + 6452 

0.4 

52 

134  + 51 

62 

11441+6939 

7.0 

26 

131+47 

45 

11447  + 6034 

44.0 

28 

137+55 

72 

11461+6013 

7.3 

37 

137+55 

93 

11461+6028 

11.1 

18 

137  + 55 

55 

11462+6424 

12.5 

2 

134  + 52 

38 

11462  + 6141 

13.3 

56 

136  + 54 

87 

11465  + 6736 

30.4 

7 

132  + 49 

39 

11469  + 6040 

58.0 

18 

136  + 55 

55 

11472  + 6647 

13.7 

49 

132  + 49 

24 

11474  + 6027 

29.5 

49 

136  + 55 

39 

11476  + 6110 

41.5 

47 

136  + 55 

40 

11482+6053 

17.7 

19 

136+55 

74 

11487+6228 

43.0 

53 

135  + 54 

43 

11493+6145 

24.0 

6 

135  + 54 

54 

11497  + 6139 

43.3 

52 

135  + 54 

30 

11506  + 6056 

40.6 

23 

135  + 55 

126 

11535  + 6047 

33.0 

56 

135  + 55 

24 

11539  + 6531 

58.8 

30 

132  + 51 

43 

11541+6309 

8.4 

56 

133  + 53 

32 

11542  + 6149 

16.5 

44 

134  + 54 

35 

11550  + 6411 

3.6 

32 

133  + 52 

42 

11552  + 6044 

13.8 

16 

135  + 55 

33 

11554  + 6805 

25.8 

17 

130  + 49 

26 

11557  + 6144  ■ 

45.7 

28 

134  + 55 

34 

11587+6124 

47.1 

14 

133  + 55 

84 

11588+6624  - 

49.9 

7 

131  + 50 

25 

11588  + 6210  ! 

52.5 

35 

133  + 54 

41 

11596  + 6224  I 

38.8 

53 

133  + 54 

21 

12000  + 6439 

4.4 

13 

131+52 

32 

12008  + 6141  1 

53.2 

2 

133  + 55 

38 

12010  + 6104 

1.7 

28 

133  + 55 

40 

12010  + 6917 

3.0 

56 

129  + 48 

26 

12012  + 6912 

15.4 

29 

129  + 48 

43 

12013+6141  i 

23.8 

12 

133  + 55 

63 

12017+6 422  ' 

14.9 

26 

131  + 52 

72 

12020+6442 

2.1 

51 

131+52 

22 

12027  + 6327  - 

18.0 

6 

132  + 53 

47 

12030  + 6902 

3.1 

12 

129  + 48 

22 

12031+6312 

7.9 

45 

132+53 

29 

12035+6211  ' 

34.5 

8 

132+54 

47 

12038  + 6354  < 

18.1 

54 

131+53 

28 

12042  + 6726  1 

15.6  ; 

21 

130  + 49 

26 

12046  + 6730  ' 

10.2  ; 

52 

129  + 49 

50 

12050  + 6042 

4.8 

44 

133  + 56 

72 

12053  + 6739  1 

19.2  : 

38 

129  + 49 

51 

12055  + 6527  £ 

15.0  ; 

20 

130  + 51 

42 

12060  + 6949 

3.2 

17 

128  + 47 

32 

12069  + 6753  £ 

59.8  - 

45 

129  + 49 

61 

12085  + 6411  3 

io.o  ; 

28 

130  + 53 

28 

12088  + 6015  £ 

>0.1 

11 

132  + 56 

70 

12088  + 6854  £ 

>i.8  : 

38 

128  + 48 

38 

12093  + 6836  5 

10.4  - 

19 

128  + 48 

37 

12096  + 6444  3 

18.5  J 

29 

130  + 52 

31 

12111+6757 

6.3 

8 

128  + 49 

37 

12116  + 6623  4 

10.6 

13 

129  + 51 

19 

12119  + 6117  £ 

>5.i  : 

22 

131+56 

44 

- 

Flux  Density 

ncertainty 
SMN  S 

H 

c 

O 12  nm 

(Not  Color  Corrected) 
25  /±m  60  /i,m 

100 

Flux 

Corr 

( 

O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

31 

122 

2 29L 

25L 

40L 

1.74 

C 

E 8 

3 

135 

4 .83 

.20: 

.40L 

1.17L 

BD 

ABJ  J 

3 

137 

3 54.33 

13,92 

2,23 

1.001 

BBC 

AAA 

10 

126 

3 .84 

25L 

-40L 

1 561 

B 

F 

ACKK 

32 

123 

2 25L 

25L 

.40L 

2.18 

D 

11 

126 

4 .251 

-25L 

.70 

1.91 

BB 

L F BC 

14 

127 

3 25L 

25L 

.76 

1.32L 

C 

J AD 

10 

128 

3 .43 

251 

.401 

1.01  L 

C 

B 

13 

129 

3 25L 

25L 

.57 

2.09 

BC 

MDC 

11 

127 

3 25L 

25L 

.99 

2.44 

CD 

EAB 

27 

131 

2 25L 

25L 

4DL 

1.27 

E 

C 

8 

47 

4 .36 

25L 

43L 

1.26L 

B 

EDMI 

10 

128 

4 25L 

.25L 

.71 

1.85 

BB 

KNBB 

14 

132 

2 25L 

55L 

.60 

1.22: 

DE 

BD 

5 

138 

3 2.87 

.72 

.40L 

1.00L 

BC 

AALL 

7 

129 

3 .25L 

.27 

1.62 

3.20 

CCC 

KDAA 

5 

130 

3 4.74 

1.29 

.40L 

1.33L 

BB 

AAF  1 

37 

129 

2 25L 

57L 

.40L 

1.30 

F 

F 

28 

132 

2 39L 

.51 L 

51 L 

1.20 

D 

H J D 

42 

134 

2 30L 

5BL 

.46L 

1.06 

E 

J 

20 

140 

2 25L 

-65L 

.45: 

1,15 

ED 

F 

GD 

30 

19 

2 .66L 

.56L 

.40L 

1.58 

L D 

29 

130 

2 .25L 

.59L 

.401 

.73 

F 

D 

B 

127 

3 25L 

.25L 

.81 

1.75 

CC 

c 

G BB 

30 

126 

2 .25L 

25L 

55L 

1.59 

L J F 

5 

138 

3 3.36 

.88 

40L 

1.00L 

A 8 

A A J 

15 

138 

3 25L 

25L 

.57 

1.14L 

D 

KLBH 

8 

128 

3 .48 

25L 

.40L 

1.131 

C 

C 

19 

126 

3 25L 

.25L 

40L 

1.08 

C 

DB 

4 

133 

3 4.86 

1.19 

40L 

1.00L 

BB 

AAK 

6 

126 

3 2.60 

1.31 

.40L 

1.00L 

BB 

AAL  K 

12 

130 

2 .55L 

.26L 

.60 

1.01  L 

C 

ECB 

28 

132 

2 25L 

.251 

40L 

1.27 

c 

M C 

34 

129 

2 25L 

60  L 

40L 

1.12 

F 

J E 

12 

130 

3 ,25L 

25L 

.66 

2.18 

BC 

BB 

3 

134 

4 25L 

.20 

2.33 

3.94 

DCC 

J CAA 

11 

131 

3 25L 

25L 

.79 

1.56: 

BD 

GCBB 

8 

129 

3 .75 

.25L 

40L 

1.01  L 

B 

BN 

8 

131 

3 .75 

.17 

,40L 

1.00L 

BD 

AD 

8 

130 

i .96 

.50 

-40L 

1.26L 

DD 

AA  J 

6 

129 

3 25L 

25L 

1.90 

3.32 

BB 

MDA  A 

32 

127 

2 .261 

62L 

.40L 

1.37 

E 

1 F 

3 

131 

1.49 

.39 

.40L 

1.001 

BC 

AAI 

36 

132 

. 7 1 L 

25L 

55L 

1.88 

C 

KGGC 

11 

140 

25L 

25L 

.56 

1.04 

DD 

BC 

13 

129 

.25L 

25L 

.52 

2.62L 

E 

BC 

29 

131 

30L 

.25L 

1.71  L 

.87 

D 

HE 

10 

131 

3 .341 

25L 

.69 

1.21L 

C 

BG 

20 

130 

> .88L 

2.17L 

.31 

1.92L 

C 

Gl  EF 

34 

127 

> .25L 

.63L 

45L 

1.32 

C 

IDE 

0 

130 

1 .29 

.25L 

.40L 

1.00L 

C 

BK  J 

29 

128 

> .25L 

25L 

.51 L 

1.70 

C 

K 1 C 

10 

133  i 

1 .251 

25L 

1.17 

2.70 

BB 

1 AA 

23 

133  £ 

1 25L 

.25L 

.40L 

1.92 

C 

C D 

24 

130  2 

1 26L 

.251 

.40L 

1.47 

D 

J L B 

0 

127  2 

1 25L 

.25L 

.40L 

1.66 

F 

c 

11 

131  £ 

1 25L 

.25L 

1.06 

1.75 

CC 

BB 

14 

132  £ 

1 25L 

.25L 

.40: 

3.15 

FD 

DB 

26 

138  £ 

1 25L 

25L 

40L 

2.10 

F 

J D 

27 

129  2 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  ^m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  12h12m03s-13h18m06s 


Declination:  +60°-  + 70' 
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.40L 

6.09 

1.15L 

4.40 

2.88 

1.30: 

1.57 

4.11 

1.32 

3.89 

1.151 

2.23 
1.02 
1 00L 
1.20: 
1.00L 
1.00L 
1.00L 
14.25 
1.00L 
324 

1.77 

1.07 


1.00 

2.94 

3.68 


30.53 


5.83 

4.23 


Flags 


Associations 


Flux 

Uncs 

V 

Corr  A 
Coef  R 

Confusion 

Flags* 

L 

R S 
S 2 # 

B 8 

DA  A 

1201000000 

E 

CD 

0400000000 

CC 

DA  A 

0200000000 

3 

cc 

MB  B 

0200000100 

4 

BD 

1 BB 

0400000000 

1 

DB 

3J  BB 

2300000000 

EBB 

MBA 

12C 1002540 

C 2 

CC 

DD 

0300000100 

4 

DC 

H CA 

12C2000750 

C 2 

C 

BE 

1300000000 

CC 

UMBB 

0300000100 

4 

BC 

AC 

0400000000 

BC 

^B  NO 

0300002000 

2 

CF 

1 AD 

1100010000 

BBB 

AAB  0 

1300000100 

29  4 

F 

BD 

0500000000 

2 

B 

AF 

1300000000 

1 

DBCC 

CA  A A 1 

1140002000 

2 4 

BD 

B DL  H 0 

0300000000 

1 

ECB 

BAA 

0200000000 

EBC 

BAB 

0300001000 

4 

DF 

CC 

1400000000 

CD 

AC  0 

0401000000 

2 

BB 

AALI  3 

1300001000 

C 

H FD 

0300000010 

BB 

AA  L 1 

1300000100 

1 

CBB 

HAA  A 

1201001000 

4 

C 

BF 

1400000000 

1 

C 

CG 

0400000000 

B 

D L 

1300000000 

1 

BB 

AA  J 0 

1400000000 

2 

BC 

L BB 

1400000000 

2 

BBB 

A AAH  1 

0401000000 

18  5 

D 

FE 

0301000000 

CC 

HDD 

0300000000 

CC 

J BA 

0300000000 

4 

EC 

GGAB 

0301000010 

BD 

AB  C 

1500001000 

C 

KDD 

1301000000 

BF 

BF 

0300010000 

C 

DB  J 

0200010000 

B 

BD 

0300000000 

EE  B C 

DB  AA 

0100033200 

3 

B 

BJ 

0400010000 

C 

KCD 

0501000000 

D 

Cl 

0500001000 

C 

CF 

0500000000 

CC 

ABL 

0400001000 

CBD 

A AF 

0400000000 

C 

HC 

0400000000 

L C 

Dl 

0200000000 

L F 

CH 

0300000000 

L BBC 

A AD 

1 0400000000 

15  i 

L BD 

AC  J < 

3 0401000000 

L B 

BDL 

0300000000 

L C 

E H 

1400000000 

L C 

1 CD 

0300000000 

L DC 

ACJN  : 

3 0400000000 

L BD 

BBF  < 

3 0400001000 

BC 

G AA 

0200000000 

L BC 

ADEJ  l 

3 0300000000 

L B 

AC 

0500000000 

DCC 

CAA 

0200000000 

ABCC 

A AAA  ■ 

4 0300000010 

41  l 

L D 

Cl  MF 

0400001000 

L BC 

AA  N i 

0 0500001000 

L C 

BGI 

0400010000 

L BD 

AB 

1 0500010000 

L BF 

AC 

1 0300000000 

L AB 

AA  K 1 

0 0500000000 

CB 

DAA 

0400000010 

L B 

CDL 

0400000000 

L BF 

AH 

3 1301000000 

L B 

BG 

0400010000 

DF 

LBB 

0300000000 

BD 

1 F CE 

0300100000 

)l  B 

AHGK 

1300000000 

L F 

D 

0300100000 

IL  BF 

ABGD 

1 0300000000 

iL  E 

CC 

0300000000 

>L  C 

B 

0400000000 

1 DCB 

NDAA 

0200000000 

)L  BC 

AB  H 

2 0500002000 

: BD 

1 BF 

0400000100 

> BB 

HAB 

3300000000 

> CE 

ED 

1300000000 

)L  D 

FM 

1201000000 

)L  BE 

AJ  J L 

0 1300112000 

)L  BC 

AB  ! 

0 1300112000 

2L  D 

B 

3301000000 

5L  C 

K CD 

0401000000 

2 E 

D 

3400000000 

7 C 

: FF 

3400000010 

1 CB  B E 

: CAA  A 

1 3282001000 

l 

3 CC 

; BB 

030000000C 

1 

3L  B 

B 1 

040000000C 

DL  CF 

AC 

0 040000000C 

5 E 

: CDGD 

2301 10002C 

8 

IL  C 

B F 

230110D02C 

0 

OL  AB 

AA  G 

- J C _..***** 

2 042000 100C 

mui  Main 

hK^rinn  \ 

C 

A 

T Name 


Type 


Sep 

O Mag 


9 

U07258 

30 

138 

9 

U07264 

45 

133 

12 

ZG  1213  + 62 

18 

14B 

10 

M + 12  - 12-004 

143 

9 

U07308 

57 

141 

30 

7ZW  446 

59 

9 

U07351 

39 

126 

13 

15769  K5 

2 

73 

13 

15775  MA 

2 

75 

13 

15776  G5 

5 

73 

13 

15783  G5 

1 

68 

9 

U 074 53 

22 

131 

13 

15785  K0 

6 

75 

6 

A 1221  +67 

6 

13 

15801  G5 

12 

63 

1 

SS  DRA 

5 

4 

9 

U07572 

29 

135 

12 

ZG  1226  + 69 

12 

156 

13 

15811  G5 

8 

70 

13 

15812 

1 

90 

12 

ZG  1227  + 64 

36 

148 

13 

15816  M0 

1 

52 

9 

U07747 

27 

131 

12 

ZG  1233  + 64 

69 

153 

1 

RV  DRA 

72 

4 

13 

15853  K0 

5 

73 

13 

15856  G5 

34 

76 

13 

15859  K0 

3 

70 

* 9 

U07831 

48 

108 

*13 

15865  K2 

4 

83 

*10 

M+10  -18-076 

93 

13 

15872 

0 

88 

13 

15877  K0 

3 

65 

13 

15883  $4 

1 

70 

13 

15901  A5 

21 

57 

13 

15902  K5 

2 

56 

13 

15906  K2 

8 

75 

13 

15907  F5 

5 

58 

2 

DO  34202 

65 

108 

13 

15913 

3 

90 

2 

DO  34206 

9 

101 

12 

ZG  1250  + 60 

16 

156 

13 

15930  K2 

11 

B0 

13 

15941  F0 

5 

52 

9 

U0B059 

47 

146 

13 

15945  N P 

9 

60 

13 

15947  G5 

9 

73 

13 

15950  K0 

2 

66 

13 

15954  G5 

12 

73 

13 

15955  K0 

1 

65 

13 

15956  K0 

16 

71 

13 

1 5960  K0 

3 

55 

12 

ZG  1259  + 65 

56 

151 

13 

15962  F5 

3 

60 

13 

15965 

2 

85 

13 

15977  K5 

16 

82 

*13 

15985  K0 

10 

62 

* 9 

U08214 

19 

143 

*13 

15991  K0 

12 

71 

* 9 

U0B237 

40 

136 

13 

15994  K0 

11 

75 

10 

M + 1 1 —16  — 012 

41 

6 

A1310  + 67 

17 

13 

16011 

5 

81 

13 

16014  K0 

6 

70 

13 

16018  K0 

3 

67 

10 

i M + 1 1 - 16  — 013 

14 

12 

t ZG  1313  + 62 

12 

153 

c 

1 U 08335 

41 

143 

12 

} 16028  G5 

3 

73 

i: 

) 16037  K0 

3 

72 

l DO  34344 

21 

98 

H 

J 16044  MA 

3 

88 

Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-I^CtRRUS^  3)  Confusion  Processing:  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH).  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


98 


Right  Ascension:  13h18m07s-14h26m22s 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
5 I a.  5 Coords  SMJ  SMN  9 

M*>  o i b o n o 


13181  +6349 
13187  + 6237 
13192  + 6921 

13196  + 6945 

13197  + 6412 
13202  + 6057 
13209  + 6353 
13223  + 6449 
13227  + 6528 
13230+6625 

13233  + 6323 

13234  + 6239 
13241+6320 
13241+6238 
13242  + 6331 
13251+6316 
13254  + 6459 
13281+6426 
13283  + 6245 
13291+6524 

13300  + 6652 
13304  + 6301 
13308  + 6105 
13319  + 6031 
13329  + 6215 
13332  + 6124 
13344  + 6849 
13352  + 6402 
13355  + 6717 
13367  + 6703 

13386  + 6557 
13409  + 6700 
13416  + 6859 
13418  + 6645 
13428  + 6652 
13444  + 6014 
13451+6346 
13457  + 6636 
13469  + 6820 
13471+6306 

13481  +6144 

13482  + 6303 
13491+6848 
13494+6206 

13496  + 6924 

13497  + 6833 
13499  + 6458 
13503+6104 
13513+6616 
13517  + 6400 

13519  + 6933 
13524  + 6213 
13531+6237 
13536  + 6947 
13548  + 6802 
13559  + 6144 
13566  + 6003 
13570  + 6508 
13575  + 6705 
13577  + 6437 


7.6  49 

47.2  24 
12.4  41 
41.1  24 
44.9  40 

14.8  28 
56.6 

20.3  13 

45.9  25 
0.0  34 


23-9] 

J25.3 
6.8  39 
9.0  24 
1 14.9  11 

9.0  4 
124  1 38 
11.6  16 

[19.3  52 

7.0  26 

4.91  4 

26.5  27 

51.6  50 
58.2  6 

57.5 

17.6  23 

26.1  49 

14.2  3 

33.4  28 

43.5  46 

40.8  34 

55.3  29 

37.1  23 

52.6  20 

53.3  26 

26.1  17 
9.6  47 

145.7 
56,4 1 17 

7.8  20 


118  + 53 
117  + 54 

119  + 48 
119+47 
117  + 53 
116+56 
117  + 53 

117  + 52 
117+52 

118  + 51 

117+54 
116  + 54 
116  + 54 

116  + 54 
116+53 
116+54 

117  + 52 
116  + 52 

115  + 54 

116  + 51 

117+50 

115  + 54 
114  + 56 
114  + 56 
114  + 54 
114  + 55 

17  + 48 
15  + 53 

116  + 49 
116  + 50 


8.0  17 
12.1  20 
9.7  1 
27.4  26 
39.9, 

43.1  53 

57.2  15 
23.1  51 
18.6 
45.6  32 


56.2  16 
27.5  29 

11.7  21 

37.8  35 

51.0  51 

58.0 

39.2  28 
5.0  10 

134.0  37 
46.1  37 


14001  +6956 
14001  +6822 
14005  + 6806 
14007  + 6855 
14013  4 6520 
14022  + 6834 
14025+6048 
14030  + 6436 
14036  + 6634 
14058  + 6952 

14077  + 6842 
14091 + 6905 
1 4095  4-  6038 


7.3  15 
8.2  22 

30.4  14 

43.5 
20.1  20 
16.0  38 

31.8  7 

1.4  51 

41.9  53 
48.3  32 

44  8 47 
7.3  58 
130.1  33 


115  + 51 

115  + 50 

116  + 48 
115  + 50 
115  + 50 

111  + 56 

113  + 53 

114  + 50 

115  + 48 

112  + 53 

111+54 

112  + 53 
115  + 48 
111+54 
115  + 47 
115  + 48 

113  + 51 
110  + 55 

113  + 50 
112  + 52 

115  + 47 
111+54 
111+53 
115  + 47 

114  + 48 

110  + 54 
108  + 55 

112  + 51 

113  + 49 

111  + 51 

114+  46 
113  + 48 

113  + 48 

114  + 47 
111  + 50 
113  + 47 
108  + 54 

11+51 

12  + 49 
14+46 

13  + 47 
113  + 47 
106  + 54 


8 

7 

33 

9 

26 

9 

34 

9 

16 

10 

26 

23 

56 

15 

42 

9 

16 

0 

25 

24 

13 

8 

30 

15 

20 

18 

28 

6 

17 

10 

25 

8 

38 

31 

68 

8 

139 

145 

148 
158 
144 
147 
144 

138 

139 
153 

144 
169 

145 
106 

149 

146 
153 

146 
161 

147 


Flux  Density 


14110  + 6536 

4.3  59 

110  + 50 

88 

27 

163 

14111  +6939 

7.5  49 

113  + 46 

17 

5 

165 

14115  + 6509 

30.3  19 

110  + 50 

24 

3 

165 

14129  + 6111 

59.6  24 

106+53 

14 

11 

142 

14132  + 6552 

16.9  15 

110  + 49 

47 

32 

159 

14150  + 6755 

4.9  17 

111+47 

40 

12 

149 

14162  + 6701 

13  A 

29 

110  + 48 

24 

3 

158 

14167  t 6511 

42.7 

47 

109  4 50 

24 

24 

156 

14104+6504 

29.5 

25 

109  + 50 

84 

37 

158 

14190  + 6432 

1.' 

56 

108  + 50 

51 

3 

166 

14191  +6707 

1 1 C 

13 

110  + 48 

44 

12 

161 

14211  +6000 

10.5 

27 

104  t 54 

18 

8 

158 

14213+6646 

18.1 

21 

1 10  4 48 

23 

5 

164 

14215  +6430 

33A 

9 

108  + 50 

30 

10 

132 

14224  * 6458 

290 

25 

108  + 50 

25 

8 

163 

14230  + 6158 

3.8 

1 

105  t 52 

28 

25 

76 

14230  i 6922 

52 

10 

111  4 46 

106 

33 

163 

14234  + 6032 

26.8 

56 

104  +53 

9 

8 

150 

14235  * 6000 

35.9 

36 

103+54 

37 

26 

127 

14244  f 6435 

25.1 

23 

107  + 50 

88 

18 

161 

14244  4 6058 

275 

41 

104  + 53 

15 

11 

168 

14249  t 6404 

57.0 

9 

107  + 50 

13 

9 

10 

14249  f 6359 

57.8 

55 

107  + 50 

17 

8 

5 

14252  I 6118 

15.6 

51 

104  + 52 

9 

9 

155 

14255  t 6452 

35  1 

43 

107  t 50 

38 

26 

70 

14256  f 6243 

40  2 

58 

106  t 51 

11 

4 

165 

14263  * 6116 

22.9 

Jl 

104  + 52 

1^ 

12 

158 

25 

46 

57 

34 

22 

10 

48 

28 

19 

16 

15 
41 

20 
31 

25 
23 
20 
39 

16 

26 
29 

9 

63 

91 

9 

13 

21 

42 

37 

21 

53 

41 

13 

50 

24 

11 

17 

24 

38 

81 

26 

10 


149 

108 

133 

147 
149 

30 

154 

151 

152 

103 

148 

155 
157 

146 

104 
160 
165 

147 
161 


145 

6 

08 

54 

157 

160 

155 
165 
144 
152 

156 
154 
161 
156 

77 

134 

137 

164 

154 
161 

161 

164 

163 
160 
158 

155 
114 
162 
153 

164 

167 

166 


(Not  Color  Corrected) 
12  jim  25  jim  60  jim 
(Jansky) 


Flags 


100  jim 


Flux 

Uncs 


4 

3 


.37 

.30 

.50 

53L 

1.55 

25L 

.271 

25L 

.38 

1.03 

.53 

38L 

25L 

1.47 

.41 

.39 

.30 

.41 

30L 

39L 

25L 

.30 

33L 

.64 

33L 

.25 

.57 

.29L  | 

.73 

.25  L 

36L 

.251 

.29 

25L 

.56L 

.57 

223 

22 

26L 

.79 


1.49 
.29 
25L 
25L 
.49 

1.50 
55.34 

,29L 

26L 

.26L 

25L 

.38L 

.50 

.24 

.26L 

.95 

.25L 

.55 

.25 

.69 

.99 
.22 
.25L 
256 
.60L 
. 25L 

.29 
1.35 
1.73 
26 

.261 

1.35 

1.31 

.251 

1689 

1.02 

25L 

.25L 

24 

61.91 

25L 

25L 

.34L 

32 

36 

2.45 

.34 

.59 

79L 

25L 

.60 

72L 

74L 

29 

1.23 

.61 

1.06 

25L 

.72 

251 


Corr 

Coef 


Confusion 

Flags* 


Declination:  +60°- +70° 


Associations 


.25L 
-31 L 
25L 
•251 
.37 
85L 
-25L 
66L 
25L 
.33 

25L  | 
27L 
.25L 
.46 
.25L 
25L 
•25L 
.25L 
25L 
■25L 

25L 
.91 
.23 
.25L 
25L 
61L 
.22: 
25L  | 
.14: 
.441 

-25L 
.25L 
.25L 
57L 
25L 
25L 
.52 
25L 
25L 
25L 

.37 
25L 
25L 
25L 
.45L 
.42 
14.74 
25L 
25L 
.54 

.26 
25L 
25L 
67L 
25L 
.29L 
.251 
25L 
.25L 
25L 

.27: 

.27L 
25L 
.60 
25L 
.25L 
.251 
.32 
.43 
.25L 

.58L 
.32 
.30 
25L 
4 53 
36L 
25L 
25L 
25L 
25.01 

25L 
25L 
25L 
.53L 
25L 
.63 
26L 
25L 
54L 
.29L 

.13 
47L 
49L 
25L 
.42 
25L 
.33 
56L 
.15: 

27L 


40L 
.40L 
■40L  j 
.39 
.40L  f 
1.00L  j 
.58 
.401 
40L 
40L 

.40L 
.35 
40L 
40L 
40L 
-40L 
40L 
40L 
.38 
.44 

.51 
7.20 
42L  I 
40L  | 
.50 
■40L  j 
40L  j 
1.01 
.40L  I 
40L  j 

.50 
40L  | 
.40L 
.401  | 
.43 
40L  I 
40L 
40L  | 
1.75 
40L 

40L 
.40L 
.34 
.48 
40L  | 
40L  [ 
2.34 
.40 
.531  I 
.72 

1.08 
.39 
.40L 
.401 
40L 
40L 
1.02 
.40L 
-40L 
.401 

40L 
.40L 
.37 
40L  ] 

.35 
.98 
40L 
40L 
.40L 
.40L 

.44L 
40L 
.40L 
.40L 
.87 
.40L  [ 

.69 
.40L  ] 

40L  | 

3.39 


40L 

.40L 

.53 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

-40L 

.55L 

.40L 

.40L 

.27 

27 

40L 

.40L 

,40L 

.40L 

40L 

40L 

.97 


1.05L  D 
1.05L  B 
1.00L  B 
2.84L  C 

1.00L  BC 
1.13  E 

1.45L  B 

1.10  C| 

1.00L  C 
1.00L  BD 


B 

CF 
B I G| 
L Dl 
ABLGl 
Gl  D 
K8H 
N B| 
C I 
AB 


1.30L  B 
1.32L  C 
1.07  C 

1.00L  BC 
1.04L  C 
1.29L  C 
1.60L  C 
1.00L  C 
1.43 
1.55L 


AF  F 
MDA 
E 

AA 
CF 
CJ 
D 
D 

CC  M EB  I 
E I CK 


1.00L  C L C , 
14.46  FBCC  CA  A A 


1.00L  F 
1.00L  B 
1.14  CC 

2.57L  D 
1-00L  BF 
1.58  BB 

1.00L  BD 
2,33  C 


K 
Bl  N 
L CC 
EL  F 
A DMJ 
AB 
AC 
MGDEl 


1.00L 

1.61 

1.00L 

.96 

.91 

1.00L 

1.00L 

1.07L 

5.67 

IDOL 


C 8 . 
C J JC 
c B J 
F M H 
. CC  MJ  CC 
[C  A 
BC  AA  J | 
F F 
CC  DDA A 
D AH 


1.00L  BC  ABJ 

1.02L  D D 

M0  CF  DGl 

1.50  BB  BB 

1.00L  C BH 

1.00L  BC  AB 

.76:  ABCC  AAAD| 
96  DD  KCB 
. D EC  | 

■79:  i CF  D LACE 


2.28 

.90: 

1.00L 

2.94L| 

1.58 

1.D0L 

2.93 

1.00L| 

1.00L 

1.40L 


CEC  KBBA 
CC|  DB 
BGI  H 
F M 
C|  K B 
AB 

BB  |HGAA| 
BFH 
C 

AG  D[ 


1.00L  BD 
1.00L  C 
.98  CC 

1.00L  BB 
1.09L  D 
1.51  BC 

IDOL  B 
TOOL  BC 
TOOL  BC 
1.09L  C 

.73 

TOOL  BD 
TOOL  DC 

1.31  F 
1.00L  BBB 
1.00L  B 

.68:  BC  I 

1.32  D 
1.30L  C 
1.31:  BBCCjAAABl 


AB 
CH 
J DC 
AALF 
H 
I AA 
EE 
AD 
AB 
CF 

F 
AB 
AB 

C| 

A A B 
BF 

A0[ 

DJ  GN 


G 2 


2400010000 

2500000000 

0300000000 

0200000000 

2400021000 

4400000020 

0400000000 

2401000020 

0400000000 

0500002000 

3401010120 

2402100300 

3401010130 

2502003200 

0401010000 

3400010000 

2400000000 

1400000000 

1402000000 

0401000000 

0300000000 

0101001000 

1401000000 

1400000000 

0500000100 

2200000100 

0100000000 

2400000020 

2400000000 

2301000760 

0500000000 
6481000220 
0300000000 
4400000000 
5501000110 
0400010000 
0500000000 
3500000000 
1300001000 
0401001000 

0301001000 
0400010000 
. 1200100100 
0200000000 
0401000000 
1400001000 
0400000000  18 
1300100000 
1400000000 
0400001000 

I 0301014100 
0300000000 
1400011000 
0300010000 
1400000330 
0300000000 
1300000100 
0500000000 
0400010000 
0400000000 

0400001100 
0400000000 
0400001000 
0400001000 
0400000000 
0400000100 
1301000000 
0400000000 
0300001000 
0300010000 


1.47 
1.30 
1.00L 
1.14L  C 
1.17L  D 
1.00L  BC 
TOOL  C 
1.00L  B 
.92 
.81 


C 
E 
NBC 
E 

CD  F | 
ABK 
CE 
A I Cl 
J BC 
G D 


TOOL  BD 
TOOL  C 
1.18L  C 
1.08L  E 
1.00L  BC 
1.00L  B 
1.00L  BC 
.59 

1 .231 1 B E 
1.71 


BCHL 
MF 
BH 
CM 
AB 

BG  J . 
ACDG 

.AD  I 
BB  KDAB 


1500000010 
0|  1300001000 
3 | 0100000000 
3500000110 
0(0300000000  16  I 
0600001000 
0400010100 
3500000010 
0500000000 
1 0310000000  15 1 

4501000110 
4501000020 
0400000000 
0300010000 
1200010000 
0400000000 
0401000000 
3500000000 
1400000100 
1401000000 

0 2400010000 
1300010000 
1400000100 
1200000000 
6 | 0400102000 
0400101000 
4 I 1300002000 
1400000000 
0 [ 0300000000 
1200000000 


c 

A 

T 


Name  Type 


Sep 

o 


Mag 


16045 

5 

85 

13 

16055  G5 

9 

71 

13 

16058  K2 

4 

73 

13 

16063 

25 

87 

13 

16065  K0 

5 

71 

13 

16068  K5 

B 

83 

1 

RR  UMA 

6 

4 

13 

16071  G5 

4 

65 

13 

16076  K0 

3 

75 

13 

16078  FO 

5 

66 

13 

16092  GO 

2 

70 

9 

U08501 

51 

135 

9 U08529 

13  16109  KO 
9 U08571 
13  16115 
13  16120 

13  16124  G5 
32  XI 336 + 670 


1 13  16151 


M3  16173  MA 
13  16181  GO 
9 U08737 
2 DO  34481 

13  16186  KO 
13  16188  K2 

12  ZG  1349  + 68 
9 U08770 

M3  16196  KO 

13  16197  K0 
13  16199  MO 


(29  PG  1351+64 

|l5  | * 9 U08823 

, 13  16215  K0 
3 J * 13  16217  K0 

, 13  16230  K5 
3 9 U08903 

1 I 13  16234  KO 

1 13  16239  K2 

3 M3  16253 
1 2 DO  34546 

3 | 13  16254  K5 


1 13  16270  K5 

3 13  16273  AOP 

1 13  16275  MA 

1 13  16283  K2 


1 13  16297  KO 

1 13  16299  K5 


6 13  16305  MO 
1 13  16307  K5 


1 13  16323  K2 

3 1 UUMI 


13  16344  K2 
13  16356  KO 
13  16357  MA 
1 3 1 6360  K2 
13  16367  K2 


1 2 DO  34644 


13  16376 
2 DO  34650 


2 13  16382  K5 


Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  al  12,  25,  60  100 


jim;  10)  High  Source  Density  Region 


131 

70 

141 

90 

85 

67 

12 


90 


75 
01 

148 

80 

60 

77 

155 

155 

76 
63 
47 


72 

80 

63 

146 

70 


91 

103 


77 

35 

85 

00 


65 

81 


53 

70 


75 

4 


83 

73 

77 

77 

73 


113 

77 

101 


CPJGINAL  PAGE  IS 
OE  JPOOR  QUALITY 


99 


Declination:  +60°- + 70* 


Right  Ascension:  14h26m52a-15h25m17» 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


I - 6 

I <s)  n 


Galactic  Uncertainty 
Coords  SMJ  SMN  B 

i b o n o 


Flux  Density 


Flags 


12  p.m 


14268  + 6124 
14268  + 6955 
14270  + 6633 
14271+6437 
14276+6103 
14277  + 6006 
14280  + 6015 

14282  + 6916 

14283  + 6930 
14295+6324 

14303+6026 
14310  + 6519 
14325  + 6724 
14331+6004 

14333  + 6325 

14334  + 6511 
14360+6129 
14370  + 6254 
14371+6913 
14372  + 6423 

14377  + 6604 
14386+6039 
14386  + 6113 
14404  + 6927 
14408  + 6126 
14416  +6618 
14418+6131 A 
14428  + 6118 
14432  + 6015 
14436  + 6258 

1444^  + 601 1 
14464  + 6951 
14464  + 6119 

14473  + 6355 

14474  + 6627 
14492  + 6231 
14494  + 6551 
14498  + 6259 
14501+6212 
14504+6612 

14516  + 6020 
14525  + 6305 
14527  + 6447 
14531  +6957 

14534  + 6450 

14535  + 6858 
14549  + 6836 
14561+6312 
14567  + 6607 

14570  + 6339 

14571  +6403 
14573  + 6624 

14579  + 6832 

14580  + 6831 
14582  + 6114 
14592  + 6540 
14594  + 6717 
14596  + 6858 
15015  + 6609 
15022  + 6013 

15040  + 6938 
15053  + 6310 
15059  + 6242 
15061+6831 
15063  + 6607 
15066  + 6454 
15075  + 6558 
15078  + 6059 
15078+6444 
1507B  + 6155 

15080  + 6416 
15083  + 6825 
15086  + 6416 
15093  + 6835 
15118  + 6604 
15122  + 6946 
15132+6702 
15140  + 6732 
15142  + 6609 
15149  + 6010 

15151+6637 

15155  + 6016 

15156  + 6931 
15159  + 6728 
15163+6257 
15169  + 6958 
15172  + 6920 
15181+6241 
15187  + 6545 
15189  + 6239 


15211+6511 
15217  + 6331 
15221+6318 
15230  + 6951 

15232  + 6043 

15233  + 6405 
15237  + 6719 
15244  + 6854 
15252  + 6822 
15252  { 6522 


52.5  35 
1 53.4  14 
i 0.3  37 
8.0  39 
37.8  24 

45.4  31 
4.2  60 

12.5  15 

18.6  1 
33.0  8 


|20.6  47 
0.9  13 
|31.4  3 

, 7.8  37 

19.3  57 
127.5  8 

2.9  55 
2.2  44 

10.3  45 

12.9  10 

44.5  46 

37.9  44 
40.7  56 

25.9  52 

48.5  28 

39.0  46 

53.0  35 

50.1  26 
[17.1  52 

39.5  18 


22.3  43 

24.7  10 
26.0  28 

19.3  59 

25.8  47 

13.3  44 

28.2  7 

49.1. 

. 8.7  29 
28.2  37 


, 104  + 52 
111+45 
109  + 48 
107  + 50 
. 104  + 52 
103  + 53 
1103  + 53 
111+46 
111+45 
1 1 06  + 50 

103  + 53 
107  + 49 

109  + 47 
102+53 
105  + 50 
107  + 49 

103  + 52 

104  + 50 

110  + 45 

105  + 49 

107  + 48 
,102  + 52 
102  + 52 
110  + 45 
102  + 51 
107  + 47 
102+51 

102  + 51 
100  + 52 

103  + 50 

100  + 52 
109  + 44 
101+51 
104+49 

106  + 47 
, 102  + 50 

105  + 47 
1102  + 49 
102  + 50 
106+47 


8 

102 

36 
60 
12 

9 

67 

20 

43 

19 

25 

37 
95 

9 

13 


39.8  1 99  + 51 

31.4  1 102  + 49 

43.8  25  104  + 48 
6.5  50  1 09  + 44 

28.7  58  104  + 48 
35.6  38  108  + 45 

56.4  35  107  + 45 
9.2  39  102  + 49 

46.0  57  105  + 47 
1.4  30  102  + 48 


6.3  28 

20.5  32 
59-5  51 

1.6  14 

15.1  38 

12.5  33 

26.2  22 
36.2  28 

34.1  26 
16.0  10 

, 3.7  49 

22.0  30 

156.1  45 
7.5  41 

23.1  35 

40.7  47 
34.4  42 

51.7  0 

53.0  18 

53.7  57 

6.0  24 

22.0  31 

37.7  56 

22.6  26 

48.2  36 

12.8  2 

12.2  51 

4.0  4 

17.3  30 
59.2  59 


103  + 48 

105  + 46 
107  + 45 
107  + 45 

99  + 50 

104  + 47 

106  + 46 

107  + 44 
104  + 46 

98  + 50 

108  + 43 
101+48 

100  + 40 
106  + 44 
104  + 46 
103+47 
104+46 

98+49 
102  + 47 

99  + 49 

102  + 47 
106  + 44 

102  + 47 

106  + 44 

103  + 45 

107  + 43 

104  + 45 

105  + 44 
103  + 45 

96+49 


8 

54 

15 
14 

34 
11 

16 
19 
69 
41 

14 

8 

35 
34 

13 
29 
46 

14 
13 
18 

8 

15 
77 
19 
19 

16 
31 
45 
39 

7 

45 

8 

44 

57 

9 
8 

13 

14 
14 
21 

13 

33 

43 

29 

17 

10 
66 
21 
19 
12 


149 

164 

165 

163 

152 
137 
100 

164 

165 
17 

150 

166 

167 
144 

168 

153 
80 

164 

164 
167 

165 
57 

155 

162 

132 

175 

44 


(Not  Color  Corrected) 

25  fim  60  p.m 
(Jansky) 


100  jim 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


Confusion 

Flags* 


172 

1 

158 

178 

171 

170 

177 

160 


6.8 

34.2 

37.8 

59.9 
22.1 

59.8 

17.8 

i 81 

44.7, 

56.8 


24  104  + 45 
57  96  + 49 

6 106  + 43 
59  104+44 
13  99  + 47 

0 107+42 
11  106  + 43 
41  99  + 47 

59  102+45 
16  99  + 47 


168 

74 

166 

174 

50 

160 

177 

158 

163 

151 


ll1.4  8 101+45 

47.5  8 99+46 

9 3 28  99  + 46 

5.5  21  106  + 42 

17.1  28  96  + 48 

20.1  20  100  + 46 

45.3  23  104  + 44 

25.6  17  105  + 43 

14.4  55  104  + 43 

17.7  10  101+45 


158 

171 

167 
178 

168 
76 

178 

175 

176 
130 


25L  ! 
.251 
.27 
.52L 
25L 
286 
.25L 
.70 
.30 
.36 

.24 

.23 

.401 

.72 

.52 

.81 

,58L 

.251 

.45L 

.25L 

.45 

.30 

.70L 

.46 

.36 

25L 

.25L 


14 

165 

2 

.20 

7 

94 

5 

.39 

13 

159 

3 

25L 

5 

59 

6 

.78 

16 

160 

3 

.25L 

8 

154 

5 

-25L 

8 

130 

3 

47 

8 

168 

2 

.46 

5 

157 

3 

3.24 

3 

176 

3 

2.81 

10 

155 

2 

.29 

29 

157 

3 

.25L 

20 

176 

2 

.25L 

12 

161 

5 

25L 

7 

1 

3 

.48 

8 

141 

3 

.25L 

8 

173 

3 

.76 

8 

65 

3 

.30 

8 

173 

3 

.36 

16 

172 

2 

36L 

8 

91 

3 

25L 

4 

174 

3 

124.46 

8 

158 

3 

25L 

3 

82 

3 

1.10 

8 

169 

3 

.46 

173 

148 

143 
177 
162 

179 

180 
158 
179 
162 

169 

160 

162 

142 

144 
151 
177 
1 BO 
179 

jjl75 


,56L 

.25L 

.65 

.61 

.25L 

.27 

1.88 

.52L 

.251 

.55L 

25L 

25L 

.55 

9.15 

.47 

.65 

.26 

.48 
25L 
62L 
.43 
.251' 
.38 
.25 
1 25 
,43 
.251 

.35 

1.41 

25L 

28L 

63 

,401 

.43 

.49 

.251 

1.21 

25L 

3.60 

52 

39L 

,31 

37L 

25L 

35L 

28 

25L 


.27 

.25L 

.251 

.25L 

.25L 

.74 

.25L 

.25L 

29L 

.251 

.25L 

25L 

.25L 

.25L 

25L 

.16: 

65L 

.25L 

.25L 

.19: 

28L 

.25L 

25L 

25L 

25L 

.54 

.21 

25L 

25L 

25L 

.15: 

25L 

.25L 

25L 

26L 

1.40 

.75 

.50L 

25L 

.25L 

.251 

.25L 

.25L 

.15: 

25L 

.25L 

.25L 

.25L 

33.05 

25L 

.28 

.251 

50L 

44L 

25L 

25L 

.421 

25L 

.251 

.48 


.57L 

.25L 

32L 

49L 

.39: 

26L 

2.35 

25L 

25L 

.25L 

25L 
25L 
25L 
25L 
.20: 
25L 
.25L 
.26 
.25L 
.15:  ] 

25L 

.39 

.251 

.25L 

.13: 

.251 

.251 

.21 

.13: 

25 

25L 

.87 

.25L 

.25L 

25L 

.46L 

25L 

.33 

.25L 

.25L 


2.40 
.40L 
40L 
.36 
2.08 
40  L 
1.34 
.40L 
.401 
.43L 

.40L 
40L 
.41 L 
-40L 
40L 
40L 
.27 
.58 
.70 
2.04 

.40L 

.40L 

28 

.40L 

.40L 

2.33 

1.31 

.40L 

,40L 

.54 

.40L 

.29 

.65 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

40L 

57L 

.52 

40L 

.37: 

40L 

.40L 

40L 

48 

1.03 

5.20 

1.13 

,40L 

40L 

.38 

.37 

1.02 

.40L 

40L 

.58 

.40L 

.40L 


45L 
1.05 
.34 
.53 
1.72 
.40L 
.34: 
40L 
.40L 
40L 

.40L 

.75 

.32 

.40L 

1.86 

40L 

.40L 

40L 

.40L 

85 

.401 

.40L 

.33 

.44 

.40L 

.58 

.401 

.40L 

.43 

.40L 

.50 

.40L 

.40L 

.63 

.42L 

.49 

.53 

2,87 

.401 

.95 


3.53  CCC 

1.02  D 

1.02L  C 
1.18L  C 
3.49  BB 

1.00L  BB 
2.18  CB 

1.001  B 
1.00L  C 
1.00L  C 

1.13L  B 
1.50L  C 
1.47 

1.0OL  B 
1.19L  B 
1.35L  BE 
1 .101  C 

1.45  BD 

1.97  BC 

3.43  DCC 

1.00L  C 
1.00L  E 
1.241 
1.00L  B 
1.00L 
2.03: 

2.16 

1 00L  | 

1.00L 
1.23: 


,84 
.92 
1.001  B 
1.00L  C 
1.00L  BC 
1.00L  BB 
1.14L  C 
.98 
.94 


L BAA 
D 
L 

CF 
, CAA 

|aag 

HE  A A 
AE 
CEM 
EDDC 

DF 

EK 

E 

BDi  J 
BC 

AE  H 
CG 
BB 
J EBA 
BAA 

AK 
BJ  I 

..  D 

BGL 


EC 

BB 


1.17 

1.00L  C 
1.27 

..00L  CD 
1.0OL  E 
1.00L  B 
1,12: 

1.90  , 

1.12:  ABCD 
2.01  I BC 


1.44L  BD 
1,00L|C 
1.00L 
1.00L 
2.51 
i.oolIc 

1.00L|B 
1.26L 
1.05L  C 
1.00L  BC 


CCD 

EAAC 

CBB 

BCAA 

F 

D 

B 

BF  J 

BC 

BD 

BC 

AE  M 

CC 

AC 

BF 

EEBC 

BEL 

AC 

AAD 

AA 

BK 


C 

GC 

D 

CC 

BB 

KJ  CB 

B D 

CD 

HI 

N CD 

I 

AC 

.90 
3.24 
1.32L 
1.104. 

3.91 

1.00L  B 
1.00L  BBC 
1.00L  E 
1.00L  B 
1.00L  C 


D 
BB 
C 
C 

F BC 


B I 
B 

DC 
MF  BB 
AAAA 
EAB 

AB  M 
BG 

C 

MC 

[GGAB 
BH 
BG 
M 


ABML 

ML  HB 
[FEBA 
MKDE 
BH 
I G I AA 
[BC 
A AF 
BM 
AD 


CC 

C 


I.OOLlB 
1.39 
1.1 0L 
1.00L  C 
3 80  F CB 
1.00L  C 
1.62L  C 
1.00L  BC 
1.00L  B 
1.06  F DC 


1.00L  B 
1.00L  BC 
1.68:  CD 

1.00L  C 

I DOL  BF 
1.11  BD 

1.15L  C 
1.00L  BC 
1.49  FED 
1.00L  BC 

.92:  BC 

1.00L  AB 
1.15L  B 
1.32  CC 

1.24L  C 
1.18L  C 

1.30  CC 

7.30  DCC 

1.27L  C 
1.59  BB 


M 

CB 


BH 
HKBC 
B 
B 

,GDAA 

CK 

C 
AD 

HK 

EBC 


B 

ABD 

MDE 

.;  D 

BC 

HGBC 
CH  G 
CB  L 
HDE 
ABF  M 

FBB 
AA 
.AD  E 
jCEBB 
B 

LDB 
BB 
J CAA 
H 

J BB 


0200100000 
2400000000 
1400000100 
1400000000 
0200000000 
0310000000 
0300100100 
1200010000 
2400020000 
0300000000 

0400000000 
0400000000 
2500000000 
0100001000 
0200010000 
0400000000 
0300001010 
0300001000 
0300000010 
0200000000 

0400000000 
1300010000 
0400000000 
0400000000 
1303010000 
1200001000 
1304002110 
1403000010 
1401000000 
0300000100 

1400010000 
2300000000 
0400000000 
0301000000 
1400000000 
3400000000 
1420001000 
2300000000 
1200000100 
1500000000 

0301001100 
2400010000 
2302100100 
0400000000 
2301010000 
0400000000 
0400000100 
1300000000 
1400000010  I 18  j 
0401000000 

0400001000 
0400000000 
1400100000 
1400100000 
0200000000 
1300010000 
0300000000 
0300000100 
1300000000 
1300001000 

1400000000 
1200000100 
1301000000 
0300000000 
0300000000 
0500101010 
0400000000 
1400000000 
0501 000000 
1300010000 

05001 00000 
0401000000 
0500100000 
0400010000 
0300000000 
1 300000000 
1 400000000 
2400002000 
0500010000 
0301000000 

1400000000 
0300000000 
1301000000 
3300001000 
2401011000 
1 400000000 
2300010000 
2400123100 
2401001210 
2400113000 

0501000010 
0310002000 
2300002100 
1301001000 
1200000000 
0301000100 
3401010000 
1200000000 
0400000000 
1500000100 


Associations 


C 

A 

T Name 


Type 


Sep 

o 


Mag 


1 12 
3 9 

1 13 


13 
13 
3 I * 13 


1 13 

2 *13 

2 13 


ZG  1426  + 61 
U09297 
16389  K2 


16396 

16401  K5 

16402  K5 
16406  F5 

16411  F0 
16421 

16432  K5 

16433  K2 

16434 


ZG  1437  + 69 
M + 1 1 — 1 8 - 003 


1 13 

3 13 


1 13 

1 13 

1 1*41 

2 | 13 


6 13 


16450  K2 
16456  K5 

16465  K5 

16466  F2 


16478  F2 
16481  K0 
14436  + 6258 

1 6486  MA 


16509 

16512 

16524  K5 
16527  K0 

ZG  1450  + 66 

MKN1493 
DO  34796 
ZG  1452  + 64 
16544  K5 

16546  K0 

16547  K2 
ZG  1455  + 68 

16558  M3 


DO  34B12 


U09653 
16570  KO 
16572  K0 


3 9 

1 13 

1 13 

1 13  I 16580  K0 

2 13  j 16586  K5 


153 

143 

80 


83 

00 

60 

61 

90 

73 

73 

05 


146 


77 

81 


87 

61 


65 

71 

12 


70 

87 


72 

70 


153 


101 

151 

71 

70 

76 

151 


4 

48 

33 

83 

45 

156 

8 

70 

10 

76 

9 

76 

2 

67 

10 

M + 11  — 18  — 025 

123 

12 

ZG  1506  + 68 

79 

156 

12 

ZG  1506  + 66 

47 

153 

13 

16608  M0 

1 

67 

13 

16613  K2 

8 

83 

13 

16614  K0 

4 

71 

13 

16617  K2 

6 

80 

13 

16626  K5 

6 

83 

13 

16647 

7 

90 

13 

16654  K0 

17 

75 

*13 

16660  GO 

7 

51 

13 

16661 

12 

85 

13 

16666  K5 

3 

71 

12 

ZG  1515+69 

23 

156 

*41 

15160  + 6729 

6 

12 

13 

16672  K0 

5 

67 

13 

16677  K0 

3 

72 

12 

ZG  1518  + 65 

57 

156 

13 

16693  K2 

4 

65 

12 

ZG  1521+65 

35 

156 

13 

16713  K2 

2 

57 

13 

16717  K0 

6 

73 

13 

16722  G5 

2 

75 

12 

! ZG  1523  + 67 

42 

153 

9 

-i 

i U09854 

44 

1 36 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4) 


Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  S)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources 


PW). 


100 


Declination:  +60°-  + 70' 


Right  Ascension:  15h25m35s-16h17m55 

Position  (1950) 


Name 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
S Coords  SMJ  SMN  0 

I (s)  D 1 b O O C> 


15255  + 6804 
15268+6050 

15272  + 6930 

15273  + 6456 
1 5278  + 6853 
15284  + 6216 
15287+6649 
15291  +6253 
15298  + 6319 
15302  + 6422 

15313  + 6743 
15314+6919 
15316  + 6825 
15328  + 6134 

15342  + 6758 

15343  + 6015 
15356  + 6119 
15374  + 6822 
15374  + 6926 
15380  + 6557 

15384+6706 
15391+6449 
15408  + 6632 
15408  + 6515 
15412  + 6329 
15423+6713 
15427  + 6141 
15433  + 6755 

1 5440  + 6904 

15441  +6644 

15449+6459 

15451  +6511 

15452  + 6425 
15455  + 6049 
15459  + 6244 
15468  + 6621 
15477+6937 
15478  + 6135 
15480  + 6822 
15485  + 6935 

15490  + 6129 
15490  + 6943 

15505  + 6113 

15506  + 6650 
15506+6227 
1551B  + 6711 

15528  + 6908 

15529  + 6526 
15534  + 6852 
15543+6936 

15546  + 6305 
15564  + 6359 
15577+6540 
15588+6522 
15590  + 6502 
16004  + 6811 
16013  + 6656 
16018  + 6428 
16021+6343 
16023  + 6637 

16026+6539 
16030+6551 
16030  + 6312 
16039  + 6010 
16040+6601 
16044+6727 
16045  + 6227 
16056  + 6449 

16074  + 6221 

16075  + 6407 

1607B  + 6446 
16083  + 6059 
16089  + 6429 
16098  + 6410 
16100  + 6233 
16101+6345 
16101+6757 
16109+6017 
16109+6042 
16118  + 6231 

16122  + 6716 
16127  + 6900 
16133  + 6348 
1 61 36  + 6550 
16138+6239 
16138+6635 
16139  + 6212 
16139  + 6506 
16142  + 6630 
16145  + 6004 

16148  + 6532 
16152  + 6713 
16154  + 6100 
16155+6831 
16158  + 6414 
16165  + 6721 
16165  + 6819 
16172+6511 
16174  + 6232 
16179  + 6124 


35.6  2 

50.8  36 

13.2  13 
18.1  6 

53.2  15 

27.1  18 

47.3  17 

10.1  7 

52.3  49 

12.4  40 

20.6  37 

26.9  51 

41.1  4 

51.5  6 

14.2  24 

19.8  18 

41.4  3 

25.5  42 

28.9  45 
0.5  16 


1 104  + 43 

96  + 47 
106+42 
101+45 
105  + 42 

97  + 46 

103  + 44 

98  + 46 
98  + 46 

100  + 45 

1 103  + 43 
105  + 42 

104  + 43 
96  + 46 

103  + 43 
94+47 
, 96  + 46 

1104  + 42 

105  + 41 
101+43 


28.1  38  102  + 43 

12.0  18  99  + 44 

49.1  12  101+43 

50.9  5 100  + 44 

14.1  13  98  + 45 

18.5  29  102  + 42 
46.7  11  95  + 45 

20.9  22  103  + 42 
5.3  47  104  + 41 
8.0  53  101+43 


58.3  5 
10.6  12 
17.8  36 

32.5  37 

55.7  35 

49.5  6 

45.8  10 

49.4  33 

4.0  16 

1 35.8  36 

| 1.5  19 

5.0  39 

32.6  40 
38.1  12 

39.3  27 

49.7  21 

48.6  34 

58.7 

28.4  4 
20.3  27 


99  + 43 
99  + 43 
98  + 44 

94  + 45 
96  + 44 

101+43 
,104  + 41 

95  + 45 

103  + 41 

104  + 41 

95  + 45 
104  + 40 

94  + 45 
101+42 

96  + 44 
,101  +42 
1 103  + 41 

99  + 42 
i 103  + 41 
104  + 40 


39.6  31  96  + 43 

26.1  2 97  + 43 

46.5  9 99  + 42 

49.4  23  99  + 42 

3.2  1 98+42  | 

25.0  58  102  + 40 

22.1  27  100  + 41 

52.0  56  97  + 42 

7.7  3 96  + 42 

22.9  57  100  + 41 


35 
13 
27 
18 
26 

6 

79 

12 

23 

12 

36 
23 
33 

41 

42 
27 
20 
31 
19 
23 

25 

8 

23 

14 

17 

23 
10 
63 
30 
81 

38 

21 

22 

13 

24 

18 
40 

5 

30 
32 

9 
37 
15 
11 
9 

55 

31 
8 

35 
17 

22 
20 
48 


1 178 
148 
178 
169 
1 


Flux  Density 


Flags 


12 


{No*  Color  Corrected! 
25  fim  60  fim 
(Jansky) 


100  /i.m 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


Confusion 

Flags* 


Associations 


C 

A 

T 


Name  Type 


Sep 

(")  Mag 


177 
2 

153 

178 
153 

4 

156 
177 

157 
157 

[177 

164 

173 

168 

163 

163 
2 

160 
6 
3 

102 

10 

24 

160 

164 
6 
8 

104 

11 

156 


25L 

5.22 

37L 

32L 

25L 


3 

149 

6 

2.34 

14 

174 

2 

.26 

8 

170 

5 

.41 

8 

153 

4 

.26L 

3 

162 

4 

1.87 

9 

2 

3 

25L 

8 

150 

2 

.38 

11 

6 

2 

-25L 

19 

11 

2 

.27L 

9 

5 

2 

.31 

20 

142 

2 

.19 

18 

175 

4 

25L 

9 

3 

2 

36L 

3 

3 

2 

4.25 

6 

88 

3 

.62 

1 36.9  21 
4.1  20 
, 4.2  32 
|57.1  45 
5.6  31 
267  43 

33.3  38 

36.3  18 
25.2  59 
31.6  59 


48.9  2 

21.5  59 

57.1  11 

53.7  54 
3.8  47 

10.6  4 

11.6  59 

55.7  27 

57.2  11 
49.1 1 6 

13.1  16 
44.4  28 

18.7  53 

36.8  31 

51.7  34 

53.2  6 

55.9  20 

59.3  29 

14.6  7 

33.9  18 


99  + 41 
99+41 

96  + 43 

92  + 44 

99  + 41 
101  +40 

95  + 43 
98  + 42 
94  + 42 

97  + 42 

97  + 41 

93  + 43 

97  + 41 

96  + 41 

94  + 42 
96  + 42 

101  +40 
92  + 43 
92+43 
94  + 42 

100  + 40 

102  + 39 

96  + 41 

98  + 40 
94  + 42 

99  + 40 
94  + 42 

97  + 41 
99  + 40 
91+42 


18 

3 

25 

9 

11 

9 

75 

16 

15 

8 

11 

10 

42 

8 

31 

15 

23 

12 

13 

8 

17 

8 

32 

18 

33 

3 

11 

9 

49.5  33 
16.0  20 

26.7  37 

32.5  16 

48.2  1 

33.7  40 

34.3  28 
16.1  10 

27.3  40 

55.4  36 


98  + 40 
100  + 40 

92  + 42 
101+39 

96  + 41 
100  + 39 
101+39 

97  + 40 
94  + 41 

93  + 42 


13 

7 

10 

24 
22 

33 

34 

25 
24 
15 
60 
19 
18 

15 
13 
31 

26 
12 
48 
12 
33 

16 
74 

38 

62 

13 

11 

30 

18 

12 

35 


168 

161 

156 

175 

3 

9 

1 

74 

149 

168 

165 
178 
144 

92 
173 
7 
171 

166 
167 
162 


38L 

1.13 

.37 

.94 

,21 

2.86 

57L 

.47L 

.40 

73L 

30L 

.57 

.29 

25L 

.37 

25L 

39L 

9.50 

.25L 

,28L 

.55 

.27 

.25L 

4.63 


.25L 

1.31 

25L 

.15: 

.28L 

.57 

.25L 

.25L 

25L 

.46 

25L 
69L 
,25L 
.25L  ! 
.25L 
.25L 
25L 
25L 
1.09 
,26L 

.25L 

.29 

25L 

.26 

25L 

.75 

25L 

62L 

25L 

55L 

.25L 

33L 

.25L 

25L 

.25L 

25L 

25L 

2.56 

.26L 

.25L 

25L 

25L 

.251 

2.30 


.25L 

.20 

.25L 

25L 

.37 

.25L 

.63 

26L 

.25 

.28L 

.60 

.25L 

29L 

,25L 

25L 

.25L 

.61 L 

.67L 

25L 

25L 

.69 

,28L 

.42 

.25L 

.22  1 

74L 

25L 

33L 

.25 

25L 

25L 

.25L 

.25L 

,25L 

.41 

25L 

25L 

.12: 

.54 

.12: 

25L 

31L 

28L 

.25L 

.47 

.25L 

.88 

.21 

9.72 

3.01 

.34L 

i ,25L 

.251 


12 


.69 
40L 
.81 
1.29 
1.22 
,401 
.401 
.40L 
.77 
.40L 

.31: 
.40L  | 
1.17: 

.25 
.40L 
.40L  | 
.26: 
1.35  , 
.401 
.40L  I 

.71 

40L 

.40L 

.40L 

40L 

.40L 

.89  , 

.40L 

.471 

.40L  | 

.26 
40L 
.40L  | 
.68 
.40L  | 
1.07 
.47 
.44 
.80 
.82 


15 

175 

3 

.25L 

25L 

8 

3 

5 

25L 

.25L 

17 

23 

3 

.4QL 

.25L 

12 

7 

2 

.18 

.25L 

8 

94 

4 

.31L 

.55L 

12 

1 

4 

.25L 

25L 

8 

175 

2 

27L 

25L 

12 

142 

4 

.25L 

.36L 

13 

161 

4 

.601 

,25L 

4 

10 

4 

1.31 

.32 

10 

20 

3 

.28 

.25L 

16 

155 

5 

,25L 

.25L 

12 

171 

2 

,25L 

.25L 

8 

153 

3 

.25L 

.34L 

8 

107 

2 

.27L 

.25L 

10 

13 

4 

.25L 

25L 

8 

81 

3 

.25L 

.25L 

8 

10 

3 

.62 

.25L 

26 

15 

2 

.25L 

56L 

8 

150 

2 

.24 

.25L 

37 

171 

2 

.26L 

55L 

8 

134 

3 

.24 

25L 

1 11 

180 

3 

.25L 

.18; 

18 

16 

3 

.25L 

25L 

9 

16 

2 

.60 

.25L 

10 

11 

3 

25L 

.25L1 

13 

173 

3 

.26L 

.25L 

7 

84 

4 

.49 

I 25L 

8 

149 

. .29 

j 25L 

1.38  CC  BB  | 

1.00L  AB  AAK 

1.20  CC  BC 

4.11  DBB  ECAA 

3.26  DC  HAA| 

I.OOL  AC  AA 

1.15L  C B 

1.00L  B C J 

1.12  BB  GHBC | 

1.00L  BC  A AM 


1.09  . 

1 03L | C 
3.01; 

1.00L 
1.25L  E 
2.73L|D 
1.33 
3 12 

toolIbb 
i.ool|b 

1.00 


CC  CB  | 
CEM  . 
CC  DB B A j 
C B 
C 

DD 1 KFDl 
CC  KBAAj 
|AAG 
BC 


B F 1 1 K AC  | 
ABH 
BK 
AC 

|d  k 

AB  N 
BC  HJ  BB 
.88  | F M D 
1 OOL  D BHGM 
1.02  I E DNJ  D 


1 .00L  BB 
1.00L  B 
1.00L  BE 
I.OOL  C 
1 .00L  BC 
1 


1.77L. 

i.oolIc 
I.OOLIC 
1.17 
1 .001 1 B 
1.46 
1.11L. 

2.4BL  ABC 
2.20  CC 
.93:  I BC 


CC 


CC 

C 


CF 
AC 
EK  K, 
, L A A | 
BCK 
DBB 
B1 
AABH 
EBB 
GBB 


.40L 
.40L  j 
.50 
.30 
3.18 
.23: 

.73L 
40L 
.40L 
40L 

.46 
78  . 
.63L  | 
2.21  , 
.40L 
.40L 
.40L  | 

.44 
.401 1 
.34: 

.45 
.40L  J 
.95 
.40L  | 
.46 

51  i 

.48L 
.40L  1 
.59 
.91 

.65 
.29 
.44 
.28 
.67L  I 
.46 
-67  i 
.40L  1 
.38 
.48 

.40  L I 
.401 1 
.70 
.63 
1.24 
.49; 

.69 
.39 
.40L 
.401 

.40L 
.40L 
.40L 
1.24 

25  ! 
.401 1 

.91 

41  . 
.40L 
.40L 


1 .21 L E AC 

1.00L  C B 

1 35  BF  EMDB 
1.00L  ABC  A ACM 
10. B0  DDF  GCB A 

97  CD  NCD 
1.07L  C B ML 
BE  , 
DM  Hi 
BE 


1 .00L  B 
1.00L  C 
1.00L  B 


1.21 
1.99 
.95 

5.12  . 

i.oolIc 
i.ool  B 
1 .05L  | D 
1.14  . 

i.ool}  b 

.83 


CE  F CB 
BB  M BA 
F DF 
CC  ME  A A 
AF 
C 

BC  1 BCB  J 
C K 

CC  DD| 


CF 


1.37 

1.11L  C 
1.37  DBB 

1.00L  CF 
1.37L  D 

1 .00L  C 

I.OOL  B 
I.OOL  BC 
1.00L  BB B 
1.03:  BC 


ED| 
DD 
DAB 
B I K , 
MHDG  | 
MB  J 
BFG 
AEL 
AAC  , 
F BB  1 


0400000000 
0300000100 
0400000000 
0200000000 
0300000000 
1301003000 
2400010000 
1200001000 
1201000100 
0400000000 

2500000000 
0301010000 
0200001000 
1401000000 
2501001000 
1300000000 
1301000120 
0300000000 
0400000000 
1 400000000 

1500000100 
3401000000 
3501030000 
1400000000 
0300010000 
0500011000 
0300000310 
2500000100 
2401000000 
2400000310 

1401000100 
1400010000 
1400000000 
1201000200 
1400100000 
2400000100 
0500100100  . 

1302000100  16 
1300000200 
0400100100 

1300000000 
0500000000 
1201100000 
261 1000000 
1201023200 
2500000000 
0400000000 
0400000000 
0500000000 
1501000000 

0301000000 
2302000100 
1 400000000 
2200000100 
0400000000 
1400001100 
2500010010 
1101100100 
0300020000 
3500000000 

2401000000 
0400000000 
1200000000 
0300000000 
0400000000 
0400000100 
0401020000 
0200000000 
0400000200 
2301000100 


1.45 

1.15L1 

U5 

1.66L 

1.40LI 

.60. 

2.17 

115  , 
1.33LI 
1.15 

I.OOL 

I.OOL 

1.77 

.81. 

3.30 

1.21: 

1.60 

1.15 

I.OOL 

.94 

I.OOL 

.80 

1.07L 

3.13 

.97 

I.OOL 

1.58 

I.OOL 

1.55L 

1.33L 


BB  J HBC 
D KCD 
BB  IBB 
C , 
|C  MN 


BD 

CF 

E 

B 

BC 


BD 

IB 


BB 

DD 

CB 

CF 

BB 

CC 


DCC 

CC 

BC 

D 


KHBD 
GBB 
KE 
GEE 
L L BC ] 

ABD 

Ie 

M BB 
KCBE 
|J  HAA 
CE 
KHBB 
AA 
BFGJ 
KB 

E . 

M Dl 
EM  . 

DAB 
KGDB| 
CD 

AB 
, FF 
|BD  H 
1C  L 


1300000000 
2201000200 
1400100000 
1300001100 
1301000000 
1301000200 
0401000000 
2300000100 
3301 1 1 0000 
2200010200] 

0401001000 

1400010000 

1300100110 

0500000200 

2101001100 

3301100010 

2301000200 

0300000000 

3400000010 

1300000000 

0501000000 

3500000000 

1401020000 

0300000000 

0301000000 

3500000000 

0400000210 

0400000000 

2400001000 

1301021000 


13  16741  K5 

9 U09B66 
9 U09872 
13  16746  K5 
13  16747  K2 
13  16751  K5 

13  16754  G5 

9 U09896 
13  16762  K2 
9 U09899 

13  16773  G5 
13  16775  K5 


2 13  16794  KO 


13  16806  K2 
13  16818  K2 

2 DO  35054 
13  16827  K5 

9 U1001B 
13  16834 


1 ] 13  16845  K2 
13  16848  A2 


60 

126 

160 

65 

05 

77 

5B 

143 

78 
136 

68 

81 


58 


72 

86 

93 

76 

150 

B3 


9 U10053 
13  16857  MA 
9 U10O57 
10  M + 12  — 15-020 

13  1 6864  KO 
13  16866 
12  ZG  1550  + 61 


3 6 N6015 


13  16886 

13  16868  G 5 
13  16890  F5 
13  16893 

12  ZG  1554  + 63 
12  ZG  1556  + 63 
39  4CP65.19 

12  ZG  1558  + 65 

13  16911  K2 
13  16926 

13  16931 
12  ZG  1601+64 

12  ZG  1602  + 66 

*41  16026  + 6539 
2 DO  35156 

, 13  16945  KO 
|*41  16040  + 6601 

13  16949  KO 
13  16958  KO 
13  16969  MB 


13 

62 

36 

50 

65 

151 

4 

85 

47 

153 

68 

2 

80 

7 

91 

74 

151 

4 

121 

7 

83 

5 

68 

5 

67 

3 

87 

40 

156 

15 

153 

59 

176 

38 

153 

3 

71 

4 

87 

6 

93 

13 

155 

71 

153 

19 

4 

53 

98 

3 

73 

19 

12 

5 

76 

6 

72 

2 

85 

12 

ZG  1609  + 64 

52 

156 

12 

ZG  1610  + 67 

70 

151 

12 

ZG  1610  + 60 

64 

153 

9 

U 10279 

55 

145 

13 

16993  KO 

3 

62 

13 

16997 

2 

86 

9 

U 10298 

80 

145 

‘27 

MKN  876 

7 

13B 

9 

U 10304 

30 

*41 

16139  + 6635 

42 

12 

12 

ZG  1614  + 65 

31 

148 

*13 

17006  KO 

5 

81 

10 

M + 10-23-052 

76 

13 

17016  KO 

10 

78 

9 

U10315 

48 

140 

9 

U10318 

62 

155 

13 

17026  K5 

6 

88 

12 

ZG  1616  + 68 

33 

146 

13 

17032  KO 

i! 

jJ 

s-  «™ « * »■ « ■»  - 1«  w 


101 


Right  Ascension:  16h1 8m09s- 1 6h47m00s 

Position  (1950) 

Name  H 

Galactic  Uncertainly  C 

a 8 a 6 Coords  SMJ  SMN  6 0 12  Mm 

h m ■>  , (s)  (”)  I b (")  <")  (*)  N 


16181  + 6840 
16202+6541 
16206  + 6530 
16208+6500 
16208+6801 
16215  + 6907 
16215  + 6009 
16219  + 6913 
16219  + 6437 
16221  +6132 

16226  + 6235 

16231  +6146 

16232  + 6137 

16239  + 6833 

16240  + 6221 
16243  + 6150 
16247  + 6302 
16251  +6711 
16260  + 6136 

16272  + 6247 

16273  + 6804 

16274  + 6532 

16279  + 6862 

16280  + 6400 
16282  + 6709 
16284  + 6749 
16284  + 6418 
16286  + 6147 
16288+6949 
16296  + 6156 

16313  + 6130 
16315  + 6122 
16317+6603 

16319  + 6417  I 

16320  + 6741 

16325  + 6651  : 

16329  + 6107  « 

16332  + 6138  1 

16339  + 6806  ‘ 

16339  + 6135  * 

16340+6321 
16342  + 6402  1 

16342  + 6034  1 

16346  + 6540  3 

16349  + 6729  5 

16349  + 6156  5 

16357  + 6110  4 

16358  + 6832  5 

16358  + 6709  5 

16359+6449  5 

16359  + 6439  5 

16360  + 6620 

16364+6310  2 

16364  + 6100  21 

16365  + 6403  3 

16368  + 6744  4! 

16372  + 6445  1! 

16374  + 6321  21 

16374  + 6116  25 

16375  + 6052  3! 


9.7  26  101+39 
14.9  48  98  + 40 

36.8  15  97  f 40 

48.5  56  97  f40 

53.0  28  100  f 39 

33.1  38  102  + 38 

33.4  28  91  f 42 

54.6  29  102  + 38 

55.7  20  96  i 40 

9.1  58  93+41 


17.9  38  93  + 41 


101+38 

12 

93  + 41 

33 

93  f 41 

58 

94  + 40  , 

8 

99  + 39 

15 

92  + 41 

42 

94  f40 

16 

100  + 38 

50 

97  + 39 

22 

101+38 

54 

95  + 40 

20 

99  4 39 

12 

100+38 

68 

96  + 40 

10 

93  + 40 

48 

102  + 37 

38 

93  + 40 

25 

92  + 40 

29 

92  4 40 

28 

98+39 

10 

95  + 39 

9 

100  + 38 

31 

99  t 38 

11 

914  40 

13 

14.4  3 92  + 40 

55.3  58  1 00  + 38 

56.3  34  92  + 40 


7 4 19  3 

41  17  165  2 

15  9 160  3 

62  16  1 64  2 

13  8 178  3 


10  12  10  5 


8 3 4 

3 177  5 
3 109  5 
11  17  4 

24  3 3 

25  141  2 

8 165  4 
8 97  3 


27  8 2 

8 163  4 


4 12  3 

8 106  2 


10  8 101  4 
9 3 174  5 

31  20  38  2 


43  36  135  3 

7 4 175  4 

53  20  132  2 


5.8 

44 

94  + 39 

8 

8 

171 

4 

45 

14.7 

18 

95  + 39 

12 

10 

6 

3 

.24 

16.6 

10 

91+40 

8 

6 

178 

4 

23  97 

39.3 

23 

97  + 38 

26 

8 

2 

4 

.29L 

56.1 

17 

99  + 38 

14 

9 

11 

3 

.39 

58.7 

51 

92  + 40 

11 

9 

13 

4 

.47 

47.5 

16 

91+40 

59 

27 

9 

2 

.25L 

51.4 

44 

100  + 37 

50 

33 

178 

2 

.49L 

53.1 

50 

99  + 38 

22 

11 

165 

2 

70L 

58.3 

48 

96  + 39 

42 

26 

154 

2 

-36L 

58.5 

35 

96  + 39 

8 

5 

74 

5 

.86 

3.5 

25 

98  + 36 

14 

9 

1178 

2 

26L 

24.2 

21 

94  + 39 

6 

3 

165 

5 

4 49 

28.4 

8 

91+40 

22 

11 

174 

3 

,25L 

31.3 

54 

95  + 39 

17 

10 

18 

3 

251 

49.0 

26 

99  + 38 

44 

25 

163 

2 

35L 

13.6 

37 

96  + 38 

37 

31 

53 

2 

25L 

28.5 

39 

94  + 39 

45 

26 

29 

3 

25L 

29.4 

13 

91+39 

6 

4 

163 

4 

2 62 

35.6 

6 

91+40 

36 

23 

17 

3 

.25L 

49.0  6 101+37 


24.6  45  101+37 
45.9  26  94  + 39 


16405  + 6440 

16406  + 6435 
16409  + 6030 
16411+6017 
16414  + 6155 

16417  + 6421 

16418  + 6540 
16420+6302 

16427  + 6258 

16428  + 6204 


16452  + 6658 


16460  + 6745 
16460  + 6254 


33.6 

59 

96  + 38 

8 

38.4 

50 

95  + 38 

63 

57.9 

44 

90  + 39 

41 

8.1 

49 

90+39 

36 

27.7 

47 

92  + 39 

26 

43.9 

42 

95  + 38 

90 

51.1 

41 

97  + 38 

11 

5.5 

37 

94  + 38 

6 

42.7 

1 

93  + 38 

13 

48.2 

26 

92  + 39 

11 

4.5 

22 

91+39 

9 

24.7 

59 

92  + 39 

25 

35.1 

10 

91+39 

24 

35.8 

44 

91+39 

10 

57.0 

42 

96  + 38 

8 

13.1 

9 

90  + 39 

34 

16.4 

49 

101+36 

42 

16.7 

30 

90  + 39 

53 

32.6 

46 

92  + 38 

11 

13.9 

42 

98  + 37 

11 

17.9 

1 

95  + 38 

10 

41.7 

33 

94  + 38 

10 

2.9 

40 

99  + 37 

32 

5.2 

39 

93  + 38 

12 

26.9 

24 

94  + 38 

B 

27.5 

55 

93  + 38 

52 

43.7 

54 

92  + 38 

9 

49.5 

7 

94  + 38 

6 

57.7 

11 

91+38 

22 

0.6  < 

41 

99  + 37 

48 

83  28  153  2 

46  35  167  2 

55  26  172  2 

27  8 180  2 

18  10  13 

14  14  6 3 

81  38  173  2 

29  22  137  3 

56  8 100  4 

9 8 119  5 


5 162  5 
39  8 2 


90  37  155  2 

11  3 5 4 

6 4 16  5 

13  10  168  3 

11  8 1 4 


9 49  4 

8 160  5 


8 165  5 

9 92  5 

8 4 3 

12  169  5 
6 22  5 

8 108  3 
8 160  4 
4 2 6 


Flux  Density 

(Not  Color  Corrected) 
25  (im  60  pm 
(Jansky) 


Declination;  + 60°-+7(r 


.26 

3.45 

.34 

40L 

25L 

.40L 

.28 

1.65 

.42 

40L 

25L 

51L 

25L 

40L 

.25L 

40L 

.25L 

40L 

25L 

.40L 

,25L 

.46 

66L 

40L 

.25L 

.83 

.23: 

40L 

.15 

1.57 

25L 

.74 

25L 

.54 

25L 

.60 

.35 

40L 

25L 

.49 

25L 

.92 

.81 

40L 

25L 

.40L 

47L 

40L 

Flux  Corr  A Confusion  R S A 

Uncs  Coef  R Flags*  S 2 # T 


Sep 

Name  Type  (") 


1.42L  C 

4.69  C< 

1-15L  C 

1.001  B 
I.OOL  C 
1.04L  C 
1.47L  BC 
1.00L  C 

1.00L  BB 

I.OOL  B 
I.OOL  AB 
1.00L  ABB 


AB  M 0 0400000000 
EC  1400000200 

HBA  0301000300 

DE  0500000100 

C H 1400000000 

D 0400000000 

BG  0401010000 

A A NO  0400000000 
CC  0500100300 

AB NJ  2 0600101000 


AD  M 
AB  L 
A A A F 
C GBC 
C KD  C 
D HE  E 
AFJ  0 
BD 


1.30 

D 

G C 

.94: 

DD 

L CC 

.73 

D 

F 

.64: 

CC 

BC 

I.OOL  C 

BG  J 

2501030000 
6 6600001000 
0 0600110200  18 
1500001200 
5401000150 
9502000140 
2501010000 
0500030010 
6500001010 
2501000020 

1301000000 

1300000000 

0501111000 

0400000100 


!22,L  LJB  0400000100 

A0C  AAFJ  0 0500001000 
o ™F  ~ E 2400000000 

299  DBB  GCA  A 0400000000 

106  C H D 7401000030 

■83  C MDC  1500000000 

71  F M KH  5400000000 


2.99  DBB  GCAA 

106  C H D 

■83  C MDC 

■71  F M KH 

173  D G C 

220  D HFB 

1.00L  BD  ACMF 
2.44  DBB  GBAB 

I.OOL  F G 
1.00L  CCE  A AAF 
1.59L  B BB 
1-76  D H J D 

1.00L  BC  AB 
2 07  C M MC 

1.00L  C BF 
1.15L  B CH 
I.OOL  ABB  A AAF 
92:  CC  ML  CC 

1- 001  B BNI  H 

1.35L  C BEL 
109  C DCC 

89  C D GB 

137  CC  M CB 

104  DM  D 

1.00L  BD  A B 1 L 2 

2- 21  CCC  EBAB 

I.OOL  AB  AAKK  C 
1.90  C Bl  J B 

2.30  CC  J BB 


.94 

1.50 

.69 

3.77L  BB 


F J HF 
D E 
D CE 
A A J 


1.32 

D 

MKNE 

.96 

D 

HI  H 

1.05 

D 

1 E 

1.56 

D 

E JC 

2.89 

CC 

E BA 

1.30L 

DC 

FBD] 

1.33L 

C 

C G 

D C 
E J C 
C MJ  G 
AE  F 


9400000130 

9502000270 

0 0401000000 
0400001000 
2500000000 

9 0501000000  16 
9502000200 
9401000150 

5 2501002000 
9402000130 

0503010000 

0400000000 

1 7500000100  16 
1 300000000 
1501020000 
4401020000 
9400001020 
8600000010 
0401000010 
8401000220 

3 7601001000 
0201000000 

0 2501000000 
9403000010 
1401000000 
1400000210 
7402001630 
2601000000 

) 9400003008 
9403000110 

9402001040 

8501000150 

9502000130 

1302102100  ; 

1402102100  ; 

9582010210 

2500000120 

9502000050 

2401100110 

2401110100 


2 13  17036  K0 

43  9 U 10359 

2 13  17056 

1 13  17061  K0 

3 13  17062  KO 

4 

2 131 7065  K2 

1 1 13  1 7069  K0 

3 13  17073  G5 

4 a 13  17074  G5 


1 13  17085 

1 2 13  1 7088  K0 


3 13  17108  M0 


1 12  ZG  1628  + 69 


1 30  7ZW  650 

2 *13  17132  K0 

5 13  17137  M6E 

4 

B 1 10  M + 10-24^001 

1 13  17150  KO 


1 13  17152  K2 

1 13  17154  KO 

5 13  17155  M5 

3 *13  17158 
1 13  17159 

1 10  M+  11  — 20-021 


12 

ZG  1636  + 66 

29 

146 

'13 

17165  K5 

2 

63 

9 

U 10494 

38 

155 

12 

ZG  1637  + 63 

23 

151 

13 

17170  K5 

2 

70 

10 

M + 10-24^011 

121 

23  9 U 10507 

2 


58:  A BCD  AADH  1 3520111130 

■SJ  F L F 3500011130 

175  F H D 9501000050 

2T0  E J C 9500120190 

207  D C 9400000038 

J-J2  ^F  NG  3400000010 

797  C00  EBAA  2200000000 

I .OOL  CC  A A L G 8 3401110000 

1 12L  B CMG  4400020000 

4.14  DBB  CAA  2400000000 


3 9 U10518 

1 13  17187  B8 

8 3 13  17188  KO 


3.17L  BC 
2.02 
2.90 
4.62L  B 
I.OOL  B 
1.75 

1.32  < 

2.58 

2.49  j 


AB 

C N FB 
F 1 CC 
BG  H 
CF 

D N B 
CC  L BB 
C KJ  J A 
BC  HI  BB 


I.OOL  BD  AC 


3 9401004008 
9400000018 
9401000118 
9402020008 
2401000000 
9603000038 
1501000000 
9604001128 
9401000118 
0 0400000000 


9 

U10522 

50 

155 

9 

U10524 

46 

145 

*41 

16420  + 6302 

14 

3 

'13 

17199  K5 

3 

85 

9 

U10532 

49 

138 

13 

17202  MA 

3 

82 

10 

M + 10-24  047 

110 

2 

DO  35433 

23 

105 

13 

17206  KO 

3 

81 

3 9 U10542 

1 13  17209  K2 


52  156 

4 78 


2.20  FBD  HB AB  9402001138 

1.78  CB  HBA  2402200218 

I.OOL  C BG  4601001100 

„CB  FBB  0400000120 
5.30L  BC  A A K 1 4222212108 
I.OOL  C Cl  8500000000 

. 0 Gl  AG  7301000108 

3.61  L AB  AAF  1 5401111008 
215  C Dl  C 9401000028 

96  C E 5601100000 


9 

U10561 

39 

151 

13 

17220  K5 

2 

75 

9 

U 10563 

54 

143 

13 

17223  K5 

2 

70 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1:  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing:  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources 


(PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


mi!  l' mu || || || | im  n ii  iMiR  Mm  mmi  m in in (i hi 


Right  Ascension:  16h47m025-17h18m03! 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Name 

a 6 

h m.  ° ' 

a 

(s) 

6 

(") 

Galactic 
Coords 
1 b 

Uncertainty 
SMJ  SMN  0 

n o o 

H 

C 

o 

N 

12  jim 

(Not  Color  Corrected) 
25  /j.m  60  pm 

(Jansky) 

100  pm 

Flux 

Uncs 

16470  + 6721 

2.3 

18 

99  + 37 

ii 

6 

16 

2 

1.90 

.47 

.40L 

1.00L 

BC 

16475  + 6217 

31.4 

8 

92  + 38 

ii 

8 

118 

4 

.30L 

.25L 

.74 

4.42L 

16478  + 6755 

48.1 

47 

99  + 36 

18 

8 

159 

3 

.32 

.25L 

40L 

I.OOL 

B 

_ J 

1 6478  + 6303 

51.4 

44 

93  + 38 

6 

5 

15 

5 

.25 

.49 

4.40 

8.62 

BCBCJ 

16483  + 6807 

19.7 

27 

99  + 36 

28 

23 

19 

2 

.95L 

.25L 

.58L 

1.91 

16492  + 6850 

12.8 

27 

100  + 36 

35 

12 

20 

2 

25L 

25L 

.92 

2.64 

UUJ 

16495  + 6257 

35.0 

11 

93  + 38 

37 

8 

16 

2 

.41 L 

64L 

.72L 

1.36 

t 

16497  + 6634 

45.7 

11 

98  + 37 

27 

14 

1 

2 

.42L 

.44L 

.39 

.81: 

DD 

16499  + 6533 

56.5 

8 

96  + 37 

9 

9 

173 

4 

.38 

25L 

40L 

1.19L 

B 

16501+6815 

7.1 

11 

100  + 36 

73 

30 

25 

2 

56L 

.80L 

40L 

1.14 

C 

16504  + 6534 

25.3 

6 

96  + 37 

19 

8 

161 

3 

.25 

.25L 

.40L 

1.20L 

B 

16506  + 6826 

40.6 

40 

100  + 36 

47 

27 

174 

2 

54L 

.81 L 

40L 

1.63 

AB 

D 

16512  + 6034 

14.5 

47 

90  + 38 

5 

3 

165 

5 

2.06 

.54 

.40L 

2.81  L 

16512  + 6411 

17.4 

51 

95  + 37 

13 

8 

180 

4 

.23 

25L 

40L 

6.57L 

B 

CD 

16514  + 6219 

24.7 

54 

92  + 38 

9 

8 

101 

5 

.52 

.15 

40L 

6.76L 

88 

16514  + 6347 

25.2 

54 

94  + 37 

14 

8 

6 

5 

25L 

25L 

.50 

1.91 

16514  + 6910 

25.9 

40 

101+36 

39 

18 

35 

3 

25L 

25L 

.40L 

1.06 

C 

16516  + 6311 

36.1 

40 

93  + 37 

74 

27 

40 

2 

.38L 

.25L 

.30 

4.32L 

D 

16516  + 6144 

36.2 

50 

92  + 38 

10 

9 

143 

5 

.33 

25L 

.401 

5.06L 

B 

16517  + 6115 

42.4 

19 

91+38 

16 

B 

131 

5 

25L 

25L 

.41 L 

2.64 

D 

16518  + 6900 

51.7 

26 

100  + 36 

33 

8 

171 

3 

25L 

25L 

.67 

1.84 

CD 

16525  + 6544 

34.4 

4 

96  + 37 

9 

6 

173 

4 

.54 

.25  L 

.40L 

1 .OIL 

C 

16532  + 6413 

16.6 

15 

95  + 37 

16 

12 

34 

4 

22 

25L 

40L 

1 .01 L 

B 

16533  + 6216 

19.3 

35 

92  + 37 

8 

6 

83 

6 

25L 

.11: 

1.50 

2.48 

Ubb  j 

16533  + 6026 

20.5 

29 

90  + 38 

6 

3 

160 

5 

1.17 

.27 

.40L 

3.70L 

b Vj 

16537  + 6357 

42.4 

13 

94  + 37 

70 

12 

52 

2 

.20 

.251 

.631 

1 .46L 

F 

16537  + 6942 

45.8 

15 

101+35 

108 

37 

16 

2 

26L 

.25L 

.421 

1.10 

D 

16542  + 6126 

12.8 

1 

91  +37 

18 

16 

163 

5 

25L 

25L 

.401 

3.03 

D 

16542  + 6944 

13.3 

50 

101  +35 

33 

26 

174 

2 

35L 

25L 

.40L 

1.52 

B 

C 

16542  + 6210 

14.5 

44 

92  + 37 

20 

8 

165 

4 

.28 

.251 

.40L 

6.78L 

16545  + 6357 

30.6 

28 

94  + 37 

41 

28 

141 

2 

25L 

.25L 

.531 

.93 

B 

C 

16553  + 6802 

21.5 

11 

99  + 36 

23 

8 

8 

3 

.41 

.251 

.40L 

1.001 

16556+6959 

36.3 

47 

101+35 

70 

25 

33 

2 

.25L 

.461 

.401 

1.45 

BC 

D 

16557  + 6512 

45.7 

42 

96  + 36 

9 

3 

27 

5 

1.55 

.37 

40L 

1.00L 

16557  + 6757 

47.6 

46 

99  + 36 

24 

8 

2 

3 

.41 

25L 

40L 

1.00L 

D 

16561  +6506 

9.6 

56 

96  + 36 

18 

8 

173 

4 

.25 

.25L 

40L 

1.00L 

C 

16562  + 6133 

12.9 

2 

91+37 

9 

8 

123 

6 

.52 

.251 

40L 

5.82L 

C 

16572  + 6158 

16.2 

39 

92  + 37 

50 

15 

46 

3 

25L 

.251 

40L 

1.79 

D 

16577  + 6045 

44.7 

9 

90  + 37 

6 

5 

79 

4 

3.51 

1.16 

.28: 

1.00L 

16579  + 6132 

60.0 

57 

91+37 

66 

8 

109 

4 

26L 

.25L 

40L 

2.28 

t- 

16580  + 6135 

3.0 

8 

91  +37 

35 

24 

30 

3 

.25L 

.251 

40L 

1.95 

E 

16580  + 6422 

3.7 

39 

95  + 36 

36 

15 

40 

3 

.18 

.25L 

40L 

1.00L 

c 

B 

16586  + 6247 

40.7 

14 

93  + 37 

55 

8 

129 

6 

25L 

.66L 

40L 

2.53 

16588  + 6357 

50.2 

22 

94  + 36 

66 

49 

170 

2 

.78L 

1.161 

40L 

.58 

D 

16589  + 6942 

59.5 

21 

101+35 

38 

13 

168 

2 

25 

.251 

.40L 

1.14L 

c 

16590  + 6849 

5.7 

46 

100  + 35 

53 

8 

18 

2 

.321 

25L 

40L 

1,26 

D 

16593  + 6915 

19.7 

55 

100  + 35 

23 

9 

165 

3 

.41 

25L 

40L 

1.07L 

c 

17000  + 6105 

1.3 

46 

91  +37 

8 

6 

173 

5 

.64 

.14: 

40L 

1.00L 

bU 

1 7005  + 6326 

32.5 

43 

93  + 36 

53 

26 

31 

2 

25L 

25L 

40L 

1.16 

17006  + 6043 

38.0 

10 

90  + 37 

6 

6 

166 

4 

1.15 

.25 

.40L 

1.00L 

bU 

1 7008  + 6444 

50.2 

43 

95  + 36 

17 

B 

125 

6 

.29L 

25L 

.62 

1.17 

BC 

1 7009  + 6329 

58.9 

15 

93  + 36 

32 

22 

63 

2 

,25L 

25L 

.40L 

1.38 

E 

17010  + 6315 

5.6 

7 

93  + 36 

18 

15 

95 

4 

.25L 

25L 

.40L 

1.73 

c 

17011  +6345 

6.7 

49 

94  + 36 

9 

8 

165 

5 

,25L 

.251 

.66 

1,32 

EB 

17017  + 6416 

47.9 

45 

94  + 36 

38 

12 

2 

2 

.60L 

.85L 

.25 

1.00L 

C 

17019  + 6440 

58.1 

13 

95  + 36 

7 

3 

36 

7 

1.14 

.22 

40L 

1.00L 

bC 

17024  + 6106 

27.1 

37 

90  + 37 

19 

19 

140 

4 

25L 

,25L 

.26: 

1.22 

r U 

17025  + 6024 

34.9 

21 

90  + 37 

10 

8 

172 

5 

.251 

25L 

1.03 

3.44 

BB 

17026  + 6131 

39.8 

3 

91+36 

26 

8 

122 

5 

25L 

.381 

46 

.91 

BF 

BB 

17033  + 6457 

22.8 

34 

95  + 36 

12 

8 

123 

5 

.41 

.11: 

40L 

1.00L 

17035  + 6115 

33. B 

7 

91+36 

10 

8 

136 

5 

.29 

25L 

40L 

1 .071 

B 

BC 

17037  + 6207 

43.5 

4 

92  + 36 

14 

8 

168 

7 

25L 

25L 

.48 

.99 

17037  + 6047 

46.4 

56 

90  + 36 

61 

16 

62 

2 

30L 

25L 

.31 

1.40L 

D 

17038  + 6038 

53.7 

33 

90  + 36 

39 

22 

42 

5 

25L 

25L 

.43 

I.OOL 

B 

17040+6214 

0.8 

14 

92  + 36 

9 

6 

78 

5 

.22 

.251 

.40L 

5.29L 

C 

1 7044  + 6720 

29.5 

33 

98  + 35 

15 

9 

161 

3 

25L 

.30 

1.28 

1.17L 

17046  + 6255 

39.1 

29 

93  + 36 

9 

5 

173 

7 

25L 

25L 

.49 

1.34 

17048  + 6038 

48.2 

51 

90  + 36 

57 

0 

132 

2 

.19 

.34L 

.40L 

1 ,44L 

C 

B 

17052  + 6215 

13.4 

34 

92  + 36 

17 

12 

106 

7 

25L 

.25L 

40L 

2.13 

1 7056  + 6759 

39.3 

13 

99  + 35 

26 

14 

175 

3 

.251 

.25L 

40L 

1.30 

D 

17057  + 6042 

43.9 

1 

90  + 36 

12 

11 

40 

4 

.28 

.25L 

40L 

1.15L 

B 

17066+6110 

37.0 

13 

90  + 36 

9 

8 

6 

6 

.49 

25L 

40L 

1.00L 

B 

17068  + 6325 

48.7 

16 

93+36 

30 

8 

141 

4 

20 

25L 

,40L 

1.07L 

B 

17069 + 6047 

59.2 

27 

90  + 36 

7 

6 

B9 

6 

25L 

.47 

3.17 

5.12 

bbb 

17073  + 6103 

23.4 

22 

90  + 36 

49 

8 

112 

3 

40L 

53L 

.401 

.58 

B 

17075  + 6113 

33.3 

26 

91  +36 

26 

8 

45 

3 

25 

25L 

40L 

I.OOL 

DB 

17078+6341 

48.2 

33 

94  + 35 

11 

11 

118 

5 

.25L 

.13: 

.72 

2. 1 6 

F 

17079  { 6125 

54.1 

38 

91  +36 

6 

3 

86 

6 

2.99 

.82 

.40L 

1 OOL 

A b 

17081  +6422 

6.2 

53 

94+35 

6 

3 

146 

6 

60  40 

26.05 

4.74 

2 25 

A A B B 

1 7082  + 6206 

14.3 

15 

92  + 36 

6 

5 

111 

7 

.251 

.31 

2.99 

5.29 

CBB 

17082  + 6015 

15.6 

4 

89+36 

27 

8 

101 

6 

-25L 

.25L 

.50 

.84 

L 

BC 

17086 + 6546 

38.0 

37 

96  4 35 

7 

3 

175 

5 

1.56 

.34 

40L 

1 OOL 

b u 

17089  + 6558 

55.4 

55 

96+35 

20 

14 

14 

5 

.281 

30L 

.51 

1.21 

DO 

1 7092  + 6302 

17,1 

4 

93  t 35 

27 

8 

75 

5 

25L 

28L 

.27 

1 .08 

L- 

CB 

17102+6621 

14  7 

58 

97  + 35 

14 

5 

160 

3 

1.25 

.54 

40L 

1 .00L 

b b 

17102  + 6442 

16.1 

51 

95  f35 

15 

11 

176 

4 

25L 

25L 

.57 

112 

OCx 

171 10  r 6002 

5.6 

44 

89  f 36 

35 

8 

90 

3 

25L 

52L 

40L 

.97 

0 

17113  + 6939 

18.4 

34 

101  4 34 

26 

18 

169 

3 

25L 

25L 

.31 

.90 

CD 

17119  + 6256 

54.3 

58 

93  4 35 

28 

13 

126 

2 

.31 

56L 

.40L 

1 OOL 

c 

17121  f 6255 

6.7 

54 

93  4 35 

14 

10 

79 

5 

39 

25L 

.401 

I.OOL 

B 

17139  f 6503 
17141  f 6324 
17153  i 6726 

56.9 
10.8 
18  2 

57 

26 

36 

95  + 35 
93  t 35 
98  t 34 

14 

6 

9 

10 

3 

8 

25 

77 

167 

3 

6 

3 

27 

2.22 

1.09 

.25L 

.54 

.30 

40L 

40L 

40L 

1.02L 
1 OOL 
I.OOL 

F 

AB 

BD 

17156  + 6046 

394 

8 

90  4 35 

27 

15 

62 

2 

.20 

25L 

70L 

1.30L 

17158  + 6043 

52  2 

22 

90  f 35 

6 

3 

125 

7 

1.47 

.29 

40L 

I.OOL 

a u 

17159  j 6017 

54  7 

48 

89  + 35 

51 

16 

46 

2 

59L 

28L 

.25 

1 23L 

Lx 

Kj 

17160 + 6041 

28 

55 

90  4 35 

10 

4 

107 

5 

.79 

15 

40L 

1.00L 

17163  } 6049 

22  7 

51 

90  4 35 

16 

8 

159 

6 

30 

25L 

40L 

1.00L 

17173  i 6119 
17180  f 6039 

23  1 
3.9 

4 

i 25 

90  t 35 
90  4 35 

12 

6 

10 

L3 

102 

105 

7 

7 

25L 

.33 

27L 

.46 

.48 

4.45 

1.10 

14.04 

□ D 

BCBB 

Declination:  +60°- +70’ 


Flags 

Associations 

V 

L 

C 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

Mag 

Coer 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

O 

AA 

0 

2400001000 

1 

13 

17226  K2 

2 

71 

HMB  A 

3301100108 

3 

9 

U 10568 

14 

143 

C 

7601100000 

1 

13 

17232  KD 

7 

73 

CB  A A 

0 

8342002008 

2 

2 

9 

U10572 

28 

135 

H 1 D 

4400000220 

4 

153 

BA 

9500010000 

3 

9 

U 10587 

39 

KKB 

950201 0138 

KDC 

0400001000 

CD  J M 

0200110000 

DH  D 

6500001110 

D 

0200110000 

1 

2 

DO  35492 

66 

91 

LN  F 

6501000450 

83 

A AF 

1 

9401002008 

2 

2 

13 

17245  MA 

1 

D NN 

9301000008 

1 

13 

1 7246  K2 

6 

80 

BF  K 

1 

1300000008 

55 

148 

F BA 

9503000308 

4 

2 

12 

ZG  1651+63 

K C 

9601000000 

148 

G 

9401000128 

2 

12 

ZG  1651+63 

20 

B 1 NJ 

7301010008 

1 

13 

17248  K0 

6 

60 

K JC 

9500100038 

8 

MB  B 

9602000010 

3 

12 

ZG  1651  +69 

39 

146 

BH  J 

0300000000 

90 

DKK 

5601001000 

1 

2 

DO  35511 

27 

F DA  A 

8400100108 

71 

ABMH 

1 

1401001008 

1 

13 

17263  K0 

2 

B GJ 

8502101230 

C 

1 

13 

17266  K2 

21 

72 

G 

9602100740 

C 

HEC 

9301100058 

8 

J D 

9681100840 

C 

BG 

9300000008 

1 

13 

17271  G5 

3 

70 

FE 

9500100330 

C 

B K 

2602130000 

1 

13 

17278  K0 

2 

76 

MN1 

8500100440 

C 

1 

32 

X1655  + 700 

51 

12 

ABI 

2 

0511101000 

3 

13 

17281  F5 

2 

47 

BE  F 

1601130000 

1 

13 

17283 

3 

78 

CM 

0500011000 

3 

13 

17285  FO 

2 

63 

BFNE 

9302101018 

1 

13 

17286  K0 

2 

75 

1 J D 

9501100018 

113 

AAFL 

1 

0500100000 

2 

* 2 

DO  35538 

39 

KKGD 

9581100490 

C 

1 C 

9481201480 

C 

D 

2403000000 

1 

13 

17296  G5 

2 

85 

FDHB 

9502000178 

L F 

8401002000 

82 

CG 

4601000000 

1 

13 

17302  KO 

11 

J J D 

9600000200 

AGI  F 

9602000100 

80 

AC  J 

5 

0500011000 

3 

*13 

17311 

2 

B 

7500100140 

8 

61 

AC 

2 

0500110000 

4 

*13 

17312  K0 

1 

GCBB 

1402001000 

1 C 

6501100130 

8 

GMC 

9580100038 

46 

141 

HMBB 

9401000000 

2 

9 

U 10670 

NJ  B 

1 300000000 

60 

ACNH 

0 

1402013000 

2 

3 

13 

17324  K0 

2 

MCE 

2401000010 

5 

* 9 

U 10684 

32 

143 

MDB  A 

0301001000 

4 

*10 

M + 10-24  — 092 

43 

148 

FBC 

4400000000 

2 

*12 

ZG  1702+61 

63 

BE 

0 

0401000000 

1 

2 

DO  35578 

65 

98 

B J L 

2402001000 

2 

*13 

17337  K0 

4 

75 

J HCC 

34020001 00 

45 

12 

GB 

2402001000 

1 

*41 

17036  + 6047 

EDG 

0401101100 

3 

*39 

WE  1 704  + 60W1 

79 

1415 

CD 

9400000008 

1 

13 

17340  K0 

8 

80 

EBAC 

0401001000 

DBB 

9505000008 

75 

FI 

0401000100 

4 

*13 

17342  G5 

20 

J J C 

9400101130 

8 

HC 

1400000210 

EJ 

1402010000 

4 

*13 

17348  K0 

6 

71 

BFI  G 

3410131000 

1 

4 

*41 

17066  + 6110 

6 

3 

D L 

2302000000 

143 

FAAA 

1140004000 

2 

7 

9 

U10724 

28 

1 GE 

1400001000 

7 

* 9 

U 10730 

23 

138 

CMNK 

1400020000 

1 

4 

*13 

17360  F5 

12 

66 

J CB  A 

0342112200 

6 

1 

30 

7ZW681 

27 

88 

AAI  1 

2 

0401002000 

2 

5 

*13 

17362  MA 

1 

AAA  A 

3 

0391100000 

15 

5 

13 

17364  MCP 

1 

90 

HB  AA 

4203013010 

2 

2 

12 

ZG  1708  + 62 

30 

156 

L BB 

0401001100 

AB 

0 

1510002000 

2 

3 

*13 

17365  B5 

3 

31 

CEBB 

1401000100 

1 

*41 

17089  + 6558 

20 

12 

F F DB 

1302000000 

3 

9 

U 10744 

65 

143 

A AK 

1 

2401000000 

1 

2 

DO  35641 

44 

113 

M BB 

0400000200 

DEB 

2300000200 

4 

4 

9 

U 10756 

46 

146 

J BD 

1401000000 

2 

12 

ZG  1711  4 69 

86 

155 

DF 

1401141000 

1 

55 

A F GB 

1311141000 

1 

2 

13 

17391  A3 

3 

EG 

0402010000 

1 

2 

DO  35667 

75 

110 

A A F G 

1 

0300101000 

2 

13 

17402  K5 

2 

73 

ABJ 

2 

0402001000 

2 

13 

17408  K5 

4 

71 

C L 

0402385000 

3 

1 

2 

DO  35680 

74 

95 

A AK  M 

1 9 

0422377000 

3 

7 

*13 

17414  K0 

3 

62 

GE 

0400001000 

1 

*41 

17159+6017 

22 

12 

ADI  N 

0 

0401 376000 

3 

1 

32 

X1715  + 607 

83 

3 

Cl  M 

0402012000 

2 

* 2 

DO  35688 

56 

105 

1 HBC 

0302000200 

45 

13B 

CA  A A 

5 

1100146100 

3 

8 

* 9 

U10B15 

'Confusion  Flags  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  af  12,  25.  60,  100  pm,  10)  High  Source  Density  Region, 


103 


Declination:  +60',-  + 70‘ 


Right  Ascension;  17h18m24s-17h50m32s 
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I.OOL 

C 

DE 

0400020000 

1 

1 

13 

17517  K0 

9 

72 

17321+6809 
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3 
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1.09L 

B 

ED  E 

1402010000 

1 

2 

DO  35857 

82 
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55.5 
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77 

32 
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2 
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D 

N C 
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3 

9 

U 10936 

55 
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17380  + 6709 

4.0 

52 

97+32 

15 

8 

136 

4 

44L 

.25L 
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1.19 

BB 
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17384  + 6121 
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90+32 

32 

6 

144 

3 
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.25L 

.401 

1.10L 

C 

EG 

2500001100 

17388  + 6447 

52.9 

38 

94  + 32 

14 

11 

174 

5 

29L 

.25L 

.76 

I.OOL 

B 

1 AB 

0402002000 

17397+6047 

47.5 

51 

90  + 32 

20 

12 

80 

4 

.32 

.251 

.40L 

1.18L 

C 

CJ  K 

3500010000 

17398  + 6136 

51.9 

6 

91  +32 

37 

26 

67 

2 

25L 

,32L 

.40L 

1.13 

F 

1 C 

1400001210 

17399  + 6341 

57.9 

54 

93  + 32 

17 

8 

92 

5 

.25 

25L 

.401 

1.30L 

B 

D M 

1502002000 

t 

13 

17599  F5 

6 

70 

17403  + 6234 

18.7 

32 

92  + 32 

5 

3 

133 

6 
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11.52 

2.08 

1.03 
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1 

0411120210 

15 

4 

5 

2 
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86 
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47.3 
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10 

75 

4 

.60 

25L 

.40L 
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C 
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1 

1 
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4 
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22 
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2 
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10 
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it  ii  ill  i ! 1 1 Bill  I Him  i in  ip!i  ii  ivnn  mu  ii  mi  i i mini  ii  ir  mi  i i iii  i i li  mil  mini  inn  i mi  n ii  mull  i 


Right  Ascension:  17h50m39a-18h16m58s 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


17506  + 6011 
17506  + 6901 
17512  + 6003 
17514  + 6548 
17514  + 6036 
17517  + 6422 
17522  + 6309 
17527+6301 
17528  + 6625 
17532  + 6410 

17537  + 6848 
17540  + 6049 
17542  + 6405 
17548  + 6903 
17540  + 6849 
17548  + 6706 
17550  + 6520 
17551+6752 
17552  + 6913 
17552+6209 

17556  + 6937 
17560  + 6720 
17563  + 6221 
17568  + 6433 
17566  + 6956 
17569+6736 
17571+6456 
17575  + 6411 
17579  + 6118 
17582  + 6248 

17582  + 6243 
17584+6917 

17584  + 6638/ 

17585  + 6819 

17586  + 6744 

17587  + 6357 
17589  + 6408 
17591+6121 
17594+6246 
17599  + 6333 

17599  + 6843 
18001 +6638A 
18010  + 6515 
18012  + 6725 
18012  + 6835 
18015+6518 
18018  + 6244 
18021+6556 
18024  + 6255 
18026  + 6952 

18029  + 6007 
18031+6009 
18033  + 6451 
18038  + 6903 
18038  + 6041 
18041+6950 

18042  + 6347 

18043  + 6725 
18045  + 6239 
18051+6900 

18052  + 6656 

18053  + 6504 
18053  + 6711 
18055  + 6556 
18055  + 6820 
18063  + 6412 

18067  + 6224 

18068  + 6608 
18072  + 6338 

18072  + 6949 

18073  + 6353 

18078  + 6518 

18079  + 6724 

18079  + 6340 

18080  + 6604 

18087  + 6155 

18088  + 6229 
18091+6158 
18093  + 6502 
18095  + 6107 

18099  + 6342 
18101+6401 
18103  + 6848 
18103 4 6521 
18111+6138 

18116  + 6328 

18117  + 6607 
1B122  + 6535 
18131+6820 
18136  + 642 2 

18139  + 6444 
18150  + 6948 
18155  + 6844 

18159  + 6936 

18160  + 6701 
18162  + 6306 

18162  + 6528 

18163  + 6523 
18167  + 6539 
18169  + 6433 


Galactic  Uncertainty 
a 8 Coords  SMJ  SMN  0 

(*)  o 1 b o o o 


Flux  Density 


12  +im 


(Not  Color  Corrected) 
25  pm  60  jim 
(Jansky) 


100  fim 


39.7 

31  89  + 31 

4 

2: 

90 

2 .25 

.25 

31 

41 .4 

43  99  + 31 

4C 

59 

4 .43 

.25 

31 

12.5 

49  89+31 

14 

1 157 

4 .77 

.18 

4DI 

24.8 

37  96  + 31 

1 

i 

141 

9 .23 

.251 

401 

29.1 

30  89  + 31 

2S 

i 

95 

4 .25 

.251 

43 

45.3 

11  94  + 31 

1C 

155 

6 .251 

.09 

2 02 

13.5 

2 92  + 31 

26 

140 

5 .34 

.251 

40L 

42.1 

39  92  + 31 

28 

160 

3 .271 

.251 

41 

52.9 

38  96  + 31 

1C 

103 

9 .24 

25L 

40L 

15.2 

51  94  + 30 

49 

22 

79 

2 29L 

25L 

.26 

43.5 

27  99  + 30 

66 

8 

121 

5 .591 

.251 

29 

2.0 

26  90  + 30 

31 

20 

164 

4 .251 

25L 

41 

13.7 

3 94  + 30 

26 

15 

105 

5 .34 

25L 

40l 

52.3 

25  99  + 30 

11 

f 

83 

7 .46 

.10: 

401 

52.6 

50  99+30 

8 

5 

121 

8 .43 

.16 

40L 

52.7 

22  97  + 30 

80 

8 

141 

2 25L 

.25L 

40L 

1.8 

20  95  + 30 

60 

8 

172 

4 25L 

.25L 

26 

8.3 

10  98  + 30 

62 

18 

54 

2 30L 

.25L 

22 

12.2 

39  99  + 30 

43 

8 

157 

4 .26 

.25L 

40L 

12.8 

60  91+30 

28 

9 

75 

4 .25L 

25L 

.39 

38.5 

20  100  + 30 

8 

8 

115 

7 .57 

.22: 

40L 

0.2 

26  97  + 30 

14 

10 

110 

9 37L 

25L 

.37 

19.7 

10  92  + 30 

14 

8 

174 

5 .30 

.25L 

40L 

48.3 

45  94  + 30 

27 

8 

82 

2 .19 

-25L 

40L 

49.9 

23  100  + 30 

58 

8 

61 

3 .39 

.25L 

.40L 

58.2 

9 98  + 30 

44 

14 

60 

3 .20 

.25L 

40L 

6.7 

29  95  + 30 

25 

8 

118 

5 25L 

.25L 

.27 

32.6 

25  94  + 30 

13 

8 

107 

5 .29 

.25L 

40L 

54.9 

10  90  + 30 

12 

8 

168 

5 .54 

.11: 

40L 

14.5 

7 92  + 30 

16 

8 

93 

5 .71 

.16 

.40L 

16.1 

19  92  + 30 

18 

8 

81 

5 ,25L 

.25L 

78 

25.8 

6 100  + 30 

8 

8 

159 

7 25L 

.251 

.65 

26.8  5 

7 96  + 30 

5 

4 

134  2 

3 7.52 

113.48 

133.30 

35.0  C 

1 98  + 30 

91 

8 

141 

3 26L 

.25L 

.40L 

40.8 

8 98  + 30 

16 

8 

133 

6 37L 

25L 

31 

45.8  3 

0 93  + 30 

15 

10 

161 

6 .71 

.16 

40L 

56.3  3 

7 94  + 30 

87 

8 

142 

3 .18 

.25L 

40L 

8.3  3 

7 90  + 30 

33 

13 

90 

4 .25L 

.25L 

.40 

25.5  5 

3 92  + 30 

25 

14 

83 

5 25L 

.25L 

51 

56.0 

3 93  + 30 

15 

8 

89 

6 .62 

.25L 

.40L 

58.7  5 

6 99  + 30 

6 

3 

180 

7 1.08 

.36 

.40L 

11.7  4 

2 96  + 30 

9 

6 

89  1 

D .14 

.71 

2 04 

0.8  3 

3 95  + 30 

107 

34 

56 

2 .251 

.25L 

40L 

12.9  4 

4 97  + 30 

32 

8 

72 

B 42L 

.25L 

46 

16.6 

7 99  + 30 

8 

8 

82 

3 .59 

.09 

40L 

30.0  5 

7 95  + 30 

78 

39 

63 

2 42L 

.25L 

40L 

50.7  4 

1 92+29 

43 

27 

73 

2 .75L 

,25L 

27 

10.5  3 

6 96  + 30 

44 

22 

56 

2 27L 

.14 

41 L 

27.9  5 

6 92  + 29 

66 

37 

63 

71L 

63L 

40  L 

40.4  5 

0 100  + 30 

59 

8 

89 

38L 

25L 

.30 

56.1  3! 

9 89  + 29 

13 

8 

100  f 

> .55 

.251 

.40L 

11.5  51 

B 89  + 29 

38 

8 

161  i 

1 .45 

.251 

40L 

22.0  3! 

5 94  + 29 

10 

8 

7 11 

1 .48 

.10: 

,40L 

51.3  3 

7 99  + 29 

39 

18 

102  ; 

l 63L 

54L 

.62L 

53.5  1! 

9 90  + 29 

27 

8 

170  : 

) .71 

.20 

.40L 

9.8  41 

9 100  + 29 

36 

8 

142  i 

> .25L 

.251 

.52 

15.7  2< 

4 93  + 29 

10 

8 

90  1 

r .84 

.19: 

,40L 

23.7  11 

2 97  + 29 

8 

8 

121  11 

1 .39 

.11: 

40L 

33.6  ' 

1 92  + 29 

12 

5 

77  e 

> 21.80 

8.31 

1.42 

9.3  3: 

7 99  + 29 

13 

8 

25  e 

> .29 

25L 

.40L 

16.6  3; 

2 97  + 29 

8 

6 

131  IS 

I .41 

.07: 

40L 

20.5  11 

7 95  + 29 

75 

10 

58  2 

t .16 

.25L 

.40L 

21.3  5i 

> 97+29 

58 

8 

150  3 

1 .291 

.25L 

43L 

31.1  4f 

5 96  + 29 

5 

3 

63  18 

1 1.40 

.42 

.401 

34.1  1 

1 98  + 29 

27 

8 

59  5 

.251 

.251 

.30 

23.9  41 

> 94  + 29 

12 

8 

118  5 

.68 

.09: 

40L 

44.1  33 

I 92  + 29 

27 

8 

69  4 

.30 

.25L 

.401 

50.6  U 

1 96  + 29 

5 

3 

57  16 

1.26 

.46 

.401 

16.3  4S 

) 93  + 29 

14 

3 

142  5 

1.45 

.34 

40L 

16.9  3 

\ 100  + 29 

17 

8 

2 3 

25L 

.13 

.23: 

18.5  3£ 

1 93  + 29 

20 

10 

177  4 

.47 

.25L 

,40L 

49.7  5£ 

1 95  + 29 

6 

3 

142  14 

1.59 

.58 

-40L 

55.1  31 

97  + 29 

12 

8 

53  9 

24 

.25L 

.40L 

57. B 11 

93  + 29 

45 

15 

64  4 

27L 

.25L 

.39 

1.7  34 

96  + 29 

8 

6 

48  15 

.45 

25L 

40L 

46.1  50 

i 91+29 

68 

26 

68  2 

.21 

25L 

40L 

48.7  23 

1 92  + 29 

51 

22 

65  2 

30L 

25L 

.30 

7.1  44 

91+29 

20 

9 

65  4 

.91 

.16 

40L 

19.2  46 

l 95  + 29 

28 

17 

43  2 

39L 

25L 

25 

33.6  34 

90  + 28 

78 

42 

76  2 

1.241 

,25L 

4DL 

57.1  31 

93  + 29 

22 

11 

57  5 

.55 

.25L 

.40L 

7.9  21 

94  + 29 

25 

17 

59  3 

.251 

.25L 

.37 

21.0  32 

99  + 29 

15 

9 

67  4 

.59 

.12 

.40L 

22.8  58 

95  + 29 

8 

8 

169  11 

.33 

.25L 

40L 

10.8  27 

91+28 

17 

9 

166  5 

.57 

.12: 

40L 

36.9  59 

93  + 28 

61 

19 

63  2 

61L 

53L 

.31 

46.3  16 

96  + 29 

141 

8 ' 

130  9 

.30 

25L 

40L 

14.8  21 

95  + 29 

18 

8 ' 

106  7 

22 

.25L 

.40L 

10.1  53 

98+29 

9 

4 

91  6 

.25 

.89 

6.53 

38.7  49 

94  + 28 

14 

3 

43  5 

1.19 

.27 

.40L 

59.9  2 

94  f 28 

16 

4 

43  5 

.52 

.07: 

.40L 

0.1  55 

100  + 29 

29 

24 

72  2 

25L 

.25L 

.40L 

35.1  13 

99  + 28 

10 

3 

53  5 

1.63 

.33 

40L 

58.2  5 

100  + 28 

20 

8 

98  5 

33L 

25L 

.46 

5.4  43 

97  + 28 

12 

8 

71  10 

.47 

.271 

40L 

12.2  36 

93  + 28 

33 

21 

73  4 

25L 

25L 

.49 

14.5  35 

95  + 28 

11 

8 1 

49  8 

64 

.10: 

40L 

23.1  49 

95  + 28 

10 

8 1 

35  6 

25L 

25L 

.67 

47.5  55 

95  + 28 

14 

8 

10  8 

.251 

25L 

1.08 

58.2  3 

94  + 28 

31 

8 

49  3 

25L 

-25L 

.38 

1.39L 
1.00L 
1.00L  I 
1.00L 
1.47 

3.06 
1.00L 

.92: 

1.00L 

1.00L 

.62: 

1.43 

1.00L 

1.00L 

1.05L 

.47 

.65 

2.15L 

I.OOL 

.72: 

1.00L 

.50: 

1.00L 

1.60L 

1.00L 

1.07L 

1.06 
1.00L 
1.00L 
1.00L 


1.56 

1.32 

62.68 


Declination:  + 60°- +70° 


Flags 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


1 

CE 

CEMD 
1 CB 

DBE 

3 F A A 

1 

CC 

BE  1 

; bc 

C 

CL 

J DF 

BF 

DG 

CC 

; J CC 

D 

BCFD 
BE  L 

F 

BDFF 

F 

A 

CD 

I CB 

C 

KEE 

BD 

BM  M 
• 1 BE 

CF 


CC 


CF 

BD 


BD 
BC 
A AAA 


.82 

D 

MGB 

1.23L 

B 

L BM 

I.OOL 

BD 

AD 

1.24L 

C 

E 

.94 

CC 

J CA 

.80: 

DD 

J ECC 

1.00L 

B 

BD  M 

I.OOL 

BB 

ABCG 

2.17 

CBB  B 

DAA  A 

.71 

C 

DD 

1.01 

BB 

HGBB 

I.OOL 

BD 

AB  H 

.74 

F 

G 

1.97L 

D 

FC 

1.36L 

F 

GJ  H 

.72 

F 

C 

I.OOL 

C 

FC 

I.OOL 

B 

BG 

1.16L 

D 

CF 

I.OOL 

BD 

BDGM 

.96 

C 

KE 

1.00L 

BD 

BC 

1.56 

CB 

HAB 

I.OOL 

BC 

ACI 

1 .21 L 

BF 

BFFH 

.64: 

B B BC 

A A AB 

5.09L 

C 

Dl  1 

I.OOL 

BD 

BCFE 

1.16L 

C 

E 

.43 

D 

E GE 

I.OOL 

BB 

AAJ  E 

1.12 

CB 

1 KCB 

I.OOL 

BD 

ACM 

1.00L 

E 

BG  M 

1.00L  , 

AB 

AAJ  1 

1.00L  i 

BC 

AB  F 

5.63L 

CD 

CF  J 

I.OOL  l 

C 1 

BHMF 

I.OOL  - 

AALI 

1.08L  1 

B ( 

CF 

.94: 

BC 

HDC 

I.OOL  i 

\ 

4CHH 

1.13L  < 

: i 

p 

1.24L 

C 

FG 

1.20L  ( 

:d  / 

*BLM 

1.29L 

F 

DJ 

.69 

C 

CE 

I.OOL  E 

3 E 

3 E 

.76 

CD 

GDB 

I.OOL  E 

3 F f 

3 B 

1.04L  / 

V ( 

:dhk 

I.OOL  E 

3D  E 

3GE 

3.27L 

C 

KEF 

I.OOL  E 

3 / 

VM 

1.12L  E 

3 C 

3KFH 

12.57  E 

3BBB  C 

)AAA 

I.OOL  E 

1C  / 

\B  F 

1.05L  E 

) E E 

3GK 

.87 

E h 

AH  D 

I.OOL  E 

1C  7 

kBCH 

1.76L 

B h 

11  BD 

I.OOL  E 

t E 

1 GMG 

1.36 

CD 

FDB 

MIL  E 

ID  A 

tEGE 

.96 

BD 

J BB 

2.33 

BB 

E A A 

1.04 

FC  E 

: cb 

KBC 

DJ 

ACL 


ADF 
N CD 
CHMM 
EH 
B I El 
F 

F CB 
DLM 
BF 
BDJ 

CBB 
M AB 
A AAA 


3600000100 

3601000000 

5602010000 

3502020100 

2500001100 

1240100000 

0500000000 

0301000000 

1602000000 

1400001000 

2500000000 

4501000000 

2401120000 

3601010000 

2500100000 

4601010000 

3500010100 

2401120900 

2601010000 

0501000200 

3601011000 

2504000000 

1400011000 

1400001000 

1500001000 

2401010000 

1401110000 

1400000000 

1500010000 

1401112000 

1482112310 
7581000310 
91 F9004200 
3501100300 
2401000100 
1502010000 
1400001000 
0501000200 
1401000200 
0400010000 

2502113100 

9529000000 

2400100130 

4502100410 

1502021100 

2400000140 

1400000000 

0500001000 

2402000000 

5501000000 

0500120000 

0400120000 

2400111000 

9501000080 

0401010000 

6401001100 

0500000000 

2510140000 

3500000000 

8401021108 

3503121300 

2400010000 

3501003100 

1501003000 

2501001200 

0400000000 

2500010000 

1504104000 

0500000000 

3301000008 

0502010000 

1411102000 

2501010000 

0501100000 

1501122000 

0401110000 

0400000000 

0401110000 

1300000000 

1501000000 

0401010000 

0400000000 

0601010000 

1402020000 

2401010000 

0401000100 

1401010000 

0303000000 

0203013000 

0400002000 

1400001000 

9501000120 

0500101000 

9500001008 

3500110000 

0400000110 

0400311200 

0301311300 

0300110100 

1401000100 


•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Associations 


C 

A 

0 T 


Name  Type 


Sep 

O Mag 


*4 

17506  + 6901 

1* 

12 

1 

17661 

7 

83 

U11028 

3C 

156 

1C 

17667  KO 

2 

85 

11 

ZG  1753  + 64 

23 

153 

U11051 

37 

143 

1C 

17683 

8 

90 

13 

1 7689  K5 

7 

81 

13 

17694  KO 

6 

70 

13 

17698 

6 

85 

13 

1 7700  KO 

4 

78 

*41 

17568  + 6956 

5 

1 

9 

Ul 1 077 

30 

143 

13 

17706 

3 

75 

12 

ZG  1758  + 62 

51 

156 

12 

ZG  1750  + 69 

26 

153 

3 

RAFGL  5429 

42 

70 

13 

17715  K5 

2 

75 

13 

17717  F2 

9 

75 

9 

U 1 1 092 

41 

140 

12 

ZG  1759  + 62 

75 

156 

13 

1 7724  K2 

6 

70 

*41 

17598  + 6844 

29 

3 

10 

M+  11  -22  — 018 

89 

10 

M+  11  -22-022 

26 

9 

Ul 1099 

51 

150 

13 

17728  K5 

4 

76 

10 

M + 10-26-001 

73 

*41 

18028  + 6952 

40 

4 

13 

17737  K5 

2 

77 

13 

17744 

3 

90 

*12 

ZG  1804  + 69 

23 

155 

13 

17748  K5 

5 

70 

3 

RAFGL  2068 

28 

11 

13 

17755 

10 

93 

13 

17756  F5 

16 

68 

13 

17759  KO 

13 

72 

1 

W DRA 

6 

4 

12 

ZG  1805  + 68 

65 

156 

13 

1 7768  KO 

8 

67 

2 

DO  36080 

41 

103 

1 

X DRA 

7 

4 

13 

17775  MA 

5 

87 

f 9 

Ul 1130 

26 

143 

13 

17777  K5 

7 

75 

13 

17779  KO 

7 

72 

12 

ZG  1807  + 63 

55 

155 

13 

17787 

7 

87 

13 

17791 

5 

80 

12 

ZG  1009  + 61 

38 

153 

12 

ZG  1810  + 64 

46 

151 

13 

17799 

4 

83 

13 

17801  KO 

6 

77 

13 

17813  KO 

4 

71 

13 

17814 

3 

82 

9 1 

Ul  1 1 75 

53 

136 

13 

1 7820  F5 

3 

50 

13 

17831  K2 

6 

72 

13 

17837  KO 

4 

60 

13 

1 7840  K5 

_ 

11 

78 

105 


Right  Ascension:  18h18m44s-18h48mQ6 

Position  (1950) 


Declination:  +60°-  + 70° 


Name 

ex  6 

h m ° ' 1 

a 8 

[s>  O 

18187  + 6304  4 

4.8  3 

18188 + 6B19  4 

9.1  30 

18197+6339  4 

4.1  5 

18197  + 6724  4 

7.6  42 

18198  + 6515  5 

1.2  20 

18200  + 6410 

4.0  47 

18203  + 6013  1 

90  21 

18203+6210  2 

!2.6  10 

18207  + 6723  4 

■3.2  45 

18208  + 6223  5 

(2.0  26 

18213+6648  2 

!3.1  30 

18216+6419  3 

16.3  42 

18216+6418  3 

19.1  50 

18220  + 6635 

4.7  36 

18224  + 6948  5 

>8  2 36 

18227  + 6043  4 

i5  1 51 

18229  + 6044  £ 

>5  7 45 

18230  + 6418 

2.9  56 

18231+6210  1 

10.4  48 

18233  + 6205 

>1.6  4 

18234  + 6610 

>6.7  41 

18245  + 6513 

J3.6  20 

18247  + 6102 

13.2  16 

18247+6954 

16.8  28 

16249  + 6448 

57,8  28 

18252  + 6315 

15.6  55 

18255  + 6128 

30.2  31 

18258  + 6531 

51.4  56 

18264  + 6819 

29.0  41 

18266  + 6438 

36.9  18 

18271+6851 

10.1  13 

18277  + 6621 

45.9  16 

18278  + 6640 

48.4  25 

18285  + 6040 

34.4  5 

18286+6309 

39.8  51 

16289+6026 

59.5  31 

18290  + 6626 

1.2  11 

18295  + 6135 

33.0  43 

18297  + 6316 

43.8  7 

18307  + 6153 

44.6  27 

18307  + 6747 

44.8  31 

18308  + 6756 

49.6  57 

16314  + 6916 

26.7  20 

18316  + 6914 

41.7  17 

18324  + 6744 

26.8  17 

18330  + 6832 

5.2  9 

18331+6655 

11.7  1 

18332  + 6952 

16.7  14 

1B335  + 6705 

35.3  3 

18339  + 6604 

56.5  57 

18344  + 6341 

18345  + 6838 

18348  + 6343 

18349  + 6012 
18354  + 6512 
18359+6909 
18360  + 6526 
18361 4 6628 
18361+6935 
18364  + 6044 

18366  + 6122 
18374+6639 
18380  + 6329 

18387  + 6106 

18388  + 6401 
18395  + 6258 

18404  + 6338 

18405  + 6242 
18405  + 6330 
18407  + 6129 

18408^6234 
16408  + 6348 
18411+6129 

18413  + 6647 

18414  + 6254 
18416  + 6811 
18417+6446 
1B423+6225 
1 8425  + 6036 

18432  + 6417 

18433  + 6826 

18434  +6649 
18437  + 6059 
1B436  + 6017 
18439  + 6119 
18441+6024 
18443+6445 
18445+6428 
18449  + 6841 
18452  + 6036 

18456  + 6843 
18456  + 6636 
18459  + 6320 
18463  + 6312 
18465  + 6550 
18474  + 6435 
1B475  + 6213 
18477  + 6159 
18479  + 6148 
18481  +6136 


Galactic 
Coords 
1 b 


Uncertainty 
SMJ SMN  9 

n o o 


27.3 
34.9 

49.4 
55. 
27. 
59. 

4. 

7.7 

11.: 

25. 

38 

27 

3. 

[46. 

51 

31.4 
25.! 
31 

35. 

42. 

50. 

52. 

8. 

23. 

[28, 

36. 

43. 
19. 
35. 


21 

26. 

42. 

51 

[57. 

11 
19. 
30. 
56.0 ! 
17. 

39. 

40. 
59. 
19. 
32. 
27. 
30 
45. 


93  + 26 

19 

98  + 28 

60  4 

93  + 28 

40  1 

97  + 28 

5 

95  + 28 

34  1 

94  + 28 

34 

89  + 27 

32 

92  + 27 

14 

97  + 28 

18  1 

92  + 27 

24 

97  + 28 

62  2 

94  + 27 

37  2 

94  + 27 

18 

97  + 28 

17 

100  + 28 

8 

90  + 27 

45  1 

90  + 27 

38  2 

94  + 27 

15 

92  + 27 

21 

92  + 27 

49  1 

96  + 27 

7 

95  + 27 

11 

90  + 27 

72  2 

100  + 2B 

66  3 

95+27 

12 

93  + 27 

46 

91+27 

17 

95  + 27 

6 

99  + 27 

9 

94  + 27 

12 

99  + 27 

40 

96  + 27 

12 

97  + 27 

15 

90  + 26 

64 

93  + 26 

30 

90  + 26 

58 

96+27 

93 

91  +26 

22 

93  + 26 

37 

91+26 

39 

98  + 27 

19 

98  + 27 

6 

100  + 27 

55 

100  + 27 

26 

98  + 27 

5 

99  + 27 

16 

97  + 27 

13 

100  + 27 

58 

97+27 

12 

96  + 26 

34 

4 94  + 26 

29 

3 99  + 27 

9 

4 94  + 26 

39 

4 90  + 25 

26 

5 95  + 26 

B 

3 100+27 

9 

4 95  + 26 

29 

5 97  + 26 

99 

6 100  + 27 

39 

7 90  + 25 

28 

0 91+25 

66 

3 97  + 26 

8 

6 93  + 26 

17 

3 91  + 25 

43 

5 94  + 26 

9 

2 93  + 25 

41 

5 94  + 25 

51 

7 93  + 25 

12 

6 93  + 25 

25 

4 91+25 

50 

.1  92  + 25 

11 

8 94+25 

43 

15  91+25 

16 

12  97  + 26 

42 

17  93  + 25 

14 

>5  99  + 26 

12 

>3  95  + 25 

62 

>0  92  + 25 

31 

4 90  + 24 

6 

33  94  + 25 

25 

6 99+26 

6 

15  97+26 

51 

37  91  +24 

14 

43  90  + 24 

7 

47  91  +24 

60 

14  90  + 24 

21 

22  95  + 25 

15 

38  95  + 25 

74 

31  99  + 26 

62 

23  90  + 24 

19  [ 

30  99  + 26 

27 

56  97  + 25 

68 

5 93  + 25 

14 

34  93  + 25 

18 

39  96  + 25 

6 

41  95  + 25 

42 

19  92  + 24 

51 

5 92  + 24 

13 

59  92  + 24 

43 

11  92  + 24 

36 

1 

13 

52 

29 

29 

45 

62 

60 

105 

60 

21 

56 

43 
49 

177 

61 

61 

44 

59 

60 

39 

38 

51 

124 

6 

48 

57 
56 

111 

6 

81 

42 

135 

62 

49 
55 
10 
42 

50 
41 

149 

12B 

141 

154 

92 
75 
44 
88 

139 

1 

47 
8 

48 
52 
75 
33 
40 
55 

93 
50 

62 

114 

14 

42 

147 

57 

25 

47 

48 
45 


Flux  Density 


12  jim 


(Not  Color  Corrected) 
25  jim  6( 
(Jansky) 


41 
27 

48 
10 

180 

52 

141 

49 
19 

42 

135 

162 

3 

58 
138 

48 
121 

49 
67 

50 

91 

37 

21 

18 

25 

35 

59 
5 

14 

17 


68 

66L 

30L 

4.21 

251 

.27 

.49 

1.02 

.21 

.79 

42L 

1.12L 

.19: 

25L 

1.51 

25L 

-28L 

1.50 

1.07 

.24 

1.02 

.99 

.35L 

25L 

.87 

1.14L 

.69 

7.47 

.40 

1.12 

25L 
.43 
.251 
64  L 
25L 
.28L 
25L 
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18.8 

5 

94  + 23 

14 

8 

31 

7 

.36 

.25L 

40L 

1.00L 

C 

CDI 

1501040000 

1 

19013  + 6003 

23.2 

14 

90  + 22 

7 

4 

17 

6 

2.79 

.73 

40L 

1.00L 

AB 

A AK 

3 

1401011000 

2 

13 

18121  K5 

2 

68 

19016  + 6257 

36.6 

10 

93  + 23 

29 

8 

55 

4 

.35 

.25L 

.40L 

1.00L 

B 

CK 

2501020000 

1 

19017  + 6327 

44.4 

34 

94  + 23 

12 

8 

27 

7 

.97 

.30 

.401 

1.00L 

AB 

AB  H 

2 

3501010000 

19019  + 6237 

58.4 

38 

93  + 23 

20 

8 

34 

4 

.65 

33L 

40L 

1.20L 

B 

BCGI 

5501000000 

19021  +6124 

8.3 

32 

92  + 22 

11 

3 

19 

7 

1.52 

.38 

.40L 

1.09L 

BB 

ABF 

5 

1501013000 

2 

1 

13 

18124 

4 

88 

19022  + 6301 

13.2 

60 

94  + 23 

9 

3 

49 

6 

5.11 

2.05 

.40 

1.00L 

ABB 

A ABM 

8 

2510110100 

1 

2 

4 

TMSS  +60262 

24 

27 

19029  + 6201 

55.4 

7 

93  + 22 

19 

17 

128 

3 

.20 

25L 

40L 

1.27L 

C 

D 

7500030000 

1 

13 

18133  G5 

4 

70 

19030  + 6542 

0.8 

2 

96  + 23 

28 

17 

34 

3 

.25L 

25L 

40L 

1.63 

C 

MMGC 

4580000220 

4 

19032  + 6909 

12.8 

22 

100  + 24 

42 

37 

179 

2 

.25L 

,62L 

40L 

1.01 

D 

F 

3502120120 

1 

19032  + 6530 

15.0 

31 

96  + 23 

15 

8 

9 

3 

.46 

.25L 

40L 

1.12L 

B 

B GC 

4601240100 

1 

1 

1 

13 

18137  KO 

9 

70 

19033  + 6913 

20.6 

40 

100  + 24 

11 

10 

26 

2 

.44 

.25L 

40L 

1.93L 

B 

BGLG 

4503120220 

1 

13 

18138 

7 

82 

19037  + 6158 

43.2 

36 

93  + 22 

77 

27 

49 

3 

.251 

.411 

40L 

1.11 

D 

1 D 

4500110030 

8 

19037  + 6531 

45.8 

2 

96  + 23 

17 

8 

23 

4 

.63 

.19: 

-40L 

1.00L 

CD 

BBKL 

0 

1500240100 

1 

19040  + 6507 

0.5 

51 

96+23 

31 

8 

10 

4 

.30 

.251 

40L 

1.09L 

B 

C 

2601100000 

1 

13 

18143  K0 

11 

76 

19048  + 6510 

50.9 

30 

96  + 23 

24 

8 

99 

4 

.61 

25L 

.40L 

1.02L 

B 

AE 

2500000000 

19050  + 6145 

5.7 

16 

92  + 22 

10 

8 

12 

6 

.74 

.16: 

.40L 

1.00L 

BC 

AC  F 

4 

2501011000 

19052  + 6001 

13.6 

15 

91+22 

14 

5 

53 

6 

.48 

.25L 

.40L 

1.21  L 

B 

BLN 

4500000000 

1 

13 

18148  KO 

3 

72 

1 9062  + 6526 

14.7 

4 

96  + 23 

26 

16 

23 

4 

.251 

.25  L 

.23: 

1.44 

CB 

J GB 

1501000300 

4 

19064  + 6324 

27.9 

51 

94+22 

80 

40 

38 

2 

.34L 

,25L 

.40L 

.94 

D 

J C 

6500000010 

19077  + 6006 

46.8 

10 

91+21 

60 

8 

39 

3 

25L 

.25L 

,40L 

1.24 

E 

DMC 

5501000030 

8 

19078  + 6328 

51.3 

42 

94  + 22 

36 

23 

160 

3 

.25  L 

.25L 

40L 

1.35 

C 

EB 

5500000140 

8 

19079  + 6616 

57.9 

51 

97  + 23 

21 

21 

93 

2 

.20 

.25L 

40L 

1.00L 

D 

C N 

1600010000 

19091  +6702 

11.0 

11 

98  + 23 

36 

8 

2 

3 

.24 

25L 

.40L 

1.00L 

C 

FG  K 

3600010000 

1 

13 

18181  K0 

11 

72 

19092  + 6153 

12.7 

39 

93  + 22 

8 

4 

28 

6 

1.47 

.41 

.40L 

1.00L 

BB 

AA 

4 

4501002000 

1 

13 

18182  K5 

4 

75 

19094+6002 

24.8 

5 

91+21 

85 

33 

40 

2 

30L 

.25L 

.4 1 L 

.95 

C 

FC 

8501000000 

1 

10 

M+ 10-27  008 

0 

19095+6438 

32.2 

0 

96  + 22 

80 

25 

17 

2 

1.22L 

1.20L 

40L 

1.62 

F 

J F C 

4500000000 

19096  + 6059 

41.4 

52 

92  + 21 

41 

26 

63 

2 

,25L 

.25L 

.40L 

.83 

D 

G 

1401000000 

19098  + 6601 

51.9 

5 

97  + 23 

9 

5 

7 

3 

41.60 

25.23 

4.41 

2.12 

BBCC 

AAAC 

2 

1501000000 

22 

4 

13 

18194  MB 

2 

80 

19098  + 6900 

52.0 

36 

100  + 24 

10 

9 

148 

4 

.65 

25L 

40L 

1.33L 

B 

BF  H 

3410010000 

2 

*13 

18193  K5 

2 

75 

19099  + 6711 

58.7 

38 

98  + 23 

15 

5 

179 

3 

25.92 

10.14 

1.67 

.84: 

BB  B D 

AAAC 

0 

3602000000 

15 

5 

1 

U DRA 

2 

4 

19100  + 6010 

1.6 

18 

91+21 

36 

15 

49 

3 

.25L 

.25L 

.33 

1 .31 L 

C 

L BD 

8500000000 

19103  + 6938 

22.2 

8 

101+24 

14 

8 

21 

3 

.25L 

25L 

1.00 

2.39 

CB 

HGAB 

5400000000 

19109  + 6545 

55.5 

37 

97  + 23 

36 

10 

100 

2 

.73 

,27L 

76L 

1.00L 

C 

BCF 

1000001000 

19112  + 6655 

12.4 

44 

98  + 23 

72 

11 

173 

2 

.25 

.25L 

.40L 

1.45L 

D 

B 

3602100010 

1 

13 

18205  K0 

8 

80 

19119  + 6659 

54.4 

19 

98  + 23 

85 

10 

169 

2 

,33L 

60L 

40L 

.72 

D 

E 

3600100010 

19121+6211 

10.5 

3 

93  + 21 

23 

5 

53 

6 

.50 

.2BL 

40L 

1.42L 

B 

BC 

4500011000 

1 

1 

AD  DRA 

6 

4 

19123  + 6105 

22.6 

18 

92  + 21 

55 

31 

33 

2 

58L 

67L 

40L 

1.27 

D 

E 

3300001150 

8 

19125  + 6734 

33.8 

27 

99  + 23 

8 

5 

11 

5 

21.21 

5.19 

.83 

1.00L 

ABC 

AAB 

1 

0601200100 

18 

3 

13 

18222  K0 

3 

31 

19126  + 6730 

41.4 

0 

99  + 23 

8 

3 

139 

5 

.99 

.23 

.40L 

1.00L 

BD 

AC 

1 

4602300100 

1 

13 

18224  MA 

4 

66 

19129  + 6843 

57.6 

13 

100  + 23 

71 

8 

179 

3 

.24 

,25L 

.40L 

1.46L 

C 

B 

0500000000 

1 

2 

DO  37044 

66 

101 

19130  + 6005 

4.9 

42 

91+21 

12 

6 

54 

7 

25L 

.25L 

.78 

1.13 

BC 

K 1 AB 

5500000000 

19133  + 6056 

20.2 

57 

92  + 21 

95 

46 

62 

2 

25L 

.25L 

.40L 

.70 

D 

F 

5501000000 

19136  + 6557 

40.3 

22 

97  + 22 

12 

8 

9 

3 

.54 

.25L 

.40L 

1.00L 

D 

CHMF 

1601020000 

1 

13 

18231 

6 

85 

19136  + 6727 

40.3 

8 

99  + 23 

9 

6 

16 

5 

21.35 

9.16 

1.68 

1.09:  , 

ABBB  . 

A A AD 

0 

3512001000 

15 

3 

3 

RAFGL  2356 

38 

15 

19137  + 6909 

46.5 

55 

100  + 23 

11 

8 

165 

4 

.66 

.251 

.40L 

1.02L 

B 

A B KM 

5501000000 

1 

2 

DO  37061 

35 

85 

19138  + 6936 

48.7 

8 

101+23 

27 

23 

162 

2 

.25L 

25L 

.40L 

2.17 

C 

Ml  E 

5403000220 

8 

19139  + 6648 

54.8 

35 

98  + 23 

27 

9 

178 

3 

.45 

.11: 

40L 

1.05L 

BE 

AE 

0 

3500001000 

1 

2 

DO  37056 

45 

98 

19141+6501 

10.0 

50 

96  + 22 

36 

16 

12 

3 

.48L 

.25L 

.401 

1.70 

C 

E EB 

9081100100 

19143+6505 

18.0 

44 

96  + 22 

33 

22 

14 

2 

.25  L 

79L 

.40L 

1.71 

D 

Ml  C 

9001100000 

•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 


107 


Right  Ascension:  19h14"132s-19h41m08’ 


Declination:  +60° — (-70° 


Position  (1950) 


Name 


h m 


19145  + 6200 
19145+6528 
19147+6321 
19148  + 6450 
19149+  6038 
19149+6128 
19154  + 6019 
19156+6100 
19166  + 6858 
19168  + 6511 

19169+6031 
19170  + 6114 
19171+6623 
19176+6705 
19182+6349 

19184  + 6510 

19185  + 6152 
19185  + 6724 
19191+6114 
19193  + 6418 

19195  + 6652 
19198  + 6738 
19204  + 6537 
19208  + 6102 
19212  + 6242 
19215  + 6426 
19215  + 6003 

19217  + 6856 

19218  + 6358 

19219  + 6352 

19222  + 6121 
19224+6928 
19225+6230 
19228  + 6020 
19234  + 6014 

19234  + 6106 

19235  + 6413 

19237  + 6854 

19238  + 6533 
19244+6719 

19250  + 6102 
19258  + 6227 
19263  + 6219 
19266  + 6620 
19269  + 6149 

19269  + 6512 

19270  + 6737 
19271+6712 
19272+6254 
19273+6545 

19286  + 6112 

19287  + 6731 
19287  + 6033 
19287  + 6442 
19293  + 6747 
19307  + 6838 
19309  + 6410 
19309  + 6831 

19313  + 6925 

19314  + 6150 

19314  + 6301 
19316+6735 
19320  + 6332 
19320  + 6539 
19323  + 6415 
19323  + 6002 

19325  + 6933 

19326  + 6425 
19328  + 6802 
19331  +6230 

19337  + 6112 

19342  + 6319 

19343  + 6428 
19345  + 6232 
19349  + 6154 

19355  + 6504 

19356  + 6941 

19359  + 6041 

19360  + 6503 
19361+6940 

19372  + 6704 

19373  + 6657 
19376  + 6901 
19378  + 6620 

19381  +6322 

19382  + 6926 
19388  + 6853 
19391  +6832 
19394+6057 
19394  + 6435 

19397  + 6117 

19398  t 6747 
19400  + 6508 

19403  + 6649 

19404  + 6006 
19406  + 6258 
19406  + 6845 
19408  + 6738 
19408  +6850 
19411+6948 


a 

(s) 

5 

n 

Galactic 
Coords 
1 b 

Uncertainty 
SMJ  SMN  e 

n o o 

H 

C 

O 

N 

<1 

12  jim 

32.3 

15 

93  + 21 

57 

14 

50 

2 

.25L 

32.3 

8 

97  + 22 

30 

9 

12 

3 

.76 

42.7 

46 

94  + 22 

26 

19 

47 

3 

25L 

52.3 

15 

96  + 22 

75 

22 

14 

3 

25L 

55.0 

23 

92  + 21 

14 

5 

24 

5 

25L 

56.6 

34 

92  + 21 

21 

7 

52 

5 

.29 

28.6 

53 

91+20 

23 

10 

25 

5 

25L 

38.5 

21 

92  + 21 

11 

5 

51 

7 

25L 

37.5 

31 

100  + 23 

15 

6 

159 

4 

.29 

50.0 

1 

96  + 22 

66 

27 

9 

2 

25L 

57.3 

7 

92  + 20 

19 

8 

46 

5 

.39 

5.2 

55 

92  + 21 

8 

3 

50 

7 

1.08 

11.3 

49 

98  + 22 

13 

3 

31 

4 

1.04 

37.4 

44 

98  + 22 

16 

14 

109 

3 

.26 

15.8 

43 

95  + 21 

54 

3 

157 

3 

1,57 

29.9 

17 

96  + 22 

31 

11 

14 

3 

.28 

30.8 

38 

93  + 21 

41 

31 

44 

3 

25L 

33.2 

57 

99  + 22 

80 

36 

6 

2 

.27L 

7.1 

30 

92  + 20 

37 

9 

58 

3 

.26 

20  5 

10 

96  + 21 

32 

8 

133 

4 

25L 

33.3 

46 

98  + 22 

11 

3 

1 

4 

2.30 

48.3 

15 

99  + 22 

21 

19 

167 

2 

.25 

25.0 

6 

97  + 22 

22 

8 

134 

3 

.58 

50.8 

53 

92  + 20 

12 

3 

44 

6 

.26 

15.9 

20 

94  + 21 

11 

8 

157 

4 

.36 

32.8 

43 

96  + 21 

24 

8 

150 

4 

.67 

33.3 

26 

91+20 

22 

4 

53 

6 

.38 

45.2 

55 

100  + 23 

37 

10 

172 

2 

.23 

53.3 

52 

95  + 21 

51 

32 

23 

2 

.25L 

58.8 

6 

95  + 21 

63 

30 

19 

2 

.25L 

16.6 

46 

93  + 20 

26 

10 

51 

4 

.25L 

25.2 

54 

101+23 

78 

8 

4 

4 

.25 

30.8 

33 

94  + 20 

9 

8 

19 

3 

.87 

49.6 

9 

92  + 20 

55 

28 

38 

2 

68  L 

25.0 

55 

92  + 19 

18 

8 

25 

5 

.34 

28.2 

23 

92  + 20 

14 

0 

148 

4 

29 

32.8 

57 

96  + 21 

34 

21 

27 

2 

,43L 

42.9 

55 

100  + 22 

8 

5 

5 

4 

6.09 

49.5 

13 

97  + 21 

13 

6 

22 

3 

10.05 

26.0 

1 

99  + 22 

31 

24 

1 

2 

82L 

4.7 

43 

93  + 20 

36 

31 

67 

2 

25L 

52.7 

22 

94  + 20 

25 

3 

149 

3 

2 55 

20.6 

29 

94  + 20 

15 

3 

36 

3 

1.30 

36.2 

51 

98  + 21 

35 

29 

101 

2 

.35  L 

55.8 

18 

93  + 20 

27 

15 

22 

3 

.25L 

57.0 

19 

97  + 21 

45 

13 

6 

2 

,25L 

1.9 

55 

99  + 22 

12 

11 

104 

4 

25L 

10.8 

55 

99  + 22 

65 

33 

8 

2 

.45L 

15.2 

19 

94  + 20 

13 

9 

58 

3 

52 

20.5 

2 

97  + 21 

84 

19 

10 

2 

25L 

41.7 

25 

93+19 

27 

8 

51 

3 

.33 

43.7 

15 

99  + 22 

13 

8 

4 

3 

.28 

43.8 

53 

92+19 

31 

8 

148 

6 

.47 

44.3 

50 

96  + 21 

17 

8 

147 

4 

.51 

19.9 

29 

99  + 22 

12 

10 

172 

3 

.51 

46.6 

19 

100  + 22 

10 

8 

1 12 

4 

.63 

54.4 

47 

96+20 

33 

8 

22 

3 

.40 

54.8 

30 

100  + 22 

21 

8 

93 

4 

.40 

20.3 

1 

101  +22 

18 

8 

32 

4 

.30 

26.8 

59 

94+19 

10 

9 

51 

3 

.88 

27.7 

6 

95  + 20 

9 

4 

50 

4 

4.82 

38.4 

32 

99  + 21 

17 

13 

160 

3 

.38 

1.3 

30 

95+20 

18 

8 

49 

4 

.47 

5.3 

49 

97+21 

; 76 

41 

12 

2 

25L 

19.3 

57 

96  + 20 

! 33 

26 

32 

3 

.25L 

23.2 

55 

92+18 

8 

3 

47 

4 

4.16 

31.6 

33 

101+22 

8 

3 

7 

4 

3.31 

38.0 

28 

96  + 20 

33 

22 

9 

3 

25L 

52.5 

47 

100  + 21 

8 

5 

168 

3 

1.74 

11.1 

8 

94  + 19 

82 

15 

28 

2 

.34 

42.9 

17 

93  + 19 

29 

8 

36 

2 

.22 

14.9 

25 

95+19 

9 

3 

37 

3 

1.87 

21.8 

38 

96  + 20 

83 

30 

12 

2 

.25L 

31.9 

45 

94  + 19 

22 

9 

62 

3 

.29 

59.8 

41 

94  + 19 

24 

8 

27 

3 

.61 

30.2 

38 

97  + 20 

12 

10 

43 

3 

.74 

36.2 

33 

102  + 22 

5 

3 

144 

4 

22.85 

55.1 

7 

93+18 

15 

B 

58 

3 

.44 

1.3 

33 

97+20 

19 

8 

38 

3 

.39 

11.8 

40 

102  + 22 

23 

22 

158 

4 

25L 

13.8 

28 

99+21 

7 

5 

28 

4 

2.16 

23.6 

25 

99  + 21 

9 

9 

8 

4 

.58 

36.7 

19 

101+21 

18 

8 

78 

3 

-25L 

50.4 

36 

98  + 20 

64 

17 

12 

2 

.361 

6.5 

4 

95  + 19 

13 

3 

101 

4 

1.43 

13.5 

31 

101  +21 

20 

17 

143 

3 

,42L 

53.8 

13 

101+21 

34 

21 

123 

2 

98L 

113 

10 

101+21 

10 

8 

170 

3 

.58 

24.4 

56 

93  + 18 

36 

8 

154 

3 

.41 

28.9 

i 49 

97  ^ 19 

23 

5 

16 

3 

1 .58 

43.1 

56 

93  + 18 

39 

8 

154 

3 

.32 

49.6 

i 34 

100  +21 

6 

6 

150 

3 

4.53 

4.9 

' 49 

97  + 20 

76 

42 

12 

2 

.25L 

23.2 

1 18 

99  + 20 

10 

8 

93 

4 

.28 

27.0 

i 53 

92  + 17 

19 

10 

59 

2 

,40 

37.C 

i 30 

95  + 19 

20 

8 

44 

3 

25L 

40.4 

■ 32 

101+21 

34 

8 

26 

3 

-25L 

52.6 

i 57 

100  + 20 

7 

5 

166 

3 

6.69 

52.  S 

1 48 

101  +21 

31 

21 

174 

2 

38L 

89 

1 58 

102  + 21 

8 

7 

109 

i 4 

89 

Flu*  Density 


25  jim  60  jim 
(Jansky) 


100  jim 


25L 

.17: 

.25L 

.45L 

.11: 

25L 

25L 

.25L 

25L 

43L 

.25L 

.24 

.26 

25L 

42 

.25L 

,251 

25L 

.251 

.25L 

.53 

25L 

.25L 

.38 

25L 

.22 

.25L 

.25L 

.67L 

25L 

.25L 

25L 

.18: 

.64L 
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Right  Ascension:  19h41m20‘-20h04m158 

Position  (1950) 

Name  H 

Galactic  Uncertainty  C 

a 6 a 8 Coords  SMJ  SMN  B O 
b m.  » , (s)  D l b O (”)  (*)  N 


19413  + 6303 
19413  + 6032 
19417  + 6627 
19423  + 6054 
19426  + 6549 
19431+6702 
19438  + 6459 
19444  + 6017 
19455  + 6401 

19458  + 6930 

19458+6312 

19459  + 6721 

19459  + 6855 
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19461+6109 
19461+6905 
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19591+6509 

19592  + 6338 
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Declination:  +60°- +70* 


Flux  Density 

(Not  Color  Corrected) 
12  /im  25  p,m  60  p.m 
(Jansky) 
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.27L 

40L 

1.00L  B 

CG 

26L 
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40L 

1.70 

C G 

55L 

58L 

1.18 

E LI 

25L 

1.02 

2.00 

CC  LB 

.32 

40L 

1.38L  BC  AAF 

25L 

.40L 

1.47L  D 

C 

251 

40L 

1.41  L B 

B J 

.24 

1.75 

2.16 

DCB  HCA 

25L 

.46 

1.58 

CC  FFC 

66L 

.50 

1.84L 

E D 

-25L 

.40L 

1.74L  C 

C 

.55L 

.27 

1.33L 

C E 

25L 

40L 

1.08L  C 

01 

25L 

.40L 

1.19 

D 

. 1 1 L 

40L 

1.26 

E L 

.61 L 

,40L 

1 28 

F J 

25L 

.91 

2.59 

CC  FB 

25L 

.40L 

1.46L  C 

B 

1.08L  BC 
1.00L  CD 
1.40 
1.14L  F 
1.09L  C 
1.36L  BF 
2.30  D' 
1.82 


C A ANF 
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1.00L  SC  ACf 


i 1600010000 

1501000000 
1600000000 
2500000030 
0400000000 
3 7601002000 
I 3601000000 

0400010000 
3501001000 
7601000200 

1401000000 

3500000000 

8600000000 

0600000000 

2500000000 

9601000000 

3400000000 

2600000200 

1600000000 

2600000200 

0 1500001000 

2 1500000000 
7500010000 
0600000000 
1500000000 

0 1500000000 
3500000000 
1500000010 

3 1500000000 
6601000100 

0500000100 

1600000000 

4500110000 

4500010000 

0300000000 

0500000000 

0 5601000100 
2600000000 
0500000000 

4 8601001000 


1.58L 

C 

8 I 

0600001000 

1.41  L 

C 

CF 

0300000000 

1.33L 

BBC 

AAC 

7 4621000000 

1.42L 

B 

BB 

5600000000 

1.1 1 L 

CF 

B I i 

0 0600000000 

1.28L 

BC 

A A KM  i 

0 0601000000 

1.65 

C 

D 

9601000110 

1.02L 

BC 

A AG  ; 

2 0600001000 

1.64 

C 

MFMB 

7601000000 

1 .21 L 

B 

BD 

1601000000 

1.37L 

B 

BG 

2601020000 

1.00L 

8CF 

AAF  ( 

3 6701001100 

1.04L 

BC 

AA  ( 

3 2601000000 

1.50L 

BE 

BF 

1 5600001000 

1.28 

C 

B 

6600000000 

1.08L 

C 

1 D 

1500000000 

1.85L 

C 

CJ 

0600000000 

2.18 

D 

KJ  HC 

8501000210 

1.93L 

B 

B HD 

3500000100 

2.16 

E 

L D 

7601000010 

1.46L 

C 

8 

5500000000 

.95 

E 

K E 

3500000000 

MIL 

C 

F CC 

0400000000 

1.46 

C 

LFB 

8600000000 

1.16L 

BF 

AC  C 

) 4500000000 

1.70 

BC 

M BB 

7501000200 

1.1BL 

BD 

BED  0 

I 6600000000 

2.46 

F 

EM  E 

8500000010 

1.72 

E 

D 

7600000000 

1.62 

C 

GD 

9503000100 

3.80L 

D 

E K 

5500000000 

1.09: 

CF 

HHBD 

7601000100 

1.64L  ' 

C 

D 

9600000000 

1.64L  i 

c 

CC 

9600000000 

2.28 

B 

JC 

9500000000 

1.97L  1 

BB 

AB  0 

9511011000 

1.36L 

B 

MBH 

9700000100 

1.00L  < 

CC 

AA  0 

0600000000 

1.70 

C 1 

K LD 

7500100100 

1.40L  < 

c 

ACN 

1501010000 

1.24L  1 

3 BB  t 

AABB  0 

8600000100 

1.29L  1 

3D  1 

BC  H 0 

9723000000 

1.19L  1 

3E 

ABLC  0 

6602001000 

2.77L  I 

3C  i 

AAEI  3 

7601000000 

1.26L  ( 

3D  > 

AD  E 0 

6600010000 

5.61  L 1 

3 B / 

AA  0 

9502001008 

2.76 

C 

L F 

9603000130 

2.14L  ( 

C 1 

3KMK 

7600010000 

1.70 

BC  I 

EKBB 

5500100200 

1.33L  ) 

\BC  / 

AAC  0 

9600101000 

1.28L  E 

3C  / 

ABL  0 

0600000000 

1.79 

F 

M B 

9503000020 

2.80 

D 

B 

9600000008 

1.68L  ( 

; e 

3 E K 

5601010000 

1.42L  C 

3F  E 

3B  9 

9600101000 

1.00L  E 

3C  E 

3 B 1 

4600101000 

7.07L 

C L 

.EBE 

9402000008 

1.39 

C 

EC 

9600000000 

1.66L  F 

: E 

3HM 

1600000000 

2.80 

CB  f 

(DAA 

4400000200 

1 *41  19413  + 6032 


3 *13  1B509  K2 
1 12  ZG  1945  + 64 


3 13  18530  FO 


1 13  18538  K5 


2 DO  37805 
13  18547  KO 
9 U11487 

13  18550  MA 


13  18564  G5 

13  18566  G5 
13  18569 

12  ZG  1951  +60 
1 BO  DRA 

13  18575  G5 


1 2 DO  37884 

1 13  18582 

2 13  18585  K 2 

1 13  18586 

2 13  18589  K5 

3 13  18590  K5 

1 13  18593  G5 

1 1 13  18601  K0 


1 13  18621  G5 

2 13  18625  KO 


2 13  18628  G5 


1 13  18632  KO 

1 12  ZG  1958  + 69 

1 2 DO  37996 


1 13  18645  G5 


2 13  18653  MA 

1 13  18656 


4 13  18658  MO 


1 16  12751 

2 13  18669  G5 


4 13  1 8676  KO 
1 13  18681  K2 


1 13  18687 

4 1 10  M + 10-28-016 


6 82 
29  151 


16  108 

4 67 


31  156 

31  3 


3 80 

8 156 

32  95 


72  1400 

6 65 


10  90 

107 


•Contusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25.  60,  100  Mm;  10)  High  Source  Density  Region. 


109 


Right  Ascension:  20h04m29s-20h17m47s 

Position  (1950) 


Declination:  +60°-  + 70° 


Name 


h m.  o > 

20044  + 6508 
20046  * 6617 

20046  + 6752 

20047  + 6151 

20048  + 6957 

20048  + 6344 

20049  + 6030 

20051  +6806 

20052  + 6904 

20053  + 6608 

20054+6756 
20055+6255 
20060  + 6443 

20064  + 6924 

20065  + 6321 

20067  + 6822 

20068  -f  6022 
20068  + 6317 
20070  + 6616 
20072  + 6103 

20074  + 6624 
20077  + 6725 
20086  + 6604 
20086  + 6626 
20088+6856 
20091+6602 

20091  +6827 

20092  + 6732 
20093+6303 
20093+6856 

20094  + 6111 

20095  + 6614 

20095  + 6946 

20096  + 6648 
20096  + 6121 

20099  + 6556 

20100  + 6311 
20101+6241 

20103  + 6918 

20104  + 6130 

20105  + 6336 
20106+6318 
20107  + 6622 
20107  + 6155 
20110  + 6019 
20112  + 6948 
20112  + 6010 
20112  + 6942 
20115  + 6527 

20117  + 6013 

20118  + 6132 
20121+6314 
20121+6618 
20122  + 6150 

20124  + 6605 

20125  + 6029 

20126  + 6648 
20126  + 6740 

20126  + 6902 

20127  + 6850 

20127  + 6607 

20128  + 6608 
20128  + 6402 
20131+6134 
20131+6822 
20132  + 6021 
20132  + 6547 
20135  + 6546 

20135  + 6436 

20136  + 6055 

20137+6604 

20137+6359 

20138  + 6203 

20139  + 6857 

20140  + 6646 
20142  + 6603 

20144  + 6017 

20145  + 6636 
20147+6418 

20148  + 6505 

20149  + 6411 
20153  + 6312 
20161+6738 
20161+6833 

20162  + 6227 

20163  + 6917 
20164+6328 
20165  + 6158 

20168  + 6442 

20169  + 6729 

20170  + 6641 
20171+6253 
20172+6721 
20172+6446 
20173+6651 
20174+6528 
20174  + 6604 
20178  + 6343 
20177  + 6253 
20177  + 6026 


<$) 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  0 

O I b (")  C)  o 


294 

7 

98+17 

18 

14 

8 3 

39.9 

34 

99+18 

80 

29 

13  2 

41.3 

37 

01+19 

7 

5 

76  3 

45.5 

1 

95  + 16 

36 

7 

33  2 

48.6 

33 

03  + 19 

47 

28 

32  2 

50.6 

9 

97+17 

35 

32 

25  2 

59.6 

to 

94  + 15 

26 

7 

32  2 

6 4 

19 

01  + 19 

38 

20 

111  3 

13.3 

5 

02+19 

18 

8 

22  4 

234 

39 

99+18 

6 

5 

80  5 

25.7 

39 

101  + 19 

35 

8 

20  3 

30.1 

36 

96  + 16 

11 

9 

29  4 

5.1 

56 

98+17 

11 

9 

111  4 

26.7 

5 

102+19 

28 

19 

9 4 

34.5 

19 

97+16 

20 

16 

39  4 

42.3 

21 

101  + 19 

25 

24 

76  2 

50.7 

19 

94  + 15 

61 

12 

33 

52.1 

48 

97  + 16 

67 

20 

114 

5.3 

41 

100+18 

36 

17 

126 

16.3 

24 

95+15 

84 

32 

34 

24.4 

8 

100+18 

102 

33 

112 

43.1 

41 

101  + 18 

24 

9 

133 

36.6 

30 

99+17 

32 

25 

150 

36.6 

22 

100+18 

20 

8 

139 

49.7 

14 

102+19 

8 

7 

63 

6.0 

41 

99+17 

27 

20 

174 

10.5 

3 

102+16 

9 

9 

173 

14.5 

39 

101  + 18 

17 

13 

133 

20.2 

4 

97+16 

7 

6 

18 

22.7 

25 

102+19 

9 

8 

148 

25.1 

44 

95  + 15 

7 

4 

27 

319 

46 

100+17 

31 

26 

14 

33.2 

23 

103  + 19 

10 

9 

136 

39.7 

16 

100+18 

7 

6 

137 

41.1 

24 

95+15 

19 

5 

29 

57.1 

47 

99+17 

34 

28 

11 

3.7 

21 

97+16 

54 

28 

22 

8.3 

16 

96+16 

43 

9 

105 

21.6 

7 

103+19 

22 

8 

79 

25.6 

26 

95+15 

34 

8 

2B 

33.7 

49 

97+16 

63 

33 

19 

39.3 

47 

97  + 16 

27 

20 

129 

42.2 

57 

100+17 

13 

8 

30 

46.8 

36 

96  + 15 

8 

8 

22 

0.8 

28 

94  + 14 

51 

15 

34 

16.3 

19 

103+19 

197 

B 

20 

17.2 

19 

94+14 

12 

10 

121 

17.3 

10 

103  + 19 

9 

8 

150 

31.1 

29 

99  + 17 

11 

11 

61 

42.9 

1 

94  + 14 

39 

24 

34 

53.7 

47 

96  + 15 

15 

15 

107 

7.6 

2 

97  + 16 

36 

25 

24 

9.7 

35 

100  + 17 

8 

7 

95 

16.3 

50 

96+15 

24 

20 

25 

26.7 

36 

100  + 17 

6 

6 

137 

32.8 

16 

95  + 14 

6 

6 

41 

36.9 

551 

100+17 

29 

22 

158 

40.4 

2 

101  + 18 

40 

17 

134 

41.1 

53 

102  + 18 

22 

15 

155 

47.1 

44 

102  + 18 

57 

20 

3 

47.5 

53 

100  + 17 

18 

8 

133 

49.7 

34 

100  + 17 

23 

16 

122 

51.3 

7 

98+16 

22 

B 

141 

7.3 

30 

96+15 

59 

16 

30 

11.8 

4 

102+18 

27 

18 

2 

12.1 

59 

95  + 14 

9 

9 

137 

12.3 

20 

99  + 17 

21 

8 

114 

32.8 

21 

99+17 

24 

21 

132 

34.0 

35 

90+16 

17 

8 

23 

38.9 

13 

95  + 14 

26 

8 

32 

43.4 

27 

100  + 17 

43 

27 

113 

47.5 

40 

98  + 16 

25 

20 

4 

50.7 

8 

96  + 15 

66 

8 

31 

56.5 

38 

102+18 

81 

8 

25 

0.9 

44 

100  + 17 

10 

5 

119 

16.4 

39 

100  + 17 

25 

10 

113 

29.5 

30 

95+14 

12 

9 

64 

30.4 

32 

100+17 

60 

24 

3 

46.0 

45 

98  + 16 

11 

10 

117 

48.2 

35 

99  + 16 

51 

20 

126 

55.0 

i 42 

98  + 16 

36 

18 

15 

21.1 

53 

97  + 15 

50 

25 

125 

7.0 

i 6 

101+17 

14 

12 

142 

8.1 

49 

102+18 

76 

24 

6 

16.3 

1 45 

97  + 15 

75 

31 

23 

23.2 

! 52 

103  + 18 

55 

23 

171 

29.2 

! 37 

98+15 

83 

16 

24 

31.3 

1 53 

96  + 15 

8 

7 

116 

52. £ 

1 58 

99  + 16 

51 

19 

116 

59. ( 

) 20 

! 101  + 17 

8 

6 

56 

5.; 

> 42 

! 100+17 

10 

9 

146 

8.' 

3 5C 

) 97  + 15 

9 

9 

32 

12.; 

r 4i 

101+17 

31 

27 

113 

12.{ 

3 29 

) 99  + 16 

81 

41 

117 

22.( 

3 19 

I 101  + 17 

9 

6 

i 155 

25.1 

5 52 

1 99  + 16 

9 

8 

15 

29.1 

l 3C 

1 100  + 17 

16 

. 14 

. 122 

41.1 

3 2 

! 98+15 

20 

I 11 

17 

43.: 

7 1C 

) 97+15 

5 

i 3 

1 21 

47.! 

5 4! 

3 95+  14 

1C 

1 £ 

\ 33 

Flux  Density 


12  Jim 


(Not  Color  Corrected) 
25  Jim  60 
(Jansky) 


.22 

-25L 

9.22 

3.33 

-25L 

.27L 

5.44 

.251 

51 

5.47 

.30 

54 

.37 

25L 

.29 

.751 

.38 

.19 

.25L 

26L 

,34L 

25L 

25L 

25L 

.69 

79L 

1.07 

45L 

4.78 

.62 

4.31 

25L 

.77 

3.47 
1.18 

25L 

68L 

25L 

.44 

24 

.36L 

25L 

.31 

.64 

27L 

.27L 

44 

38 

25 
.25L 

.25L 

.25L 

.40 

25L 

36.23 

5.42 

25L 

.251 

.251 

.341 

25L 
27L 
.25L 
28L 
.31 L 
.49  I 
.64 
.27  I 
.34 
60 

28L 

25L 

25L 

25L 

2.29 

,25L 

25L 

25L 

.43 

25L 

25L 

25L 

.25L 

25L 

74L 

.39L 

29L 

.40 

.27 

.57 

.64 
.78 
25L 
.29  L 
10.57 
,80 
.25 
.25L 
2.86 
1.24 


-25L 

.251 

2.36 
.67 
25L 
25L 

2.66 

25L 

25L 

2.68 

25L 

25L 

25L 

25L 

.25L 

.63L 

25L 

54L 

37L 

57L 

25L 

25L 

25L 

25L 

.15: 

.25L 

.25 

.25L 

2.30 

25L 

.91 
25L 
.39 

1.29 
.35 
25L 
58L 
.251 
.25L 
.25L 

58L 
25L 
25L 
.11 
.34L 
45L 
25L 
.251 
.251 
.251 

.271 

.25L 

.13: 

25L 

11.36 

1.30 
.251 
.25L 
25L 
25L 

25L 

-25L 

25L 

25L 

,25L 

.52L 

.21 

55L 

25L 

.36 

.25L 

25L 

.25L 

25L 

.67 

25L 

.19: 

56L 

.25L 

.291 

.30L 

.60L 

25L 

42L 

.55L 

.25L 

25L 

25L 

.25L 

25L 

.08: 

22 

.251 

53L 

4.84 

.19 

.25L 

25L 

.61 

.53 


Flags 


jim 

100  Jim 

Flux 

Uncs 

Corr  A 
Coef  R 

.40L 

1.43L  ( 

; c 

) 

.901 

2.06 

D 

MD 

.47 

1.121  > 

\BB  > 

^ AC  C 

73L 

1.54L  t 

3C  / 

\AH  C 

.40L 

1.33 

c 

1 C 

42L 

1.45 

D 

D 

58L 

1.87L  t 

3 b y 

\ABG  ( 

40L 

2.26 

D 

HB 

40L 

7.51L  I 

3 i 

\G 

39: 

1.24L  1 

3BC  i 

AACH  ' 

40L 

1.86L  1 

F 1 

3 

.40L 

1 .51 L 1 

B j 

AFM 

40L 

1.651  < 

D < 

:e 

.40L 

3.23 

F 

C 

.40L 

1.80L  1 

D 1 

D 

40L 

1.75 

D 

D 

.401 

2.36L  1 

F 1 

DG 

40L 

1.45L  i 

C < 

C 

40L 

2.02 

C 

1 c 

.40L 

2.37 

c 

L F 

40L 

1.99 

D 

DD 

.40L 

3.76 

C 

J D 

.34 

1.96L 

F 

G 

.40L 

3.11 

8 

JIB 

.40L 

7.44L 

BD 

BE 

.28 

1.24L 

C 

L BF H 

.40L 

1.42L 

BC 

AB 

.79 

5.16 

CD 

NGBG 

.46 

1.96 

ABCE 

AABE 

40L 

6.71  L 

E 

BF  J 

.41 L 

1.40L 

BC 

A AF 

.401 

2.02 

E 

M C 

.401 

1.67L 

BC 

BBLE 

40L 

1.65: 

BB  D 

AALC 

.40L 

1.59L 

BC 

A A J 

.40L 

1.21 

D 

H F 

40L 

1.68 

D 

KE  C 

.40L 

1.91 

C 

G D 

40L 

6.31  L 

C 

CD  1 

40L 

1.73L 

C 

C F 

.40L 

1.22 

C 

D 

40L 

2.90 

C 

NB 

40L 

7.19L 

C 

CK 

40L 

6.71  L 

BE 

AD 

.53 

6.63L 

C 

BC 

.40L 

3.01 

C 

KFB 

.401 

9.75L 

B 

BG 

.52L 

1.76L 

B 

CMJ 

.401 

1.88L 

C 

D H 

40L 

2.91 

D 

G LB 

1.06 

3.18 

CC 

KGAB 

40L 

1.60 

C 

M D 

.40L 

7.53L 

BF 

CFGH 

40L 

2.90 

D 

J JC 

2.37 

1.58L 

BBB 

AAAD 

.34: 

1.47L 

BBC 

A AG 

.40L 

1.79 

D 

MN  B 

-52L 

2.44 

D 

LGB 

40L 

2.47 

D 

C 

.40L 

2.47 

E 

1 C 

.57 

2.18: 

CD 

GBB 

.47 

2.06: 

CD 

MK  AC 

.401 

2.57 

D 

J B 

.40L 

1.90 

D 

CM  C 

.42 

1.56L 

C 

E 

.40L 

1 .81 L 

B 

BH  H 

40L 

1.48L 

CC 

AB  G 

40L 

2.51  L 

F 

D 

.40L 

6.31L 

B 

C 

.40L 

1.42L 

BC 

AC 

40L 

2.54 

D 

C 

.40L 

2.29 

D 

KJ  B 

.40L 

2.22 

E 

HC 

.50L 

2.80 

C 

EDO 

.40L 

7.32L 

BB 

AA  H 

40L 

4.08 

B 

KHFB 

.93 

1.90: 

DCC 

CAC 

40L 

266 

D 

J C 

.40L 

6.53L 

. B 

B 1 H 

.40L 

2.19 

C 

GHD 

40L 

3.00 

0 

i KL  B 

.48L 

1.82 

C 

1 B 

.82 

2.13: 

BC 

BB 

52L 

1.75 

C 

GFB 

.45L 

.91 

C 

: N D 

40L 

1.78 

D 

I KC 

.71 L 

1.77 

E 

LC 

.66L 

5.151 

. B 

B F GG 

.40L 

1.521 

. C 

E 

.40L 

8.271 

. B 

BEKE 

40L 

5.891 

_ BE 

AF  C 

.40L 

1.541 

_ CC 

BC 

.40L 

2.19 

F 

D B 

.40L 

1.23 

C 

) K D 

.66 

5.501 

L ABB 

AA  A J 

.401 

1.421 

L BD 

AE  D 

.401 

11.241 

L C 

CH  1 

,40L 

2.64 

E 

LB 

.491 

1.571 

L BC 

A A J 

.40L 

.j  1.61  L | BC 

ABE 

Confusion 

Flags* 


Name  T ype 


Sep 

(")  Mag 


1601000000 

9601000110 

9700100100 

1600000000 

9600001000 

5601000000 

1500000000 

6600000000 

9500010008 

9702000000 

8601000100 

4601000000 

6601010000 

9500000028 

0501100000 

5601000000 

2500010000 

9601100000 

9603000000 

6582000010 

960000000B 

9501000010 

9600100100 

9681000108 

9501130008 

0700100100 

4601001000 

8501100120 

9581000020 

9501130000 

8600000000 

9604000228 

9600000000 

9601000008 

7600000000 

9600000000 

9500000000 

9601000120 

9501000008 

3601000000 

8600000000 

9500000100 

9501010008 

8500000008 

6400000008 

9600000000 

7401110118 

9601000000 

1500020000 

6601110126 

6600000028 

9601000220 

9501220028 

9500000038 

7700200000 

7600000000 

9700000008 

9502000008 

9601000000 

9501000000 

9600200008 

9600200008 

9600000018 

6600000008 

9600000000 

8600000000 

6611141000 

6601141000 

8402000008 

2600001000 

5500200040 

9600000008 

9600000008 

9500000010 

9501001108 

5501200040 

8600001000 

9601000008 

9502000006 

6501000200 

9580000008 

9600000010 

9500010218 

9600000000 

7601000000 

9700000006 

7601000000 

9501110018 

8600100000 

9501110008 

9501130008 

9602100000 

9600000008 

9600100000 

9501000100 

4700010000 

9400000008 

9600101008 

9601100000 

3600000000 
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5 13 

8699  M0 

4 

65 

4 13 

18700  K0 

2 

55 

2 2 

X)  38066 

7 

126 

1 1 

AA  DRA 

16 

3 

1 13 

18709  KO 

4 

80 

1 13 

18715  KO 

5 

82 

1 

1 13 

8 

18741  K0 

2 

70 

8 3 4 

1 

TMSS  +60262 

23 

29 

2 13 

18742  M0 

2 

78 

1 2 

0 

DO  38161 

33 

100 

1 13 

18749  K2 

17 

61 

1 13 

18751  F5 

4 

56 

1 13 

18755  K0 

5 

80 

1 2 

DO  3B197 

70 

98 

8 2 12 

ZG  2011+61 

63 

153 

1 13 

18764  K0 

1 

76 

8 

4 13 

18765  MC 

4 

87 

4 13 

18766  K2 

1 

61 

1 9 

U11529 

40 

165 

1 9 

1 

1 

U11529 

43 

165 

1 13 

18775  G5 

7 

72 

1 16 

12964 

49 

135 

8 1 32 

X2014  + 660 

117 

8 

6 1 32 

X2014  + 660 

90 

0 

1 39 

4 

4 

OW  + 624 

35 

1415 

2 M3 

18793  K0 

3 

80 

1 3 13 

1 1B796  F8 

4 

60 

3 

> DO  38292 

57 

105 

1 

? DO  38268 

40 

113 

1 

> DO  38293 

74 

101 

1 

_ 

1 HH  CEP 

\ 3 

Confusion  Flags  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 
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Declination:  +60°- +70° 


^i^Tlags:  6,-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  a.  12.  25. 


100  |im;  10)  High  Source  Densily  Region 


111 


Right  Ascension:  20h32m  1 7*-20h44m  1 7s 


Declination:  +60°- + 70° 


Name 


h m. 

20322  + 6046 

20323  + 6731 
20326  + 6105 
20328+6351 
20329+6431 
20332  + 6929 

20332  + 6035 

20333  + 6000 
20336+6109 
20337+6536 

20338  + 6557 
20340  + 6744 
20341+6713 
20341+6037 
20341+6137 

20342  + 6055 

20343  + 6437 
20346  + 6651 
20347+6307 
20351+6158 

20351  +6948 
20351+6314 

20352  + 6930 

20353  + 6742 
20353  + 6334 
20354+6729 
20355+6033 

20355  + 6343 

20356  + 6216 

20357  + 6910 

20358  + 6859 

20359  + 6745 

20360  + 6514 
20361+6148 
20362+  6806 
20362+6504 

20362  + 6040 

20363  + 6410 

20364  + 6822 

20364  + 6337 

20365  + 6811 

20366  + 6555 
20366  + 6657 
20367+6925 
20367+6034 
20371+6225 

20372  + 6048 

20373  + 6733 
20373  + 6719 
20375+6617 

20379  + 6739 
20379  + 6814 

20382  + 6038 

20383  + 6050 
20386  + 6604 
20386+6303 
20386  + 6751 

20386  + 6311 

20387  + 6513 

20388  + 6324 

20388  + 6032 

20389  + 6851 

20392  + 6019 

20393  + 6107 

20393  + 6505 

20394  + 6614 

20395  + 6723 
20395+6714 

20396  + 6404 
20398  + 6126 

20398  + 6854 
20400  + 6630 
20407  + 6001 
20410  + 6157 
20410  + 6710 
20410  + 6142 
20411+6116 
20411+6459 
20413  + 6644 
20415  + 6640 

20417  + 6153 

20423  + 6736 
20424+6045 

20424  + 6301 

20425  + 6628 

20426  + 6039 

20428  + 6315 

20429  + 6414 

20430  + 6044 
20431+6959 


•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  A)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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I i ’ 


Declination:  +60°- +70' 


Right  Ascension:  20h44m46s-20h59m37s 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

, 

c 

a 

6 

Coords 

SMJ  SMN  1 e 

o 

12  jim 

25  jxm 

60  jim 

100  jim 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m ot 

(s) 

C) 

l b 

n 

n 

o 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

C) 

Mag 

20447  + 6024 

46.0 

5 

97+11 

9 

8 

25 

3 

.59 

25L 

.40L 

3.23L 

B 

BJ 

9601000000 

1 

2 

DO  38836 

11 

98 

20448  + 6525 

52.1 

25 

101+14 

53 

9 

25 

2 

.20 

25L 

.40L 

2.16L 

C 

C 

8600000000 

1 

13 

19024 

14 

88 

20449  + 6206 

59.9 

12 

98+12 

5 

3 

22 

3 

1.52 

.72 

.40L 

2.39L 

DC 

AA 

6 

8701000000 

1 

*41 

20449  + 6206 

4 

7 

20453  + 6746 

23.6 

36 

103+15 

5 

3 

59 

4 

12.82 

32.93 

48.85 

57.92 

BACE 

A AAA 

9 

9421101008 

2 

*41 

20453  + 6746 

6 

15 

20454  + 6423 

27.6 

57 

100+13 

8 

5 

20 

4 

1.09 

.25 

.40L 

2.14L 

BC 

AB 

0 

8601000000 

1 

13 

19030 

6 

86 

20458  + 6940 

48.8 

49 

105+16 

48 

25 

179 

2 

.25L 

.881 

.40L 

232 

C 

E D 

2502000000 

20458  + 6400 

49.3 

43 

100+13 

10 

8 

25 

3 

,B0 

.17: 

40L 

3.04L 

BD 

ACE  1 

0 

9700000000 

20458  + 6007 

52.3 

53 

97+11 

55 

15 

30 

2 

.40L 

25L 

.71 

4.09L 

D 

BC 

3701000000 

2 

*41 

20458  + 6007 

5 

4 

20459  + 6538 

58.5 

53 

101  + 14 

22 

17 

18 

3 

.25L 

25L 

40L 

2.10 

D 

GHD 

5601000000 

20461+6024 

11.7 

19 

97+11 

19 

8 

159 

2 

.23 

25L 

.40L 

4.91  L 

F 

C 

9600000000 

2 

*41 

20461+6024 

5 

2 

20464  + 6127 

29.0 

8 

98  + 11 

11 

8 

8 

3 

.55 

.25L 

42L 

3.84L 

F 

BF 

4601000000 

20466  + 6417 

37.9 

46 

100+13 

29 

20 

171 

2 

.34L 

25L 

.40 

3.05L 

C 

LD 

9600000000 

1 

9 

U11636 

70 

160 

20466  + 6310 

41.1 

33 

99+12 

16 

12 

143 

3 

.32 

,25L 

40L 

2.70L 

D 

CL 

4700010000 

20472  + 6033 

16.5 

43 

97+11 

34 

8 

26 

2 

.44L 

25L 

.41 

6.84L 

C 

EC 

7502100000 

2 

*41 

20472  + 6033 

19 

10 

20473  + 6640 

18.0 

1 

102+14 

63 

8 

49 

3 

.40L 

25L 

.40L 

2.38 

D 

D 

9700000018 

1 

*41 

20473  + 6640 

20 

8 

20475  + 6032 

33.5 

28 

97+11 

19 

10 

24 

3 

.33 

.5 1 L 

.40L 

7.19L 

B 

BK 

5502100000 

4 

* 2 

DO  38892 

48 

106 

20478  + 6653 

504 

47 

102+15 

8 

8 

8 

3 

.59 

.23 

.40L 

8.83L 

BD 

BD 

0 

7801010008 

1 

*41 

20477  + 6653 

21 

2 

20480  + 6315 

12 

12 

99+12 

9 

7 

75 

3 

.91 

.45 

40L 

3.06L 

CC 

AB  F 

9 

3600000000 

20482  + 6919 

13.2 

49 

104+16 

17 

8 

174 

4 

.43 

25L 

.40L 

2.36L 

B 

BGI 

7600101000 

20482  + 6220 

15.4 

23 

99  + 12 

8 

6 

150 

3 

.24: 

.79 

3.49 

5.10 

CCCD 

DBCA 

1 

7580022310 

4 

20484  + 6309 

27.9 

39 

99  + 12 

9 

6 

151 

3 

1.18 

.27 

.40L 

2.29L 

BC 

AC 

4 

3700001000 

1 

13 

19052 

6 

80 

20485  + 6228 

35.4 

47 

99  + 12 

23 

3 

73 

3 

25L 

.51 L 

.56: 

7.92 

FC 

EGE 

9501000340 

C 

20486  + 6930 

36.4 

40 

105+16 

102 

24 

126 

2 

26L 

53L 

40L 

1.77 

F 

KEC 

6600000100 

20487  + 6214 

43.3 

17 

99  + 12 

28 

19 

18 

3 

25L 

.25L 

.27: 

4.57 

DC 

N HB 

4500010210 

20491+6447 

6.3 

57 

101+13 

11 

10 

28 

4 

.42 

25L 

40L 

2.98L 

B 

BFGJ 

9601000000 

1 

13 

19058 

2 

87 

20491+6146 

74 

28 

98  + 11 

26 

9 

157 

2 

25 

58L 

4BL 

4.44L 

F 

Ct 

6500000000 

1 

13 

19059 

7 

77 

20493+6917 

21.9 

31 

104  + 16 

82 

29 

127 

2 

25L 

55L 

.40L 

1.62 

D 

C 

4500000000 

20493  + 6504 

22.0 

27 

101+13 

11 

10 

14 

4 

55 

.39 

.40L 

2.47L 

CC 

BBK 

2 

9601000000 

20495  + 6757 

30.3 

21 

103  + 15 

76 

29 

128 

2 

63L 

53L 

40L 

2.71 

D 

C 

9800000008 

20503  + 6006 

19.6 

41 

97+10 

18 

6 

31 

3 

25L 

.30 

1.54 

13.861 

CC 

CAE 

3001100118 

2 

*41 

20502  + 6006 

52 

8 

20503  + 6210 

19.9 

11 

99+11 

13 

10 

149 

3 

.29 

25L 

.40L 

3.12L 

C 

CH 

7702000000 

2 

13 

19067 

2 

91 

20506  + 6138 

37.9 

48 

98+11 

9 

8 

111 

3 

64 

.17: 

.62L 

3.47L 

BD 

BBC 

0 

8600011000 

20509  + 6330 

56.4 

52 

100+12 

20 

15 

171 

2 

.36 

.301 

54L 

12.02L 

F 

EKN 

9400000000 

20511+6242 

9.4 

56 

99+12 

11 

10 

172 

3 

.53 

.15 

.40L 

3.17L 

BD 

BD 

6 

5500010000 

20514+6801 

28.8 

23 

104+15 

36 

24 

134 

3 

25L 

26L 

.41 L 

3.43 

D 

MF  HB 

9800000008 

20517+6840 

44.6 

22 

104+15 

8 

7 

95 

5 

95 

.36 

40L 

2.06L 

BB 

A BG 

1 

6800000000 

20519+6118 

56.1 

9 

98+11 

32 

21 

36 

2 

29L 

-65L 

.78L 

6.08 

D 

J B 

9500000000 

20520+6828 

2.5 

11 

104+15 

101 

35 

129 

2 

66L 

60L 

.45L 

1.84 

D 

KG 

9600000100 

1 

*41 

20521  +6827 

45 

4 

20520  + 6003 

4.7 

14 

97+10 

7 

5 

175 

3 

.49 

1.36 

2.46 

6.26 

DCED 

BAA  A 

0 

3601000008 

3 

*41 

20520  + 6003 

10 

13 

20521  +6222 

9.7 

8 

99+11 

15 

13 

166 

3 

.25L 

.25L 

.71 

3.06L 

B 

K BE 

6700000100 

20522  + 61 58A 

17.9 

2 

99+11 

10 

9 

23 

3 

.71 

.25L 

.40L 

2.95L 

B 

BH 

7601000000 

2 

2 

DO  38993 

79 

B8 

20524+6121 

25.0 

35 

98+11 

42 

15 

31 

2 

1.00L 

56L 

.51: 

5.90 

FC 

LKGC 

8601000000 

20525  + 6659 

33.0 

8 

103+14 

12 

6 

5 

3 

.25L 

.12: 

1.70 

7.22 

ECB 

BEAB 

5401000200 

4 

1 

32 

X2052  + 669 

45 

4 

20528  + 6544 

49.5 

26 

102+13 

15 

9 

6 

3 

.54 

25L 

.40L 

2.19L 

B 

AE  E 

2600000000 

2 

13 

19088 

7 

86 

20529  + 6239 

54.4 

59 

99+11 

13 

8 

59 

3 

.61 

.24: 

.40L 

3.33L 

BD 

BB 

4 

4601110000 

20531+6722 

10.7 

7 

103  + 14 

49 

8 

49 

3 

25L 

25L 

40L 

3.83 

C 

LND 

5600000000 

1 

*41 

20531  +6721 

59 

8 

20532  + 6237 

16.2 

54 

99+11 

33 

10 

27 

2 

.63 

25L 

.40L 

3.66L 

C 

BE 

6601110000 

20534  + 6624 

25.4 

51 

102+14 

15 

10 

178 

3 

.30 

25L 

59L 

2.03L 

B 

CJ  L 

1600100000 

1 

2 

DO  39020 

78 

95 

20535  + 6606 

30.2 

57 

102+14 

19 

8 

8 

3 

4.21 

3.50 

.60 

2.55L 

CBB 

AA  AH 

9 

1600000000 

1 

1 

FO  CEP 

39 

5 

20535  + 6729 

30.2 

25 

103  + 14 

10 

9 

164 

3 

.52 

.251 

.401 

2.53L 

8 

BGM 

3600000000 

2 

13 

19092 

3 

85 

20537  + 6417 

47.5 

54 

101  + 12 

9 

8 

101 

4 

.41 

.251 

.401 

2.53L 

B 

B 1 

9601010000 

20539  + 6113 

57.4 

10 

98+10 

8 

8 

164 

3 

.60 

.15: 

47L 

3.93L 

BD 

AF 

0 

7601020000 

1 

20539  + 6335 

59.9 

52 

100+12 

25 

17 

139 

2 

27L 

25L 

.45 

15.59L 

C 

D 

9402211328 

2 

20540  + 6945 

0.9 

14 

105+16 

18 

8 

30 

4 

28 

.251 

40L 

2.58L 

B 

D D 

7600100100 

3 

*13 

19093  K0 

6 

80 

20540  + 6458 

2.4 

1 

101  + 13 

13 

7 

5 

4 

25L 

.15: 

1.75 

2.96 

CBC 

F E AB 

2600000000 

2 

12 

ZG  2054  + 64 

16 

153 

20540  + 6840 

5.2 

10 

104+15 

14 

8 

51 

5 

.37 

.25L 

40L 

2.63L 

B 

AE 

6600010000 

3 

*13 

19094 

5 

85 

20542  + 6332 

17.8 

55 

100+12 

43 

23 

28 

2 

.251 

34L 

.63 

7.50L 

D 

FFC 

9501111328 

2 

20543  + 6213 

21.1 

46 

99+11 

28 

12 

140 

2 

21 

60  L 

.45L 

4.80L 

C 

BK 

8500010000 

1 

13 

19097  K0 

6 

73 

20543  + 6310 

23.4 

16 

100+12 

26 

11 

136 

3 

.41 

.21: 

.43L 

15.44L 

BF 

Al  D 

0 

9401200008 

20544+6323 

25.4 

34 

100+12 

26 

13 

43 

3 

25L 

.251 

.78 

4.80: 

DD 

FB 

9600110208 

4 

20544  + 6946 

25.5 

38 

105+16 

13 

9 

160 

4 

25L 

.12: 

1.09 

2.50 

EBD 

DAB 

4500100100 

2 

*41 

20545  + 6946 

42 

14 

20545+6650 

30.1 

26 

103+14 

6 

4 

18 

3 

11.97 

6.69 

1.10 

2.43L 

DCC 

AAB 

8 

5801000000 

29 

1 

1 

FQ  CEP 

29 

3 

20545  + 6037 

31.6 

6 

98+10 

8 

4 

19 

3 

1.57 

.43 

,40L 

4.75L 

BC 

AB 

6 

9700000000 

2 

13 

19100 

4 

87 

20545  + 6102 

32.2 

47 

98+10 

10 

9 

21 

3 

25L 

.28 

1.42 

4.95L 

CB 

BAC 

8600000000 

20546  + 6405 

38.1 

48 

101+12 

6 

3 

14 

4 

17.62 

7.51 

1.58 

14.52L 

B BB 

AAAC 

5 

9500000008 

44 

20548  + 6053 

51.3 

10 

98+10 

18 

3 

180 

3 

25L 

.25L 

.95 

6.90L 

D 

GBB 

9600010000 

20550  + 6418 

0.3 

41 

101+12 

7 

4 

13 

4 

1.26 

.35 

.28: 

2.60L 

BCD 

ACB 

0 

9701002000 

2 

1 

13 

19107 

7 

81 

20550  + 6344 

3.8 

22 

100  + 12 

15 

8 

161 

; 3 

25L 

25L 

.89 

7.92: 

CF 

HFB 

9544111438 

4 

20553  + 6932 

19.0 

40 

105  + 16 

15 

12 

154 

4 

.44L 

25L 

.74 

2.61  L 

B 

KJ  B 

6600000000 

1 

*41 

20553  + 6932 

30 

12 

20556  + 6306 

37.7 

53 

100  + 12 

21 

8 

164 

3 

25L 

.25  L 

.62 

3.28L 

C 

1 GB 

9602000200 

4 

20556  + 6538 

37.8 

3 

102  + 13 

12 

6 

18 

3 

1.10 

.27 

,40L 

2.17L 

BC 

ABF 

5 

7501001000 

1 

13 

19112  K5 

3 

i 75 

20558  + 6033 

51.2 

41 

98  + 10 

9 

8 

178 

3 

1.03 

.32 

,50L 

3.95L 

BC 

ABN 

0 

9701000100 

20559  + 6653 

56.5 

27 

103  + 14 

11 

10 

168 

3 

.39 

25L 

.38: 

3.00L 

B D 

CGEE 

4600000000 

1 

2 

DO  39073 

56 

95 

20559  + 6957 

58.2 

54 

105  + 16 

29 

11 

176 

4 

.251 

25L 

.26 

3.26 

CB 

KED 

3601000200 

20559  + 6207 

59.1 

17 

99  + 11 

29 

19 

146 

3 

.30L 

25L 

.42L 

5.60 

C 

F ED 

7500000000 

20559  + 6416 

59.8 

51 

101  + 12 

7 

4 

5 

4 

1.18 

3.20 

2.60 

3.29L 

BBB 

A AA  B 

1 

9700000000 

20562  + 6040 

15.7 

14 

98+10 

23 

17 

141 

2 

1 .281 

.25L 

.79L 

5.09 

C 

M DD 

9701010200 

20564  + 6909 

25.7 

15 

105+15 

40 

16 

128 

2 

25L 

1.16L 

.40L 

3.39 

C 

L B 

3500000010 

2 

*41 

20564  + 6909 

23 

8 

20564  + 6503 

28.8 

31 

101  + 13 

15 

8 

76 

3 

.38 

25L 

.40L 

3.09L 

B 

CK  1 

4702000000 

1 

13 

19124 

7 

90 

20566  + 6749 

37.1 

37 

104+14 

17 

8 

163 

2 

.30 

25L 

.40L 

10.32L 

F 

E 

9601000008 

3 

* 2 

DO  39100 

88 

98 

20567  + 6851 

44.1 

48 

105+15 

5 

3 

170 

5 

1.27 

.34 

40L 

2.03L 

BC 

AC 

0 

7800000000 

4 

*13 

19127  K2 

3 

70 

20568  + 6343 

50.5 

48 

100+12 

26 

20 

22 

3 

25L 

.251 

.39 
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Declination:  +60°- + 70' 


Right  Ascension:  20h59m39s-21h1 1m05s 
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Right  Ascension:  21h1 1m268-21h20m33s 
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Declination:  +60°- + 70' 


Right  Ascension:  21h20m38s-21h29m29“ 
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31 

3 

63 

4 

.431 

25L 

.69 

8.26L 

B 

B KB  E 

9500100428 

C 

i 

21283  + 6442 

18.5 

2 

104+10 

44 

20 

20 

2 

.251 

.641 

.46: 

4.59 

DE 

KGB 

9702000210 

4 

21284  + 6213 

27.4 

24 

102+  8 

21 

20 

6 

2 

1.37L 

.45L 

.44 

13.36L 

F 

FMH 

9500000428 

C 

E 

21207  + 6128 

12  9 

22 

101+  8 

12 

8 

37 

3 

.47 

25L 

40L 

2.64L  1 

B 

Bl  G 

9701110000 

21287  + 6418 

168 

50 

103+10 

16 

8 

2 

3 

-25L 

.42 

2.95 

5.45: 

DCD 

BAD 

9702010108 

21288  + 6404 

52.3 

23 

103+  9 

9 

5 

169 

3 

3.90 

.93 

40L 

10.97L  1 

BB 

AA 

0 

9511000008 

5 

13 

19457 

3 

81 

— 

21293  + 6129 

18.8 

34 

101  + 8 

9 

5 

36 

3 

4.88 

1.45 

.4BL 

2.51  L , 

AB 

AAH 

2 

97001 10000 

3 

13 

19461 

3 

90 

21293  + 6120 

23.4 

11 

101  + 7 

12 

8 

13 

3 

3.15 

1.04 

40L 

2.83L  1 

BC 

AA 

0 

9500000000 

1 

19 

687 

3 

118 

21294  + 6554 

29  1 

31 

104+11 

50 

22 

24 

2 

25L 

.25L 

82L 

7.90 

D 

GC 

9601101338 

8 

S 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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■ i ii 


Right  Ascension:  21h29m29s~21h38m09s 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Name 

Galactic 

H 

(Not  Color  Corrected) 

O 12  pm 

25  pm 

a 5 

a 

5 

Coords 

SMJ  SMN  e 

60  pm 

100  pm 

Flux 

Corr 

A 

h m o t 

(s) 

i ) lb 

() 

O 

O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

21294  + 6631 

21296  + 6014 

21297  + 6202 

21298  + 6542 

21299  + 6639 

21299  + 6557 

21300  + 6414 
21300  + 6855 

29.; 

36.4 

46.; 

50.e 

54.1 

554 

2.C 

3.S 

3C 

17 

35 

3 

32 

48 

23 

52 

106+13 
101+  7 
102+  8 

104  + 11 

105  + 11 
105  + 11 
103  + 10 
107+13 

25 

30 

8 

25 

35 

27 

13 

34 

15 

8 

8 

15 

13 

12 

10 

18 

29 

70 

16 

24 

22 

20 

11 

10 

3 25L 

3 .34 

4 .49 

2 25L 

2 25L 

2 25L 

3 .52 

2 .25L 

25L 

25L 

.25L 

25L 

.25L 

.25L 

.29 

B4L 

45L 

44L 

40L 

1.11L 

.73 

.92 

.40L 

56L 

5.36 
3.14L 
1 1.51 L 
7.85 
1 7.81  L 
9.43L 
14.07L 
4.76 

C 

C 

B 

D 

C 

E 

BD 

D 

J HB 
E 

BC  M 
DDB 
DB 
DD 
BC 
KDC 

3 

9701000118 

8702110000 

9500010000 

9604013308 

9500100018 

9600101338 

9501000008 

8600000018 

2 1 300  ■f  6007 

4.8 

26 

101  + 6 

14 

10 

5 

3 .25L 

.19 

1.56 

4.28L 

FB 

EAC 

8700002000 

21301+6740 

9.1 

12 

106  + 12 

9 

6 

174 

4 3.77 

1.90 

.83 

13.74L 

BBB 

A A B 

1 

9500000008 

21301+6308 

9.6 

29 

103+9 

13 

9 

166 

3 .56 

25L 

.40L 

12.06L 

B 

CH 

6500010008 

21302+6621 

14.2 

28 

105  + 11 

36 

3 

71 

3 .251 

.25L 

1.07 

6.40 

CF 

CC 

9600100108 

21302  + 6013 

14.3 

35 

101+  7 

12 

8 

176 

3 42 

25L 

42L 

3.54L 

c 

CL 

7700111000 

21303  + 6118 

20.0 

28 

101+  7 

47 

24 

32 

2 25L 

OIL 

.40L 

2.94 

D 

BJ  C 

9500000000 

21303  + 6903 

23.5 

53 

107  + 13 

52 

8 

168 

3 ,25L 

.25L 

.401 

3.54 

c 

D 

6600001008 

21304  + 6153 

24.2 

58 

102+  8 

45 

14 

29 

3 26L 

25L 

.49L 

2.76 

B 

M FB 

4600001000 

21304  + 6522 

24.5 

11 

104+10 

16 

11 

6 

3 .32 

.25L 

40L 

17.37L 

B 

Cl  C 

9600100010 

21308  + 6520 

49.6 

50 

104+10 

29 

16 

23 

2 .25L 

29L 

.39 

5.00: 

DD 

J DC 

9800100018 

21309  + 6507 

55.7 

58 

104  + 10 

9 

5 

10 

3 8.47 

2.63 

.55 

13.97L 

ABC 

AAC 

1 

9501100010 

21309  + 6245 

56.1 

10 

102+  8 

11 

8 

177 

3 .50 

25L 

40L 

13.76L 

c 

DD 

9500000008 

21309  + 6456 

56.2 

26 

104  + 10 

10 

5 

12 

3 2.55 

1.30 

48L 

13.45L 

BB 

AAE 

0 

9601000008 

21309  + 6132 

57.5 

20 

102+  7 

29 

20 

164 

2 81 L 

,52L 

.46 

3.31  L 

c 

B 

6501 0QO0O0 

21312+6238 

16.5 

2 

102+  8 

9 

9 

176 

3 .78 

.51 

40L 

12.22L 

DC 

AB 

2 

8500100008 

21313  + 6029 

20.6 

31 

101+  7 

10 

5 

27 

3 4.91 

2.60 

.48: 

3.06L 

ABC 

AAE 

1 

7602010000 

21313  + 6645 

21.0 

33 

105  + 11 

16 

10 

22 

3 25L 

.25L 

.73 

8 90 

FF 

GBA 

9502010128 

21314  + 6713 

25.4 

36 

106+12 

23 

8 

91 

3 .27 

.25L 

.40L 

18.64L 

c 

BH 

9500000008 

21315  + 6159 

30.6 

50 

102+  8 

13 

8 

112 

4 .79 

.33 

.40L 

3.15L 

BD 

AB 

1 

4700002000 

21318  + 6133 

49.1 

9 

102+  7 

10 

3 

35 

3 4.15 

1.60 

.45L 

2.37L 

BB 

A AD 

1 

5600100000 

21319  + 6113 

59.5 

18 

101+  7 

14 

10 

34 

3 .30 

.251 

.41 L 

3.63L 

c 

BO  K 

6601000000 

21320  + 6343 

4.3 

52 

103+  9 

9 

5 

3 

3 1.60 

.65 

40L 

1 1 .46L 

BC 

A AM 

1 

9501102008 

21321+6620 

7.6 

35 

105+11 

22 

8 

99 

3 .25L 

36L 

.69 

10.09L 

c 

L DC 

9602010228 

21321  +6836 

8.2 

47 

107+13 

25 

3 

104 

3 .25L 

.25L 

.43: 

5.14 

DD 

MEEB 

9701000108 

21326+6429 

38.9 

8 

104+  9 

11 

5 

7 

3 2.87 

1.36 

43L 

10.38L 

BB 

A A E H 

1 

5500001008 

21327+6100 

47.6 

58 

101  + 7 

8 

7 

96 

4 .52 

.27 

40L 

3.64L 

CD 

BC 

0 

6600010000 

21328  + 6355 

53.7 

2 

103+  9 

28 

15 

24 

2 .25 

.25L 

.97L 

3.19: 

C D 

D 1 E 

9701000008 

21329  + 6539 

54.5 

41 

105+10 

31 

17 

165 

2 25L 

.25L 

.65L 

5.28 

F 

1 KC 

9800000108 

21329  + 6722 

54.7 

37 

106+12 

30 

8 

168 

2 .25 

.95L 

40L 

13.44L 

C 

GM 

9500000008 

21329  + 6826 

59.6 

48 

107+12 

35 

8 

25 

.25L 

.25L 

48L 

4.01 

D 

1 B 

9601000210 

21329  + 6216 

59.7 

41 

102+  8 

13 

9 

165 

.37 

25L 

.40L 

2.55L 

B 

c 

2700010000 

21332  + 6638 

12.9 

35 

105  + 11 

10 

9 

1 

.55 

.25L 

.44L 

24.86L 

B 

BGI 

9501011008 

21332+6201 

16.2 

16 

102+  8 

9 

8 

23 

1.03 

.39 

40L 

2.501 

BC 

AB 

1 

3600000000 

21333+6603 

23.7 

56 

105+11 

50 

8 

69 

34L 

.26L 

.54 

14.51  L 

D 

J J E 

9500100108 

21334+6630 

24.6 

6 

105+11 

13 

9 

157 

.77 

40L 

40L 

15.19L 

C 

AE 

9502101008 

21335  + 6932 

31.5 

44 

107  + 13 

38 

16 

6 

.80L 

.37L 

.40 

11.34L 

C 

KDE 

8503010008 

21336+6632 

37.7 

52 

105+11 

9 

5 

178 

1.18 

.32 

40L 

19.59L 

BC 

AC  E 

0 

9502102008 

21336  + 6245 

41.0 

46 

103+  8 

23 

5 

25 

1.07 

.20 

40L 

17.50L 

DD 

AB F H 

0 

7501101008 

21337  + 6128 

46.1 

2 

102+  7 

19 

9 

33 

.39 

.25L 

.55L 

2.86L 

B 

Bl  G 

8600010000 

21338  + 6238 

51.2 

59 

103+  8 

8 

8 

93 

1 08 

.67 

40L 

14.12L 

BC 

AA 

0 

9501001008 

21338  + 6040 

52.0 

52 

101+  7 

9 

5 

24 

7.66 

2.40 

1.33 

2.81  L 

BBC 

AAA 

0 

5500000000 

21338  + 6508 

54.0 

42 

104  + 10 

105 

30 

24 

.30L 

.25L 

.421 

3.17 

E 

C 

9801000008 

21340  + 6724 

1.6 

58 

106+12 

39 

23 

2 

1 .25L 

.251 

.45L 

4.88 

D 

L EB 

9602000008 

21341  +6601 

6.6 

51 

105  + 11 

55 

17 

21 

! .261 

.25L 

.61 

14.04L 

C 

F 

9500112208 

21341  +6816 

10.7 

32 

106+12 

19 

7 

33 

1 ,25L 

.25L 

.74 

10.52 

cc 

KEC 

9603000310 

21342+6117 

17.4 

38 

102+  7 

16 

8 

109  4 

i .56 

.25L 

40L 

3.93L 

D 

BG  J 

5601000000 

21342+6759 

17.9 

54 

106+12 

65 

16 

19  2 

f .40L 

.25L 

.49 

16.49L 

C 

B 

9504125320 

21344  + 6449 

27.0 

47 

104+10 

24 

8 

5 2 

! .22 

.251 

.44L 

13.17L 

F 

C H 

9500100000 

21348+6825 

49.6 

36 

107+12 

14 

4 

39  A 

\ 10.93 

3.54 

.77 

4.74L 

BBC 

A ABD 

0 

9614001108 

21351  +6603 

6.8 

22 

106+12 

36 

9 

42  2 

1 .25L 

.251 

1.02 

6.72 

DD 

MOB  B 

9603111318 

21351  +6016 

10.3 

32 

101+  6 

34 

15 

167  2 

! .60  L 

.25L 

.58 

4.44L 

D 

L EC 

8600000100 

21352  + 6437 

13.8 

28 

104+  9 

14 

9 

11  2 

1 .35 

.251 

.40L 

15.86L 

B 

C 1 

9503020018 

21352  + 6600 

17.1 

21 

105  + 10 

27 

17 

28  2 

! 25L 

.25L 

.59L 

5.15 

D 

GC 

9601100108 

21355  + 6357 

33.0 

36 

104+  9 

15 

11 

15  3 

l .251 

.25L 

.69 

7.72: 

CC 

1 FC 

8582001338 

21357  + 6335 

45.5 

8 

103+  9 

53 

3 

72  3 

> ,25L 

,25L 

40L 

4.47 

c 

MD 

9600001008 

21357  + 6148 

45.5 

37 

102+  7 

36 

23 

23  2 

1 .30L 

.671 

40L 

2.13 

E 

B 

5501000000 

21356  + 6051 

48.2 

18 

102+  7 

10 

9 

38  3 

i .61 

.14 

,40L 

3.82L 

FD 

B 

BFD 

5 

2501000000 

21356  + 6204 

50.7 

42 

102+  7 

10 

8 

13  4 

.57 

.25L 

.40L 

3.06L 

BD  G 

3501 000000 

21360  + 6756 

0.1 

50 

106+12 

11 

3 

33  4 

.25L 

1.30 

26.08 

66.15: 

BBC 

DDGC 

9342287458 

21360  + 6037 

3.7 

37 

101+  6 

42 

25 

171  2 

’ .251 

25L 

.79L 

5.27 

C 

EJ  D 

4500000000 

21361  +6257 

6.4 

50 

103+  8 

8 

8 

21  3 

l .62 

30L 

40L 

15.34L 

B 

AE 

9500000008 

21361  +6550 

7.9 

40 

105  + 10 

22 

13 

161  2 

! .26 

.251 

.40L 

18.12L 

D 

D 

9601000008 

21363  + 6638 

19.7 

3 

105+11 

14 

11 

27  3 

26L 

.251 

-97 

20.95L 

C 

i AC 

9601001208 

21364+6934 

28.8 

14 

108+13 

64 

8 

66  3 

.27 

.25L 

.40L 

15.05L 

B 

CF  J 

9500000008 

21365  + 6845 

33.8 

29 

107+12 

51 

8 

74  3 

25L 

,25L 

.45L 

4.19 

E 

FEB 

9680000018 

21365  + 6151  ; 

34.9 

20 

102+  7 

9 

3 

32  4 

1.09 

.27 

-40L 

2.56L 

BC 

ABM 

4 

3601000000 

21366  + 6739  - 

40.3 

28 

106+12 

23 

9 

11  4 

.251 

.25L 

.88 

8.53L 

E 

EB 

9580100318 

21368  + 6602  - 

48.6 

4 

106+12 

20 

10 

41  3 

.251 

.25L 

1.18 

9.89: 

CC 

MDB 

9503000318 

21368  + 6014  1 

51.0 

12 

101+  6 

16 

8 

164  3 

25L 

.25  L 

.71 

3.30L 

C 

LI  B 

6600000000 

21368  + 6427  1 

52.0 

38 

104+  9 

31 

20 

153  2 

.25L 

.58L 

,47L 

4.10 

D 

HFD 

9600000008 

21369  + 6508  ! 

54.6 

54 

105  + 10 

26 

8 

23  3 

.23 

.25L 

.41 L 

3.01  L 

C 

Cl 

9700000000 

21369  + 6041  1 

55.8 

42 

102+  6 

13 

11 

24  3 

.37 

.25L 

.41 L 

4.48L 

C 

CHK 

5500000000 

21369  + 6124  ! 

56.8 

26 

102+  7 

30 

8 

68  4 

.36 

.25  L 

.401 

3.84L 

B 

CF  M 

5600010000 

21370  + 6532 

0.2 

46 

105+10 

12 

8 

1 3 

.54 

-25L 

.40L 

15.75L 

B 

BE 

9700000008 

21371+6820 

10.3 

30 

107+12 

76 

3 

59  3 

25L 

.25L 

.00 

10.23L 

F 

BCG 

9641103418 

21373  + 6724 

18.0 

40 

106+11 

13 

3 

12  4 

25L 

.43 

-45L 

8.66: 

C D 

BDE 

9682101158 

21374  + 6358  i 

26.9 

16 

104+  9 

16 

3 

14  3 

25L 

.25L 

.99 

5.30 

FD 

J BB 

9603012318 

21374  + 6003  : 

27.5 

57 

101+  6 

88 

16 

40  2 

.25L 

.47L 

.45 

4.93L 

D 

J C 

6600000000 

21374  + 6409  : 

28.1 

34 

104+  9 

10 

3 

170  3 

2.52 

.64 

.69L 

8.63L  i 

BB 

AA  DN 

1 

9500000008 

21374  + 6240  1 

28.5 

8 

103+  8 

69 

8 

76  2 

.60L 

,25L 

.47L 

2.92 

D 

M C 

9500000008 

21375+6831  : 

31.3 

15 

107  + 12 

40 

8 

69  2 

25L 

.25L 

.54 

6.04L 

C 

EB 

9600200018 

21375  + 6917  ' 

34.5 

8 

107+13 

129 

8 

57  3 

.251 

.25L 

.55 

3.95L 

C 

DE 

9601000128 

21376  + 6132  ' 

37.6  : 

30 

102+  7 

23 

8 

74  4 

.65 

.29 

.40L 

3.19L  < 

CC  I 

BC  F 

2 

6601001000 

21377+6905  ^ 

12.0 

2 

107+13 

16 

8 

8 3 

.91 

.22 

.40L 

10.84L  1 

BE  1 

BD 

1 

9500001008 

21377  + 6826  ' 

16.1 

41 

107+12 

16 

7 

1 3 

1.22 

.35 

.40L 

9.1 1 L < 

CD 

ABLH 

1 

9500000008 

21378  + 6213  ' 

18.3 

42 

103+  7 

11 

9 

11  3 

.66 

.20: 

.40: 

2.84L  1 

DCE  1 

BCE 

0 

2600011000 

21379  + 6248  i 

>5.8  : 

30 

103+  8 

10 

5 

177  3 

1.15 

.29 

.40L 

13.67L  1 

BC 

AD 

1 

9400000008 

21380  + 6035 

3.0 

3 

102+  6 

27 

8 

179  2 

•43L 

.32L 

.63  L 

4.18 

F 

DCC 

5500000100 

21380  + 6025 

3.3  ■ 

44 

101+  6 

25 

8 

66  3 

.46 

25L 

.40L 

3.84L  i 

3 

AG  E 

5601000000 

21380  + 6728 

4.7 

19 

106+11 

38 

18 

21  2 

.43L 

25L 

.50 

14.60L 

C 

EF 

95001 01 1 38 

21381+6225 

8.2  : 

30 

103+  B 

23 

11 

4 3 

25L 

25L 

.61 

8.84: 

EC 

DC 

9400000328 

21381+6630 

9.0  ; 

23 

106+11 

10 

8 

180  3 

.64 

.14: 

.44L 

23.79L  1 

DE  1 

BDK 

0 

9601000008 

•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 


Declination:  +60°- + 70° 

Associations 


S 

2 

# 

C 

A 

T 

Name  Type 

ft 

Mag 

2 

13 

19466  B0 

2 

55 

2 

1 

13 

19468 

3 

85 

8 

8 

1 

23 

LDN  1176 

574 

1 

23 

LDN  1176 

518 

8 

2 

2 

2 

13 

19503 

3 

83 

1 

13 

19510  K0 

6 

70 

1 

13 

19511  K 2 

4 

71 

1 

2 

DO  39826 

51 

121 

5 

2 

DO  39823 

89 

96 

4 

1 

23 

LDN  1199 

342 

1 

2 

DO  39839 

30 

93 

1 

16 

13807-  B9 

70 

64 

1 

1 

23 

LDN  1199 

340 

i 

C 

1 

32 

X2135  + 639 

37 

12 

1 

13 

19528  K0 

1 

76 

F 

4 

23 

CED  194 

19 

1 

13 

19534  KO 

2 

78 

2 

13 

19541  B2P 

3 

48 

1 

13 

19545  K0 

4 

70 

4 

6 

6 

1 

13 

19550  K5 

5 

73 

8 

2 

13 

19556 

4 

83 

1 

23 

LDN  1140 

512 

1 

23 

LDN  1135 

51 

8 

C 

1 

32 

X2138  + 624 

47 

12 

A 
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Right  Ascension:  21h38m10'-21h45m29s 


Declination:  +60°-+ 70" 


Posilion  (1950) 

Name 

Galactic 

1 

Uncertainty  C 

a 6 

a 

6 

Coords  SMJ  SMN 

e C 

h m.  of 

(s)  O 

l b 

n 

C) 

O f 

21381+6533 

0.4 

5 

105  + 10 

ii 

4 

6 

21382  + 6802 

3.3 

29 

107  f 12 

8 

8 

90 

21382  + 6811 

5.8 

46 

107  + 12 

10 

4 

178 

21383  + 6133 

>2  1 

1 

102+  7 

42 

26 

178 

21384+6744 

>6.9 

42 

106  + 11 

8 

3 

177 

21385  + 6737 

33,4 

28 

106+11 

12 

4 

179 

21309  + 6037 

39.8 

2 

102+  6 

7 

5 

20 

21390  + 6322 

2.2 

34 

104+  8 

39 

19 

26 

21391+6118 

9.6 

49 

102+  7 

33 

21 

165 

21392  + 6634 

12.0 

42 

106  f 11 

12 

9 

14 

21392  f 6833 

174 

51 

107+12 

34 

23 

15 

21393+6810 

21.9 

22 

107+12 

36 

17 

10 

21394+6321 

24.0 

16 

104+  8 

10 

9 

12 

21394  + 6621 

282 

11 

106+10 

14 

3 

176 

21394  + 6820 

28  9 

31 

107+12 

27 

16 

14 

21395  + 6151 

31.1 

26 

103+  7 

108 

3 

65 

21396  + 6605 

11.6 

36 

105+10 

15 

8 

176 

21396  + 6612 

11.7 

50 

105+10 

13 

6 

14 

21397  + 6125 

44.8 

4 

102+  7 

31 

8 

35 

21397  + 6618 

47.9 

32 

106+10 

15 

8 

34 

21400  + 6155 

4.6 

22 

103+  7 

32 

8 

11 

21400  + 6228 

4.7 

32 

103+  7 

33 

18 

1 

21401  +6158 

9.0 

40 

103+  7 

44 

23 

22 

21401+6627 

11.1 

9 

106+10 

10 

9 

11 

21402  + 6013 

12.0 

27 

102+  6 

5 

3 

32 

21403  + 6454 

19.6 

54 

105+  9 

14 

9 

2 

21403  + 6413 

20.4 

17 

104+9 

35 

8 

68 

21404  + 6608 

26.4 

34 

105+10 

11 

8 

20 

21404  + 6834 

27.5 

4 

107+12 

31 

14 

178 

21404  + 6216 

286 

60 

103+7 

58 

12 

25 

21405  + 6739 

32.8 

8 

106  + 11 

21 

B 

81 

21406  + 6639 

41.1 

3 

106  + 11 

13 

B 

3 

21406+6929 

41.1 

12 

108+13 

40 

20 

6 

21407+6121 

42.6 

50 

102+  7 

46 

21 

12 

21407  + 6330 

47.9 

52 

104+  8 

30 

16 

169 

21408  + 6809 

50.7 

30 

107+12 

30 

17 

15 

21409  + 6734 

56.5 

59 

106+11 

65 

18 

25 

21409  + 6430 

59.8 

38 

104+  9 

9 

5 

4 

21410  + 6540 

3.6 

35 

105+10 

56 

3 

65 

21411+6031 

6.0 

37 

102+  6 

37 

27 

36 

21412  + 6416 

13.1 

15 

104+  9 

36 

8 

66 

21413  + 6003 

18.6 

56 

102+  6 

51 

18 

38 

21413  + 6131 

19.6 

56 

102+  7 

8 

3 

137 

21416  + 6556 

36.6 

48 

105+10 

17 

9 

4 

21417  + 6254 

42.9 

11 

103+  8 

27 

9 

166 

21417  + 6155 

44.1 

15 

103+  7 

16 

10 

18 

21417  + 6353 

46.5 

9 

104+8 

27 

B 

171 

21417  + 6645 

47.0 

3 

106  + 11 

34 

8 

65 

21418+6544 

50.2 

4 

105+10 

37 

15 

24. 

2141B  + 6552 

53.2 

42 

105+10 

10 

5 

40 

21418  + 6602 

53.3 

43 

106+10 

37 

23 

19 

21418  + 6849 

53.5 

27 

107  + 12 

16 

7 

8 

21419  + 6113 

58.7 

56 

102+  6 

42 

23 

29 

21419+6543 

58.8 

23 

105+10 

12 

6 

13 

21419  + 6639 

59.5 

51 

106+10 

23 

10 

179 

21420+6806 

5.6 

55 

107  + 12 

18 

9 

170 

21422  + 6151 

14.6 

3 

103+  7 

17 

3 

97 

21422+6301 

16.9 

54 

104+  8 

17 

12 

6 

21423  + 6650 

20.9 

12 

106+11 

16 

10 

1 

2 1425  + 6746 

32.9 

18 

107  + 11 

29 

9 

19 

21426  + 6556 

39.8 

50 

106+10 

48 

20 

26 

21426  + 6546 

41.4 

26 

105+10 

53 

18 

24 

21427  + 6739 

44.1 

20 

107  + 11 

24 

8 

74 

21429  + 6625 

56.3 

8 

106  + 10 

14 

3 

1 

21430  + 6217 

4.5 

32 

103+  7 

15 

8 

10 

21431+6222 

6.8 

54 

103+  7 

11 

3 

4 

21431+6753 

7.9 

47 

107+11 

41 

3 

18 

21431+6850 

8.7 

21 

107  + 12 

61 

37 

163 

21432  + 6024 

12.4 

9 

102+  6 

9 

8 

B6 

21433  + 6232 

22.0 

32 

103+7 

10 

5 

177 

21434  + 6307 

24.0 

44 

104+  8 

10 

9 

173 

21434  + 6121 

28.2 

22 

103+  6 

13 

8 

179 

21435+6213 

30.6 

45 

103+  7 

19 

8 

96 

21436  + 6355 

391 

37 

104+  8 

9 

4 

175 

21436  + 6631 

39.3 

28 

106  + 10 

56 

15 

24 

21436  + 6735 

40,0 

33 

107+11 

10 

9 

176 

21437  + 6228 

47.5 

9 

103+  7 

26 

14 

11 

21438  + 6539 

49.8 

43 

105  + 10 

14 

7 

14 

21438  + 6745 

51.3 

40 

107  + 11 

50 

14 

14 

21439+6403 

58.8 

59 

104+  8 

87 

33 

25 

21440+6053 

0.5 

22 

102+  6 

7 

3 

23 

21440  + 6658 

5.3 

57 

106  + 11 

27 

14 

21 

21441+6555 

9.1 

7 

106  + 10 

2B 

8 

25 

21443  + 6546 

18.2 

22 

106+10 

11 

0 

20 

21443  + 6340 

22.5 

32 

104+  8 

26 

12 

1 59 

21444  + 6409 

27.8 

14 

104+  8 

33 

32 

61 

21444  + 6146 

28.8 

20 

103+  7 

8 

3 

1 

21445  + 6335 

326 

i 23 

104+  8 

13 

9 

168 

21445  + 6321 

32.9 

1 17 

104+  8 

11 

6 

1 66 

21446+6612 

40.2 

t 23 

106+10 

25 

12 

13 

21447  + 6603 

44.6 

» 26 

106  + 10 

24 

11 

20 

21447  + 6804 

45.6 

i 44 

107+11 

66 

18 

14 

21448  + 6801 

48.6 

> 30 

107  + 11 

14 

9 

6 

21448  + 6333 

49.2 

( 40 

104+  8 

16 

11 

171 

21449  + 6619 

56. C 

) 49 

106+10 

29 

20 

27 

21451+6724 

8.2 

1 19 

107  + 11 

8 

5 

18 

21451+6433 

9.S 

) 40 

105+  9 

11 

9 

12 

21453  + 6038 

22.1 

t 37 

102+  6 

11 

8 

90 

21454+6735 

26.4 

l 6 

. 107  + 11 

62 

25 

164 

21454  + 6112 

29.6 

5 18 

I 103+  6 

25 

_ 

8 

16 

Flux  Density 

(Not  Color  Corrected) 

12  )im 

25  pm 

60  )jm 

100  pm 

(Jansky) 

8.40 

2.60 

.88 

12.47L  B 

.63 

.17: 

46L 

14.97L  B 

4,19 

1.17 

40L 

11.20L  B 

25L 

25L 

.51 L 

2.16 

2.46 

1.18 

.41 L 

12.99L  B 

2.40 

.61 

40L 

15.34L  B 

1.60 

.59 

.401 

2.50L  B 

42L 

25L 

.43 

16.20L 

25L 

25L 

40L 

3.74 

25L 

.31 

.07 

19.51  L 

46L 

.73L 

.49L 

3.11 

25L 

25L 

.62L 

5.23 

.44 

.25L 

.401 

12.16L  B 

.28: 

.47 

2.72 

6.77:  F 

.25L 

.251 

.44 

5.53L 

1.13 

.18: 

.40L 

2.22  C 

39 

.251 

55L 

33.89L  B 

25L 

.34 

1.67 

9.13: 

.31 

.25L 

40L 

3.55L  C 

.251 

.25L 

2.30 

19. SOL 

.22 

25L 

40L 

3.77L  C 

.25L 

25L 

.55L 

5.02 

.251 

25L 

.401 

4.18 

.60 

.19: 

40L 

16.98L  B 

1.88 

1.03 

.51 L 

13.07L  B 

.44 

25L 

42L 

3.22L  C 

.28 

25L 

.41 L 

12.98L  B 

.41 

.43 

67L 

20.27L  C 

.25L 

25L 

,50 

3.22 

.29 

.421 

.42L 

16.04L  C 

.28 

25L 

.401 

14.15L  B 

.45 

25L 

.50L 

14.57L  B 

45L 

.25L 

.42 

3.99L 

70L 

25L 

.45L 

3.04 

25L 

.25L 

.41 L 

4.12 

72L 

.251 

.47 

13.77L 

25L 

25L 

.49 

10.32L 

3.12 

.75 

40L 

15.64L  E 

69L 

25L 

.64 

8.71 

25L 

.251 

49L 

3.65 

.30 

.25L 

.43L 

16.06L  C 

.51 L 

.251 

.58 

17.99L 

10.11 

4.33 

.81 

2.32L  4 

.52: 

12.39 

8.38: 

1209.92L  F 

.25L 

.25L 

44L 

3.96 

.39 

.26L 

.401 

3.21  L C 

.22 

25L 

.491 

4.09L  C 

.28 

25L 

.43L 

22.37L  C 

76L 

25L 

.94 

5.89L 

14.78 

70.96 

687.66 

1214.73 

31L 

.26L 

.57L 

6.73 

1.46 

.37 

.40L 

9.47L  £ 

25L 

.551 

42L 

2.83 

.72 

.40 

.96L 

10.33L  ( 

.371 

.25L 

68 

5.79 

25L 

.25L 

.68 

7.74L 

2.57 

1.64 

.43L 

2.62L  £ 

.31 

25L 

.42L 

17.47L  E 

i .30 

.251 

.45L 

15.10L  [ 

,25L 

25L 

.71 

7.41  L 

.39L 

.27L 

2.15 

21.19L 

.261 

.25L 

.80 

4.95L 

.29 

.251 

.40L 

19.18L  i 

.31  1 

.39: 

.72L 

29.50L  1 

.53 

.25L 

.42L 

3.19L  f 

2.38 

.75 

.44L 

2.83L  i 

38L 

,27L 

.96 

8.68 

.25L 

.25L 

40L 

2.72 

.50 

27L 

.40L 

3.78L  1 

2.13 

.52 

40L 

15.20L  1 

.73 

.35 

.40L 

2.80L  1 

.29 

.25L 

,40L 

4.27L  I 

.38 

.25L 

42L 

3.34L  1 

2.07 

.58 

.40L 

3.04L  1 

.341 

1,081 

.61 

19.96L 

.57 

.19: 

.40L 

16.99L  1 

,34L 

.25L 

64 

3.06: 

3 25L 

.29 

2.69 

5.13L 

> 26L 

25L 

I ,46 

11.55L 

> 25L 

.25L 

.91 L 

6.37 

i 372 

1.06 

■52L 

3.68L 

3 25L 

.25L 

,60 

4.9BL 

2 .25L 

.33L 

1.63 

8.27 

3 97 

.27 

.40L 

3.84L 

2 .31 

25L 

.50L 

4.12L 

2 25L 

.41 L 

.55L 

7.66 

3 3.03 

1.88 

.47L 

2.89L 

3 .78 

.34 

.42L 

2.94L 

3 3.64 

1.79 

.37: 

3.35L 

3 25L 

.251 

.76 

9.26: 

3 25L 

.25L 

.65 

5.71 

2 25L 

.25L 

.40L 

3.07 

3 .64 

.25L 

,40L 

12.36L 

3 .25L 

.25L 

1.27 

3.08L 

2 .38L 

.33L 

.41 

25.76L 

4 12.83 

6.39 

1.23 

3.32: 

3 84 

.21 

,40L 

3.06L 

4 .53 

.17: 

.45L 

4.79L 

2 .75L 

.501 

.37 

14.03L 

3 .34 

.25L 

.40L 

- 

4.62L 

Flags 


V 

Corr  A 
Coef  R 


F CD 
C 


CCD 

C 


C 

B 

C 

^C 

"fd 

C 


BC 


DF 

C 


BB 


BD 

F 


BC 

C 
BD 

CD 

CC 

E 


AABD 

ABM 

AA 

GD 
A AGK 
AB 
AA 

CE 
J C 
BBE 

J FC 
GFC 
BG  H 
F F AB 
DD 
ACHE 
BBC 
F B BC 
DL  H 
I AC 

E L 
L KB 
D 

BD  F 
AAEG 
A M 
D F 
BCD  J 
CB 
EH 

CB 
A I C 
N FD 
J HB 
LFC 
B 

CE 
AALD 
FG 
E D 

BF 
GFE 
AA  0 
EABB 
NCA 
CF 
BK 
EK 

D 

CBBA 

HC 
AB 
K B 
BAGA 
CC 
MGCA 
AAF  I 
BG 
DF 

EB 

EFB 

FD 

DF 

BAI  F 

AH 

AAC 

MDCB 

L F 

BDJ 

ABKL 

AA 
B 

C HE 
AA 
DF  F 
AD 

CC 
DAA 
Cl 
HF 


AB 

C 

CC 
BD 
C 

F 
BB 
BC 
BBD 
DC 

CD 

D 

B 

C 

D 

BBBE 

BD 

BC 

F 

E 


AACL 
L DA 
HCA 
AC 
C 

HGF 
A AG 
ABE 
AAC 
KNED 

FCB 

A 

BDHI 
EA 
J FG 
A AAC 
AC 
BB 

HF 
D I 


Confusion 

Flags* 

9700000008 

9401000008 

9500001008 

6600100000 

9501000008 

9500000008 

5700101000 

9500100008 

8601000000 

9401001008 

9602000008 

9500000118 

9500100008 

9802123208 

9500101118 

9601001000 

9602211108 

9801100008 

6602000000 

9403123208 

9601101000 
9581000008 
9600100000 
9601010106 
6501 CK)  1008 
6600000000 
9400000008 
9702200008 
9601001008 
9401100008 

9500110008 

9500020008 

9601000008 

9600000000 

5601000000 

9501100018 

9600110006 

9500001008 

8500001100 

8601000000 

9500000008 

9401002208 

7710100000 

9202245538 

9601000008 

9601100000 

6600000000 

9301100008 

9601212200 

9254247330 

9805012208 

9502000008 

8600000000 

9501312100 

9601011118 

9500301438 

8501100000 

7400000008 

9500000008 

9502101438 

9641124118 

9602125100 

9401110008 

9502011238 

9602110000 

9600000000 

9641100418 

9601000000 

5700010000 

9400000008 

9700010000 

5600000000 

8603110000 

8600000000 

9502000008 

9401110108 

9500100000 

4600000100 

9402000108 

5501001240 

5600000000 

9601100118 

9500004008 

4700000000 

8600001000 

4582001230 

6700000000 

7600101000 

9600001000 

9842011318 

9600001008 

9602100018 

9500100008 


Associations 

L 

C 

R S 

A 

Sep 

S 2 

§ 

T 

Name  Type 

O 

Mag 

)5 

4 

2 

DO  39929 

70 

100 

2 

4 

TMSS  +70173 

10 

28 

1 

13 

19560 

6 

86 

1 

23 

LDN1140 

178 

6 

1 

32 

X2 139 + 663 

37 

6 

2 

13 

19577 

1 

82 

6 

4 

1 

1 

23 

LDN  1183 

552 

2 

4 

TMSS  +60323 

23 

30 

4 

1 

13 

19594  B5 

3 

85 

16 

2 

4 

TMSS  +60324 

30 

27 

F 

3 

22 

BFS11 

237 

600 

1 

13 

19599 

5 

81 

F 

9 

7 

LKH  234 

64 

1 

23 

LDN  1183 

365 

1 

13 

19603  K2 

2 

73 

C 

1 

32 

X2142  + 681 

87 

12 

C 

2 

C 

2 

13 

19615 

5 

87 

4 

1 

13 

19619 

6 

90 

1 

13 

19620 

5 

68 

2 

13 

19621  B2 

2 

60 

2 

23 

OCL  0241 

470 

C 

4 

13 

19624  A2P 

3 

45 

C 

4 

3 

4 

TMSS  +70178 

45 

23 

Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Declination:  +60°-  + 70< 


Right  Ascension;  21h45ni31s-21h54m18s 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

I 

c 

a 

8 

Coords 

SMJ  SMN  "8 

o 

12  jim 

25  +im 

60  jim 

100  jim 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  or 

(s) 

O 

1 b 

o 

o 

o 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

T 

Name  Type 

n 

Mag 

21455  + 6553 

31.5 

27 

106+10 

25 

9 

178 

3 

.25L 

.25L 

,63 

5.39 

CD 

K CB 

9700000008 

21455  + 6250 

33.1 

46 

104+  7 

75 

3 

68 

3 

.251 

25L 

.40L 

7.47 

E 

MEF 

7502000020 

8 

1 

32 

X21 45  + 628 

88 

8 

21456  + 6422 

36.0 

10 

105+  8 

7 

4 

21 

3 

175.31 

108.14 

16.54 

7.15 

CBBB 

AAAA 

9 

7511002000 

28 

5 

1 

RT  CEP 

3 

3 

21456  + 6737 

37.9 

25 

107+11 

34 

27 

46 

3 

.25L 

25L 

.56 

4.74L 

C 

FEB 

9500200108 

21459  + 6027 

56.8 

37 

102+  5 

6 

3 

21 

4 

9.68 

2.51 

-59L 

4.17L 

BB 

A A D 

1 

4600100000 

18 

4 

13 

19642  M0 

3 

55 

21459  + 6741 

59.4 

32 

107+11 

36 

16 

22 

2 

.25L 

.251 

.62 

4.74L 

C 

BC 

9582113428 

E 

21461+6022 

10.8 

45 

102+  5 

00 

21 

30 

2 

.30L 

.251 

.44 

6.51  L 

C 

E 

5600100000 

21462  + 6610 

13.2 

37 

106+10 

54 

23 

24 

2 

.39L 

.25L 

.51L 

5.70 

D 

D 

9600100008 

21464  + 6338 

24.2 

18 

104+  8 

13 

6 

165 

3 

1.18 

.45 

,40L 

3.93L 

BC 

AB 

2 

6601001000 

21464  + 6545 

25.5 

32 

106+  9 

22 

8 

19 

3 

.32 

.25L 

.41 L 

26.21  L 

B 

C 

5400010008 

1 

2 

DO  40168 

59 

103 

21464  + 6614 

26.7 

33 

106+10 
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Declination:  +60°- +70' 


Right  Ascension:  21h54m22s-22h03m17s 
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•Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  ^m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  22h11m12s-22h17m13s 


Declination:  +60°-+ 70° 
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D 
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BB 
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E 
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BE 

EE 

BB 

E 
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E 
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D 
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B 
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B 

EC 

ED 

CC 


CD 

BB 
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FE 

C 

B 
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CD 


GEEC 

A 

DDCA 
A A J 
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CCD 
ECDA 
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BC 

BE 

AB 
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CE 
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GC 
FE 
GB 
EJ  DB 
BC 

CGFB 

GEBJ 
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HC 
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CJ 
J GC 
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EDG 
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C 
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F 
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L LFB 
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AAFE 
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DCDC 
BBFF 
AA 
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E 

CACA 
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CCGF 
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DDC 
AC 
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Gl  FF 
AA 

BEEE 
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CA 
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BD 
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AB 
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BK 
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6500110210 
950001 100C 
6501022108 
3701100000 
760203320C 
480010000C 
280014620C 
6783022328 
690100332C 
2600000000 

9500000008 
580101222C 
4700101 10C 
9501000108 
594202330C 
960211 031 C 
9500111358 
37001 1000C 
6701013208 
9501301008 

9502103558 
484200000C 
9520101008 
96011 31 00C 
927223343C 
460101 OOOC 
760001 OOOC 
9680000218 
9402000108 
950000030C 

9401102018 
9601 1 1 120C 
38000 1320C 
580120020C 
96032 1120C 
96031 11 OOC 
47001 2432C 
9602040218 
86001 021 OB 
7701000008 

4400100008 
7402100108 
750331 120C 
870101230C 
960300020C 
5600000000 
754321020C 
8702 100000 
9702141218 
7300000118 

6700101008 
9701 003  IOC 
7601000000 
950413332C 
960000000C 
84E313436C 
96041 001 OC 
570000000C 
970000000C 
9401000008 

94C114332C 
9601000008 
8602231 53C 
9400202208 
8503200320 
5701000108 
9703000000 
9500010008 
9400110008 
9600000 OOC 

96030643 3C 
950000000C 
96000 120 1C 
6602000100 
86050211 1C 
9400212208 
950402454C 
8502000210 
860403400C 
9400210008 


infusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Right  Ascension:  22h  1 7m  1 48-22h2 1 m40J! 


Name 


h m. 


22172  + 6010 

22172  + 6241 

22173  + 6031 
22174+6121 

22174  + 6042 

22175  + 6627 
22175  + 6829 

22175  + 6107 

22176  + 6809 
22176  + 6303 

22178  + 6221 
22178+6317 

22179  + 6106 

22180  + 6027 
22180  + 6633 
22181+6144 
22182  + 6320 
22184  + 6235 
22184+6200 
22184  + 6334 

22184  + 6155 

22185  + 6404 
22185  + 6328 
22185  + 6257 

22185  + 6248 

22186  + 6022 

22188  + 6146 

22189  + 6032 

22190  + 6249 
22191+6317 

22191+6037 

22191  +6255 
22191+6533 

22192  + 6302 

22192  + 6012 

22193  + 6401 
22193  + 6308 
22193  + 6507 
22193  + 6109 
22193  + 6158 

22194+6300 
22195  + 6728 
22195  + 6057 
22195  + 6602 
22195  + 6323 
22195  + 6409 

22195  + 6304 

22196  + 6526 
22196  + 6123 

22196  + 6302 

22197  + 6028 

22198  + 6912 

22198  + 6336 

22199  + 6044 
22199  + 6322 
22199  + 6345 

22199  + 6611 

22200  + 6240 

22201  +6341 

22201  +6357 

22201  +6200 

22202  + 6337 
22202  + 6120 
22202  + 6627 
22202  + 6756 
22202  + 6517 
22202  + 6317 
22204+6355 

22204  + 6254 

22205  + 6009 

22205  + 6257 
22205  + 6323 

22205  + 6341 

22206  + 6227 
22206  + 603 1 
22206  + 6333 

22206  + 6528 

22207  + 6713 
22207+6414 
22207  + 6118 


22207 

22208 
22208 
22209 
22209 

22209 

22210 
22210 
22211 
22211 


4 6653 
6404 
+ 6354 
4 6418 
4 6631 
4 6145 
4 6706 
4 6122 
4 6221 

4 6401 


22213  + 6142 
22213  + 6129 

22213  4 6254 

22214  4 6336 

22214  4 6144 

22215  4 6654 
22215+6226 
222154  6518 

22216  t 6329 
222 16  4 6658 
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66020 2322C 
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2600000000 
7601113008 
8601001000 
91 1 804863C 

96021 1000C 
94C714433C 
9601124318 
75C328454C 
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98032444 1C 
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960000020C 
95068 5832C 
1601001100 
5501110008 
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97032 1230C 
9502230218 
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* Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 


ORIGINAL  PAGE  IS  123 
OF  POOR  QUALITY 


Right  Ascension:  22h21°143,-221,26m36’ 


Declination:  +60° — i-70° 


Position  (1950) 

H 

Galactic  Uncertainty  C 
a 8 Coords  SMJ  SMN  SO  12  Pm 

<s)  n i b n n <*>  n 


Flux  Density 

(Not  Color  Corrected) 
25  fi.m  60  fim 
(Jansky) 


22217  + 6751  4 

22217  + 6220  4 

22218  + 6232  5 

22218  + 6021  5 

22218  + 6656  5 

22219  + 6323  5 

22219+6018  E 
22219+6313  E 

22220  + 6001 
22220  + 6326 

22220  + 6419 
22221+6244 
22221+6002 

22223  + 6535  1 

22224  + 6228  2 
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22224  + 6242  2 

22224  + 6713  2 
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22226  + 6301  ' 
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22227  + 6322  ' 
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22229  + 6634 

22230  + 6246 
22230+6117 
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2 2232  + 6129 

22233  + 6135 
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22233  + 6925 
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22266  + 6408 
22266  + 6401 


43.4  47  110+  9 15 

44.4  25  107+  4 13 

50.1  26  107+  5 27 

50.3  37  106+  3 26 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  /im;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  22h30m42,-22h35m25* Declination:  -j-60,-+70° 
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Right  Ascension:  22h35tn29'-22h42m37i 


Declination:  +60’- -1-70' 


Name 


a 6 

h m of 


22354+6003 
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Right  Ascension:  22h42m43,-22h49m20*  Declination:  +60°- +70“ 
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■Contusion  Flags  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  a.  12.  25.  60.  100  Mm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  22h54m528-22h59m04s 
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Right  Ascension:  22h59m04,-23h03m14> 


Declination:  +60°- +70° 


Position  (1950) 


h m. 


22590  + 6034 
22590  + 6406 
22590  + 6249 

22590  + 6255 
22591+6240 

22591  +6658 

22592  + 6038 

22592  + 6222 
22593+6751 
22593+6226 

22593  + 6401 
22594+6105 
22594+6117 
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22595  + 6217 
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3601123320 
3600223400 
9800001008 
8822112308 
9601106608 
4500100008 
3801125320 
95065999 2C 
4600001000 
95254 9970C 

96002231 0C 
3601001 12C 
270100000C 
960424232C 
97C61 4652C 
9724031 10C 
4802214308 
2601 101 12C 
4601000108 
2501000008 

9501 10100C 
970321 441 C 
6651 49982C 
970212220C 
270102000C 
9601144318 
750357872C 
95021 0100C 
95021 3220C 
6901117508 

3500100008 
28021 01 43C 
840101 000C 
9643042738 
96031 3100C 
5500100008 
4600000000 
9701 11 541 C 
4801227508 
9601000100 

6600000008 
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9600000100 
960141300C 
9601 10051C 
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27001 001 OC 
952061 500C 
950102000C 
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95021 OOOOC 
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260011 110C 
4500000008 
5500001208 
8603101428 
9501 5694 5C 
9761 5464 2C 
6703100428 

5542145348 
3601000108 
5581001108 
2502001008 
9502101308 
370100330C 
962156673C 
4401001108 
77101 1200C 
7501100200 

9602000110 
1500033210 
950120000C 
4801 02331 C 
7600101008 
2600000000 
5701 1 1030C 
5601111118 
85001 10008 
95021 OOOOC 

B50100000C 

6701000000 

8500320108 

5504311118 

930100100C 

97C617746C 

2602000008 

770100000C 

7501000008 

2701001200 

95002001 OC 
7500222 IOC 
560325695C 
6600000000 
5600000 12C 
972326656C 
3803133300 
9541 33361 C 
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‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  23!,03n*16,-23h07,n45•  Declination:  +60'-+70° 
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Flux  Density 
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Declination;  +60°- + 70* 
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Right  Ascension:  23h15m35"-23h19m48- 

Position  (1950) 


Declination:  +60°- +70° 


Name 


h m. 


23155+6139 

23155  + 6242 

23156  + 6135 

23156  + 6922 

23157  + 6708 

23158  + 6655 
23158  + 6208 
23158  + 6007 
23158  + 6116 
23159+6133 

23160  +6320 
23160  +6017 
23160  +6536 
23160+6127 

23162  + 6011 

23163  + 6511 

23163  + 6313 

23164  + 6135 
23164+6347 
23164  + 6421 

23164  + 6352 

23165  + 6938 
23165  + 6716 
23165  + 6750 
23165  + 6449 

23165  + 6150 

23166  +6046 
23167+6018 
23167+6057 
23168  + 6157 

23168+6339 

23168  + 6007 

23169  + 6053 

23169  + 6126 

23170  + 6014 
23171+6457 
23171+6032 
23172  + 6134 
23172  + 6227 
23172  + 6901 

23173+6519 
23174  + 6810 
23175+6418 
23175+6236 
23175+6242 
23176  + 6606 
23176  + 6031 

23176  + 6828 

23177  + 6211 
23177  + 6341 

23177  + 6208 

23178  + 6458 
23178  + 6735 
23178  + 6952 

23178  + 6515 

23179  + 6059 
23179  + 6622 
23179  + 6834 
23180+6141 
23181  +6000 

23181  +6822 
23181+6928 

23181  +6549 

23182  + 6638 
23182 + 66C8 
23182  + 6749 
23182  + 6813 

23182  + 6257 
23183+6231 
23183+6151 

23183  + 6156 
23184+6734 
23184+6410 
23184+6424 

23184  + 6652 

23185  + 6055 
23185  + 6715 
23185  + 6326 

23185  + 6844 

23186  + 6222 

23187  + 6141 

23187  + 6723 

23188  + 6049 
23188  + 6101 
23188  + 6740 
23188  + 6018 
231B9  + 601 1 
231 B9  + 61 44 
23190+6036 
23190  + 6021 

23190  + 6110 
23192+6117 

23192  + 6105 
23193+6005 

23193  + 6603 
231 93  + 6642 

23195  f 6356 

23196  + 6521 
23196  + 6418 
23198  + 6510 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  6 

(S)  (■•)  l b O o o 
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•Contusion  Rags:  6>-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25.  60,  100  Mm.  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  23h19m54*-23h25m17» Declination:  +60’- +70* 
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23237  + 6046 

47.2 

22 

113-  0 

19 

6 

20 

3 

28L 

25L 

1.69 

38.41  L 

F 

GGB 

960200000C 

23238  + 6239 

48.6 

9 

113+  2 

17 

8 

36 

3 

.33: 

.17: 

1.86: 

26.32 

CEEE 

BDCB 

74021 4353C 

1 

2 

*41 

23238+6239 

17 

13 

23238  + 6311 

51.3 

46 

114+  2 

15 

3 

25 

3 

.63 

.40 

3.55L 

25.75L 

BC 

BCGB 

0 

46001 4342C 

3 

3 

*32 

X2323  + 632 

60 

3 I 

23239  + 6710 

54.4 

4 

115+  6 

23 

8 

36 

3 

1.12 

.26 

.45L 

4.85L 

BD 

AA 

0 

6601000000 

23240  + 6157 

4.1 

47 

113+  1 

40 

17 

11 

2 

25L 

25L 

.79 

9.36L 

D 

DG 

9601000308 

= 

23241+6955 

6.8 

58 

116+  9 

44 

16 

70 

3 

,25L 

25L 

,47: 

5.19 

DE 

DC 

9501001008 

= 

23241+6037 

9.6 

16 

113-  0 

29 

10 

39 

3 

.261 

.25L 

1.85 

35.1 5L 

C 

GHAD 

9741201 22C 

_ 

23242  + 6549 

12.5 

44 

114+  5 

38 

14 

39 

2 

.51 L 

.25L 

.70 

6.07  L 

F 

M CD 

5600000100 

- 

23243  + 6537 

18.8 

43 

114+  4 

24 

3 

24 

3 

.251 

25L 

1.81 

5.43L 

B 

CB 

5700000100 

- 

23243  + 6613 

22.7 

57 

115+  5 

23 

3 

122 

3 

25L 

.25L 

.71 

6.90 

DC 

J EC 

8601000100 

23244  +6006 

27.6 

38 

113-  1 

12 

4 

34 

4 

2.24 

.60 

3.281 

31  59L 

BC 

AA 

7 

960100151C 

2 

13 

20632  MO 

4 

83  = 

23244+6659 

292 

32 

115+  6 

64 

35 

37 

2 

.431 

.251 

63  L 

5.57 

D 

M Gl 

6600000010 

■ 

23244+6322 

29.8 

56 

114+  2 

21 

8 

26 

3 

.56 

.251 

2.45L 

29.041 

B 

BE 

35000 1000C 

1 

*41 

23245  + 6322 

18 

1 

23245+6948 

33.8 

24 

116+  8 

32 

10 

15 

3 

.25L 

.25L 

63L 

4.24 

C 

F FB 

9501002008 

2 

23246+6231 

39.4 

60 

113+  2 

21 

10 

23 

3 

.25L 

.25  L 

4.36 

29.73: 

FD 

HKGA 

7403013338 

2 

1 

*41 

23246  + 6231 

33 

8 = 

23247+6036  - 

45.3 

25 

113  0 

17 

e 

20 

3 

.70 

.54 

3.97L 

27.05L 

BC 

BB 

0 

960121222C 

m 

23247+6604  - 

45.9 

36 

115+  5 

42 

9 

26 

2 

.561 

.25L 

.52 

5.69L 

E 

D 

8700000000 

23248  + 6641  ! 

52.8 

14 

115+  5 

32 

24 

29 

2 

.461 

.69L 

49L 

3.55 

E 

G GG 

6700000000 

23249  + 6242  ! 

54.8 

8 

114+  2 

33 

17 

14 

2 

38L 

-26L 

2.42L 

17.89 

E 

1 CJ  B 

5543033438 

3 

i 

23250  + 6520 

3.8 

25 

114+  4 

16 

10 

13 

3 

.75 

.22: 

SOL 

5.60L 

BD 

BD 

0 

7701000000 

1 

13 

20640  KO 

21 

70 

23250  + 6505 

5.4 

52 

114+  4 

16 

9 

26 

3 

.53 

.31 

.50L 

4.70L 

BF 

BDL 

3 

9700000000 

= 

23251+6201 

10.3 

9 

113+  1 

39 

14 

12 

2 

.27 

.61L 

1.05L 

21.09L 

C 

El  HF 

8500111328 

1 

*41 

23252  + 6201 

55 

1 = 

23251+6142 

10.6 

55 

113+  1 

26 

8 

24 

2 

.251 

.21 

1.05: 

29.52L 

DE 

K BC 

9600000108 

5 

23251  +6339 

11.5 

10 

114+  3 

16 

9 

28 

3 

.91 

.23: 

2.351 

20.92L 

BD 

AD 

0 

260100000C 

2 

*13 

20641  KO 

4 

73 

23252  + 6431 

16.2 

31 

114+  3 

26 

13 

37 

2 

,25L 

25L 

1.54 

13.02: 

CC 

1 EC 

6601140410 

5 

1 

32 

X2325  + 645 

96 

5 1 

23252  + 6010 

16.7 

30 

113-  1 

12 

5 

20 

3 

29.44 

25.07 

4.76 

32.87L 

BBC  , 

AAA 

0 

960020050C 

29 

3 

2 

DO  43103 

70 

106 

23252+6100 

17.0 

6 

113+  0 

22 

6 

38 

3 

1.31 

.33 

2. SOL 

26.95L 

BD  | AACD | 

7 

9701 10030C 

I 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS- 1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Right  Ascension:  23h25m24‘-23h31mQ5‘ 


23254  +6958 

23255  + 6433 

23255  + 6234 

23256  + 6229 

23256  + 6034 
23257+6131 

23257  + 6212 

23258  + 6010 

23258  + 6555 

23259  + 6648 

23259  + 6012 
23260+6106 
23260+6101 
23262  +6401 
23264  + 6313 
23264  +6615 
23264  +6017 
23264  +6102 
23264  +6134 
23264  + 6022 

23264  + 6822 

23265  + 6140 

23266  + 6454 
23266  + 6152 
23266  + 6558 
23268  + 6854 
23268  + 6536 

23268  + 6602 

23269  + 6105 

23270  + 6416 

23270+6422 

23271  +6443 
23272+6434 

23273  + 6003 

23274  + 6447 
23274+6516 
23275+6201 

23275  + 6308 
23275  + 6553 
23275  + 6328 

23275  + 6332 

23275  + 6656 

23276  + 6011 

23277  + 6742 

23277  + 6302 

23278  + 6000 
23278  + 6140 
23279+6432 
23279+6608 
23281+6148 

23281  +6759 

23282  +6441 

23283  + 6011 
23283  + 6707 
23283  + 6238 
23283+6642 
23285  + 6521 

23285  + 6730 

23286  + 6150 

23287  + 6252 

23287+6819 

23289+6234 

23289+6115 

23289+6746 

23289+6149 

23290+6436 

23291+6314 

23291+6359 

23292  + 6616 

23293  + 6307 

23293  + 6526 

23294  + 6801 

23294  + 6046 

23295  + 6016 
23297+6246 
23299+6345 
23299+6141 
23300+6149 
23301+6316 

23301  +6350 

23301+6232 

23302  + 6025 
23302  + 6222 

23302  + 6601 

23303  + 6410 

23304  + 6208 

23304  + 6147 

23305  + 6423 
23305  + 6956 
23305+6412 

23306+6136 

23306+6031 

23306+6018 

23307+6729 

23307+6106 

23308+6316 

23308+6645 

23309  + 6739 

23310  + 6008 
23310  + 6354 


Position  (1950) 

H 

Galactic  Uncertainty  C 
a 6 Coords  SMJ  SMN  8 0 12  ^ 

(s)  O 1 b n H O N 


37  14  26  4 

57  16  13  2 

31  13  23  2 

15  3 27  3 


46.7  39  113+  1 60  21  37  2 

48.0  13  113-  1 27  4 19  3 

48.6  11  115  + 5 22  1 2 21  3 

58.1  3 115  + 6 49  13  34  2 

58.7  24  113-  1 15  5 21  3 

3.2  34  113  + 0 42  8 106  3 

5.3  29  113+  0 15  4 28  3 

13.6  1 114+  3 15  6 16  3 

25.1  38  114  + 2 20  5 23  2 

25.4  22  115+  5 18  8 18  3 

25.5  8 113-  1 29  8 17  3 

27.0  2 113+  0 24  8 24  3 

28.4  3 113+  1 37  8 15  2 

28.5  45  113-  1 12  5 45  3 

28.8  15  115+  7 49  8 101  4 

34.5  49  113+  1 14  9 27  3 

36.1  40  114+  4 52  21  9 2 

36.3  18  113+  1 50  1 6 10  2 

41.9  46  115  + 5 15  9 26  3 

49.7  24  116+  7 18  4 32  4 

50.9  25  115+  4 16  8 132  3 

51.7  41  115+  5 15  4 22  3 

54.0  48  113+  0 24  8 32  3 

1.0  18  114+  3 16  9 23  3 

3.3  53  114+  3 22  9 26  3 

11.3  8 114+  3 15  5 29  3 

17.5  53  114  + 3 1 6 9 29  3 

20.9  14  113-  1 23  3 25  3 

25.3  7 114+  4 18  6 32  3 

28.5  36  115+  4 15  5 11  3 

31.2  41  114+  111  3 23  3 

31.4  32  114+  2 17  3 21  3 

32.1  22  115+  5 60  16  38  2 

32.5  48  114  + 2 28  11  11  2 

32.7  54  114  + 2 53  1 5 38  2 

34.5  6 115+  6 26  6 14  3 

40.1  35  113-  1 14  8 24  3 

45.7  52  115+  6 22  11  25  2 

46.2  38  114+  2 22  13  24  3 

52.8  1 113-  1 13  5 21  3 

53.2  47  114+  1 52  22  17  2 

55.7  46  114  + 3 27  10  30  3 

56.1  32  115  + 5 52  23  12  3 


59  8 34  2 

52  8 37  2 

28  10  30  3 

26  8 109  3 

26  8 21  2 
76  9 36  2 

76  15  38  2 

36  27  117  2 

11  4 26  3 

14  8 25  3 

12  8 31  4 

73  8 100  3 

17  8 37  3 

29  25  167  3 

58  8 39  2 

32  20  37  2 

16  9 23  3 

20  3 20  3 

41  23  35  2 

55  25  43  2 


(Not  Color  Corrected) 
25  Jim  60  jxm 
(Jansky) 


23  9 40  2 

14  8 30  3 

31  16  25  3 

30  8 24  3 

23  8 20  3 

19  8 33  3 

21  10  21  2 

16  3 27  3 


.47L 

.25L 

42 

.251 

,46L 

1.14L 

.94L 

.25L 

1.40 

4.42 

2.61 

72L 

.36 

25L 

3.67L 

.69 

.62: 

8.31 

.71L 

25L 

1.09L 

25L 

25L 

1.71: 

.32L 

25L 

1.10 

.30 

25L 

.77L 

2.84 

.95 

3.44L 

.49 

.25L 

2.87L 

1.39 

.36 

3.12L 

6.96 

40.28 

134.45 

25L 

.25L 

1.46 

.53 

.15: 

.43L 

.25L 

.25L 

3.55L 

25L 

.41 

1.36: 

29L 

.25L 

.98 

2.84 

4.54 

39.13 

.28 

.25L 

69L 

.43 

25L 

73L 

25L 

39L 

1.09L 

.38L 

30L 

.76 

.64 

25L 

49L 

26.73 

36.43 

42.54 

.52 

.31 

48  L 

1.71 

.47 

40  L 

44 

25L 

2.94L 

.53 

.25L 

1.92L 

.41 

.25L 

2.00L 

6.13 

2.15 

.76L 

.79 

.27 

.521 

25L 

28L 

1.92 

1.98 

.60 

56L 

5.05 

1.53 

49L 

1.81 

.83 

BOL 

.55 

27L 

1.11L 

32L 

.15 

49L 

.36L 

.57L 

1.36: 

2.63L 

.33L 

1.03 

25L 

25L 

.91 

1 03 

44 

3.24L 

.24 

.34L 

.61 L 

.25  L 

.25L 

1.94L 

01.51 

75.88 

19.23 

.25L 

.25L 

1.66L 

25L 

25L 

1.01 

.32L 

25L 

.411 

.36 

25L 

79L 

.32 

25L 

.631 

.24 

25L 

60L 

.36 

25L 

3.45L 

.38 

.251 

.61L 

34L 

,25L 

.96 

39L 

25L 

.46 

,42L 

.25L 

.59 

.25L 

.25L 

.63  L 

2.83 

1.05 

.51 L 

.93 

.52 

1.90L 

.54 

.24 

.57L 

26L 

.25L 

1.28 

.95 

.35 

2.55L 

25L 

25L 

.55L 

.33 

26L 

B4L 

25L 

56L 

2.16L 

.77 

.36 

2.02L 

25L 

.23 

1.48 

.25L 

25L 

40L 

43L 

25L 

1.14L 

.94 

.62 

.47L 

.251 

.32 

1.60 

1.60 

.85 

2.79  L 

.71 

1.75 

16.18: 

39L 

.29 

2.73: 

.29L 

25L 

.95 

1.08 

.37 

1.85L 

10.07 

3.31 

11.81 

.70 

4.58 

15.74 

.37 

25L 

2.52L 

.261 

.701 

2.61L 

.66 

.66 

8.83: 

.70 

.25L 

59L 

.28 

.251 

40  L 

67L 

.25L 

1.33L 

.41 L 

.25L 

.69 

11.36 

59.07 

26.60 

.57 

.25  L 

2.24L 

39 

.20: 

.48  L 

.25L 

.56L 

2.09L 

.58 

25L 

2.42L 

1.60 

2.93L 

80.76L 

.45 

.22 

4.22L 

.90 

.24 

.42L 

25L 

25L 

.92: 

.38L 

30L 

1.23 

.85 

.35: 

52L 

.79 

.24 

.52L 

.38 

27L 

2.50L 

1.73 

.61 

95L 

5.18  CC  I DF  A 

11.87  D FGI  C 

29.74L  F F FD 

31.51  L BB  AA 

42.64L  F D G 

42.14  FFEE  DDDA 

12.01  E K KC 

10.02  CO  CC 

5.33L  B GEA 

4.60L  C 


27.191  BC  AADC 

34.27L  B B 

29.88L  BC  AB 

174.33:  BADD  AAAA 

B.54:  DE  BB 

5.54L  CD  BC 
25.10  E LHDC 

24.97L  DO  BC 
43.75L  F B 

79.59:  BBED  AAAA 


8.45L  B 
29.51L  C 
8.72 
32.81  L 


C 

JC 

C 

BGKG 

BBCC 

AAAA 

CC 

BCDF 

BC 

AB 

C 

AK 

B 

BEI 

C 

BHCD 

CB 

AAB 

BD 

BC 

4.50L  BC 
5.08L  BB 
25.34L  BC 
21.03L  C 


34.2BL 
10.60 
37.44L  BE  AC 

6.71  L C CD 

17.24  D DFGC 

2B.26L  BBC  AAA 


AB 

AAG 

AAC 

BF  DC 

DE 

FF 

HI  BB 

D 

LGBJ 

BB 

GCB 

12.73 

30.93L  C 

6.91 

47.601  C 

9.13L  F 
7.47L  C 
38.231  C 
5.27  L C 
21.43L  C 

6.62  L C 

6.23L  ( 

5.71 

34.06L  BB 


E GD 

: b 

D C FE 
CKC 

E 

D 

Cl  H 
BFJG 
3 MD 
D B 
: B 

D I FF 
AA 


A Confusion  R 
R Flags*  S 

9602101008 
6600140410 
5402001228 
0 6502000008 
960021 141C 
9 464133330C 
5504011428 
9800301 50C 
7600000000 
6701000000 

2 9701 23261 C 
670020320C 
2 970130320C 
0 7310021 11C 
860021 240C 

0 7700000000 
97000444 2C 
970020320C 
7602311208 

1 95811 4661 C 

1600000000 

6500000008 

6601021010 

6500000008 

7601101000 

0 2410000000  13 

1 4601020000 
5 7700101000 

86001 0320C 
8502021 10C 

76000131 1C 
7 6601101000 
0 5700100000 
76C11 1351C 

2 6702101000 
0 3700000000 

0 5400001008 
950002351 C 
8601000000 
7701 11232C 

750111254C 
5601000000 
4 860021 020C 
3700000000 
9541 1 1161C 

1 8521 34431 C 
3701000208 
650120120C 
7700010010 
3400200008 

1600000100 
6601000000 
960020000C 
5700000000 
3501100108 
9601000000 
3600000000 
3700010100 
0 4500200008 


Declination:  +60°-  + 70" 


Sep 

(")  Mag 


AB  I 3 940334324C 


BC  BB 
C E 
BC  AB 
C I E 
D D 

F FIB 


BB  6 1700001000 

E 4501100208 

AB  3 560000000C 

I E 2700000100 

D 2400200008 

FI  B 560110130C 

BB  D 0 950200000C 


FCD  CB  A 
C F 
D NLDB 


4.90L  BC 
7.00L  CB 
47.73L  BB 
34.75  BBDE 
26.15L  DD 
29.721  D 
32.57L  BD 
28.69  BBCC 
15.33  BBCC 
40.31  L F 


54.63:  F F DF  CCDC 

29.93L  C BD 

5.07L  C CH 

11.62  E K FB 

39.50L  D C 
30.89L  BBC  AAA 
33.90L  B AD 

17.85L  CD  BB 


25.64L  F BJ  KD 
718.94L  D DCDD 
47.60:  CD  F DGHE 


6.52L 

CF 

BC 

10.03 

DO 

HEB 

20.541 

E 

GDC 

5.21L 

DD 

BD 

6.45L 

. CD 

BC 

20.611 

. D 

BGGG 

23.181 

. BC 

AAED 

9700002 50C 
7701000000 
966311221C 

5 4600000000 
0602003400 

4 970000000C 

5 968103332C 
95021 2341C 
9600000 10C 

6 360100120C 

0 1541 10030C 

1 95022021 2C 
95010001 OC 

9600000 30C 
3 86A222330C 
2401000108 
6600000000 
9601 10040C 
1501000108 

0 2500201 60C 
8501 001 OOC 

1 6500000008 
960120040C 

4601 1024OC 
730435323C 
0 960225632C 
9 5800000000 
48000023 1C 
9501 201 OOC 
0 8700000000 

2 4800000000 
960123112C 

0 9500001 20C 


5 1 32  X2325  + 645 

1 *41  23255  + 6233 
1 *41  23256  + 6229 
1 16  14582  A2 

7 1 32  X2325  + 615 

1 *41  23258  + 6212 


1 2 DO  43117 


2 1 32  X2326  + 610 

4 

8 


1 *41  23266  + 6141 


1 2 DO  43130 


1 13  20656 

2 1 *41  23269  + 6105 


3 4 TMSS  +70195 

1 *41  23274  + 6202 

2 1 *41  23274  + 6308 


A 1 32  X2327  + 635 


1 *41  23278  + 6303 
1 2 3 RAFGL  3109 

4 


41 

23282  + 6237 

j 

42 

4 

2 

DO  43196 

48 

101 

'41 

23287  + 6251 

9 

3 

'41 

23289  + 6234 

10 

12 

13 

20677  KO 

21 

77 

32 

X2329  + 680 

64 

41 

23296  + 6046 

57 

1 

DYCEP 

77 

' 2 

’ 1 

DO  43233 
DS  CAS 

5 

79 

'41 

23301  +6231 

42 

23 

LDN  1245 

298 

'41 

23303  + 6222 

32 

'41 

23303  + 6146 

32 

2 *13  20694  K5 
2 22  S163 


4 1 *41  23308  + 6106 


1 2 DO  43264 

1 13  20699  KO 

4 1 23  OCL0267 


•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  t*nv,  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  +60"- +70' 


Right  Ascension:  23h31m07*-23h37m02* 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

y 

a S 

a 

6 

Coords 

SMJ  SMN  e 

6 

12  Jim 

25  jim 

60  jim 

100  jim 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  • r 

(s) 

n 

1 b 

O 

n 

o 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

(") 

Mag 

23311+6436 

7.S 

26 

115+  3 

20 

12 

26 

3 

.52 

30L 

.51 L 

26.83L 

B 

AE 

8500000008 

23311+6317 

7.S 

13 

114+  2 

24 

8 

23 

2 

.38 

.25L 

2.43L 

22.33L 

C 

D 
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Right  Ascension:  23h37m05■-23h41ro39^ 


Declination:  +60"- +70' 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  ^m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination;  +608-+70' 


Right  Ascension:  23h50m43s-23h54m40s 
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LDN  1 264 

564 

3 

46L 

.251 

1.11 

20.49L 

D 

F BC 

6601023138 

A 

3 

.54 

25L 

.43L 

22.40L 

B 

81 

6600201308 

4 

1 

2 

DO  43777 

59 

108 

2 

29 

2BL 

52L 

28.0 1L 

F 

DJ 

6401110008 

4 

1.58L 

1.32L 

1.88 

36.98L 

C 

FJ  B 

960201 120F 

1 

*41 

23510  + 6646 

27 

5 

2 

.76L 

26 

4.76L 

24.21  L 

F 

DFBH 

970558841 C 

1 

1 

*41 

23510  + 6817 

28 

4 

3 

.34 

25L 

56L 

25.02L 

C 

D E 

9600000008 

2 

.26 

25L 

1.55L 

20.53L 

D 

B 

660222090C 

1 

3 

* 2 

DO  43784 

18 

113 

3 

.26L 

25L 

69L 

5.28 

D 

HED 

9600000008 

5 

26L 

.25 

3.10 

35.07L 

CE 

BCB 

970367971 C 

2 

*23 

LDN  1264 

500 

3 

1.32 

.35 

.50L 

406.38L 

BD 

AC 

4 

9202242008 

1 

17 

3208 

15 

3 

.69 

25L 

2.41  L 

26.04L 

B 

A K 

950000020C 

2 

13 

20923  B0 

2 

70 

3 

.70 

27L 

1.78L 

20.27L 

B 

AB 

9500301 OOC 

3 

.25L 

.55 

2.93 

18.47L 

CC 

BA 

96024454 1C 

2 

39L 

.28 

4.76L 

30.89L 

E 

L DE 

87056774 1C 

1 

3 

25L 

1.62 

3.55 

19.95L 

CD 

BA 

960220330C 

4 

13 

20924  B2 

4 

92 

5 

83L 

.32L 

3.00: 

16.55 

CC 

MBDB 

98411 2263 F 

3 

1.36 

.39 

2.93L 

15.39L 

BC 

AB  DG 

1 

97022 144 1C 

1 

2 

DO  43792 

38 

98 

2 

.49 

.55 

30.79L 

100.95L 

CF 

FDCB 

5 

940436642C 

3 

1.21 

1.00 

30.79 

100.95 

BCFE 

DCCA 

0 

94D214433C 

3 

32L 

25L 

1.97 

43.34L 

D 

GBG 

78021 021 OC 

2 

*23 

LDN  1264 

534 

4 

.48 

.17: 

2.49L 

6.13: 

BE  C 

BDGB 

0 

590222020C 

1 

2 

*41 

23515  + 6614 

17 

1 

2 

40L 

.38 

3.731 

24.77L 

E 

DEGG 

8605033128 

3 

.45 

25L 

46L 

25.88L 

D 

CK 

9601000008 

3 

41.60 

31.75 

8.65 

18.04L 

CBC 

AAA 

7 

5700000008 

14 

3 

.31 

.25L 

.54L 

24.18L 

C 

CK 

8600000008 

1 

13 

20927  80 

8 

73 

2 

32L 

42 

622L 

23.41  L 

F 

GCF 

770468740C 

1 

1 

*41 

23517  + 6822 

20 

1 

5 

28L 

.52 

6.22L 

39.54L 

D 

FCBH 

970378741 C 

1 

3 

.40 

.33 

1.54 

10.55: 

CDF  E 

ECBC 

0 

8744154218 

4 

.37: 

.51 

5.48L 

16.05 

FF  D 

HCB8 

0 

4702 1 5652C 

1 

*41 

23520  + 6632 

30 

2 

3 

25L 

25L 

1.13 

5.50 

DD 

CD 

970000030C 

4 

1.1 0L 

44L 

2.57 

29.88L 

F 

1 FC 

974110220F 

1 

*41 

23520  + 6649 

34 

7 

4 

1 71 L 

.38: 

3.00 

23.52: 

FDF 

ECAB 

970205743F 

8 

2 

*41 

23521  +6639 

30 

2 

3 

.27L 

25L 

88 

7.70: 

CE 

DF 

6700100108 

3 

47 

,25L 

.44L 

2.94L 

B 

B 1 

9800000000 

2 

13 

20933 

9 

86 

4 

1.69 

47 

2.48L 

21.70L 

BB 

AB 

0 

5601 100 10C 

3 

*13 

20931 

3 

85 

3 

.44 

.51 L 

.58L 

22.821 

B 

BFM 

4600100108 

2 

13 

20932  B0 

5 

71 

2 

25L 

.35L 

1.65 

1 4 .84  L 

C 

MBD 

7641252108 

2 

.26L 

.251 

.941 

5.57 

D 

DB 

9600000008 

3 

.65 

.42 

.46L 

18.03L 

BD 

BB  H 

0 

9600001008 

3 

,32L 

.40 

6.38L 

34.47L 

F 

B DC 

760458981 C 

4 

3 

32: 

.62 

6.22L 

17.15L 

FC 

CBCB 

4 

680457870C 

1 

*41 

23522+6823 

32 

2 

2 

-27L 

25L 

.95 

4.24L 

C 

HCE 

7801100210 

3 

1.19 

.48 

.49L 

26.08L 

O 

CD 

A A H 

0 

9500000008 

3 

26L 

,25L 

1.11 

15.22L 

D 

HE  DC 

9701 101 10C 

3 

25L 

.25L 

.94: 

5.50 

CC 

GBC 

6800000008 

3 

25L 

.32: 

1.01 

3.55 

F BC 

DBC 

3600000200 

4 

2 

44L 

.25L 

.98 

24.97L 

F 

J D 

9600000008 

3 

.82 

.65 

5.50 

24.47: 

DDCD 

B BBC 

0 

55C1013448 

E 

1 

32 

‘ X2352  + 634 

30 

10 

3 

.471 

.25L 

1.27 

20.74L 

F 

H DF 

8641241108 

3 

.49 

,25L 

.48L 

22.39L 

B 

BD 

7600100008 

1 

2 

DO  43816 

98 

5 

.38 

.74 

8.41: 

39.39 

CCEF 

CCBB 

0 

97C115551C 

4 

1 

*41 

23527  + 6814 

29 

6 

3 

,25L 

25L 

1.11: 

10.92 

DC 

M CB 

97400333 1C 

2 

25L 

25L 

.82 

5.16L 

C 

EGEB 

9701000108 

j 

3 

.45: 

.35: 

5.77L 

23.20: 

FF  D 

ACCA 

964434 586C 

8 

1 

32 

X2353  + 601 

169 

8 

2 

.391 

25L 

.64 

25.62L 

C 

B 

3602000428 

C 

1 

2 

70L 

30L 

1.02: 

9.67 

DE 

MHEC 

960101 333C 

E 

2 

.29L 

82L 

1,28 

7.07L 

F 

J GDC 

9601000108 

3 

1.59 

.89 

.69 

4.17L 

BBC 

A AE 

0 

7800111000 

3 

.25L 

25L 

3.30L 

18.19 

E 

1 B 

970223253C 

3 

1 

32 

X2353  + 687 

94 

3 

2 

56L 

.41 

.99L 

18.60L 

C 

LBJ 

7603100006 

3 

.34 

.25 

1.71 

12.77L 

LU 

o 

UJ 

CGCC 

2 

970334443C 

F 

1 

32 

X2353  + 638 

117 

1 5 

2 

.26 

.37L 

.61 L 

22.36L 

C 

DD 

7601100008 

3 

.34 

25L 

.57L 

29.30L 

C 

D 

8600101008 

3 

.44 

25L 

2.20L 

24.29L 

C 

CL 

970010000C 

4 

1.98 

1.00 

2.14L 

25.65L 

CB 

A A D 

8 

460001  hoc 

2 

*41 

23535  + 6610 

39 

3 

4 

47L 

.54L 

7.50: 

23.35 

CC 

HF  DA 

974234461 F 

2 

*41 

23535  + 6634 

35 

15 

2 

.27L 

.25 

2.721 

20.98: 

D E 

DF  E 

960404665C 

8 

3 

1.67L 

.73L 

1.30 

53.2BL 

D 

FBD 

97421 3224F 

3 

1.05 

.27 

.55L 

4.34L 

CD 

o 

ABK 

8 

5700000000 

3 

25L 

.25L 

1.20 

7.15 

DE 

J HEB 

B700111000 

3 

1.03 

.41 

.63L 

1B.23L 

BC 

ABL 

0 

9512363118 

3 

28L 

.25L 

1.79 

24.87L 

C 

GCC 

9501 103 10C 

3 

.37 

.25L 

56L 

5.12L 

B 

C HC 

9701000000 

3 

.65 

.22: 

2.99L 

1 9.26L 

BD 

AD 

0 

960020000C 

3 

.85 

.64: 

5.51 

23.35L 

FDD 

BBBI 

8 

970255580F 

2 

*41 

23540  + 6629 

13 

7 

3 

.56 

.21: 

1.65L 

9.82: 

ED  F 

BDLB 

6 

96021 01 20C 

3 

2.47 

.94 

.70L 

17.93L 

BC 

ABF 

0 

6502202108 

2 

2 

2 

DO  43839 

62 

95 

3 

26L 

.18: 

2.00 

17.67L 

FE 

GB 

964 1004 IOC 

3 

.84 

.30 

.48L 

5.29L 

BC 

DC 

1 

9800130000 

1 

1 

32 

X2354  + 626 

34 

1 

4 

1.10 

29 

1 .91 L 

18.69L 

BC 

ABDF 

2 

9601 1021 1C 

1 

*41 

23543  + 6548 

35 

1 

3 

64 

.28 

2.33L 

20.07L 

ED 

EDL 

4 

950225333C 

4 

25L 

.251 

1.29 

7.83: 

CC 

DCC 

8700000 20C 

4 

3 

.461 

.25L 

4.79L 

28.47 

F 

J HF C 

47001 2232C 

2 

,35L 

,30L 

1.13 

24.56L 

F 

CCDE 

9601 14553C 

3 

.35L 

.35: 

2.89 

32.41  L 

EC 

DDBG 

9701 12440F 

1 

*41 

23545  + 6645 

36 

3 

3 

25L 

.36 

.84: 

7.72L 

BD 

J CDC 

9701 1 OOOOC 

1 

23 

LDN  1260 

61 

3 

22.70 

93  1 6 

755.66 

1059.54 

BB  BC 

DAAA 

0 

6262155628 

3 

2 

3 

RAFGL  5623 

89 

2 

25L 

25L 

1.20 

13.11: 

DD 

KED 

9602131328 

4 

1.16L 

99L 

3.17 

33.31L 

E 

1 GBD 

77401 5640F 

2 

2 

23 

LDN  1266 

161 

3 

35L 

.43 

2.99 

21.96L 

CC 

I BA 

960 1300  IOC 

3 

25L 

.48 

1.20L 

18.79L 

C 

CBFF 

7603055218 



3 



Position  (1950) 


Galactic 

Coords 


Uncertainty 
SMJ  SMN  0 

o 


a o 

h m.  «r 

(s) 

n 

1 b 

C) 

(") 

23507  + 6230 

43.7 

19 

116  + 

1 

14 

6 

23507  + 6122 

47.3 

10 

116 

0 

34 

16 

23508  + 6619 

48.7 

28 

117  + 

4 

44 

10 

23508  + 6243 

50.0 

34 

116  + 

1 

27 

8 

23508  + 6536 

51  5 

0 

117  + 

4 

34 

18 

23508  + 6335 

52.7 

18 

117  + 

2 

37 

21 

23500  + 6759 

53.1 

5 

118  + 

6 

21 

3 

23508  + 6629 

53.3 

33 

117  + 

5 

18 

8 

23508  + 6807 

53.6 

58 

118  + 

6 

34 

10 

23509  + 6129 

57.8 

2 

116- 

0 

25 

12 

23509  + 6249 

59.6 

32 

116  + 

1 

17 

9 

23510  + 6331 

1.6 

51 

117  + 

2 

29 

10 

23511+6646 

69 

28 

117  + 

5 

29 

3 

23511+6817 

7.5 

24 

118  + 

6 

30 

8 

23511+6207 

11.7 

27 

116  + 

0 

43 

8 

23512  + 6616 

13.9 

24 

117  + 

4 

60 

12 

23512  + 6152 

15.1 

9 

116  + 

0 

62 

8 

23512  + 6804 

16.4 

18 

118  + 

6 

14 

3 

23512  + 6226 

16.8 

56 

116  + 

1 

14 

3 

23513  + 6034 

20.2 

31 

116- 

1 

15 

8 

23513  + 6344 

23.0 

52 

117  + 

2 

17 

9 

23514  + 6402 

24.6 

1 

117  + 

2 

10 

7 

23514  + 6820 

26.4 

38 

118  + 

6 

35 

8 

23514  + 6005 

26.7 

43 

116- 

2 

20 

5 

23514  + 6653 

27.1 

32 

117  + 

5 

15 

7 

23514  + 6358 

28.8 

22 

117  + 

2 

13 

5 

23515  + 6014 

31.8 

10 

116 

2 

42 

7 

23515  + 6016 

33.8 

46 

116- 

2 

14 

3 

23515  + 6758 

33.8 

31 

118  + 

6 

31 

9 

23516  + 6614 

36.6 

16 

117  + 

4 

16 

3 

23516  + 6234 

36.7 

12 

116  + 

1 

35 

16 

23516  + 6503 

37.4 

49 

117  + 

3 

19 

10 

23516  + 6430 

41.8 

48 

117  + 

3 

18 

3 

23517  + 6119 

44.2 

41 

116- 

1 

22 

8 

23517  + 6822 

47.7 

41 

118  + 

6 

37 

11 

23518  + 6819 

48.5 

40 

116  + 

6 

20 

3 

23518  + 6239 

51.8 

42 

116  + 

1 

24 

5 

23520  + 6632 

2.7 

55 

117  + 

5 

15 

6 

23520  + 6342 

4.1 

0 

117  + 

2 

87 

3 

23520  + 6649 

5.4 

37 

117  + 

5 

24 

3 

23521  +6639 

6.3 

11 

117  + 

5 

35 

6 

23521+6127 

7.1 

5 

116- 

0 

40 

3 

23521+6924 

11.7 

48 

116  + 

7 

31 

8 

23521+6610 

11.8 

15 

117  + 

4 

14 

3 

23522+6133 

12.1 

38 

116- 

0 

24 

8 

23522  + 6242 

13.4 

10 

117  + 

1 

34 

10 

23523  + 6148 

18.9 

2 

116- 

0 

33 

3 

23523  + 6456 

19.3 

45 

117  + 

3 

16 

8 

23523  + 6820 

20.1 

23 

118  + 

6 

22 

7 

23523  + 6823 

21.2 

29 

118  + 

6 

29 

3 

23523+6251 

22.6 

56 

117  + 

1 

45 

14 

23523+6103 

22.6 

57 

1 16— 

1 

18 

3 

23525  + 8353 

30.2 

5 

117+ 

2 

26 

13 

23525  + 6434 

31.1 

39 

117  + 

3 

26 

8 

23525  + 6954 

33.9 

41 

118  + 

8 

29 

11 

23527  + 6537 

42.9 

20 

117  + 

4 

73 

12 

23527  + 6328 

46.4 

44 

117+ 

2 

24 

10 

23527  + 6241 

47.1 

23 

117  + 

1 

30 

9 

23528  + 6125 

48.7 

20 

116- 

0 

16 

9 

2352B  + 6814 

48.8 

30 

118  + 

6 

12 

8 

23529  + 6021 

57.5 

52 

116- 

1 

25 

3 

23529  + 6229 

57.5 

34 

117  + 

1 

29 

16 

23529  + 6005 

58.8 

7 

116- 

2 

33 

3 

23530  + 6134 

2.1 

33 

116- 

0 

57 

17 

23530  + 6333 

5,7 

42 

117  + 

2 

50 

16 

23531+6043 

7.9 

40 

116  — 

1 

24 

12 

23532  + 6247 

15.6 

48 

117  + 

1 

14 

5 

23533  + 6843 

19,3 

58 

118  + 

7 

36 

10 

23533+6510 

‘21.2 

28 

117  + 

3 

55 

12 

23534  + 6354 

24.1 

4 

117  + 

2 

21 

13 

23534  + 6514 

25.1 

24 

117  + 

3 

30 

8 

23534  + 6239 

25.4 

19 

117  + 

1 

27 

11 

23534  + 6421 

28.1 

19 

117  + 

2 

25 

8 

23534  + 6610 

29.2 

7 

117  + 

4 

15 

4 

23535  + 6634 

33.4 

60 

118  + 

5 

16 

6 

23535 + 6011 A 

35.0 

2 

1 1 G — 

2 

26 

10 

23536  + 6646 

36.0 

56 

118  + 

5 

31 

10 

23536  + 6305 

37.4 

2 

117  + 

1 

18 

8 

23536+6244 

37.9 

6 

117+ 

1 

21 

8 

23537  + 6031 

44.8 

14 

116  — 

1 

15 

9 

23539  + 6000 

56.0 

40 

116- 

2 

35 

3 

23539  + 6922 

58.1 

27 

118  + 

7 

26 

9 

23540  + 6419 

0,8 

9 

117  + 

2 

18 

8 

23540+6629 

3.6 

26 

118  + 

4 

20 

5 

23540  + 6409 

5.2 

56 

117  + 

2 

24 

7 

23541+6154 

9.4 

41 

117  — 

0 

14 

5 

23542  + 6006 

16.7 

24 

116  — 

2 

24 

7 

23543  + 6236 

186 

37 

117  + 

1 

16 

9 

23543 + 654B 

18.9 

26 

117  + 

4 

16 

4 

23543  + 6033 

19.6 

22 

116- 

1 

9 

8 

23543  + 6557 

20.3 

17 

117  + 

4 

16 

10 

23543  + 6832 

20,5 

20 

118  + 

6 

32 

13 

23544  + 6013 

25.4 

12 

116 

2 

63 

14 

23545  + 6645 

30.3 

9 

118  + 

5 

25 

8 

23545  + 6441 

30.6 

1 

117  + 

3 

18 

3 

23545  + 6508 

34.1 

29 

117  + 

3 

13 

4 

23546  + 6041 

36.5 

34 

116- 

1 

32 

11 

23546  + 6701 

37.0 

30 

118  + 

5 

15 

3 

23546  + 6421 

39.0 

3 

117  + 

2 

20 

3 

23546  + 6501 

40.1 

43 

117  + 

3 

18 

6 

25 

29 

41 
72 
43 
46 

30 
39 

42 
42 

30 

32 

31 
10 

106 

38 

30 
37 

31 

33 

26 

24 
42 

27 

28 
26 
70 
30 
16 

159 

42 
26 
30 

43 
14 
63 
37 
27 

104 

34 

39 

32 
22 
32 
26 

41 

44 

32 
19 
19 

16 

27 

28 

37 
21 

42 

30 

33 
33 

45 

28 

43 
43 

42 
41 
41 

31 

32 
41 

43 

19 

25 

33 
33 

38 

40 

40 

33 
28 
30 

30 

20 
28 

41 
20 

34 
30 
32 
34 
62 

23 

19 

44 

42 
37 
30 

25 
37 
30 

26 


•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CfRRUS-2;  3)  Confusion  Processing; 

142 


4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY. 


Right  Ascension:  23h54m40,-23h59ra13* 


Position  (1950) 


Flux  Density 


a 5 

h m. 

a 

(s) 

8 

o 

Coords 
1 b 

23546  + 6053 

40.8 

42 

116- 

1 

23547+6259 

45.2 

28 

117  + 

1 

23547  + 6044 

47.1 

45 

116- 

1 

23548+6154 

50.6 

18 

117- 

0 

23548  + 6020 

51.3 

51 

116- 

2 

23548+6513 

53.8 

23 

117  + 

3 

23549  + 6355 

55.4 

5 

117  + 

2 

23549+6142 

59.4 

50 

117- 

0 

23549+6506 

59.8 

30 

117  + 

3 

23550  + 6430 

3.6 

10 

117  + 

3 

23550  + 6234 

4.6 

6 

117  + 

1 
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“Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60.  100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  Declination:  +50°- +60° 
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24.5 

14 

118-  6 

24 

9 

38 

3 

.54 

.25L 

,40L 

9.23L 

C 

BE 

9500000008 

1 

17 

7 

45 

00135  + 5507 

30.4 

42 

118-  7 

22 

8 

42 

3 

.52 

.251 

.40L 

9.47L 

B 

CEC 

7400000008 

00136  + 5133 

36.1 

36 

117-11 

67 

32 

36 

2 

.31 L 

.78L 

.43L 

1.49 

D 

Nl  G 

6500000000 

00137  + 5243 

45.5 

31 

118-10 

19 

5 

37 

3 

1.91 

.52 

.40L 

7.49L 

BC 

AB 

4 

7502102008 

2 

DO  23022 

14 

106 

00137  + 5340 

45.7 

0 

118-  9 

22 

8 

60 

3 

.46 

25L 

,40L 

1.42L 

B 

BM 

3701000000 

13 

21261  G5 

6 

73 

00138+5054 

49.3 

Li 

117-11 

32 

8 

46 

4 

.25L 

.25L 

.39 

1.70 

CC 

CB 



3500000120 

, 



L 

‘Confusion  Rags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 
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Declination:  +50’ — 1-60' 


Right  Ascension:  00h13'°50‘-00h19rn55 

Position  (1950) 


Name 


Galactic  Uncertainty 
Coords  SMJ  SMN  B 

(s)  n i b n o o 


00138  + 5900  51 

0.6  11 

118-  3 

35 

00138  + 5636  5 

1.5  8 

118-  6 

39 

00138+5944  5: 

2.3  32 

119-  3 

31 

00140  + 5825 

5.4  50 

118-  4 

27 

00141+5957 

9.1  9 

119-  2 

34 

00142  + 5757  1 

2.5  1 

118-  4 

28 

00142  + 5243  1 

4.2  45 

118-10 

88 

00142  + 5715  1 

4.6  12 

118-  5 

15 

00142  + 5738  1 

7.4  23 

118-  5 

36 

00142+5939  1 

7.8  53 

119-  3 

30 

00142  + 5218  1 

7.8  38 

118-10 

62 

00143  + 5957  2 

3.7  37 

119-  2 

68 

00145  + 5927  3 

1.9  23 

119-  3 

36 

00145  + 5604  3 

3.3  17 

118-  6 

23 

00146  + 5849  3 

18.5  43 

119-  3 

59 

00147  + 5913  A 

12.1  25 

119-  3 

40 

00148  + 5000  5 

3.1  38 

117-12 

18 

00149+  5306  E 

>5.2  31 

118-  9 

42 

00149  + 5708  E 

>5.5  31 

118-  5 

64 

00149  + 5059  E 

>9.3  29 

118-11 

47 

00150  + 5326 

4.6  2 

118-  9 

19 

00150  + 5140 

5.6  46 

118-11 

41 

00151+5427 

9.5  6 

118-  8 

55 

00151+5952 

9.8  35 

119-  2 

33 

00152  + 5852 

14.5  34 

119-  3 

17 

00152  + 5131 

17.7  36 

, 118-11 

44 

00153  + 5454 

J3.0  37 

118-  7 

26 

00154  + 5051 

J9.0  8 

l 118-11 

25 

00155  + 5804 

30.1  3€ 

i 119-4 

32 

00155  + 5536 

31.4  12 

! 118-7 

35 

00155  + 5311 

32.5  2€ 

1 118-  9 

29 

00155  + 5616 

35.2  5€ 

1 118-  6 

24 

00157  + 5752 

43.7  27 

' 119-  4 

23 

00157  + 5340 

44.3  2£ 

> 118-  9 

31 

00159  + 5239 

59.7  2* 

> 118-10 

17 

00160  + 5335 

1.4  3( 

5 118-  9 

9 

00160  + 5638 

2.5  2; 

> 118-6 

40 

00160  + 5837 

3.7  4 i 

1 119-  4 

37 

00160  + 5825 

5.7  4J 

l 119-  4 

34 

00160  + 5848 

5.8  3J 

1 119-  4 

18 

00161+5820 

7.i  4: 

3 119-4 

18 

00161+5813 

7.7  ' 

7 119-4 

17 

00161+5733 

10.3  1 

1 119-  5 

17 

00162  + 5729 

13.7  < 

5 119-  5 

59 

00162  + 5153 

15.4  3 

7 118-10 

59 

00162  + 5109 

17.0  5; 

2 118-11 

57 

00162  + 5113 

17.0  3 

1 118-11 

30 

00163  + 5007 

20.3  3 

5 118-12 

22 

00163  + 5727 

21.7 

6 119-5 

18 

00164  + 5844 

27.6  3 

6 119-  4 

61 

00164  + 5145 

29.2  1 

2 118-11 

33 

00165  + 5751 

35.5 

2 119-  4 

50 

00166  + 5948 

38.6  5 

5 119-3 

27 

00168  + 5727 

50.5  4 

9 119-  5 

22 

00168  + 5221 

50.9  1 

5 118-10 

37 

00169  + 5712 

57.4  5 

i3  119-  5 

19 

00169  + 5205 

58.6 

9 110-10 

16 

00170  + 5423 

0.3 

5 118-  8 

61 

00170  + 5758 

3.4  4 

4 119-  4 

19 

00171+5740 

7.5 

9 119-  5 

24 

00171+5525 

10.6  £ 

>9  118-7 

23 

00172  + 5234 

17.2  2 

M 118-10 

78 

00173  + 5136 

19.9  : 

18  118-11 

27 

00175  + 5520 

31.0  I 

>2  118-7 

53 

00175  + 5902 

35.2 

6 119-3 

18 

00176  + 5930 

36.8 

1 119-3 

48 

00176+5839 

38.0  ' 

t2  119-4 

4C 

00177  + 5900 

44.8  ' 

15  119-  3 

1 £ 

00178  + 5733 

49.0  : 

26  119-  5 

24 

00178  + 5616 

51.5  - 

11  119-  6 

32 

00178  + 5917 

52.5 

4 119-  3 

8f 

00179  + 5433 

54.9 

4 118-  8 

5( 

00180  + 5242 

1.1  ; 

20  1 1B- 10 

4J 

00102  + 5135 

13.4  ; 

21  118-11 

3! 

00183  + 5415 

18.1 

15  118-  8 

4( 

00183  + 5223 

18.3 

55  118-10 

4: 

00183  + 5609 

19.9 

8 119-  6 

3" 

00184  + 5342 

29.5 

30  118-  9 

3< 

00185  + 5720 

30.6 

43  119-  5 

21 

001B6  + 5813 

37.3 

6 119-  4 

4 

00186  + 5128 

38.2 

11  118-11 

2 

00186  + 5104 

39.4 

56  118-11 

21 

00186  + 5940 

40.4 

33  119-  3 

l 1 

00186  + 5857 

41.9 

6 119  3 

1 2 

00187  + 5040 

45.0 

10  118-12 

( 2 

00188  + 5955 

49.1 

21  119-  5 

! 1 

00188  + 5703 

53.2 

7 119-  £ 

> 2 

00189  + 5251 

57.3 

11  118-  £ 

) 9 

00189  + 5556 

57.6 

11  119-  f 

> 3 

00189  + 5753 

57.8 

36  119-  * 

1 5 

00190  + 5858 

2.8 

18  119-  < 

) 1 

00190  + 5402 

3.8 

25  119  f 

i 4 

00195  + 5148 

30.9 

21  118-V 

1 2 

00195  + 5957 

35.4 

60  119-  : 

l A 

00195  + 5951 

35.5 

27  119  : 

3 £ 

00196  + 5916 

39.1 

56  119—: 

3 E 

00197  + 5854 

43.3 

56  119  - : 

3 1 

00197+5513 

43.3 

59  119-  ' 

7 t 

00190  + 5551 

484 

2 119- 

7 2 

00199  + 5710 

55.4 

6 119-  ! 

5 1 

47 
46 
38 
43 
35 
38 

49 
37 
33 

33 

118 

50 
28 
35 
35 

41 
45 

48 

49 

34 

58 
31 

42 
117 

39 
42 

40 
128 

34 

42 

43 
45 

65 

66 

59 
88 
51 

36 

40 

44 

42 
33 

45 

46 
32 

30 

41 

43 
35 
45 

45 

31 
29 

46 
46 

37 
43 
53 
39 

38 


Flux  Density 


12  j+m 


(Not  Color  Corrected) 
25  60  ji.m 

(Jansky) 


100  jim 


43 

49 

41 

32 

39 

47 

37 

41 
37 

122 

49 

34  i 

42  I 

43 
51 

49 

50 
39 

35 

39 

49 

37 

37 

37 
41 

143 

36 
36 

38 
43 

41 

52 

48 

40 
27 
51 

41 
32 
34 
34 


.76L 

26L 

25L 

.37L 

.29 

25L 

.59L 

2.45 
.25L 
.38 

.74 

.37L 
25L 
.82 
.41 L 
.25L 
3.33 
.49 
.36 
.25L 

.63 
.30 
.25L 
.25L 
.85 
,25L 
.25L 

1.30 
.25L 
42 

.36 

,25L 

.25L 

.25L 

.48 

.27L 

.25L 

.25L 

,25L 

1.31 

11.45 
.26L 
.69 

1.06L 
.28 
.27 
25L 
.73 
2.33 
.31 L 

.52 

25L 

.54 

.83 

,25L 

2.04 

2.58 

.25L 

.88 

.68 

.92 

,25L 

.66 

.251 

.41 

66L 

.281 

.82 

25L 

.61 


81L 

,25L 

39L 

.251 

71L 

25L 

.55L 

.32 

2.08 

.25L 

.39 
99 
24.51 
.71 
14  84 
.44: 
.29 
25L 
.31 
30L 

1.24 

.43 

.25L 

25L 

28L 

25L 

8.02 

25L 

.55 

3.21 


-25L 

.25L 

.25L 

.25L 

59L 

25L 

.251 

1.25 

.25L 

.25L 

.20: 

.25L 

25L 

.17: 

25L 

.25L 

1.01 

.25L 

25L 

25L 

25L 

.54L 

.25L 

25L 

.34 

25L 

26L 

.36 

.25L 

.25L 

25L 

25L 

.251 

,42L 

.251 

1.40 
.25L 
.25L 
.251 
.35 

5.41 
.33 
.52 
.25L 
25L 
25L 
25L 
.19: 

1.33 

.251 

,25L 

.63L 

.25L 

29L 

25L 

.43 

.75 

25L 

,28L 

,25L 

.22 
.19 
.27L 
.25L 
2.79 
.61 L 
25L 
3.75 
.25L 
28L 


.25L 

25L 

.25L 

.25L 

.611 

.25L 

32L 

25L 

.59 

25L 

25L 

.43 

10.14 

.281 

8.53 
.62 
25L 
25L 
.25L 
.25L 

.44 

29L 

251 

.25L 

25L 

25L 

2.54 
25L 
.31 
.91 


.58: 

.42 

.87 

.88 

.87: 

.79 

.40L 

46L 

.51 

.46L 

.40L 
1.07 
82L 
41L 
66  L 
.70 
40L 
40L 
46L 
.40L 

,40L 

.40L 

.40L 

1.44L 

.431 

48L 

2.22 

,40L 

.75 

.40L 

.40L 

.46 

.68 

.40L 

.43 

1.95 

.89L 

.59: 

67L 

.40L 

.91 

2.54 

.40L 

46L 

.40L 

.50L 

.66 

40L 

.40L 

.55L 

.40L 

.47 

2.04L 

.40L 

.49: 

.40L 

40L 

40L 

.401 

.401 


Flags 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


5.54 

CE 

1 DC 

4.09L 

D 

DF 

10.25L 

D 

J F BC 

6.93 

CD 

J EA 

17.71L 

E F 

E!  CC 

5.35: 

DD 

L EB 

1.91 

D 

L GC 

6.11: 

BB  E 

AAJ  E 

4.54: 

EC 

KFB 

1 9.57L 

B 

B N 

1 ,98Li  DF 
21.12L 
6.86 
8.48L 
4.45 
5.35 
1.15: 
2.26L 
11.60L 
1.79 


D 

D 

BD 

D 
CC 
BB  E 
C 
E 

E 


2.28L 

2.01L 

3.05 

8.20 

12.40L 

2.73 

2.72 

1.24L 

7.15 
9.76L 

1.99L 

2.16 
5.03 
3.63 
4.15: 

I. 63L 
3.69 
5.95 
4.62 

14.37L 

12.58L 
18.45: 
9.76L 
3.56 
7.59L 
1.92L 
6.41  L 

I. 11L 
9.32L 
5 

7.03L 

10.44L 

17.67L 

I I . 91 L 
1.98 
9.64L 
6.97L 
3.37 

II. 46L 
9.26L 


BD 


D 

CD 


BC 


CE 


BCMD 
F CC 
J EC 
BCJ 
I 

EC 
AAI 

C 

C 

I J 


CE 

CD 

B 

B DC 
BC 

D 

DC 

C 

BC 


BEHJ 

,BM 

|m  hb 

SDB 
BC 

GB 
BAD 
AB 
I CD 
BB 

BK 

BD 
F F A 
FKB 
BK! 
CAA 
MHD 
GF 
FC 
AD 


BBC 

DCC 

BC 

D 
C 
C 

C 

| DD 
BB 


DC 

BC 


DD 


AAC 
FDCB 
BA 
Ml  CB 
G 

N 
LB 
BB 
AA 

LC 

|ac 

DE 
CF 
AH 
GFC 
A B I 
AA 

L 

ACCI 

BEJ 


.40L 

10.06L 

BD 

BB 

40L 

7.53L 

E 

EK 

.40L 

5.72L 

B 

BDHI 

,43L 

2.65 

D 

EC 

2.27L 

29.21: 

CB  F 

BABE 

84 

12.17L 

D 

HJ  BF 

.48 

12.12L 

C 

C D 

31.23 

71.25: 

BBCD 

B ABC 

.46 

5.06: 

FC 

FC 

.40L 

9.60L 

B 

Al 

.53 

13.68L 

C 

G 

.40L 

2.79 

F 

DC 

.46 

7.74: 

CD 

J DD 

.67 

7.57L 

D 

ccj 

40L 

3.11 

F 

1 J B 

.80 

10.32: 

DD 

KL  DF 

.47 

4.65: 

CE 

KHFE 

.40L 

7.12L 

C 

FL  H 

.40L 

10.95L 

. BC 

AB 

44L 

3.58 

D 

LJ  C 

40L 

7.73L 

. C 

C 

401 

5.48L 

. BC 

AB 

9.42 

16.64: 

BBDC 

AABB 

.4QL 

15.76L 

. B 

AD 

1,42 

4.66L 

. BBC 

AAAC 

5.85 

8.65: 

ECDD 

CABB 

.40L 

9.921 

. C 

C 

42L 

2.93 

E 

KD 

.41 L 

7.011 

. E 

E 

.85L 

3.94 

D 

> N BB 

.98 

4.32 

BCCC 

1 AB  F A 

40L 

7.571 

. C 

CC 

.70 

4.13: 

EC 

J CB 

1.09L 

6.77 

C 

GF  B 

2.131 

5.74 

F 

E EC 

.73 

4.531 

L C 

FB 

.78 

12.161 

L ABB 

AA  B 

.591 

3.39 

Z 

) 1 C 

.401 

7.83 

L CC 

BC  C 

.401 

B.41 

L BC 

AA 

9601000408 
9702000428 
9580122448 
9600000538 
9601 10020C 
9501021508 
. 6600101008 
1 9400101338 

9680000208 
9500101138 

9601000008 
9501 10020C 
9602000318 
9600001008 
9702000008 
9700000328 
0500000000 
9700000000 
9400010108 
4500000000 

5702010000 
5500000000 
9600000108 
970301 140C 
9500000008 
5400000330 
7600000008 
2500000000 
9581022318 
9500000008 

8700010000 
9700000208 
9501112208 
5584100150 
9584021218 
4604101030 
9602000438 
9601046428 
9601101318 
9601111008 

9501201408 
94C1 033338 
9500200208 
9500300308 
9300000008 
3500100000 
7400100008 
0600000000 
9401300308 
9701122028 

9400000008 
9400110338 
9503210 10C 
9401210208 
9400000108 
9510000008 
9300000008 
9600000016 
9502110328 
9500000008 

4401101008 
9502201528 
9402001238 
3601100008 
9400133338 
95021 11 44C 
9500000428 
9300133330 
9501022338 
9502000008 

9501000108 
7600000008 
9501033548 
9380101578 
7600000408 
9481024468 
9602000538 
9500000238 
7500000008 
9600000208 

9400010008 
9401001008 
95C201033C 
9501112308 
4500000008 
964101400C 
5500000006 
9600000208 
9600000000 
9500000218 

9601112308 
9401010228 
9480100408 
960001 11 2C 
9600131 54C 
5601000408 
9601000008 
9500010208 
9502011128 
3500100008 


1 32 


Associations 


Name  Type 


Sep 

O Mag 


> X0013  + 566  1 

56 

4 

2 X0014  + 572  1 

16 

12 

2 DO  23033 

32 

93 

2 DO  23051 

28 

91 

3 21272  K5 

4 

87 

3 21275  G5 

1 

32 

83 

3 21274  K5 

86 

2 DO  23066 

36 

120 

13  21284  K7 

17 

86 

2 DO  23065 

51 

105 

11  PK  118-  8.1 

27 

32  X0016  + 586 

13 

3 

32  X0016  + 581 

117 

11 

13  21292  K0 

8 

77 

2 DO  23090 

60 

110 

2 DO  23093 

64 

100 

13  21298  K2 

1 

85 

2 DO  23102 

76 

106 

2 DO  23108 

74 

100 

2 DO  23110 

36 

108 

13  21305  K2 

16 

78 

13  21306  K5 

13 

87 

9 U00192 

8 

6 10010 

28 

12 

32  X0017  + 575 

92 

13  21313  G5 

4 

67 

32  X0017  + 527 

60 

3 

32  X0018  + 561 

50 

12 

2 DO  23147 

86 

91 

2 DO  23159 

36 

i 96 

1 MZ  CAS 

1£ 

; 3 

1 FQ  CAS 

57 

' 3 

2 DO  23164 

71 

i 118 

13  21323  K7 

7 

r 88 

13  21324  K2 

> 76 

32  X 0019  + 589 

41 

? 4 

2 DO  23184 

4 

4 96 

1 V409  CAS 

2 

9 3 

•Confusion  Rags:  6)-9>  Hours^o*™d  Small  Extended  Sources  (SI)  a.  12.  25.  60,  ,00  ,m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  00h20m01'-00h26m25s 

Position  (1950) 


Name 

a 6 

h m.  » ; 

a 

(«> 

5 Coords 

O I b 

SMJ  SMN  e 

n o o 

00200  + 5708 

1.9 

15  119- 

4 

3 

3 116 

00200  + 5650 

46 

56  119- 

31 

3 1 
3 

35 

00200  + 5422 

5.3 

5 119- 

3, 

3 130 

00201+5609 

8.5 

28  119- 

2 

47 

00201 +5139A 

9.2 

43  118-11 

3( 

40 

00202  + 5618 

17.4 

9 119-  £ 

21 

is 

36 

00203  + 5246 

18.6 

2 1 19  — 1C 

5< 

2' 

34 

00203  + 5838 

18.8 

48  119-  4 

4f 

35 

00203  + 5147 

22.1 

59  119-11 

3( 

1 

41 

00205+5129 

30.1 

23  118-11 

2A 

40 

00205  + 5530 

31.5 

56  119-  7 

16 

* 

42 

00206  + 5919 

38.4 

10  119-  3 

12 

e 

43 

00206  + 5553 

40.3 

4 119-6 

21 

3 

74 

00207  + 5323 

46.1 

35  119-9 

16 

8 

40 

00207  + 5214 

46.2 

20  119-10 

15 

3 

71  3 

00210+5725 

5.0 

21  119-  5 

57 

12 

49  2 

00211+5608 

0.3 

13  119-  6 

18 

8 

39  3 

00211+5353 

11.4 

5 119-  8 

32 

6 

50  3 

00212  + 5220 

17.8 

47  119-10 

32 

14 

46  3 

00213  + 5511 

21.9 

14  119-7 

46 

8 

122  3 

00214  + 5649 

24.9 

17  119-  6 

37 

11 

41  3 

00214  + 5148 

25.6 

48  119-11 

37 

15 

51  2 

00214  + 5740 

28.4 

34  119-5 

17 

8 

46  3 

00215  + 5144 

33.6 

13  119-11 

54 

17 

41  2 

00215+  5001 

34.3 

43  118-12 

17 

8 

40  3 

00216  + 5642 

37.3 

38  119-  6 

18 

5 

36  3 

00216+5925 

38.5 

9 120-  3 

20 

14 

28  3 

00216  + 5959 

40.1 

9 120-  2 

40 

13 

32  3 

00217  + 5043 

42.8 

>1  119-12 

46 

20 

47  3 

00217  + 5150 

45.1 

15  119-11 

41 

17 

38  2 

00217  + 5051 

45.8 

6 119-12 

62 

8 

42  3 

00218  + 5815 

48  4 

>1  119-  4 

27 

13 

33  3 

00218  + 5202 

50.5 

0 119-10 

76 

10 

51  2 

00210  + 5601 

50.9  2 

1 119-  6 

46 

12 

30  2 

00218  + 5400 

51.2  E 

5 119-  8 

21 

6 

45  3 

00218  + 5314 

51.8  5 

7 119-9 

49 

8 

63  2 

00219+5627 

56.9  1 

7 119-6 

33 

11 

33  2 

00219+5107 

59.9  2 

6 119-11 

39 

15 

47  3 

00221 +5B40 

6.3 

1 120-  4 

27 

8 

135  3 

00221  +5529 

7.9  2 

3 119-  7 

37 

15 

32  3 

00221+5008 

9.8  3 

7 119-12 

41 

34 

47  2 

00222  + 5914 

15.3  4 

6 120-  3 

16 

5 

30  3 

00225  + 5840 

31.6  1 

9 120-  4 

49 

8 

122  3 

00225+5144 

33.5  4 

3 119-11 

35 

16 

37  3 

00225  + 5343 

35.5  3 

3 119-  9 

36 

3 

47  3 

00226  + 5316 

37.4  1 

3 119-  9 

65 

19 

37  2 

00227  + 5548 

43.3  3 

2 119-  7 

19 

9 

43  3 

00229  + 5931 

54.0  2 

4 120-  3 

39 

14 

31  2 

00229  + 5814 

56.9  2 

3 120-  4 

44 

17 

35  2 

00229  + 5443 

58.1 

2 119-  8 

20 

6 

43  3 

00229  + 5943 

59.0  5J 

8 120-  3 

21 

10 

40  3 

00229  + 5741 

59.9  1! 

5 120  - 5 

16 

5 

42  3 

00229  + 5408 

60.0  51 

3 119-  8 

20 

16 

50  2 

00230  + 5404 

2.4  11 

3 119-  8 

28 

24 

51  2 

00233  + 5832 

19.4  31 

3 120-  4 

23 

10 

41  2 

00233  + 5156 

21.0  2\ 

7 119-10 

34 

9 

35  2 

00233  + 5512 

22.4  41 

3 119-  7 

20 

8 

39  3 

00234  + 5605 

25.8  2i 

5 119-6 

22 

9 

32  3 

00234  + 5630 

27.3  : 

7 119-6 

22 

8 

40  3 

00234  + 5725 

29.4  45 

3 120-  5 

17 

8 

39  3 

00235  + 5213 

34.7  1< 

1 119-10 

48 

10 

30  2 

00236  + 5349 

37.4  5; 

7 119-  9 

16 

9 

46  3 

00236+5621 

40.6  5f 

3 119-  6 

48 

16 

32  2 

00237  + 5000 

44.0  2 

> 119-12 

22 

3 

35  3 

00237  + 5733 

45.7  2$ 

1 120-  5 

17 

3 

49  3 

00237  + 5946 

47.2  2t 

5 120-  3 

33 

10 

36  3 

00238  + 5150 

48.6  11 

i 119-11 

35 

17 

39  3 

00238+5816 

49.5  £ 

> 120-  4 

33 

19 

34  3 

00240+5700 

5.8  2E 

1 120-  5 

43 

13 

38  3 

00242  + 5447 

13.7  1 

119-  8 

49 

19 

46  3 

00242  + 5441  1 

14.5  38 

l 119-  8 

56 

13 

49  2 

00243  + 5934  i 

>2.7  48 

I 120-  3 

46 

14 

26  2 

00243  + 5953  i 

>3.7  59 

i 120-  3 

22 

11 

41  3 

00244  + 5526  l 

>5.1  8 

i 119-  7 

35 

22 

31  3 

00245+5707  2 

10.0  10 

i 120-  5 

34 

8 

134  3 

00245  + 5836  2 

13.6  50 

120-  4 

27 

8 

44  3 

00246+5928  • 

16.5  57 

120-  3 

22 

9 

41  3 

00246+5913  S 

19.9  56 

120-  3 

18 

5 

35  3 

00246+5347  A 

M.O  14 

119-  9 

28 

8 

43  3 

00247  + 5458  A 

12.6  53 

119-  7 

50 

32 

50  2 

00247  + 5903  A 

13.0  15 

120-  3 

20 

3 

35  3 

00248  + 5957  £ 

i0.1  33 

120-  2 

16 

6 

39  3 

00248  + 5428  £ 

12.6  7 

119-  8 

48 

26 

44  2 

00248  + 5558  5 

12.7  34 

120-  6 

29 

11 

62  3 

00251+5721 

8.2  53 

120-  5 

17 

6 

49  3 

00251  + 5237  1 

0.8  55 

119-10 

41 

16 

52  2 

00253  + 5920  1 

9.1  1 

120-  3 

17 

9 

35  3 

00253  + 5458  2 

>0.9  12 

120-  7 

24 

8 

46  3 

00253  + 5234  2 

11.4  34 

119-10 

36 

16 

37  2 

00254  + 5722  2 

7.9  3 

120-  5 

32 

19 

31  3 

00255  + 5541  3 

0.4  18 

120-  7 

22 

6 

36  3 

00256  + 5228  3 

8.6  51 

119-10 

20 

9 

67  3 

00256  + 5218  3 

9.6  39 

119-10 

64 

6 

49  3 

00258  + 5952  4 

9.2  38 

120-  3 

35 

10 

49  3 

00259  + 5625  5 

9.0  32 

120-  6 

14 

5 

41  3 

00260  + 5817 

2.6  29 

120-  4 

38 

19 

37  2 

00260  + 5957 

4.2  30 

120-  3 

93 

24 

49  2 

00261+5655 

6.1  48 

120  6 

58 

10 

49  2 

00263  + 5234  1 

0 3 23 

120-10 

23 

5 

47  3 

00264  + 5038  2 

52  18 

119-12 

20 

8_. 

45  3 

Flux  Density 


(Not  Color  Corrected) 
12  pm  25  /im  60  pm 
(Jansky) 


100  pm 


.76 

.35 

.50 

.63 

.33 

25L 

25L 

.25L 

25L 

3.87 

427.63 

.94 

.25: 

.78 

25L 

55L 

.91 

.43 

25L 

.41 

.30 
.251 
.63 
■31 L 
.77 
1.06 
25L 
.55 
25L 
.771 

.25L 

25L 

25L 

.32 

3.03 

25L 

.30 

.25L 

.81 

.25L 

29L 
6.84 
25L 
25L 
1.05 
40L 
.82 
.30 
.37L 
3.2  2 

64 

3.22 

.25L 

.37L 

34 

25L 

.88 

.75 

.66 

.72 

39 
1.16 
.25 
2.88 
1 24 
52L 
.25L 
25L 
.25L 
.25L 

.30 

1.41L 

.54 

25L 

27L 

.25L 

.58 

3.81 

.84 

29L 

2.23 

7.95 

.25L 

.25L 

.60 

25L 

.63 

.73 

.271 

.25L 

.29: 

.62 

.34 

26L 

.76 

32L 

.431 

.47 

1.27 

.77 


.25 

L .40 

L 9.90 

L B 

AD 

.25 

L .40 

L 9.08 

. C 

BE  D 

.25 

l .40 

6.89 

. B 

C 

.25 

.40 

8.25 

. C 

B K 

.25 

.46 

6.82 

. C 

DE  DB 

.25 

.68 

5.41 

Cl 

3 DC 

.251 

.97 

3.12 

ED 

.251 

.65 

5.23 

CC 

XCB 

.251 

.401 

3.60 

c 

DLB 

.98 

.401 

6.231 

CC 

A A J C 

170.80 

24.38 

9.72 

BBCE 

AAAA 

.23 

42L 

15.151 

BD 

AD 

25L 

2.18 

13.57: 

C CC 

CJBB 

.17: 

-40L 

6.211 

CF 

BH  F 

25L 

1.24 

9.24: 

CC 

GFB 

.251 

.55 

8.02L 

D 

D CD 

.17: 

40L 

10.68L 

DF 

BC 

25L 

40L 

7.58L 

C 

C HH 

25L 

.63 

6.35: 

CC 

DB 

.25L 

40L 

9.00L 

c 

CB 

.251 

40L 

12.221 

c 

C H 

.25L 

.73 

2.31: 

CD 

L DB 

.35 

.411 

9.43L 

BF 

BCG 

-46L 

.45 

7.45L 

C 

1 J E 

25L 

40L 

1 1.40L 

B 

AD 

.59 

40L 

7.161 

CC 

AB  C 

25L 

.79 

3.75 

CC 

1 J DB 

25L 

1.99L 

16.13L 

F 

ELEH 

.25L 

40L 

1.97 

c 

D B 

25L 

.80 

3.17: 

FD 

J FB 

.251 

44L 

2.77 

B 

1 DB 

■25L 

.43L 

5.12 

C 

HD 

25L 

.45 

8.97L 

D 

K EC 

25L 

40L 

10.77L 

F 

C j 

.71 

.40L 

7.52L 

BC 

AA  J 

.25L 

57L 

2.67 

D 

FB 

.641 

77L 

12.73L 

c 

8 K 

.25L 

.52 

! 3.66L 

C 

EB 

.26: 

.41 L 

12.92L 

BF 

AD 

25L 

.41 L 

3.41 

D 

1 FB 

.25L 

.40L 

1.33 

F 

F 

3.01 

.48: 

12.82L 

ccc 

AAD 

.251 

.71 

5.05: 

EE 

GEE 

25L 

.45: 

3.84 

CF 

M GA 

.54 

.401 

5.54L 

CC 

AA  2 

25L 

.40L 

2.08 

E 

MC 

.27 

.40L 

2.06L 

BC 

BD  J C 

25L 

.521 

12.59L 

D 

EF 

.25L 

.87 

7.13L 

E 

FC 

.81 

.40L 

2.90L 

BC 

AAI  D 0 

.251 

1.581 

18.84L 

B 

BH 

.90 

.411 

8.91  L 

BC 

AAF  0 

.54L 

.45 

3.01  L 

E 

NEC 

.251 

.39 

6.86L 

c 

1 1 

30L 

.41 L 

15.00L 

c 

EJ  K 

.25L 

.34: 

3.03 

CC 

GB 

.25 

40L 

2.00L 

BD 

AB  J F 2 

.25L 

.40L 

10.71L 

B 

AB 

.17: 

.401 

15.03L 

BD 

BE  0 

.27 

41L 

10.84L 

BD 

BE  2 

25L 

.40L 

9.91  L 

c 

EL 

.36 

.40L 

6. 4 71 

BC 

AB  0 

25L 

.61 L 

13.92L 

E 

G ED 

1.39 

.40L 

1.30L  1 

BB 

A A K 1 

.49 

.40L 

11.72L  1 

BD 

AB  F 0 

25L 

,69L 

5.63 

D 

HI  CC 

25L 

.52L 

3.63 

c 

HEC 

25L 

.69L 

3.51 

F 

M J B 

.251 

48L 

3.40 

c 

EMGB 

.251 

.40L 

2.95 

D 

J 1 D 

.25L 

.40L 

2.30L  < 

: i 

D 

25L 

.79 

18.511 

C l 

SF  BB 

25L 

.61 L 

14.88L  1 

3 1 

BF  BE 

25L 

.47L 

2.27 

c 

DLC 

.19 

.69 

8.36L 

DB 

DCD 

.18 

1.74 

6.56L 

DC  ( 

3EBD 

25L 

.40L 

14.87L  i 

3 1 

3E 

1.44 

.42L 

17.46L  E 

3 B / 

i\AB  1 

.37 

40L 

6.60L  ( 

'C  y 

\B  0 

.25L 

,40L 

2.55 

D 1 

E KG 

1.61 

40L 

16.47L  E 

3 B > 

^ AM  0 

2.37 

.59 

9.32L  E 

3BE  > 

*AEF  1 

.50L 

.45L 

2.14 

F 

GC 

.25L 

.60 

6.15 

fc  r 

EB 

.23: 

.40L 

10.19L  E 

ID  E 

3CI  0 

.25L 

.85 

7.34L 

c 

EDG 

.26 

.40L 

14. SOL  E 

1C  E 

3CG  0 

.13: 

.40L 

1.47L  E 

IE  / 

\G  0 

.32L 

.69 

6.33L 

C 

GAN 

25L 

.40L 

4.85 

C 

FD 

1.29 

3.85 

2.49L  C 

:cc  c 

IAAE  0 

.251 

40L 

7.441  E 

1 E 

3EJ 

■25L 

,40L 

7.791  C 

: c 

)l 

.25L 

.82 

13.26L 

c 

D 

1.12 

30.56 

10B.46:  E 

1 BCD  E 

:caa  1 

.25L 

40L 

4.17 

D J 

ELB 

.25L 

.46 

15.821 

c 

C 

.25L 

.40L 

13.70L  E 

C 

) 

.41 

.40L 

1.47L  0 

1C  fi 

iB  1 

.15: 

40L 

1.36L  B 

ID  E 

IF  J 4 

Declination:  +50°- + 60° 


Flags 


v L 

Flux  Corr  A Confusion  R 

Uncs  Coef  R Flags*  S 


2400100008 

4500000008 

9500100548 

9500100218 

9401000108 

B6B0100218 

9500000118 

9701000528 

9400000308 

9401000008 

9580111328 
5500001008 
8401033338 
9400000008 
948011 2440 
7500000008 
8520100008 
9501000008 
9480111468 
9400000008 

8500110008 

9580201508 

9501001008 

9500101408 

4500000100 

8500102008 

5701000318 

950000000C 

7600000100 

9501100508 


5580000300 

9601000008 

9300000008 

7500000008 

9500000108 

9601000008 

9503110208 

8582000638 

9600110008 

9580001320 

6601000100 

9500000008 

9700110008 

9500000338 

9501000008 

9600001008 

7600000000 

9501000008 

9501201618 

9501000008 

940001 021 C 
9501000008 
9500200548 
9500100548 
9400000008 
9500000208 
9601000000 
9500000008 
9400000108 
9400002008 

9400000008 
9501001008 
9500100008 
5700000000 
9511112108 
95000014 1C 
9501000548 
9601000408 
4500000008 
9580100020 

9501 100000 
9400100208 
6401011208 
9600000200 
4400000008 
9640103408 
9500100008 
9500000008 
9403000000 
9501100540 

9500010008 

5400010208 

9500000100 

6581000320 

5400110440 

5400212698 

9500000008 

9501100120 

5402313698 

9500110440 

8601000000 

9401000008 

9401000008 

7400000008 

9241033428 

9601000228 

6401100008 

5400010008 

8600000000 

9601000000 


Associations 


C 

A 

# T 


Name  Type 


Sep 

(")  Mag 


1 1 

3 21334  G5 

1 

i 

1 73 

1 

2 DO  23196 

7£ 

1 96  ’ 

1 

2 DO  23201 

77 

’ 121 

3 12 

1 21341  Ml 

e 

j 

i 81  1 

6 12 

1 21343  M7E 

i 

66 

2 12 

1 21348  K7 

6 

80  - 

i ; 

! DO  23216 

52 

108 

1 2 

! DO  23223 

65 

100  . 

1 2 

* DO  23229 

73 

108 

2 13 

i 21357  K7 

7 

90 

1 13 

21361  K2 

13 

7$  a 

1 2 

DO  23233 

81 

101 

1 16 

00155  B5 

24 

55  ■ 

1 2 

DO  23238 

57 

101 

1 32 

X002 1+594 

89 

4 

1 16 

00154-  M3 

61 

153  _ 

3 2 

DO  23249 

36 

■ 

95  = 

1 2 

DO  23255 

25 

96  ~ 

2 

DO  23273 

32 

98 

32 

X0023  + 582 

58 

4 

13 

21387  K2 

2 

68 

2 

DO  23275 

02 

108 

13 

21308  Ml 

4 

72 

13 

21392  K0 

4 

72 

13 

21394  K5 

9 

80  ' 

13 

21395  GO 

3 

67  : 

2 

DO  23290 

56 

98 

2 

DO  23293 

81 

106 

2 

DO  23301 

35 

115 

2 

DO  23311 

70 

110 

13 

21412  K0 

9 

75 

13 

21414  K2 

37 

87 

32  : 

X0024  + 559 

69 

12 

32  : 

X0025  + 525 

122 

14 

13  ; 

21420  K5 

5 

83 

32  : 

X0025  + 525 

119 

14 

32  : 

X0025  + 573 

61 

12 

ii  i 

3K  119-  6.1 

3 

133 

2 1 

DO  23352 

S3 

101 

2 1 

DO  23353 

68 

101 

32  : 

<0026  + 564 

40 

7 

23  < 
13  ; 

XL  0294 
21428  GO 

166 

20 

72 

2 1 

X 23366 

78 

130 

2 l 

DO  23369 

66 

96 

‘Confusion  Flags:  1)  CIRRUS- 1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


148 


IT  1 I : 


Right  Ascension:  OOh26m41MX>h34m34‘  Declination:  +50 ''-+60° 
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Right  Ascension:  00h47m09a-00h53“14'  Declination:  +50°- +60' 
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Right  Ascension:  OOh53'°16,-OOh59"’Q7- 

Position  (1950) 


Declination:  +50°- +60° 
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37.5 

40.0 

40.6 

43.9 

46.4 

51.5 

55.5 

55.8 

1.7 
2.2 

19.7 

120.7 
[21 .0 
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41.0 
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9.0 
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52.6 
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1.3 
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10.7 

11.4 

14.1 
18.2 1 


124-  9 
124-  4 
124-  8 
124-12 
124-  3 
124-3 
124-  5 
124-  7 
124-  4 
124-  3 

124-10 
124-  4 
124-  7 
124-  6 
124-6 
124-11 
124-  5 
124-  8 
124-  6 
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124-12 
124-  6 
124-10 
124-11 
124-  6 
124-11 
124-  3 
124-  4 
124-  6 
124-  4 

124-  6 
124-  9 
124-  3 
124-  3 
124-  6 
124-  5 
124-  7 
124-  9 
124-  6 
124-  3 

124-  7 
124-  6 
124-  7 
124-  3 
124-  3 
124-  4 
124-  5 
124-  5 
124-  5 
124-  7 

124-  4 
124-12 
124-  8 
124-12 
124-  8 
124-  6 
124-11 
124-  6 
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124-  3 
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2.9| 
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124-11 
124-  9 
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124-11 
124-  4 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  10)  High  Source  Density  Region. 


Declination:  +50°- +80° 
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Right  Ascension:  01h10m58>-01h17m4y 

Position  (1950) 


Declination:  +50”- +60' 
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.40L 
.40L 
.67L 
40L 

.40  L 
5.45 
.48 
40L 
.40L 
.40L 
40L 
.41L 
,40L 
.40L 

40L 

40L 

.401 

.58: 

,40L 

.92 

401 

40  L 

40L 

40L 

.40L 

.86 

.40L 

.50 

40L 

45L 

.40  L 

.40L 

40L 

.401 

40L 

40L 

.40L 

.40  L 

40L 

.52 

.41L 

40L 

.40L 

. 401- 


Flags 


Flu* 

Uncs 


Corr  A Confusion 

Coef  R Flags* 


L 

R 

S 


C 
A 
# T 


8.12L  1 

= C 

> J 

9.79L  1 

3C 

10.13L  1 

3D  E 

)GD 

7.99L  1 

3 E 

IF 

1.87 

0 

K C 

3.00 

d r 

4H  F 

1.95L  1 

BB  J 

S A 

2.44 

D 

J C 

9.68L  ' 

C ( 

3.65 

D 

MGD 

5.24 

DD 

GHC 

12.65L 

C > 

kFGD 

9.97L 

BB  i 

\A 

3.09 

D 

C 

3.82 

D 1 

Zl  D 

3.39 

CD 

FB 

3.37 

DCC 

CAA 

B.18L 

3.04L 

3.61 

9.28L 

1.38L 

3.02 

1.59L 

7.49L 

11.28L 

14.51L 

2.73L 

7.57L 

7.57L 


2.44L 

2.10L 

2.69 
11.64L 

2.11 

11.73L 

7.92L 

2.94L 

2.58L 

1.23 
1.59L 
3.55 
3.29 
3.09: 
8.80L 

11.43L 

4.70 
1.87L 

3.14L 

1.65L 

3.64 

9.25L 

2.13L 

2.23 
2.29L 

I. 65L 
4.13 
2.72L 

2.30L 
2. SOL 
4.58L 
2.13L 
2.60L 
10.08L 
2.72 
3.30 
9.57L 
1.60L 

9.86L 
9.51  L 
2.83 
2.95 

2.69 
8.77L 
2.94 
5.1BL 
2.42L! 

II. 66L 

4.77L 

2.17L 

2.70 
2.79L 
3.47 
2.18L 
2.53L 
2. OIL 
3.15 
2.61 

1.95L 

2.26L 

1.75L 

2.51 

9.37L 

2.53L 

2.52L 

7.89L 

2.51 


|bc 

c 

BC  E 

18 

cc 

B 


| A AH 
B 

AAHE 


BG 

JC 
ABN 
Bl  E 
LI  CF 
J 


BF 

BC 

BD 

BB  L 

B 

8D 

B 

Bl 

C 

AH 

BC 

AB 

BC 

NJ  BA 

BC 

AA 

C 

CFBD 

D 

KCL 

BC 

AC 

CD 

|e 

BC 

BC 

CD 

B 

B 

BBC 

B 

BC 

B 


B 

BBC 
C 
D 
C 

CC 


B 

BC 

C 

C 


EC 


B 

[C 

BC 

BB 

BBC 


BB 

BD 

BC 


BG 

AD 
CGBB 
,KJ  JC 
|CFGD 
AC 
AB 
EHD 
ABB 

CJ  GC 
BFG 

Iaaak 
Dl 
I 

AD 
B 

- EBC 
CG 

. B MM 

|aaac 

LEB 

C 

C E 
AB 

I C 
1 F 
BE 
ABE 


EB 

C 

HC 

FCB 

ED 

FA 

C 

AJ 

D K 
ADFC 

A A E 
AAB 
|G  B 
EDO 
FC 
. AABC 
BCJ  B 
A AM 

C 
EH 


[CC 

BB 

BC 


C 

BD 


6.04L  BC 


9603113338 

7500100008 

3401000008 

9600020008 

4680000008 

9501000000 

8600000000 

9600000000 

3401000008 

9500000108 

9501001338 

9500100228 

9421100008 

9600000008 

9600000008 

9601000308 

1500000000 

9501000008 

6500102000 

9501100308 

9400101008 

5700000000 

9501100000 

5500102000 

8500010008 

8400000018 

9403110438 

9500000000 

9500020008 

9400101008 

9400000108 

9501100000 

4500000000 

6600001000 

2501000100 

9401000008 

9600000208 

3503000006 

4501000008 

6600000000 

5600010000 

8700000000 

9600000000 

9601000308 

9501110108 

2580010008 

9400100008 

3401000008 

9500000238 

9600120000 

5600000200 

5600000000 

7500000010 

9501000316 

9700120000 

5600000000 

9500210000 

9600010000 

9601100538 

9500210000 

7601000000 

9620000000 

9580100428 

7700000000 

5601000000 

7402000008 

9600000108 

4601020440 

9500010008 

7600001000 


9300000008 

9400100008 

9500100000 

9600000008 

9600000020 

9400100348 

9500100000 

8500000008 

8600000000 

9400101208 


22 


AB 

AA 

AA 

I J C 

D 

GC 
D K 
AE 

I Kl  C 
.AB 


2500000008 

9620000210 

9600000008 

8500000000 

9601000208 

9600000000 

7601000000 

5600101000 

9680000120 

4601000010 

7700000000 
5601100000 
7600101000 
9601000000 
9400001008 
8600100000 
9600100000 
94000001  IB 
9601101008 
9501101008 


18 


Associations 


Name  Type 


ft 


Mag 


— — 

13  2 
13  2 

2112 
2114  K5 

10 

10 

32 

<0111+595 

85 

23 

DCL  0319 

86 

12 

ZG  112  + 50 

46 

2 

DO  24167 

16 

13 

22130  K0 

10 

1 

V463  CAS 

46 

13 

22133  K5 

6 

13 

22138  M0 

8 

1 

VZ  CAS 

7 

13 

22142  K7 

9 

1 2 

1 13 

2 13 

DO  24184 
22152  K2 
22151  K5 

13 

6 

5 

2 13 

22154  Bl 

3 

4 1 

BQ  CAS 

16 

1 13 
1 2 

22159  K0 
DO  24196 

3 

45 

2 13 

22163  K0 

13 

5 13 

22165  MB 

5 

1 32 

X01 15  + 586 

66 

2 13 

22169  K2 

11 

1 17 

65 

9 

1 12 

) 22179  K5 

7 

4 i: 

J 22182  M2 

2 

3 i: 

3 22188  M 

3 

4 

2 DO  24230 

32 

3 1 

3 22191  F5P 

3 

1 

2 DO  24248 

74 

92 

77 


12 


156 

91 


77 


80 


75 

77 


3 

67 


82 

67 

12 

85 


90 


85 


93 

52 


103 


Confusion  Processing:  4,  Neighing  Hours  Censored  Sources  (PH,:  * Hiring  WeeKs  Cooked  Sources  PW, 


156 


Right  Ascension:  01h17m51s-01h27m01s 


Position  (1950) 


h m. 


(5) 


01178  + 5924 

01179  + 5654 
01180+5616 

01180  + 5608 

01180  + 5724 

01 181  +5930A 
01185+5345 
01185  + 5121 

01185  + 5419 

01186  + 5810 

01187  + 5443 

01187  + 5206 

01188  + 5214 
01190  + 5020 
01191+5912 
01191+5707 

01193  + 5324 

01194  + 5131 

01195  + 5925 

01196  + 5029 

01196+5933 

01196  + 5734 

01197  + 5039 

01198  + 5720 

01199  + 5513 
01201+5753 
01201+5353 

01202  + 5040 

01203  + 5803 
01 207  + 5358 

01207  + 5809 
01210  + 5832 
01211+5631 
01211+5841 
01211+5946 
01212+5656 
01212+5923 

01212  + 5910 

01213  + 5555 

01213  + 5409 

01214  + 5702 

01214  + 5255 

01215  + 5353 
01217  + 5455 
01219  + 5833 
01219+5759 
01219  + 5146 
01219+5256 

01219  + 5943 

01220  + 5815 

01221+5722 

01223  + 5409 

01224  + 570B 

01225  + 5958 

01225  + 5044 

01226  + 5220 
01226+5637 
01227+5939 

01227  + 5225 

01228  + 5729 

01229  + 5521 

01229  + 5107 

01230  + 5840 

01231  +5003 
01234  + 5454 
01235+5115 

01236  + 5607 
01236+5253 

01237  + 5442 
01240  + 5336 

01241+5849 

01244  + 5346 

01245  + 5406 
01245  + 5515 
01247  + 5141 
01250  + 5047 
01252  + 5458 

01252  + 5027 

01253  + 5353 

01254  + 5743 

01255  + 5918 
01255  + 5125 
01257+5015 

01257  + 5303 

01258  + 5110 

01258  + 5831 

01259  + 5913 
01259  + 5125 
01259  + 5804 

01259  + 5946 

01260  + 5655 
01261+5324 
01261+5440 
01262  + 5544 

01264  + 5838 

01265  + 5140 

01265  + 5831 

01266  + 5035 
01270  + 5343 
01270  + 5502 


Galactic 
Coords 
1 b 


Uncertainty 
SMJ  SMN  e 

(")  n o 


51.1 

6 

127-  3 

60 

6 

41  2 

54.8 

)7 

127  — 5 

40 

8 

46  3 

0.8 

17 

127-  6 

20 

6 

48  4 

1.0 

18 

127-  6 

31 

8 

45  3 

4.3 

7 

127-  5 

36 

5 

46  3 

9.0 

2 

127-  3 

37 

8 

42  3 

33.4 

18 

127-  9 

47 

13 

47  3 

34.1 

10 

28  11 

35 

10 

55  3 

35.8 

17 

127-  8 

45 

8 

48  3 

39.5 

14 

127-  4 

43 

19 

44  3 

43.9 

9 

127-  8 

23 

5 

53  3 

45.4 

53 

20-10 

70 

18 

60  3 

53.7 

13 

i 28  — 10 

27 

9 

53  4 

1.8 

40 

128-12 

38 

8 

53  3 

6.1 

10 

127-  3 

30 

22 

55  3 

7.4 

29 

127-  5 

29 

9 

43  3 

226 

15 

128-  9 

31 

9 

54  3 

27.3 

1 

128-11 

19 

5 

57  4 

31.9 

2 

127-  3 

40 

21 

39  2 

37.5 

34 

128-12 

65 

36 

59  2 

40.B 

34 

127-  3 

45 

8 

44  3 

41.1 

50 

127-  5 

16 

5 

44  3 

46.8 

40 

128-12 

30 

9 

52  3 

52.4 

44 

127-  5 

37 

10 

46  3 

55.8 

49 

127-  7 

62 

12 

56  2 

11.2 

4 

127-  4 

58 

12 

43  2 

11.5 

37 

128-  8 

92 

26 

46  2 

15.1 

56 

128-12 

71 

8 

136  3 

21.0 

22 

127-  4 

41 

8 

47  3 

43.2 

60 

128-  8 

31 

10 

53  3 

47.0 

9 

127-  4 

39 

8 

46  3 

5.0 

25 

127-  4 

26 

9 

45  3 

7.1 

53 

127-  6 

72 

33 

53  2 

8.9 

18 

127-  4 

35 

5 

47  3 

11.5 

54 

127-  3 

24 

13 

42  3 

15.6 

19 

127-  5 

29 

6 

43  3 

16.2 

5 

127-  3 

23 

10 

44  3 

18.0 

51 

127-  3 

93 

27 

51  2 

20.6 

14 

128-  6 

23 

8 

48  3 

22.8 

8 

128  8 

73 

8 

53  3 

25.2 

36 

127-  5 

37 

8 

46  3 

28.1 

37 

128-  9 

39 

8 

55  3 

35.1 

59 

128-  8 

60 

8 

47  3 

46.1 

7 

128-  7 

16 

3 

49  4 

55.6 

34 

127-  4 

27 

3 

47  3 

56.3 

1 

127-  4 

43 

10 

46  3 

56.5 

37 

128-10 

22 

5 

54  4 

57.4 

9 

128-  9 

31 

9 

53  3 

59.5 

14 

127-  3 

33 

14 

77  3 

3.8 

7 

127-  4 

26 

15 

45  3 

11.4 

30 

127-  5 

19 

6 

45  3 

19.2 

59 

128-  8 

54 

8 

50  3 

25.8 

53 

128-  5 

28 

17 

47  3 

32.1 

26 

127-  2 

23 

5 

42  3 

32.2 

58 

128-11 

95 

20 

61  3 

39.4 

40 

128-10 

68 

20 

48  2 

40.1 

30 

128-  6 

47 

8 

49  2 

45.3 

53 

127-  3 

31 

8 

41  3 

46.3 

21 

128-10 

70 

30 

46  2 

52.7 

1 

128-  5 

39 

8 

44  2 

55.9 

25 

128-  7 

65 

21 

53  2 

57.8 

3 

128  — 11 

28 

8 

58 

4.1 

56 

127-  4 

26 

6 

46  : 

10.6 

20 

129-12 

41 

32 

48  ; 

28.8 

3 

128-  7 

17 

5 

48  ^ 

32.8 

5 

128-11 

40 

17 

55  ' 

38.7 

49 

128-  6 

29 

10 

44  : 

39.2 

2 

128-  9 

40 

8 

57  ; 

42.9 

3 

128-  8 

34 

23 

52  ^ 

0.9 

34 

128-9 

30 

8 

55  : 

9.4 

38 

128-  3 

34 

24 

49  : 

29.3 

44 

128-  8 

26 

20 

58  : 

30.6 

51 

128-  8 

24 

8 

56  ■ 

34.6 

1 

128-  7 

57 

12 

4i  ; 

45.8 

34 

129-11 

24 

6 

53  : 

3.8 

52 

129-11 

39 

8 

50  : 

15.8 

25 

128-  7 

58 

21 

50 

17.9 

15 

129-12 

51 

12 

61 

21.8 

58 

128-  8 

33 

8 

57 

27.8 

25 

128-  5 

56 

23 

46 

31.4 

27 

128-  3 

32 

8 

43 

33.4 

12 

129-11 

21 

6 

54 

46.0 

6 

129-12 

23 

5 

5B 

46.3 

1 13 

129-  9 

40 

15 

49 

50.2 

! 53 

129-11 

31 

16 

49 

51.8 

1 4 

128-  4 

27 

9 

47 

54.2 

1 33 

128-  3 

55 

8 

132 

55.8 

> 34 

129-11 

33 

8 

53 

56.1 

26 

128-  4 

29 

6 

45 

56.7 

r 38 

128-  2 

45 

8 

48 

3.f 

> 33 

128-  5 

30 

8 

49 

9.7 

' 49 

i 129-  9 

28 

8 

53 

11.C 

) 41 

128-  8 

41 

8 

47 

12.( 

5 54 

128-  6 

50 

12 

50 

28.1 

1 13 

1 128-  4 

37 

8 

44 

31  .< 

) 44 

i 129-10 

36 

11 

53 

32.1 

} 4€ 

i 128-  4 

23 

6 

43 

37.5 

3 53 

1 129-12 

22 

5 

57 

1.1 

2 2S 

1 129-  8 

46 

8 

51 

i.: 

3 28 

> 128-  7 

44 

10 

i 47 

Flux  Density 


12  fim 


(Not  Color  Corrected) 
25  jim  60  pm 
(Jansky) 


100  jim 


.28 

25L 

.40L 

13.55L  F 

.49 

25L 

.401 

1.83L  C 

2.11 

.99 

,401 

1.68L  B 

.42 

.25L 

,401 

9.12L  C 

25L 

25L 

,B1 

5.21 

.46 

25L 

.40L 

1 1 .01 L F 

.27L 

25L 

.43 

3.33: 

.54 

25L 

.40L 

6.58L  B 

25L 

25L 

.40L 

2.74 

25L 

.25L 

.37: 

3.09 

1.86 

.55 

.40L 

8.42L  B 

25L 

25L 

48L 

1.88 

.55 

-28L 

40L 

10.62L  B 

.51 

25L 

.40L 

1.21  L B 

25L 

25L 

57L 

4.54 

.63 

.31 

.40L 

1.90L  B 

.58 

.25L 

.40L 

6.77L  B 

3.42 

.88 

.40L 

2.17:  B 

25L 

.251 

.441 

2.74 

25L 

.41 L 

.40L 

1.67 

.31 

27L 

.40L 

2.66:  C 

2.55 

1.00 

.40L 

2.18L  E 

25L 

25L 

1.34 

2.91 

.39 

.29L 

.40L 

9.61  L E 

26 

25L 

40L 

9.21  L C 

.31 

25L 

40L 

2.94L  C 

70L 

.59L 

45L 

5.63 

.35 

25L 

40L 

7.94L  C 

.31 L 

.251 

.43; 

3.57 

.27 

.25L 

.40L 

6.67L  C 

.25L 

.251 

.57 

8.39L 

.95 

.46 

40L 

10.4BL 

25L 

25L 

.53L 

3.51 

1.22 

.34 

.40L 

7.59L 

25L 

25L 

.63 

2.89 

2.14 

.54 

42L 

B.44L 

.49 

.22 

.40L 

6.69L 

70L 

60L 

42L 

1.93 

25L 

.56 

3.95 

6.36 

25L 

25L 

.63: 

2.89 

.57 

25L 

.40L 

7.48L 

.45 

.251 

.40L 

8.38L 

.25L 

.25L 

.40L 

2.21 

1.23 

.61 

.40L 

8.26L 

2.79 

1.18 

.40L 

9.94L 

.51 

.251 

.41 L 

14.40L 

1.37 

.50 

.40L 

5.70L 

64 

25L 

.40L 

6.48L 

.251 

.25L 

.40L 

4.71 

25L 

65L 

.88 

7.73: 

3.69 

.97 

.40L 

8.24L  1 

25L 

25L 

.41 

2.87 

.25L 

25L 

.44L 

4.19 

4.96 

1.14 

.35: 

6.09L  1 

25L 

.25L 

.40L 

1.87 

.41 L 

.631 

.40 

7.65L 

.39 

25L 

.40L 

10.01  L ' 

.52 

.25 

.40L 

6.65L 

,66L 

.50L 

.40L 

2.34 

.25L 

25L 

.48L 

4.12 

.25L 

.571 

.51 L 

2.74 

1.10 

.27 

.40L 

6.54L 

1.55 

.40 

.40L 

9.85L 

33L 

25L 

.40L 

1.24 

21.68 

11.45 

2.14 

7.94L 

25L 

25L 

.32: 

3.07 

.95 

.26 

.40L 

7.69L 

.74 

.28 

.49L 

2.10: 

.251 

25L 

45L 

3.26 

.32 

25L 

.40L 

8.45L 

25L 

.25L 

.40L 

2.74 

25L 

25L 

40L 

2.26 

.39 

.25L 

.40L 

8.56L 

.84 

.26L 

.44L 

9.28L 

1.73 

.44 

.40L 

6.47L 

.32 

.27L 

.40L 

6.97L 

.25L 

25L 

.40L 

3.55 

.26 

.25L 

.40L 

6.10L 

.41 

.251 

40L 

8.33L 

.27L 

59L 

41L 

2.92 

.45 

.25L 

.40L 

10.91  L 

461 

1.30 

.40L 

5.44L 

25L 

26L 

2.39 

5.68 

25L 

25L 

.58L 

3.03 

.25L 

25L 

.43L 

2.42 

,B8 

1.15 

.40L 

8.60L 

.35 

25L 

40L 

9.12L 

.59 

.25L 

.46: 

0.621 

25L 

.25L 

1.88 

4.33 

.43 

30L 

.40L 

2.68L 

.39 

25L 

.40L 

7.45L 

.46 

.251 

.40L 

6.59L 

25L 

25L 

40L 

2.62 

.251 

25L 

.65: 

5.43 

.46 

.25L 

40L 

1 1 .91 L 

.251 

25L 

1.24 

3.94 

10.67 

2.74 

.52 

7.58L 

6.31 

1.88 

.40: 

5.95L 

.34 

25L 

.401 

7.64L 

.39 

25L 

.40L 

9.86L 

Flags 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


Confusion 

Flags* 


DC 

FD 


C 

FC 


CC 


cc 


CD 


D 

CCC 

ED 


BF 

AAF 

BK 

HAD 

BB 

LDB 

f 

J NC 
FC 


AA 


E 

FC 


BC 


DD 


BCD 


CC 


BC 

BC 

BBB 
CD 
BE 
EF 

B 


B 

C 

BC 

C 

C 

C 


C 

BC 


BC 


CB 
C 
C D 
CD 
C 

C 

c 


cc 

B 

cc 

BBD 
BB  D 
B 


J B 


BG 
BH 

HB 
AC 
AEI 
A AHD 
I B 
F 

BEi  D 
AAG 
LAB 
CEK 
EG 

GC 
CJ  I 
BB 
E 

KCD 
AC 

FE 
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BB 
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BC 
MKB 
EBAB 
DHC 

B 

NB 
AA  F 
AAI 
B 

AB  F 
AE  G 
GB 
KFD 

ABED 
GCHC 
1 C 
AAHD 
B 


I E 
BD 

HB 

FHB 

AB 

AB 

H 

AAA 
KMEC 
AF 
BCDC 
KEB 
BN 

8 
B 
B 

B I M 
ACN 
BFJ 
L FC 
EG 
BD 
J EB 

DHK 
AAG 
CAA 
MGEC 
CC 
AA  L 
DE 

BDDE 

HCAB 

BE 

B 

BG 

HNKB 
F BC 
BHHM 
GBB 
AAC 
AA  D 
BE  J 
B J 


5500000008 

5700000000 

9600000000 

8401000008 

5581000340 

9401000008 

9581100318 

9500200008 

9700000008 

4600001100 

7600001008 

9600000008 

9401000008 

6600000100 

9600000108 

3601000000 

9500000008 

9600001008 

9701000128 

8601000100 

9701010238 

3600000000 

6400110008 

9400001008 

7500000208 

1600000000 

9600111648 

6300110008 

7600000208 

9600010328 

8501011428 

9501010008 

8600000000 

8500000008 

9600000008 

6400001008 

9600000008 

9700000008 

9601010008 

9601000018 

8400001008 

4501120008 

9780000228 

9600001008 

8400010008 

4400000008 

9400000008 

5500120008 

9601000008 

6580003648 

6401002008 

9600000318 

8501000218 

9601000008 

9500000008 

9400100118 

9400000008 

9600000008 

9500100218 

7500000008 

9600000108 

9500000008 

6500000008 

2600000000 

9600000008 

9500000008 

8500000008 

9501013208 

9701000008 

9500000008 

4600000008 

9701000008 

9500110008 

9400010118 

9401010008 

9300000008 

9680000328 

9400000008 

9500000008 

4500000108 

2500100008 

9400201008 

9400000008 

8501000318 

9601010108 

3500100008 

2500000008 

9400101008 

3500001018 

7700000000 

9401120138 

4500000008 

9700000318 

4600000448 
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9500000108 

3500200008 

8400000008 
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9500000108 


•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jxm;  10)  High  Source  Density  Region. 


Declination:  +50'- +60° 

Associations 


S 

2 I 

c 

A 

¥ T 

Name  Type 

Sep 

n ] 

Mag 

1 2 1 

DO  24250 

56 

123 

1 13  : 

22207  KO 

4 

83 

C 

i 32  : 

X0118  + 573 

77 

12 

1 1 

HZ  CAS 

63 

3 

1 13 

22220  M0 

11 

88 

3 13 

22223  K5 

8 

78 

8 

8 

1 2 

DO  24278 

11 

103 

1 13 

22230  F5 

10 

65 

8 

1 32 

X0 120 + 538 

100 

8 

2 13 

22234  K5 

8 

90 

1 13 

22240  KO 

15 

80 

2 13 

22244  K5 

7 

76 

1 13 

22251  K5 

9 

90 

1 13 

22253  K2 

4 

87 

2 13 

22259  K2 

7 

82 

1 16 

00495 

65 

118 

2 13 

22260  K7 

10 

85 

A 

2 

3 13 

22263  K7 

6 

85 

4 

4 13 

22268  A5 

9 

27 

1 1 

DO  24321 

62 

101 

2 13 

22275  K7 

8 

88 

14 

3 3 

RAFGL 6152S 

47 

1 13 

22279  A0 

5 

90 

4 

1 2 

DO  24339 

84 

96 

1 2 

DO  24345 

15 

105 

1 2 

DO  24353 

59 

108 

C 

1 32 

X0 125 + 549 

20 

12 

1 13 

22305  K5 

2 

85 

4 13 

22309  M2 

2 

86 

1 13 

22317  G5 

7 

71 

1 13 

22318  F5 

2 

71 

c 

: i 32 

! X0126  + 557 

132 

12 

1 2 

! DO  24383 

74 

106 

01 

2 2 

! DO  24388 

79 

i 96 

2 1 

1 RZ  PER 

1 

4 

157 


Right  Ascension;  01h27ra01s-01h35m54s 


Position  (1950) 


Name 


h m 


01270+5931 
01273  + 5908 
01273+5753 
01274+5943 
01275  + 5607 
01275  + 5634 
01275  + 5455 

01277  + 5037 

01278  + 5331 
0127B  + 5657 

01279  + 5445 
01281+5956 
01282  + 5705 

01282  + 5942 
01282+5730 

01283  + 5621 

01283  + 5542 

01284  + 5011 

01285  + 5349 
01285  + 5056 

01285  + 5452 
01285  + 5054 
01287  + 5309 
01287+  5110 

01289  + 5853 
01289+5029 

01290  + 5355 
01290  + 5600 
01290  + 5642 
01290  + 5300 

01293  + 5215 

01295  + 5350 
01295+5156 

01296  + 5746 

01297  + 5437 

01300  + 5903 
01301+5944 

01301  + 5533 
01301+5804 
01302+5441 

01302  + 5729 

01302  + 5559 

01303  + 5906 

01304  + 5624 
01304  + 5320 

01304  + 5232 

01305  + 5949 

01306  + 5858 

01307  + 5356 

01308  + 5829 

01310  + 5728 
01310  + 5752 
01310  + 5449 
01315+5510 
01315  + 5909 
01315  + 5210 
01317+  5820 
01317  + 5804 
01317  + 5044 
01317+5205 

01317  + 5858 

01319  + 5134 
01320+5754 

01320  + 5525 
01322+5717 
01324  + 5515 
01324  + 5154 
01326  + 5932 
01326  + 5722 
01327+5957 

01327+5837 
01329  + 5344 
01330+5816 
01331  + 5359 
01335+5337 
01336+  5646 
01337  + 5423 
01337  + 5704 
01337+5530 
01338+5702 

01341+5823 
01341+5448 
01342  + 5012 
01344  + 5535 
01346  + 5754 
01346  + 5324 

01346  + 5710 

01347  + 5814 
01347+5436 
01348+5743 

01348  + 5543 
01350+5510 
01350+5852 

01352  + 5713 

01353  + 5429 

01354  + 5800 

01355  + 5211 
01355  + 5045 
01355  + 5009 
01359+5721 


Galactic  Uncertainty 
a 6 Coords  SMJ  SMN  0 

<$>  O 1 b (")  O f) 


1.5 

202 

21.1 

26.0 

30.3 

32.9 

35.9 
47.9| 
491 
52.5 

596 

9.9 

14.8 

15.7 
16.2 

19.9 

20.7 

27.2 

30.4 

30.5 

31.8 

35.0 

43.4 

46.0 

58.6 

59.5 
1.1 
2.2 

2.9 
59 

[23.0 

130.1 

34.8 

39.3 
44.3] 

5.4 

84 

9.2 

10.1 

14.9 


17.3 

17.7 
22.0 
20.0 

29.1 

29.4 

33.5 

37.7 

47.2 

51.8 

2.4 
2.7 
5.6 

31.7 

34.0 

35.7 

42.2 

44.0 
1 

44.6 

144.6 
[58.5 

2.1 

5.5 
17.6] 

28.7 
29  1 

37.2 

40.7 

45.0 

1 45. 5 

58.2 

3.0 

10.5 
31.4 
36  5 
42.9 1 

45.1 

47.6 
51.6, 

9.9| 

1.1 

13.0 

28.3 

39.0 

39.4 
420 

43.0 

44.2 


51.8 
1.5 
5.0 

15.5 

19.1 

26.3] 

30.4 

34.31 

34.7| 

54.9 


128-  3 
128 
12B 
126 
128 
128 
129 

129- 11 
129 
128 


129 
128 
128 
128 

128-  5 
128 
129 

129- 12 
129 
129-11 

129 
129-11 
129-  9 
129-11 
128 
129-12 
129-  8 
129  6 

129-  5 
129-  9 

129  10 
129  8 

129-  10 

128-  4 

129-  7 

128-  3 

128-  2 
129  7 

128  4 

129-  7 

129-  5 
129-  6 

128-  3 

129-  6 
129-  9 
129-10 
128-  2 

128-  3 

129-  8 

128-  4 

129-  5 
129-  4 

129-  7 

129  - 7 

128-  3 

130- 10 

129-  4 

129-  4 

130- 11 
130-10 


51  128-  3 

41  130-  10 
129-  4 
129  7 

129-  5 

129-  7 

130- 10 
129-  3 
129-  5 
128-  2 


129-  3 
130  8 

129-  4 

130-  8 

130-  8 
129  5 

130-  8 
129  5 

129-  7 

129-  5 

129  4 

130-  7 

130-12 
129  6 

129  4 

130  9 

129  5 

129-  4 

130-  7 

129  4 


129-  6 

130-  7 
129-3 

129-  5 

130-  8 

129  4 

130-10 

130- 11 

131- 12 
129-  5 


20 

37 

34 
44 
27 
26 
24 

38 
53 

24 

27 

18 

18 

19 
26 

48 

25 
82 
93 
69 

29 

38 

27 

29 

35 

49 
18 

37 
76 

20 

38 

34 
40 
23 
56 
42 

35 

29 

23 
27 

21 

51 

54 

27 

79 

80 

32 
18 
51 
25 

22 

49 
20 
35 
19 

30 
37 

24 
56 
19 

60 

58 

29 
80 
94 

50 

19 
21 

30 

27 

39 

59 

20 
54 
35 

29 

30 

31 
29 
53 

37 

75 

28 

33 
37 
66 

35 
65 

31 
17 

32 

36 
32 
31 
27 
26 

70 

71 
44 

71 


47 
41 

48 
50 
54 

46 
48 

58 

54 

48 

49 
45 

47 

50 

48 

43 

49 

50 

55 

59 

48 

56 

44 
54 
41 

52 
50 

49 
137 

54 

60 
48 

53 
48 

48 

52 
44 

50 

47 

49 

49 

48 

44 

49 

55 
58 
47 

47 
55 
84 

48 

51 

48 

49 
48 

53 
43 
43 

54 
53 

42 

115 

48 

53 

45 

50 

53 

47 

48 
48 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

46 

47 
45 

48 

47 
142 

54 
53 

48 

45 

46 
46 
50 

52 

49 
49 

46 

53 
52 

47 
49 
61 

55 
47 


Declination:  +50°-  + 60° 


Flux  Density 


Flags 


12  Jim 

(Not  Color  Corrected) 
25  fim  60  pm 

(Jansky) 

100 

Flux 
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V 

A 

R 
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Flags* 

L 

R 

S 

S 
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# 
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A 

T 

Name  Type 
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1.90 

.49 

40L 

2.22L 

BC 

AB 

C 

380000000C 

1 

13 

22338  K5 

1 

72 
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25L 

40L 

10.92L 

B 

ACI 

6501010008 

1 

13 

22342  M0 

2 

85 

.271 

.63 

40L 

2.121 

D 

KB 

7601000000 

.53 

.251 

.40L 

2.63L 

C 

CF 

4700100000 

-251 

.25L 

.55: 

4.67 

DE 

EC 

8602001208 

4 

1.76 

51 

.40L 

7.58L 

BC 

AA  G 

1 

9500002008 

2 

45 

27L 

.40L 

3.22: 

B D 

CFEE 

9681001428 

C 

2 

2 

DO  24410 

41 

108 

.33 

25L 

40L 

5.47L 

B 

CF  K 

84 0001 1008 

34L 

25L 

40L 

2.15 

B 

1 GJ  C 

8600000100 

1 

39 

BG  0127+53 
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408 

1.23 

45 

40L 

3.04: 

BC  D 

ABKD 

0 

9500000438 

1.40 

.39 

.40L 

i 5.06L 

BC 

AB 

0 

9600000008 

1 

2 

DO  24419 

32 

101 

1.24 

1.24 

40L 

1 1.53L 

BC 

A AD 

1 

5700000000 

3.40 

2.08 

.36: 

1 8.78L 

BBC 

A AD 

0 

9401100138 

.95 

.24 

40L 

1.66L 

BD 

AC 

0 

4700100000 

1 

13 

22353  K2 

10 

90 

1.23 

.60 

.40L 

2.17L 

BC 

AB 

c 

3600001000 

-25L 

.251 

.40L 

2.59 

D 

D 

67000001 18 

.251 

25L 

.70: 

6.66 

CD 

KKDC 

9641020308 

1 

55L 

.251 

40L 

2.19 

C 

N B 

7500000008 

.25L 

69L 

40L 

1.41 

C 

E 

9700000000 

57L 

66L 

.43L 

2.15 

E 

DC 

9500110218 

1.31 

.65 

40L 

7.42L 

BD 

AB!  1 

1 

9600011008 

.48 

.25L 

47L 

7.17L 

C 

B!  LH 

9401110218 

25L 

.25L 

40L 

2.13 

C 

D 

9681000440 

8 

89 

.28: 

40L 

1 6.50L 

BD 

ABJ 

0 

9501000118 

.31 

37L 

40L 

9.27L 

F 

EE 

9500000008 

1 

13 

22365  A5 

23 

78 

25L 

251 

.40L 

3.53 

C 

HJ  B 

8580000238 

1.49 

.91 

.40L 

1.471 

BB 

AA  H 

2 

8700000000 

.52 

.25L 

40L 

7.01  L 

B 

BL 

6500000008 

.25L 

.25L 

40L 

3.36 

D 

DFD 

9602000008 

1.48 

.47 

40L 

1.89L 

BB 

AB 

1 

9600001000 

25L 

26L 

40L 

2.18 

D 

J J B 

9600000108 

27L 

.25L 

.41 L 

2 16 

B 

M DB 

7600000100 

25L 

.28L 

.40L 

3.19 

C 

FHB 

9501000358 

.54 

.19: 

.40L 

2.1 1 L 

BD 

BC 

0 

8701001000 

1 

1 

PR  CAS 

66 

3 

25L 

25L 

.42L 

2.71 

C 

MKC 

3700000010 

42 

.25L 

.40L 

11.19L 

C 

B 

7500201318 

4 

74L 

.32L 

.42 

2.94L 

C 

HI  EK 

7701000100 

.99 

.20: 

.40L 

9.87L 

CE 

AE 

0 

9400000008 

1 

13 

22387  KO 

5 

75 

8.89 

2.12 

.40L 

2.13L 

BC 

AA  M 

5 

8600000000 

4 

13 

22389  + + + 

2 

60 

4.57 

1.16 

.40L 

1.60L 

BC 

A AG 

0 

3701000000 

2 

13 

22391  K5 

11 

71 

14.41 

4.34 

1.17 

2.21L 

BBB 

AAA 

0 

3601100200 

15 

4 

6 

1 

WW  CAS 

9 

4 

25L 

.251 

40L 

2.49 

D 

NHB 

8781000108 

25L 

.251 

40L 

2.95 

D 

G DC 

7600100008 

1.28 

.72 

.32: 

6.92L 

BCC 

A ADF 

1 

9500001008 

44L 

.251 

.38 

2.04L 

E 

D 

6601000000 

25L 

.25L 

.40L 

2.20 

E 

D 

9700000008 

.48 
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.401 

1.95L 

DD 

CH  H 

0 

6700000100 

4.94 

1.21 

.79 
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BCCD 

A AGB 

1 

7600101418 

4 

4 

13 

22397  K0 

9 

48 

.251 

.251 

.40L 

1.71 

D 

HGE 

7700000000 

.251 

25L 

.52 
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DE 

NDB 

6700100328 

4 

1.23 

.29 

.401 

2.34L 

CC 

ABF  8 

1 

3701100200 

4 

25L 

.25L 

42L 

3.24 

B 

J FB 

5600000100 

1.90 

.98 

.40L 

1.75L 

BC 

AA  N 

2 

3700000000 

25L 

.251 

.82 

2.41 

DD 

J BA 

9600000008 

2 

9 

U01124 

88 

170 

2 21 

.58 

.40L 

B.16L 

BC 

AAFB 

0 

7500001008 

1 

13 

22405  M2 

6 

87 

25L 

.251 

.40L 

2.58 

F 

HDB 

9681100008 

.25L 

,25L 

.40L 

3.64 

C 

DE 

7701000010 

.78 

,25L 

.40L 

2.38L 

B 

BE  F 

8701000000 

25L 

.25L 

.40L 

1.72 

D 

JC 

9400000208 

1.31 

41 

.401 

6.30L 

BC 

AB 

2 

9501100008 

1 

2 

DO  24490 

52 

88 

.25L 
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.40L 

2.59 

C 

NB 

7600000008 

.30 

25L 

40L 

2.57L 

D 

DH  E 

9600000038 

8 

1 

2 

DO  24496 

46 

66 

43L 

25L 

.60 

3.11L 

C 

F DB 
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1.76L 

.25L 

.41 L 

2.39 

D 

J C 

9600000008 

.41 L 

.25L 

88L 

2.83 

E 

EC 

9700000008 

.36 

.25L 

.40L 

10.68L 

C 

D 
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1.41 

.38 

.401 

5.80L 

BC 
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2 
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1 

13 
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1 

73 

2.00 
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AA 
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.68 
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BE 
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1 
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C 
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48 
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AX  PER 

64 

3 

.251 

.25L 

.40L 

2.63 

D 

J B 

5500000208 

4 

1 

*41 

01336  + 5337 

49 

12 
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AB 
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11 
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1 
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3 
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40L 

6.74L  1 
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40L 
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.251 

25L 
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Right  Ascension:  01h42“58,-01h49m39*  Declination:  +50*- +60* 
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Right  Ascension:  01h49"45’-01h57m36‘ Declination:  +50”- +60' 
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02096  + 5639 

02097  + 5407 

02098  + 5857 

02099  + 5310 

02100  + 5838 
02100  + 5950 
02100  + 5433 
02100  + 5244 
02101+5819 
02101+5647 
02101+5513 
02101+5249 
02102  + 5049 
02102  + 5618 

02104  + 5117 

02105  + 5942 

02105  + 5739 

02106  + 5104 

02107  + 5952 

02108  + 5418 

02109  + 5340 
02109  + 5956 
02109  + 5900 

02109  + 5743 

02110  + 5706 

02112  + 5939 

02113  + 5723 

02114  + 5134 

02115  + 5640 

02115  + 5922 

02116  + 5451 
02116  + 5754 

02116  + 5946 

02117  + 5906 

02117  + 5559 

02117  + 5854 

02118  + 5938 
021 1 B + 5320 

02119  + 5941 
02119  + 5731 

02119  + 5800 

02120  + 5216 
02123  + 5803 

02123  + 5704 

02124  + 5127 
02124  + 5140 

02124  + 5514 

02125  + 5437 
02125  + 5339 
02127  + 5434 

02129  + 5802 

02130  + 5509 

02131  +5004 
02131+5651 


57.9 

9.6 

15.9 
16.2 

21.9 

22.9 
|26.2 

34.6 

37.0 

41.4 

50.7 

54.1 

57.0 

3.8 

4.7 

26.9 

27.9 

31.3 

34.7 

43.0 

43.5 

44.4 

44.5 

48.5 

52.3 

56.1 

56.9 
4.4 

15.5 

17.1 

32.5 

46.4 

51.1 

54.1 
2.4 1 
9.2| 

13.1 
13.31 

18.3 
[41.3 

42.21 

42.6| 

51.1 

13.8 

17.3 

29.1 

39.3 

44.9 
[53.0 

54.1 


1.1 

1.5 

2.6 
5.4 
9.0 
9.8 

10.8 

11.6 

16.8 

17.0 

28.5 
130.4 
|35.9 

42.0 

47.3 
51 71 
564 

58.1 
59.21 
60.0 

0.6 

17.6 
196 
27  9 

31.3 

33.2 
406 

41.2 

41.3 

42.3 

[458 

47. 

48. 
50.0] 

54. 
55.1 
59 

5. 
19. 
22 

24 

24 

29 

32. 

34 

47. 

55. 

3 

6. 
7. 


133-  2 

32 

12 

54 

133-  3 

31 

8 

58 

134-  7 

47 

12 

52 

134-  6 

59 

16 

54 

135-  9 

28 

7 

57 

133-  3 

27 

7 

56 

135-10 

68 

14 

58 

132-  1 

42 

8 

53 

135-10 

61 

15 

51 

134-  7 

43 

34 

56 

133-  4 

44 

8 

56 

134-  6 

67 

19 

53 

133-  1 

52 

15 

60 

135-  6 

40 

8 

55 

134-  5 

84 

8 

56 

134-  4 

39 

10 

56 

133-  1 

25 

8 

53 

133-  2 

37 

3 

54 

133-  2 

37 

11 

54 

133-  1 

23 

9 

56 

134-  7 

45 

8 

55 

133-  2 

20 

9 

96 

134-  7 

43 

8 

57 

134-  5 

29 

6 

56 

134-  4 

52 

23 

59 

134-  5 

32 

9 

54 

135-  8 

29 

7 

58 

133-  3 

46 

8 

56 

135-  9 

52 

9 

57 

135-  7 

51 

8 

58 

133-  2 

42 

11 

56 

135-  9 

60 

14 

58 

133-  2 

39 

22 

57 

133-  2 

57 

8 

56 

133-  2 

41 

8 

56 

135-  9 

42 

8 

58 

133-  2 

30 

7 

56 

134-  4 

37 

10 

56 

133-  2 

41 

8 

55 

133-  2 

46 

12 

53 

133-  2 

35 

10 

56 

136-10 

52 

12 

62 

134-  5 

36 

25 

60 

134-  5 

66 

18 

55 

135-  8 

39 

10 

58 

135-  6 

51 

13 

56 

134-  4 

54 

22 

51 

135-  7 

50 

9 

56 

133-  2 

27 

11 

57 

135-  8 

36 

9 

57 

l 133-2 

88 

21 

55 

' 133-  1 1 

26 

15 

60 

1 135-  6 

52 

20 

55 

» 135-  8 

66 

9 

58 

1 134-  3 

37 

8 

56 

1 134-  4 

46 

34 

52 

) 134-  6 

32 

8 

56 

w 

U1 

1 

CD 

24 

7 

59 

136-10 

26 

6 

59 

134-  5 

88 

15 

62 

136-  9 

46 

24 

51 

133-  1 

22 

10 

56 

3 134-  3 

53 

14 

54 

D 136-  9 

27 

7 

59 

9 133-  1 

71 

14 

5C 

135-  6 

51 

29 

62 

135-  7 

41 

10 

5£ 

4 133-1 

42 

3 

5£ 

7 133-  2 

52 

23 

5( 

0 134-  3 

37 

18 

61 

2 134-4 

59 

27 

53 

2 133-  1 

33 

3 

5t 

1 134-  3 

29 

14 

Si 

2 136-  9 

31 

9 

Si 

0 134  4 

35 

13 

Si 

3 133-  2 

60 

20 

5! 

4 135-  6 

33 

7 

5! 

5 134-3 

24 

8 

5! 

6 133-1 

21 

3 

& 

0 133-  2 

52 

10 

6 

5 134-  5 

26 

8 

5 

9 134-  2 

50 

i 28 

5 

8 133  1 

40 

i 3 

5 

6 135-  7 

52 

! 12 

5 

2 133-1 

73 

1 15 

5 

2 134-  : 

43 

t 8 

5 

16  134-  : 

i 5£ 

► 14 

9 

14  136-  8 

1 32 

> 3 

5 

2 134  3 

1 3£ 

1 £ 

5 

>2  134-  4 

l 52 

1 1£ 

5 

57  136  £ 

1 7£ 

) £ 

1 8 

>0  136-  £ 

) Si 

» H 

1 5 

7 135-  £ 

» 2: 

1 7 

r 5 

27  135 

> 8^ 

l 32 

> 5 

12  135 

r 22 

2 12 

2 5 

33  135 

> 3! 

5 1< 

) 5 

19  134- 

1 5! 

3 V 

1 E 

12  135- 

3 22 

2 f 

3 E 

49  137  1( 

l 25  1 

7 E 

16  134 

31 

3 E 

Flux  Density 


12  Jim 


39L 
1.52 
.64 
25L 
32.94 
1.66 
29L 
34  L 
.26 
27L 

25L 
25L 
1.12L 
.46 
25L 
.58 
25L 
.261 
1.01 
.76 

.82 
25L 
1.01 
19.37 
25L 
.54 
1.23 
.38 
.53 
.40 

.56 

.26L 

25L 

.49 

.75 

.51 

1.71 

.55 

.37 

.41 

1.05 

78L 

.25L 

.27L 

.41 

42L 

25L 

28L 

.57 

,25L 

.251 

26L 

25L 

.40L 

.74 

25L 

.59 

4.70 

2.62 

.28 

.401 

.251 

.63 

25L 

.311 

.25L 

46 

.26L 

28L 

25L 

25L 
.20. 
.44 
.92 
25L 
.25L 
1 67 
4.13 
.50 
.38 


7.40 

25L 

25L 

.26 

40L 

.59 

44L 

1.31 

.34 

25L 

27L 

38L 

25L 

25L 

.25L 

.78 

.44 

2.57 

25L 

1.59 


Flags 


im  60  jim 

(Jansky) 

100  jim 

Flux  Corr  A 

Uncs  Coef  R 

.30L 

1.26 

11.26L 

C 

DBD 

.44 

40L 

3.68L  B 

C A 

B D 1 

.27L 

.40L 

1.22L  C 

c 

F 

.251 

.57 

2.36 

DC 

EB 

.69 

3.20 

2.26  C 

)BCB  A 

AAC  0 

.61 

.40  L 

6.44L  E 

1C  A 

A 0 

25L 

.54 

1.36L 

E 

c 

.25L 

1.12 

13.15L 

E 

IHB 

.25L 

40L 

1.48L  C 

.25  L 

.401 

1.65 

C 

D 

50 

.40L 

1.45L 

C 

AD 

25L 

40L 

2.37 

D 

KMB 

.25L 

.88 

12.49L 

E 1 

1 C 

25L 

.40L 

1.74L 

: 

> 1 

.25L 

40L 

2.40 

E 

K C 

26L 

.40L 

1.80L 

2 1 

3F 

25L 

1.25L 

7.54 

C 

FFB 

.28 

1.68L 

8.52L 

D 

E E 

.22: 

.40L 

9.40L 

3E 

\BH  0 

25L 

1.55L 

1 5.52L 

a 

3GN 

25L 

.40L 

1.46L 

D 

3EM 

.25L 

.96: 

6.35 

o 

o 

< BB 

.23: 

.40L 

1.08L 

BE 

*D  0 

0.87 

2.23 

6.67L 

BBC 

*AAH  0 

25L 

.73L 

3.13 

C 

J E 

25L 

40L 

6.75L 

B 

BH 

.33 

.40  L 

1.02L 

BC 

AB  0 

25L 

.40L 

7.72L 

C 

CK 

.25L 

.40L 

1.17L 

E 

CK 

.25L 

40L 

1.52L 

D 

E K 

.291 

40L 

9.37L 

B 

BDFL 

.25L 

.56 

1.46L 

C 

KKDC 

.25L 

.40L 

3.01 

D 

HHC 

37L 

1.46L 

11.12L 

D 

BBD 

.36L 

1.57L 

12.63L 

B 

AD 

.25L 

.40L 

1.30L 

B 

BH 

.47 

1.57L 

11.60L 

CC 

ACL C 0 

25L 

40L 

1.64L 

B 

B 1 

25L 

40L 

12.53L 

B 

DC  L 

25L 

1.31L 

10.251 

C 

B 

.22 

.40L 

9.49L 

BD 

AB  1 1 

.25L 

.66 

1.48L 

C 

1 CB 

.25L 

48L 

2.75 

D 

1 A 

1.43L 

40L 

2.65 

E 

MHB 

25L 

40L 

1.01L 

C 

BH 

.21: 

.63 

1.37L 

EC 

FEBH 

25L 

.66L 

2.82 

D 

BD 

.25L 

40L 

1.61 

B 

C 

251 

1.47L 

9.08L 

D 

BE 

31L 

1.42 

2.53 

CC 

FAA 

.561 

.45L 

2.47 

E 

1 B 

25L 

.85 

13.89L 

D 

B 

.251 

.40L 

3.09 

D 

EC 

25L 

.61 

1 .31 L 

C 

J B 

15: 

40L 

1 1 .21 L 

BE 

B 1 ( 

.56L 

.93L 

4.41 

D 

LGI  G 

.32L 

,40L 

7.60L 

B 

BF 

1.02 

40L 

1.09L 

BC 

AA  L ' 

64 

40L 

1 .31 L 

BC 

A AJ  C - 

681 

40L 

7.43L 

C 

EE 

.25L 

.50L 

1.72 

C 

HD 

,25L 

1.11: 

6.15 

CC 

HEB 

25L 

.40L 

4.93: 

D E 

CBDD 

19 

2.49 

3.27 

0CB 

J DAA 

25L 

2.54L 

14.24 

E 

EHFB 

,25L 

.72L 

1.45 

C 

L D 

25L 

.40L 

1.52L 

c 

BH  E 

.31: 

1.68 

14.81L 

FE 

EEB 

.25L 

50L 

4.10 

D 

J HB 

.25L 

50L 

2.51 

D 

HB 

25L 

.40L 

2.50 

C 

M D 

.51 

3.37 

13.97L 

CFE 

FCB 

25L 

.40L 

1.641 

C 

BH 

.36 

.40L 

1.431 

CC 

AA  1 

25L 

.40L 

3.24 

C 

: H B 

25L 

1.331 

3.53 

D 

> NHD 

49 

.33: 

6.961 

. BCD 

ABDG 

1.58 

.49 

3.611 

. BBC 

AACC 

.50 

5.20: 

29  691 

. CDF 

DCCA 

25L 

1.78L 

13.971 

. E 

D 1 

6.75 

.93 

6.141 

l BBC 

AAAI 

25L 

.40L 

4.63 

C 

) c 

.37 

3.37L 

19.771 

L C 

F B BE 

25L 

.401 

1.7BI 

L C 

CH 

.811 

2.24 

29.691 

L E 

E BC 

.251 

.401 

7.161 

L C 

BB 

25L 

.40 

9.661 

L C 

FD 

36 

.401 

1.21 

L CC 

AB 

25L 

.401 

9.85 

L C 

CJ  1 G 

.341 

.401 

2.61 

£ 

: 1 E 

.251 

.42 

2.08 

CF 

- CG 

.811 

.35 

1.70 

L C 

J DF 

.44 

290 

8.52 

L CC 

1 AAB 

.251 

.401 

L 2.05 

l 

3 GJ  E 

.251 

L -81 

2.13 

C< 

3 1 FCB 

.38 

! .401 

L 1.40 

LFD 

AB  H 

.261 

L .401 

L 9.12 

1 C 

BG  1 

3.19 

33.20 

96.42 

BBC< 

3 DBBA 

.251 

L .58 

4.91 

F < 

D NL  CC 

.79 

.40 

L 5.11 

L BC 

AA 

Confusion 

Flags* 


9601 10223C 
9500000118 
8600010000 
9500000208 
1500000000 
9500000008 
3500000000 
5600 102 10C 
3600000000 
8600000000 

0700000000 
9600000008 
5600201 10C 
6401000000 
7600100008 
7601001000 
57401 0040C 
9501 301 52C 
9401000008 
5601 10030C 

9500000000 
9502201 52C 
7600000000 
8400101006 
9502000110 
8500020008 
4600000000 
8601000008 
1400000000 
7600000000 

9400000008 
1601000000 
9601000008 
9501 10020C 
950020000C 
0500000000 
950020000C 
9700000000 
9400401008 
950000000C 

9400201338 
2600000000 
9600100018 
9600100018 
3500000000 
4500010100 
5600000218 
6500000000 
95001 0031C 
0400000000 

9600000006 
9602254 54C 
2580000018 
2500100000 
9500000008 
9600000630 
9500000008 
0600100000 
4700000000 
3400000008 

4600000000 
97400 1150C 
9402000548 
3600000000 
960126940C 
5501000010 
4500000000 
970126663C 
9680001 21 C 
9601000218 


9700000020 

964137532C 

6600000000 

5500000000 

4600000008 

970000000C 

9500021008 

9500100218 

954136463C 

740000100C 


9400000208 

9600000028 

960237432C 

0501000000 

950356433C 

9400000008 

9501200128 

0500000000 

9502210138 

B580000010 

4501000000 

4500000000 

9500000200 

3600100010 

5500000100 

3600100010 

9502110038 

9280033308 

9681000468 

3601001008 


Associations 


Name  Type 


O’  Mag 


3 2 

2959  A2P 

5 

58 

2 C 

>0  25325 

48 

93 

2 C 

>0  25330 

70 

96 

1 C 

2053  + 5827 

32 

7 

3 

22975  K0 

10 

71 

3 

22988  K7 

4 

82 

13 

22991  A 

4 

91 

13 

22990  K5 

15 

85 

13 

22993  G5 

16 

63 

13 

22994  K5 

3 

75 

13 

22997  K0 

13 

75 

13 

22998  K5 

4 

81 

2 

DO  25360 

50 

101 

13 

23002  K7 

10 

90 

2 

DO  25365 

27 

100 

1 

CT  PER 

75 

3 

39 

4C  + 52.04 

116 

179 

13 

23023  K2 

5 

85 

13 

23041  K0 

13 

73 

10 

M f 09  — 04  — 004 

116 

,3 

23044  AOP 

6 

65 

32 

X021 0 + 567 

61 

12 

13 

23046  K5 

3 

67 

13 

23047  K0 

6 

53 

1 

V352  PER 

88 

5 

13 

23055  K0 

16 

81 

23 

OCL  0348 

209 

23 

ASS  42 

72 

2 

DO  25477 

83 

123 

13 

23085  K0 

11 

71 

2 

DO  25472 

48 

88 

13 

: 23084  K2 

9 

90 

23 

1 OCL  0348 

457 

12 

1 23087  K0 

3 

1 83 

3J 

» X021 1+597 

47 

1 

* 1 

1 CZ  PER 

7 

' 3 

13 

1 23093  K2 

18 

1 72 

1 RAFGL  5069 

57 

11 

5 00765 

r 135 

3: 

2 X0213  + 551 

2! 

2 7 

J 

2 DO  25505 

5 

1 108 

Confusion  Rags  6>-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  al  12.  25,  60.  100  Mm;  10)  High  Source  Densrly  Region. 
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Right  Ascension:  02h19BI10a*-02k19B32a 


Position  (1950) 


Name 

Galactic  U 
6 Coords  SMJ 
O 1 b O 

a 5 

h m.  o t 

a 

(*) 

02131+5951 

10.5 

6 133- 

40 

02131+5421 

10.9 

26  135-  6 

51 

02132  + 5419 

15.4 

2 135-  e 

48 

02132  + 5826 

16.5 

52  134  - 2 

49 

02132  + 5445 

17.7 

23  135  - 6 

43 

02133+  5644 

23.3 

5 134-  4 

59 

02133  + 5011 

23.9 

50  137-10 

29 

02134  + 5117 

28.2 

47  136-  9 

54 

02135  + 5017 

33.5 

50  134  - 3 

34 

02139  + 5403 

56.7 

49  135-  6 

35 

02139  + 5509 

58.5 

32  135-  5 

55 

02142  + 5804 

13.2 

40  134  - 3 

85 

02143  + 5852 

22.0 

1 134-  2 

26 

02143+5538 

23.6 

16  135-  5 

53 

02144  + 5740 

26.2 

5 134-  3 

28 

02145+5717 

31.6 

3 134-  3 

27 

02146  + 5028 

36.1 

57  137-10 

59 

02146+  5630 

37.2 

4 135-  4 

27 

02147  + 5833 

46.8 

14  134-  2 

27 

02148  + 5823 

48.6 

JO  134-  2 

49 

02150+  5550 

0.4 

5 135-  5 

31 

02150  + 5032 

0.7 

6 137-10 

25 

02150  + 5403 

1.6 

0 136-  6 

26 

02151+5013 

6.5 

>0  137-10 

20 

02153  + 5711 

20.7 

>5  135-  3 

25 

02153  + 5507 

22.0 

7 135-  5 

39 

02155  + 5146 

32.9  : 

1 136-  9 

80 

02155  + 5903 

35.8  £ 

>8  134-  2 

25 

02156  + 5928 

37.5  2 

5 134-  1 

35 

02156  + 5049 

38.5  2 

1 137-9 

23 

02157+5643 

45.4  5 

1 134-  2 

20 

02158+5101 

53.2  3 

5 137-  9 

29 

02158  + 5446 

53.3  : 

2 135-  6 

40 

02159  + 5921 

54.6  4 

3 134-  1 

40 

02159  + 5810 

59.1 

7 134-  3 

19 

02159  + 5631 

59.4  5 

8 135-  4 

57 

02160  + 5947 

2.5 

0 134-  1 

36 

02160+  5539 

5.1 

3 135-  5 

44 

02161+5825 

11.3 

0 134-  2 

31 

02161+5625 

11.7  4 

7 135-  4 

45 

02162  + 5326 

13.2  t 

6 136-  7 

46 

02162  + 5531 

15.1  2 

2 135-  5 

49 

02163  + 5903 

22.3  * 

6 134-  2 

25 

02164  + 5122 

25.9  i 

B 137-  9 

81 

02164  + 5519 

28.1 

1 135-  5 

35 

02165  + 5907 

30.3  41 

3 134-  2 

24 

02165+5314 

30.6  21 

3 136-  7 

23 

02165+5750 

34.7  11 

3 134-  3 

30 

02166  + 5311 

36.4  41 

J 136-  7 

57 

02166  + 5230 

41.5  51 

2 136-  0 

31 

02166  + 5517 

41.8  i 

\ 135-  5 

44 

02167+5809 

42.8  21 

5 134-  2 

18 

02167  + 5926 

43.8  2( 

) 134-  1 

22 

02168  +5018 

53.0  S 

) 137-10 

43 

02169  + 5554 

56.2  5i 

r 135-  5 

68 

02169  + 5645 

56.6  4/ 

r 135-  4 

31 

02169  + 5608 

59.2  IS 

) 135-  4 

42 

02170  + 5024 

2.9  5C 

1 137-10 

50 

02170  + 5820 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 


165 


Right  Ascension:  Declination:  +50°- +60° 
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i 23706  K5 

19 

81 

1 13 

1 23710  K2 

15 

91 

2 13 

l 23712  K0 

3 

73 

C 1 32 

f X0252  + 522 

76 

12 

4 1 1 

r 1+57106 

73 

i 

1 113 

1 J 

> DO  26423 

88 

1 21 

> BFS25 

6€ 

i 120 

01  3 * 

1 TMSS  +60106 

8 

1 23 

16  4 

I ER  PER 

1 3 

i i: 

3 23720  K5 

11 

85 

5 i: 

3 23721  K5 

S 

) 65 

i : 

15 

2 DO  26430 

5' 

1 91 

3 1 3 

c 

2 X0253  + 596 

41 

3 3 

169 


Right  Ascension:  02h53m49*-03h02m40* 

Position  (1950)  j 


Flux  Density 


Declination:  +50’- + 60° 


02536  + 5959 
02538  + 5409 
02538  + 5159 
02541+5000 

02542  + 5726 

02543  + 5414 
02543  + 5434 

02543  + 5228 

02544  + 5629 
02550  + 5955 

02551+5634 

02552+5937 

02552  + 5156 

02553  + 5408 
02553  + 5736 
02553  + 5108 
02553  + 5725 
02554+5616 
02556  + 5900 
02557+5138 


02560  + 5727 
02561+5725 


Galactic  Uncertainty  C 
a 5 Coords  SMJ  SMN  $ O 12  F™ 

(*)  O I b C)  n O N 

49.4  10  138+  1 27  8 65  3 69 

52.2  28  141-  4 50  11  62  3 251 

53.4  12  142  - 6 93  26  69  2 361 

10.5  1 143-  8 59  15  67  3 261 

17.0  20  139  1 39  6 62  2 7 66 

20.1  32  141-  4 60  8 66  2 501 

21.3  35  141-  4 32  8 63  3 1.60 

23.6  58  142-  6 73  12  68  2 55 

28.9  29  140  - 2 76  28  58  2 26L 

1.9  30  138+  1 41  3 69  2 .841 

11.2  48  140-  2 30  4 61  2 25L 

12.5  25  138+  1 27  7 64  3 1.62 


(Not  Color  Corrected) 
25  /im  60  jim 
(Jansky) 


16.3 

5 

142- 

6 

73 

24 

66 

2 

26L  25L 

19.2 

15 

141- 

4 

54 

33 

64 

2 

-25L  .25L 

19.5 

36 

139- 

1 

37 

10 

60 

2 

1.04  .36 

20.2 

60 

142- 

7 

33 

8 

66 

3 

.57  .27L 

23.8 

46 

139- 

1 

33 

10 

61 

2 

.98  .25 

24.1 

36 

140- 

2 

34 

21 

56 

2 

.251  32L 

41.7 

35 

139+  0 

69 

11 

61 

2 

37L  ,36L 

44.6 

25 

142- 

6 

24 

6 

68 

3 

1.46  68 

50.2 

10 

141  — 

4 

57 

10 

63 

2 

.39  .25 L 

0.8 

51 

139- 

1 

28 

6 

61 

2 

6.88  1.81 

9.1 

42 

139  — 

1 

38 

6 

61 

2 

1.33  .68 

12.5 

11 

142- 

6 

30 

11 

69 

2 

.81  .30: 

16.8 

29 

140- 

2 

91 

20 

59 

2 

27L  .25L 

02566  + 5955  36.4  15  138+  1 22 

02567+5946  45.0  7 138+  1 31 

02568  + 5610  50.5  7 140  - 2 44 

02568+5931  52.5  16  139+  1 34 


02570  + 5844 
02570  + 5716 
02570  + 5757 
02570  + 5602 

02572  + 5612 
02572+5209 
02572+  5635 

02573  + 5010 

02573  + 5525 

02574  + 5821 

02575+5213 

02575  + 5351 
02575  + 5959 
02576+5741 
02580  +5036 
02581+5522 
02581+5824 
02582  + 5542 
02582  + 5420 
02582  + 5507 

02584+5533 
02585+  5840 
02586  + 5244 

02586  + 5926 

02587  + 5745 
02590  + 5601 
02591+5826 
02593  + 5846 
02593  + 5412 
02593  + 5436 

02595  + 5546 
02597+5547 


0.1  42  139  + 0 32  7 64  3 

0.3  26  140-  1 28  6 61  2 

0.9  1 7 1 39-  1 38  8 58  2 

4.8  18  140-  2 27  6 62  2 

15.3  1 140  - 2 44  16  60  2 

16.8  8 142-  6 35  3 68  3 

17.5  16  140  - 2 58  8 63  2 

23.1  45  143-  7 37  8 65  3 

23.9  51  141-  3 97  20  61  2 

27.2  32  139-  0 26  11  61  2 

32.5  15  142-  6 53  12  65  2 

34.3  55  141-  4 63  3 62  2 

35.6  3 138+  1 26  14  64  3 

41.7  11  140-  1 32  15  58  2 

0.1  30  143  - 7 56  8 64  3 

7.1  20  141-  3 58  8 61  2 

9.8  33  139-  0 39  14  60  2 

14.8  54  141-  2 114  3 147  2 

15.6  38  141-  4 42  20  62  2 

16.6  32  141-  3 90  31  62  2 

28.1  38  141-  3 42  10  61  2 

30.6  42  139+  0 49  15  57  2 

40.0  5 142  - 5 35  9 64  3 

41.7  43  139+  1 34  8 68  3 

45.9  36  140-  1 43  12  64  2 

2.5  57  140-  2 49  15  62  2 

8.3  16  139  + 0 50  8 67  3 

21.9  32  139  + 0 58  16  60  2 

22.3  48  141-  4 35  12  61  2 

22.7  58  141-  3 41  24  59  2 


02597  + 5740 

45.5 

16 

140- 

1 

39 

5 

65 

02598  + 5938 

51.0 

48 

139  + 

1 

33 

8 

70 

02599+5839 

56.1 

5 

1394 

0 

37 

11 

68 

02599+  5527 

57.5 

35 

141  - 

3 

29 

9 

62 

03000  + 5551 

1.2 

16 

141  - 

2 

69 

3 

62 

03000  + 5911 

2.0 

42 

139  + 

1 

37 

3 

64 

03000+  5240 

2.6 

20 

142- 

5 

41 

9 

64 

03001+5937 

11.0 

13 

139  + 

1 

38 

8 

69 

03001+5159 

11.6 

28 

143- 

6 

54 

27 

66 

03002  + 5807 

13.5 

4 

140- 

0 

38 

8 

70 

03007  + 5930 

43.7 

50 

139  + 

1 

30 

9 

67 

03007  + 5500 

46.1 

27 

141  — 

3 

30 

24 

59 

03008+5130 

48.8 

15 

143- 

6 

31 

10 

67 

03008  + 5839 

49.3 

50 

139  + 

0 

51 

8 

66 

03008+  5637 

50.4 

31 

140- 

1 

23 

6 

63 

03009  + 5025 

56.9 

25 

143- 

7 

45 

8 

69 

03010  + 5050 

0.2 

22 

143- 

7 

60 

19 

67 

03010  +5650 

5.3 

29 

140- 

1 

26 

10 

64 

03011+5622 

8.5 

32 

141- 

2 

37 

12 

62 

03011+5318 

9.7 

43 

142- 

4 

37 

10 

61 

03012  + 5942 

14.4 

22 

139  + 

1 

29 

3 

71 

03013  + 5628 

20.2 

45 

141  — 

2 

42 

10 

62 

03014  + 5531 

25.7 

30 

141- 

2 

31 

9 

64 

03014  + 5226 

27.6 

6 

143- 

5 

33 

7 

64 

03016  + 5959 

39.3 

28 

139  + 

2 

40 

3 

70 

03017  + 5537 

43.0 

54 

141  — 

2 

58 

20 

62 

03017  + 5958 

44.2 

12 

139  + 

2 

29 

3 

66 

03017  + 5630 

45.9 

41 

141- 

1 

27 

6 

63 

03019  + 5552 

55.4 

34 

141- 

2 

33 

3 

65 

03020  + 5926 

3.2 

25 

139  + 

1 

37 

14 

69 

03020+  5057 

3.3 

56 

143- 

6 

54 

35 

64 

03020  + 5734 

4.1 

50 

140- 

1 

32 

6 

69 

03022  + 5409 

13.0 

20 

142- 

4 

39 

5 

63 

03022  + 5905 

14.3 

49 

139  + 

1 

26 

12 

63 

03022  + 5754 

15.7 

42 

140- 

0 

47 

3 

67 

03025  + 5712 

31.6 

13 

140- 

1 

42 

10 

65 

03025  + 5545 

32.5 

7 

141- 

2 

26 

17 

72 

03026  + 5617 

40.9 

55 

141- 

2 

30 

11 

62 

35.79L  B 
10.01  L C 

2.82 

10.44L  C 

4.72L  BD 
2.33L  D 

8.39L  BC 
2.16L  C 
5.78 


Corr  A 
Coef  R 

Confusion  R S 

Flags*  S 2 

A 

# T 

ADGD 

9803131 10C 

NBC 

6400000308  4 

2 13 

1 LC 

8601000008 

C 

6300000008 

DK  E 
E I HD 
E K CB 


8500000008 

7601000108 

890200020C 


6.67  CDD  BOB 

32.35L  ED  AAJ 
2.14  D HC 


2.57 

6.55L  BE 
1.93L  B 
6.62L  DD 
3.96 

6.73L  ( 


D BOB  6601001208 

AAJ  9 5600100000 
D HC  6600000008 


D D 
AB 
BF 
AB 

D LLB 
DAC 


4600000008 

3 4600000000 
3700000000 

4 4600000000 
6600000108 
6801000000 


2.10L  BC  AA  L 0 2600000000 


3.24L  F 
5.75L  BB 
5.63L  FC 
1.76L  DF 
7.15L  D 
9.24L  C 
40.55L  DE 
41.20L  B 
3.09L  CD 
32.67L  BD 


5.48  L BC  A A 

5.05L  CD  AC 

8.35L  CD  AD 

3.09L  BBC  AAB 

5.26L  F FD 

14.08  CDDD  BCFF 
5.35L  C BF 
4.49L  D I FE 
4,05  D MB 


9.05L  F 
2.581  CD 


65.39: 

C 

D CEGD 

5.67L 

C HD 

3.58 

C KDB 

3.89L 

c 

D K 

7.18: 

CC  EHCB 

3.94 

F D F 

3.14 

D LE  B 

3.66 

F GC 

6.19L 

C 

CC  F 

11.67 

D GEGE 

- — ■ ■ — * — ‘ — 1 1 ' — — 1 1 1 — I 1 1 1 l l I 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


7.22 

CC 

G ED 

8.47L 

C 

8F 

10.74 

DC 

F FC 

3.50 

C C 

B MB 

4.50 

D 

L D 

13.15: 

EDD 

BCA 

10.33 

D 

N NB 

5.29L 

B 

AEI 

28.53L 

B 

BF  1 

7.69L 

B 

C F 

3.64L 

BD 

AA  L 

8.221 

D 

AB 

15.28 

CD 

HEC 

1.78L 

CD 

AB 

30.93L 

C 

BE 

2.74 

C 

L C 

9.26L 

C 

BB 

8.40 

BD 

CFCA 

5.54 

C 

EC 

2.15L 

C 

B 

32.1 1L 

B 

J CB 

3.70: 

BDCC 

4AAB 

3.71  L 

C 

BH  L 

3.58 

C 

3 LB 

4.53L 

BF  / 

\G 

6.23 

EC 

CC 

2.25L 

BCC  i 

\AB 

29.96L 

BD  > 

\B 

15.38L 

C E 

3 B 

21.06L 

B E 

3 J 

1.78L 

BC  / 

\A 

15.93L 

D E 

JCBF 

19.35L 

E 

D 

11.95: 

B E / 

\F  E 

15.281 

BC  / 

KA  1 

17.13L 

BD  / 

<C  ( 

7.87 

DD 

FEC 

3.67 

E C 

) LD 

22.521 

E A 

iB 

2.66L 

DCC  A 

lAB 

12.37 

CC 

LEC 

5.89L 

D A 

<C 

21.35L 

C E 

IFM 

7.62 

E 

CHB 

14.04 

DE 

FEA 

Hours  Confirmed  Sources 

Name  Type  (”)  Mag 


13  23730  A0 


AAB  7 4701000000 
GCA  7600000308 
ABHG  1 8400000008 


4 1 32  X0255  + 565 


1 2 DO  26476 


5501000000 
0 4600100000 
0 4600100000 
8 1700000000 
7600000000 
1800000000 
) 4 770133343C 
1 5801 200 30C 

2 4700100000 
0 460100000C 

3 7800000000 

0 2700000000 

1 5500000000 

2 5700000000 
4601100000 

0 64C21 43550 
4600000000 
7600000528 
7701000000 
3600000000 

i 6501143450 

0 7500000000 
97C235355C 
4600000000 
5600000306 
8701000000 
3600001100 
9700000000 
3600000000 
6500000000 

S400000000 

7681000630 

1601000000 

2600000008 

4700000000 

9600000210 

3700011100 

3782000520 

9600000000 

9600000010 

9500112220 
9600212220 
2800000000 
4600 1 4000C 
4700000000 

1 4700000000 
9800101 12C 
7801010628 

1 2600001000 
1600140008 

6601001000 
3700000000 
4800000108 
9600000110 
2601000000 
9500000000 
9 1800001000  29 
9600000000 
9681000120 
0 1901000000 

7600 100 10C 

2 1600000000  19 
3 380100000C 

470020000C 
850010000C 
0 5600001000 
46011 31 44C 
950101010C 
3601 13144C 
0 371010000C 

0 970300000C 
4901012438 
9601000210 
060000000C 
7 8600000100  29 
6800000418 
3800000000 
170100000C 
97010003 1C  I 
55C003221C 


23749  K5 

4 

75 

DO  26498 

89 

100 

DO  26497 

6 

90 

02565  + 5955 

23 

7 

DO  26504 

13 

96 

13  23763  B5 
32  X0257  + 501 


B 2 *32  X0257  + 599 


1 2 I DO  26556 


32  I X0259  + 557 


*13  23782  K0 
* 2 DO  26583 


8 81 

50  93 


41 

03001+5937 

16 

41 

03006  + 5930 

58 

41 

03008  + 5840 

22 

13 

23787  M0 

14 

13 

23789  + + + 

1 

30 

41  i 

03012  + 5942 

5 

3 

2 

DO  26617 

77 

115 

2 1 

DO  26618 

42 

120 

13  J 

23790  K5 

3 

75 

41  ( 

33016  + 5959 

23 

14 

41  ( 

33017  + 59  58 

7 

1 

13  : 

23791  K0 

2 

50 

13  ; 

23793  KO 

4 

65 

32  ) 

<0301+594 

135 

14 

I II 


III1  111!  Hill  |!  Illlll  I I III!  Hill  I III  ||  mrr  n nim  ii*iiiiiiiii  m xi  m mi  1 1 ti  linini  mt  mi  m i im  n 


Right  Ascension:  03h02m53‘-03h08'°181 

Position  (1950) 


Declination:  + 50'-+60* 


h m. 


03028  + 5445 

03029  + 5143 

03030  + 5458 
03030  + 5526 
03030+  5532 
03030  + 5622 
03031+5825 
03031+5823 
03031+5949 
03032  + 5639 

03032  + 5339 
03032  + 5910 

03035  + 5819 

03036  + 5003 

03037  + 5819 

03038  + 5141 
03038  + 5756 

03038  + 5046 

03039  + 5912 

03039  + 5534 

03040  + 5038 

03040  + 5112 
03041+5135 

03041  +5533 

03042  + 5242 
03042  + 5850 

03042  + 5748 

03043  + 5040 
03043  + 5753 
03045+5620 

03045  + 5913 

03045  + 5612 

03046  + 5247 

03046  + 5733 
03046+  5900 

03047  + 5627 

03047  + 5535 

03048  + 5655 


Galactic  Uncertainty 
S Coords  SMJ  SMN  0 

(»)  o 1 b o o o 


53.8 
]59.0 

2.3 
3.0 

4.3 
4.8 

7.4 
9.8| 

11.5 

12.6 

12.8 

17.1 

33.2 

39.5 

46.7 

48.7 

51.2 

52.1 

54.3 

59.8 

1-9| 

4.2 

7.8 

11.9 

13.3 

16.2 

17.6 


19. 
21. _ 
30.3 

30. 


.9 

.1 

.3 

|4ll2 


.9 

|49l| 
.8 


142-  3 

143-  6 
141-  3 
141-  2 
141-  2 
141-  2 
140+  0 
140+  0 
139+  1 

141-  1 

142-  4 
139+  1 
140+  0 

144-  7 
140+  0 

143-  6 

140-  0 

144-  6 
140+  1 

141-  2 

144-  6 
143-  6 
143-  6 
141-  2 

143-  5 
140+  1 
140-  0 

144-  6 

140-  0 

141-  1 

140+  1 
141-  2 
143-  5 

140-  0 
140+  1 

141-  1 
141  - 2 
141-  1 
140+  0 


63 

56 

19 

34 
19 
25 
33 
25 
33 

48 

67 

54 

16 

111 

38 

31 

49 
28 

35 
23 

38 

56 

107 

30 

90 

18 

30 

27 

33 

78 

38 

21 

56 

45 

33 
26 
65 

34 
23 


03048  + 5753 

52.3  9 

140-  0 

42 

9 

71  3 

03048  + 5624 

53.3  22 

141-  1 

40 

14 

69  3 

03049  + 5109 

57.1  37 

144-  6 

40 

7 

65  2 

03050  + 5637 

0.3  5 

141-  1 

81 

12 

/ 0 2 

03050  + 5638 

0.7  42 

141-  1 

27 

6 

68  3 

03051 + 5429 

7.1  1C 

142-  3 

48 

8 

66  3 

03052  + 5810 

12.7  12 

140+  0 

51 

8 

75  2 

03052  + 5710 

13.9  12 

141-  1 

32 

13 

69  4 

03052  + 5551 

17.0  1C 

141  - 2 

38 

8 

67 

03052  + 5704 

17.6 

141-1 

20 

5 

108 

03053  + 5517 

21.5  4C 

142-  2 

33 

10 

68 

03053  + 5834 

22.2  6( 

140+  1 

22 

4 

71 

03055  + 5701 

32.4  5J 

141-  1 

40 

3 

70 

03055  + 5116 

34.6  5« 

144-6 

47 

17 

64 

03056  + 5656 

38.1  5 

141-  1 

24 

3 

69 

03057  + 5944 

43.3 

139+  2 

34 

10 

/o 

03057  + 5812 

44.4  3 

5 140+  0 

28 

8 

69 

03057  + 5639 

45.0  3 

3 141-1 

24 

6 

69 

03057  + 5732 

45.4 

4 141-0 

40 

8 

70 

03057  + 5635 

45.5  5 

3 141-  1 

21 

10 

70 

03058  + 5941 

46.7  2 

9 139+  2 

13 

3 

15 

03059  + 5829 

57.5  3 

B 140+  1 

44 

12 

69 

03059  + 5852 

59.4  3 

3 140+  1 

25 

8 

71 

03061 + 5727 

6.0  5 

5 141-0 

40 

7 

72 

03061+5705 

8 7 2 

4 141-1 

55 

8 

71 

03061+5617 

10.0  4 

5 141-  1 

35 

5 

68 

03061+5524 

10.5  2 

2 142-  2 

39 

8 

67 

03061+5450 

11.5  1 

3 142-  3 

44 

12 

69 

03061+5754 

11.7  3 

6 140+  0 

21 

9 

7 J 

03062  + 5621 

12.9  4 

1 141-1 

33 

8 

68 

03062  + 5702 

14.7  1 

7 141-  1 

20 

3 

68 

03062  + 5742 

15.1  3 

;8  141  - 0 

23 

11 

75 

03062  + 5634 

17.1  2 

!9  141-  1 

29 

12 

62 

03063  + 5735 

19.0  5 

12  141-0 

18 

3 

70 

03063  + 5922 

22.2  4 

14  140+1 

52 

13 

69 

03063  + 5404 

23.8  1 

8 142-  3 

33 

8 

65 

03064  + 5638 

26.9  £ 

16  141  - 1 

20 

5 

69 

03064  + 5837 

27.0  1 

4 140+  1 

26 

3 

106 

03065  + 5243 

35.4  1 

2 143-  4 

39 

20 

64 

03065  + 5627 

36.0  2 

>1  141  - 1 

24 

6 

71 

03066  + 5828 

41.3  1 

19  140+  1 

43 

13 

72 

03068  + 5009 

48.0 

9 144-  7 

33 

25 

63 

03068  + 5407 

48.6  1 

18  142-  3 

87 

21 

73 

03068  + 5746 

49.8  * 

16  141  - 0 

32 

9 

64 

03068  + 5918 

52  2 i 

>2  140+  1 

31 

10 

67 

03069  + 5802 

55.4  ^ 

19  140+  0 

30 

4 

69 

03069  + 5401 

58.9  ! 

58  142-  3 

28 

3 

67 

03071+5813 

6.8  - 

16  140+  0 

29 

6 

69 

03071+5957 

11.4 

2 140+  2 

77 

15 

76 

03072  + 5734 

16.9  : 

27  141  - 0 

31 

5 

71 

03073  + 5608 

24.0  : 

31  141-  1 

21 

8 

69 

03074  + 5202 

298 

11  144-  5 

39 

9 

65 

03075  + 5742 

33.7  ! 

53  141  0 

20 

3 

69 

03075  + 5808 

34.0  ! 

57  140+  G 

35 

3 

73 

030784  5820 

52.6  i 

53  140+  1 

32 

3 

73 

03078  + 5138 

53.6 

48  144-5 

33 

7 

65 

03079  + 5420 

59.4 

40  142-  3 

24 

6 

69 

03080  + 5732 

1.0 

30  141  C 

20 

3 

109 

03081+5728 

10.5 

57  141  C 

31 

8 

72 

030B2  + 5838 

12.4 

25  140+  1 

40 

8 

72 

03083  + 5618 

16.6 

4 141  1 

17 

6 

69 

63 

64 

65 

67 
101 

64 
111 

70 

71 

65 

62 

147 

66 
69 
62 

63 

64 

68 

65 

66 


63 

62 

66 

60 

70 

108 

67 

68 
69 

66 

67 

65 
69 

68 

66 
65 
72 
68 


Flux  Density 


12  fim 


(Not  Color  Corrected) 
25  ^.m  60  fsm 

(Jansky) 


100  fim 


Flags 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 
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25L 

.64  L 

4.08L  C 

39 

25L 

.40L 

3.07L  D 

94 

1.54 

40L 

4.14L  C< 

.80 

.28 

43L 

3.53L  B 

.68 

185.39 

35.08: 

36.61  L B 

25L 

27L 

4.93L 

38.30 

.441 

.42 

5 44 
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.57 

.81 L 

9. SOL  B 

.76 

.10: 

2.60L 

7.76:  B 

,25L 

.33  L 

2.62 

13.34: 

.54 

1.32L 

40L 

2.52L  C 

31L 

28L 

2.16 

15.77L 

.02 

396.07 

1056.26 

1297.25  B 

25L 

25L 

.52L 

2.36 

66 

5.50L 

1026.62L 

1294.08L  B 

.55 

.33L 

.40L 

3.45L  C 

.32 

.41L 

.78L 

8.20L  F 

).36 

4.44 

.63 

2.06L  C 

25L 

.25L 

1.10 

15.77L 

.62 

.25L 

1.68L 

36.61  L B 

.40 

.25L 

.40  L 

2.61L  C 

25L 

1.13L 

.40L 

3.64 

2.41  L 

,26L 

44L 

2.59 

,25L 

.40 

5.21 

5.33L 

.34  L 

40L 

.49L 

2.72 

2.62 

13.02 

2.92 

34.51  L B 

25L 

.251 

1.95 

6.57 

.68 

.39 

.40  L 

1.83L  C 

.25L 

.24: 

2.72 

7.81L 

.46 

.521 

2.12L 

21.B6L  F 

.43L 

.25L 

.73 

42.27L 

2.05 

5.13 

8.85 

20.72:  B 

.73 

25L 

.40L 

2.71  L C 

.40L 

30L 

1.40 

29.46L 

.251 

.27L 

.97: 

10.91 

2.04 

.61 

2.31  L 

19.73L  B 

.72L 

.29L 

1.03 

6.82L 

.47: 

.57: 

11.17: 

83.44L  F 

.51 L 

.26L 

3.12: 

15.07 

,87 

26L 

84L 

7.62L  E 

.25L 

.251 

2.35L 

10.10 

1.46 

.82 

.40L 

1.91L 

1.B8L 

.32 

2.14L 

111.29L 

1.22 

1.03 

23.35: 

111.29 

.68 

28L 

40L 

4. SOL 

.57 

36L 

1.141 

29.76L 

.31: 

.39: 

3.76 

27.85L 

.50 

25L 

1.82L 

21.32L 

.49 

.56 

9.76L 

36.38L 

.71 

.35 

-43L 

4.21  L 

3 68 

1.07 

2.78L 

34.41  L i 

.54L 

.36: 

9.76 

50.12L 

.371 

.261 

40L 

2.67 

32L 

.47 

7.06L 

68.68: 

41 

.46 

34.19L 

38.57L  1 

.68 

25L 

4.1 1 L 

37.23L  1 

.57 

.45 

11.76L 

111.40:  < 

.36 

.28L 

10.43L 

39.04L  1 

,29L 

2.73 

14.32: 

111.29L 

1.63 

2.27 

34.19 

99.25: 

.461 

.28 

1.98L 

33.55L 

1.01 

.46 

.63L 

28.79L 

44  L 

.28: 

3.20 

20.13 

,25L 

.52 

8.62L 

33.4 1L 

.27L 

.25L 

2.03 

31.47L 

.38 

25L 

.51L 

5.31  L 

.321 

.25L 

.77 

4.62L 

.34: 

.30 

2.81  L 

20.35L 

.80 

42L 

2.28L 

35.28L 

.70 

.98 

1 1 .39L 

91.18: 

.54: 

.95 

11.56: 

58  36 

.49: 

.38: 

24.10 

692.58L 

260 

2.58 

33.66 

83.81 

.261 

.28 

66  L 

29.90L 

.80 

.40: 

.40L 

4.44L 

7.45 

23.06 

300.35 

692.58 

.251 

25L 

1.73: 

9.76 

.36 

25L 

.65L 

2.95L 

56 

.26: 

2.46L 

17.75L 

.441 

.38L 

1.18 

44.74L 

.251 

60  L 

.40L 

3.88 

.251 

27L 

40L 

4.25 

.43: 

.411 

5.59L 

33.21 

26: 

.43 

2.38L 

14.34L 

.251 

25L 

1.981 

11.31 

2.07 

.60 

.401 

2.52L 

.45 

.251 

2.681 

39.79L 

.251 

.281 

1.831 

9.80 

.391 

421 

2.00 

12.48 

.41 

.341 

6.63 

35.22 

481 

38: 

2.81 

2.61: 

37.97 

8 63 

2.71 

12.84L 

.251 

301 

2.631 

13.38 

.261 

32 

3.14 

32.70L 

.271 

L .53: 

3.67 

4 69 

1.82 

.54 

.401 

L 3.98L 

.90 

242 

9.91 

19.06 

.53 

.251 

L 2.681 

L 36.50L 

42 

251 

L 2.401 

L 30.61L 

60 

.47 

15.29 

58.85 
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D 

EC 

C 

BB 

CC 
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F 

AA 
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FFHB 
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DDCB 
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Cl 
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ED 
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|C 
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I G 
DBK 
FMD 
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BBK 
CB 
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C 

CC 


CD 


EC 

L 

F D 


CF 
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D 
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BBED 


E 

AAAB 
BE 
EB 
J GB 
AAD 
DF 

EDEE 
EAEB 
A 

EC 
AA 
MB 
DBBC 
BH 
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DDCB 
B 

BECB 

BB 
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GABL 
KC 
ECMD 
ICB  D 
B CB 
CABE 
CF  C 
LDD 
BAAB 

Imgfe 

ABM 
FDAC 
BF 
BF 
BHHB 
GKBC 
DF  I C 
AD 

CDCD 

FEEB 
EGDB 
DCB  A 


27 


D 

E 

BD 

AB  E 

BBDC 

EBCB 

ED 

L CB 

E 

BHI  E 

DD 

BBDJ 

D 

DGC 

D 

1 C 

D 

LC 

E F 

CDI  A 

CD 

FCMB 

B 

GB 

BC 

AB 

B 

C J 

C 

FEB 

CO 

i BGBB 

C DC 

; EFDB 

DD0 

1 NEAB 

BBC 

AABE 

C 

1 DGE  A 

EC 

MDCB 

CCC 

) NBAB 

BC 

AB 

BBCC 

; BAAB 

B 

B 

B 

B L 

CDCC 

) FDDB 

6800000000 
6601000000 
6600000000 
8703100010 
95B222244C 
5601 15553C 
1803344300 
0702444400 
6600000 20C 
670026641 C 

2600000000 
58C1 123648 
1210351610 
7600000000 
920246261 C 
5600000000 
5700110000 
9600000000 
4880034888 
95002354 5C 

8600100000 
6600000010 
3600000000 
9740235570 
1700000000 
9500000008 
5744210400 
7610100100 
5703352520 
87021 3230C 

4600021978 
9781 001 44C 
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560100000C 
8600000428 
46033244 1C 
9742022550 
368228767C 
97420544 1C 
5702282840 

694232430C 
9600000000 
26032B457C 
264428356C 
3600010000 
960303000C 
57C224550C 
960101021C 
47203454 1C 
9800000000 

950301 043C 
364 13684 1C 
8600000000 
358129663C 
97023 5446C 
960 202000C 
66821 9566C 
5700133100 
662237445C 
96A235446C 

96001 01 30C 
9500000008 
57001 1243C 
570129965C 
78001 1030C 
9700000100 
5601000100 
768025535C 
67002 54 60C 
55F129975C 

466125660C 
74C034674C 
5640044 10C 
2601223508 
5501101010 
5471 14554C 
97011 21 50C 
1501000000 
984025390C 
960001 31 0C 

6501000000 
4501201010 
47851 4670C 
5701 2464 3C 
970 104 54 0C 
5600202000 
96033001 1C 
960200020C 
500101 165C 
974105335C 

5601000008 
5802211 51 C 
974125641C 
964227565C 
9600001018 
4600001000 
6501 11044C 
54021 1020C 
9600 10000C 
778005434C 


Associations 


Name  Type 


r? 


Mag 


2 C 

X)  26657 

72 

113 

1 

O PER 

34 

3 

J3030  + 5823 

37 

3 

13031+5949 

35 

3 

2 

3FS27  ! 

291 

5400 

2 

3FS26 

26 

240 

2 

BFS26 

110 

240 

2 

DO  26677 

83 

116 

2 

DO  26682 

84 

12B 

2 

X0303  + 555 

116 

10 

2 

DO  26689 

70 

111 

3 

RAFGL 440 

43 

11 

11 

03043  + 5752 

16 

6 

2 

DO  26697 

88 

123 

2 

DO  26698 

83 

108 

41 

03046  + 5900 

16 

8 

13 

23830  KO 

1 

80 

32 

X0304  + 580 

62 

3 

41 

03048  + 5752 

18 

1 

13 

23835  K5 

5 

85 

13 

23836  KO 

8 

81 

41 

03054  + 5835 

39 

2 

32 

X0305+596 

26 

15 

*41 

03059  + 5852 

40 

3 

39 

4CP56.05 

67 

178 

*41 

03063  + 5743 

55 

15 

*41 

03063  + 5736 

44 

3 

*41 

03063  + 5922 

23 

2 

3 

1 RAFGL  5090 

12 

*41 

03065  + 5837 

50 

12 

*41 

! 03067  + 5828 

48 

4 

*4' 

1 03068  + 5803 

23 

1 8 

*4' 

t 03071+5813 

13 

1 1 

*i: 

3 23B58  R5 

! 75 

3; 

2 X0307  + 581 

10" 

r 7 

i 

7 132 

b'i 

7 

*4 

1 03079  + 5732 

51 

7 15 

*i 

3 23869  K7 

i 87 

i 

3 23870  K2 

1( 

3 85 

•Confusion  Flags:  6,-9)  Hours  Con„rmed  Smal,  Emended  Sources  (SI)  a,  12.  25.  60.  100  fuc;  10)  High  Source  Density 
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Right  Ascension:  03h08m25,-03h13m37* 


Position  (1950) 

Name 
a 5 

a 

H 

Galactic  Uncertainty  C 
5 Coords  SMJ  SMN  0 O 

h m.  • • 

00 

O l b 

O O 0|N 

03084  + 5951 

25.0 

4 140  + 

l 2 

4 

68  5 

03084  +5812 

27.3 

51  141  + 

3 21 

9 

71  4 

03084  +5017 

29.6 

50  145- 

3 & 

B 1! 

62  2 

03085  + 5303 

31.4 

0 143- 

31 

5 

67  3 

03085  + 5650 

34.6 

49  141- 

3 

11 

69  4 

03005  + 5046 

34.7 

33  144- 

54 

1C 

65  2 

03085  + 5658 

35.7 

59  141  — 

£ 

1 

66  3 

03086+5828 

36.0 

40  140  + 

4f 

69  4 

03086+  5253 

36.3 

11  143—  4 

4i 

1C 

66  3 

03086  + 5833 

37.6 

57  140+ 

8' 

14 

61  2 

03086  + 5921 

41.0 

25  140  + 

5( 

e 

70  3 

03006  + 5809 

41.7 

59  141+  C 

41 

8 

71  4 

03087  + 5624 

43.9 

6 141-1 

AC 

3 

70  4 

03087  + 5557 

44.8 

41  142-  1 

2Z 

3 

71  4 

03087  + 5822 

47.6 

5 140+  1 

4E 

3 

66  3 

03090+5800 

0.5 

49  141+0 

22 

3 

71  4 

03090+5838 

2.7 

38  140+  1 

45 

8 

69  4 

03090  + 5716 

3.2 

10  141-  0 

45 

17 

64  2 

03090  + 5509 

5.9 

11  142-  2 

40 

11 

62  2 

03091+5844 

7.1 

42  140+  1 

40 

12 

69  5 

03091+5753 

8.3 

33  141+0 

34 

10 

71  4 

03092+5735 

15.9 

47  141-0 

17 

5 

70  4 

03094  +5530 

27.1 

58  142-  2 

19 

5 

69  4 

03095  + 5945 

33.7 

55  140+  2 

107 

17 

117  3 

03096  + 5819 

36.5 

1 141+1 

15 

6 

73  5 

03096  + 5936 

37.2 

52  140+  2 

17 

3 

71  6 

03096+  5944 

39  2 

37  140+  2 

15 

5 

72  6 

03090  + 5311 

40.5 

7 143-  4 

29 

5 

68  3 

03096  + 5839 

40.6 

1 140+  1 

19 

4 

71  5 

03098  + 5209 

51.5 

37  144-  5 

54 

17 

64  3 

03098  + 5809 

53.5 

28  141+  0 

36 

3 

70  5 

03099  + 5645 

58  7 

24  141  - 1 

29 

8 

73  4 

03099  + 5132 

59.2 

6 144-  5 

46 

10 

65  3 

03100+5739 

1.2 

O 141+0 

27 

9 

70  4 

03100+5215 

5.9 

2 144-  5 

62 

19 

62  2 

03101+5821 

10.0 

>8  141+  1 

19 

3 

71  5 

03102  + 5444 

13.7  6 

>0  143-  2 

21 

3 

70  4 

03103  + 5151 

22.1  ‘ 

5 144-  5 

31 

11 

67  3 

03104  + 5205 

29.3  : 

5 144-5 

55 

3 

68  3 

03106  + 5920 

41.0 

3 140+  2 

44 

8 

72  6 

03107  + 5801 

42.1  5 

0 141+0 

23 

7 

73  5 

03107  + 5323 

45.7  2 

3 143-  4 

40 

10 

68  3 

03107  + 5430 

46.2  C 

6 143-  3 

42 

28 

60  3 

03107  + 5826 

46.3 

6 141+  1 

21 

6 

70  5 

03108  + 5459 

50.7  4 

4 142-  2 

28 

9 

71  4 

03108  + 5140 

52.6  5 

2 144-  5 

96 

20 

63  2 

03109  + 5134 

55.8  3 

9 144-  5 

22 

16 

72  2 

03110  + 5751 

1.1  4 

2 141+0 

27 

3 

71  5 

03110  + 5523 

3.1  5 

1 142-  2 

24 

3 

74  4 

03110+5832 

5.4  2 

4 141+  1 

31 

8 

65  3 

03111+5938 

11.8 

5 140+  2 

17 

3 

73  6 

03112  +5302 

12.1 

9 144-  4 

28 

9 

65  3 

03112  + 5619 

13.3  2 

2 142-  1 

32 

4 

73  4 

03112  + 5135 

17.4  5 

0 144-  5 

55 

19 

67  2 

03113  + 5238 

18.9  3 

1 144-  4 

43 

19 

65  2 

03113  + 5947 

19.5  2i 

6 140+  2 

38 

3 

70  5 

03113  + 5956 

22.5  5< 

3 140+  2 

36 

10 

71  3 

03113  + 5441 

23.7  5! 

5 143-  2 

24 

3 

71  4 

03114  + 5445 

26.2  5- 

* 143-  2 

23 

6 

72  4 

03114  + 5653 

27.7  31 

3 142-  0 

36 

3 

73  4 

03114  + 5546 

29.5  1 

1 142-  1 

57 

8 

75  3 

03114  + 5844 

29.9  4< 

5 141+1 

16 

5 

73  6 

03115  + 55 22 

34.1  ! 

5 142-  2 

53 

14 

72  2 

03116  + 5657 

36.3  3! 

5 142-  0 

16 

8 

69  3 

03116+5951 

40.2  31 

> 140+  2 

32 

3 

73  6 

03117  + 5833 

42.9  5't 

r 141+  i 

29 

13 

75  4 

03118  + 5309 

48.5  4( 

) 144-  4 

42 

14 

69  3 

03118  + 5915 

46  6 2 

2 140+  2 

36 

3 

117  3 

03118  + 5828 

49.5  4* 

> 141+  1 

21 

8 

115  6 

03118  + 5829 

51.1  53 

> 141+1 

63 

13 

70  2 

03119+  5044 

56.1  27 

F 145-  6 

32 

9 

70  3 

03119  + 5832 

57.5  57 

F 141+  1 

45 

8 

75  5 

03119  + 5657 

>7.7  24 

> 142-  0 

23 

6 

69  4 

03119  + 5655 

>8.4  1 

142-  0 

43 

3 

66  3 

03120  + 5502 

2.2  17 

r 143-  2 

55 

12 

73  2 

03120  + 5150 

3.2  2fl 

1 144-5 

31 

8 

64  2 

03121+5957 

9.8  17 

' 140+  2 

39 

3 

73  6 

03121+5950  1 

11.3  47 

' 140+  2 

18 

11 

80  6 

03122  + 5211  1 

16.7  44 

144-  4 

30 

14 

66  3 

03125  + 5944  I 

10.6  57 

140+  2 

23 

3 

75  6 

03125  + 5650  ' 

>3.0  44 

142-  0 

35 

8 

72  5 

03126  + 5045  2 

>6.8  13 

145-6 

27 

7 

70  3 

03126  + 5816  2 

>8.5  18 

141+  1 

39 

3 

67  5 

03126  + 5315  2 

19.1  44 

144-  4 

23 

8 

70  3 

03126  + 5734  A 

10.1  49 

141+  0 

29 

12 

65  2 

03127  + 5812  A 

6.2  52 

141+  1 

19 

5 

72  6 

03130  + 5705 

2.7  54 

142-  0 

40 

17  1 

111  3 

03130  + 5548 

3.2  25 

142-  1 

51 

8 

73  4 

03130  + 5845 

4.2  24 

141+  1 

25 

8 

74  6 

03131+5541 

9.2  35 

142-  1 

25 

4 

72  4 

03131+5211  1 

0.5  1 

144-  4 

46 

25 

64  2 

03132  + 5909  1 

4.7  14 

141+  2 

95 

12 

72  2 

03132  + 5427  1 

7.4  22 

143-  2 

33 

8 

69  4 

03134  + 5958  2 

5.5  44 

140+  2 

17 

5 

73  7 

03134  + 5905  2 

8.6  27 

141+  2 

86 

11 

76  2 

03134  + 5252  2 

9.4  17 

144-  4 

33 

8 

71  3 

03135  + 5750  3 

0.1  60 

141+  0 

50 

10 

64  2 

03135  + 5953  3- 

0.7  12 

140+  2 

21 

3 

72  7 

03135  + 5743  3 

1.3  18 

141  + 0 

63 

8 1 

55  2 

03136+5930  3 

7.9  54 

140+  2 

37 

8 1 

11  4 

Flux  Density 

(No*  Color  Corrected) 

12  pm 

25  pm 

60  pm 

100  pm 

Flux 

Corr 

(Jansky) 

Uncs 

Cocf 

1 28 

.52 

1.861 

L 25.60 

L CC 

ABGE 

.92 

.25 

2.72 

29.77 

L BE 

AEEF 

.31 

L .32 

.43 

1.85 

L DD 

FCE 

.44 

.25 

.40 

15.60 

_ B 

B 

.25 

.251 

2.05 

12.01 

E< 

: 1 HCB 

.72 

.401 

.401 

1.95 

. F 

Bl 

.301 

.251 

1.09 

54.15 

D 

HFB 

.251 

.331 

1.77 

26.46 

E 

DCD 

.37 

.251 

.411 

15.23 

. C 

E 

.35 

.25L 

2.441 

28.24 

L F 

DE 

.251 

.251 

.92 

28.13 

L D 

G B 

.31 

.251 

2.741 

38.13 

. B 

CF 

.291 

.25L 

4.85 

36.05 

C 

1 J BM 

7.83 

1.92 

2.41 

30.51 

. BB 

AAG 

.29L 

.251 

1.37 

27.57 

E 

J BD 

1.70 

.58 

2.63L 

30.55 

BC 

ABG 

•45L 

.25L 

1.38 

29.641 

C 

L B 

.271 

.25L 

2.98L 

8.80 

C 

GC 

.61 

.10: 

.441 

6.161 

ED 

BB 

25L 

■27L 

1.42 

23.00L 

C 

CD 

27L 

.45 

.96 

28.181 

DC 

MBBD 

2.69 

1.14 

2.61L 

33.361 

BB 

AAF 

57.78 

21.07 

3.04 

7.86L 

ABB 

AAA 

.28L 

.28  L 

1.841 

5.96 

C 

B 

.251 

.89 

5.87 

35.18: 

B DC 

J BCC 

16.33 

10.03 

2.92 

25.87L 

BBC 

AAA 

1.58 

.73 

2.31  L 

22.00L 

BB 

AAED 

1.29 

.49 

-40L 

14.381. 

BC 

AB 

14.57 

7.02 

2.95 

22.75L 

BBC 

AAAE 

.28L 

25L 

.66 

5.88L 

E 

EE 

27L 

.25L 

1.54 

23.78L 

C 

J ECE 

.67 

.22: 

260L 

40.93L 

BE 

CE 

25L 

.25L 

46L 

5.17 

C 

1 D 

.59 

25L 

3.09L 

43.47L 

C 

BD 

95L 

27L 

.61 

12.53L 

D 

Nl  C 

.63 

3.47 

18.28 

53.11 

CBCE 

BAAB 

3.09 

.99 

44L 

4.80L 

BB 

AA 

.25L 

.25L 

1.05 

9.47: 

CD 

LKFE 

25L 

25L 

.54 

5.33 

DD 

K EB 

.251 

.29: 

.97 

7.04 

F CC 

HGDB 

1.61 

.49 

2.38L 

22.07L 

BB 

AB 

.44 

.25L 

.42L 

14.92L 

B 

A FE 

25L 

25L 

45L 

5.28 

C 

KH 

1.78 

5.04 

37.47 

84.01 

BBDD 

BAAC 

49 

28L 

511 

7.761 

C 

BGE 

43L 

73L 

1.1 5L 

6.38 

D 

Li  B 

56L 

29L 

.73 

2.70L 

F 

LHC 

28L 

25L 

1.56 

11.70: 

DD 

J J CD 

1.57 

.40 

66L 

5.14L 

BC 

ABI 

30L 

25L 

1.86 

84.01  L 

F 

EBC 

38 

1.27 

5.73 

17.17 

BBCC 

CABB  C 

.52 

28L 

40L 

12.03L 

C 

CL  E 1 

1.04 

.24 

3.12L 

37.61  L 

CC 

ACF  C 

25L 

.25L 

.88: 

6.20: 

DF 

E8 

25L 

26  L 

40L 

3.22 

D 

K B 

.271 

.271 

1.68 

27.90L 

C 

GDB 

28L 

.36 

3.12L 

27.90L 

D 

GB  G 

35.57 

26.05 

5.89 

5.07L 

BBC 

AAAE  C 

.72 

.35 

■441 

5.05L 

BD 

BC  0 

.51 

29  L 

4.31L 

44.161 

B 

BFEC 

.37 

.25  L 

.701 

9.69L 

C 

DC 

.46 

1.32 

5.14: 

26. SSL 

CBD 

BAAB  4 

.30 

48L 

85L 

9.32L 

C 

Bl 

.59 

43L 

16.65: 

44.16 

D CC 

BFFC 

.39 

.54 

2.77L 

27.90 

CB  D 

BBGB  0 

.27 

.251 

2.011 

26.59L 

C 

DKFD 

.311 

291 

.60 

16.44L 

C 

EFBE 

.25L 

.25  L 

2.151 

7.21 

E 

NB  C 

.25: 

35 

3.23: 

25.40: 

CCCC 

DBOD  0 

.25L 

.19 

2.00L 

27.13: 

E F 

FEF 

.60 

.311 

.40L 

2.53L 

B 

BHK 

45L 

.281 

2.00 

30.99L 

C 

LEBG 

2.00 

1.52 

9.64L 

44.16L 

BB 

ACHH  0 

.41 L 

.251 

4.31 

44.16L 

F 

B CE 

.35 

27L 

1.36L 

6.74L  1 

D 

C K 

38 

.25  L 

40L 

8.92L  1 

D 

C 

.421 

.43L 

1.67 

32.29L 

C l 

MCCG 

.31L 

.79 

2.77 

27.90L 

BD  1 

EABE 

25L 

25L 

.67 

5.92: 

CE  1 

1 1 CC 

1.13 

.31 

2.35L 

27.80L  1 

3F 

AB  3 

28L 

.35 

2.52L 

47.31  L 

C 1 

DDG 

5.49 

1.19 

.40L 

2.60L  1 

3C  t 

AA  J 2 

25L 

.25  L 

2.77L 

9.16 

D 

GFC 

25L 

.31 

3.19 

5.50: 

DCC 

CDA 

.251 

.25 

2.77: 

2B.79L 

EE 

DEG 

4.92 

1.30 

2.4 1L 

28.83L  E 

3 B i 

AA  1 

30L 

25L 

.98 

48.26L 

D 

DL 

41L 

25L 

1.05 

7.21  L 

B 

B 

49 

.21: 

2.26L 

38.42L  E 

3D  E 

3E  0 

2.35 

1.63 

63  L 

5.14L  E 

JE  / 

\AB  9 

.25L 

1.00L 

44: 

4.51 

DD 

f DC 

.28L 

.20 

.71 L 

27.53L 

E 

DGL 

.57 

25L 

52L 

6.55L  E 

) E 

J 

1.91 

2.10 

9.33 

37.13  / 

iBDC  / 

IAAB  2 

.29 

.61 L 

2.721 

28.44L  F 

C 

) F 

,47 

251 

40L 

15.17L  E 

! E 

IE 

.36 

25L 

2.30L 

40.97L  C 

) C 

25L 

.54 

3.00 

37.13L 

FB 

CSC 

57L 

.20 

3.26L 

25.98L 

E 

E 

.31 

61L 

2.02L 

24.28L  E 

1 C 

:dj 

Declination:  +50°- +60° 


Flags 


V 

A 

R 


Confusion 

Flags* 


95 10001 OOC 
96031 231 OC 
4600000000 
3400000008 
870000131C 
0600010000 
85010001 1C 
96821 9777C 
2400000008 
960149658C 

850029799C 
95011 1300C 
870036644C 
450000000C 
9604061 OOC 
8601001  IOC 
9601 334 53C 
480000020C 
7802000000 
9601 10220C 

8600000 IOC 
940300220C 
6712000000 
9703101 OOC 
86C208756C 
950100000C 
95021 01 OOC 
7400000008 
968124599C 
9500130538 


860100020C 
750100000C 
9500000230 
9402 100 3 2C 
7500030618 
85C219999C 
8600000000 
9601000228 
9600100008 
67000221 OC 

3600001 OOC 
7400000008 
5500000020 
95C129769C 
4500000000 
4602223320 
4700121320 
97000358 2C 
4700100000 
950139999C 

954001 360C 
7400000008 
350000000C 
4601121310 
2601000008 
750224674C 
950248996C 
6530120000 
6500120000 
55033 5566C 

2701000000 
95221 4663C 
6700100000 
550146789C 
6601 55995C 
960050999C 
7400000008 
6701 021 20C 
96F159989C 
960059999C 

1600010000 
960159999C 
5421 2677 9C 
540156789C 
5500000000 
9601101028 
8641 19999C 
664023 993C 
9600000228 
86001 0020C 

450020000C 
4600000000 
97001 1360C 
7501002318 
9501 17786C 
95201 1360C 
9401 12453C 
3700100000 
950000 OOOC 
4700000000 


7602000128 
660024342C 
5500000000 
95C327962C 
750021 271 C 
9500000008 
640020  HOC 
850210290C 
950010030C 
560201 080C 


Associations 


Name  Type 


Sep 

O Mag 


i. 

3 23872  K2 

*4 

03085  + 5833 

M 

*41 

03087  + 5810 

IS 

32 

X0308  + 563 

143 

i: 

23875  M6 

•41 

03090  + 5800 

5 

13 

23878  K2 

6 

•41 

03092  + 5753 

57 

1 

GH  PER 

4 

32 

X0309  + 521 

40 

1 

•41 

03099  + 5645 

10 

*41 

03100  + 5739 

7 

13 

23888  M0 

2 

9 

32 

X031 1+578 

94 

2 

| DO  26844 

27 

111 

*41 

03111+5619 

31 

3 

RAFGL  4260S 

11 

If 

*23 

VDB.66N  010 

393 

32 

X031 1+587 

63 

IE 

23 

VDB.66N  010 

270 

23 

OCL  0375 

286 

13 

23899  K5 

39 

82 

13 

23902  K5 

3 

85 

*13 

23903  A0P 

6 

58 

23 

VD0.66N  010 

148 

23 

OCL  0375 

383 

23 

OCL  0375 

51 

23 

OCL  0375 

374 

*23 

VD8.66N  010 

424 

13 

23914  K0 

1 

52 

32  : 

X0312  + 532 

16 

4 

13  J 

23917  B5 

20 

92 

23  1 

DG  012 

246 

19  5 

- 

89 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


1 

7 

72 


172 


i i r 


It  Ml! 


Right  Ascension:  03l'13m38‘-03M8°‘51l 


Declination:  +50"- +60’ 


Position  (1950) 


Name 


h m 


30.8] 

39.4 

41.2 

43.6 

43.7 

46.2 

46.3 
47.0 

53.8 

55.8 


<*) 


Galactic  Uncertainty 
5 Coords  SMJ  SMN  ( 

o i b o n o 


03136+5547 
03136+5516 

03136  + 5323 

03137  + 5751 
03137  + 5845 
03137  + 5800 
03137  + 5718 

03137  + 5339 

03138  + 5621 

03139  + 5043 

03139  + 5149 

03140  + 5312 
03140  + 5814 
03140  + 5848 

03140  + 5314 

03141  +5143 

03142  + 5610 

03142  + 5808 

03143  + 5739 

03144  + 5932 

03144  + 5950 

03145  + 5735 

03146  + 5303 

03147  + 5413 

03148  + 5810 
03150  + 5912 
03150  + 5305 
03150+5002 
03151+5645 
03151+5446 

03152  + 5740 

03153  + 5407 

03153  + 5644 

03154  + 5622 
03154  + 5831 
03154  + 5325 
03154  + 5822 

03154  + 5041 

03155  + 5500 
03155  + 5404 

03155+5009 

03155  + 5936 

03156  + 5828 

03156  + 5113 

03157  + 5641 
03157+5717 
03158+5218 

03158  + 5506 
03160  + 5741 
03161+5108 

03162  + 5509 

03162  + 5826 

03163  + 5332 

03163  + 5650 

03164  + 5440 
03164  + 5912 
03164  + 5038 

03164  + 5839 

03165  + 5430 

03165  + 5521 

03166  + 5256 

03167  + 5848 

03167  + 5840 

03168  + 5613 

03168  + 5657 

03169  + 5247 
03169  + 5818 
03169  + 5741 
03169  + 5913 

03169  + 5340 

03170  + 5501 
03171+5421 
03172  + 5039 

03172  + 5301 

03173  + 5802 
03173  + 5238 

03173  + 5836 

03174  + 5452 

03174  + 5247 

03175  + 5357 

03176  + 5959 
03177+5156 
03178  + 5022 

03178  + 5854 

03179  + 5232 
03181+5459 
03181+5202 
03182  + 5704 

03182  + 5444 
03182+5755 

03183  + 5109 

03184  + 5708 

03185  + 5258 

03186  + 5816 
03186  + 5505 

03186  + 5948 
03187+5757 

03187  + 5136 

03188  + 5530 
031 8B  + 5908 


159.1 

1.2 

1.9 

2.8 

3.5j 

8.4 

[14.4 

16.6 

19.5 

27.0 


28.5 

34.5 

40.2 

42.2 
52.1 

0.5 

3.1 

5.1 

6.4 

9.5 


14.2| 

19.1 
20.9 

24.5 
24.8] 

27.7 
29.3 

29.6 

30.2 

32.6 

33.8 

35.0 

40.6 

42.0 
44.8| 

47.9 

49.2 
151.7 

3.1 

8.7 

|14.8| 

17.1 

20.1 
20  3 
24.2 1 

25.0 

25.5 

29.7 

31.8 
35.2 

39.1 

46.1 

46.5 

49.5 
53.51 

55.2 

55.3 
56.8, 
57.3] 

59.5 


142-  1 

143-  2 

144-  3 
141+  0 
141+  1 
141+  1 
142+  0 

144-  3 
142-  1 

145-  6 

145-  5 
144-  3 
141+  1 
141+  1 

144-  3 

145-  5 
142-  1 
141+  1 
141+  0 
141+  2 


140+  2 
142+  0 
144-  4 

143-  3 
141+  1 
141+  2 

144-  3 
146-  6 

142-  0 

143-  2 

142+  0 

143-  3 
142-  0 

142-  1 
141+  1 

144-  3 
141+  1 

145-  5 

143-  2 

144-  3 

146-  6 
141  + 2 
141+  1 

145-  5 

142-  0 
142+  0 

144-  4 

143-  2 
142+  1 

145-  5 


5.6 
7.1 

13.4 

14.8 
1B.9| 
23.7 

23.9 

24.5 

27.5 
32.4  43 


41.5 
45.0 

51.3 
53.0, 
159.91 

111.3 
11.9 

16.3 

17.3] 
17.8 

22.3 

28.7 

35.6 
37.6, 

39.4] 

39.8 
43.2 

44.9 

50.4 

51.5 


143-  2 
141+  1 

144-  3 

142-  0 

143-  2 
141+  2 

145-  5 
141+  1 
143-  2 

143-  1 

144-  3 
141+  2 
141  + 1 

143-  1 

142-  0 

144-  4 
141+  1 
142+  1 
141  + 2 
144-  3 

143-  2 

144-  2 

146-  5 

144-  3 
142+  1 

145-  4 
141+  1 

143-  2 

144-  4 

144-  3 

141+  3 

145-  4 

146-  6 
141+  2 
145-  4 
143-  2 
145-  4 
142+  0 

143-  2 
142+  1 

145-  5 
142+  0 

144-  3 
142+  1 
143-  1 
141+  2 
142+  1 

145-  4 
143-  1 
141+  2 


)6 

10  71 

12 

4 7; 

37 

11  7( 

37 

13  77 

35 

8 71 

17 

3 61 

24 

io  r 

33 

8 7- 

34 

12  6! 

51 

34  6! 

27 

9 6i 

62 

18  7i 

39 

13  11 

92 

25  7 

39 

12  6 

34 

9 7 

29 

9 7 

35 

B 7 

26 

9 11 

41 

10  7 

43 

10  7 

23 

10  7 

42 

8 e 

25 

8 e 

61 

3 16 

37 

14  1 

63 

17  7 

48 

8 7 

30 

7 7 

21 

5 7 

21 

3 7 

23 

9 7 

22 

5 7 

24 

9 7 

12 

3 7 

18 

8 7 

44 

8 

64 

24  l 

48 

17 

48 

9 

23 

5 

41 

5 

15 

4 

21 

5 

42 

8 

36 

23 

39 

8 

70 

3 1 

67 

15 

71 

15 

46 

8 

21 

8 

31 

16 

65 

12 

46 

10 

21 

8 

35 

8 

16 

9 

38 

8 

27 

6 

34 

9 

17 

5 

40 

8 

26 

8 

24 

5 

27 

26 

41 

3 

35 

i 8 

42 

! 12 

45 

i 36 

3€ 

1 3 

32 

1 8 

5S 

> 24 

21 

i 22 

3* 

> 9 

6* 

i 24 

1* 

* 7 

5( 

) 11 

Flux  Density 


12  ji-m 


(Not  Color  Corrected) 
25  fim  60  Jim 
(Jansky) 


100  Jim 


3 

4 

4 
2 

5 

5 

6 
4 

4 
2 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

5 

6 

5 

6 

4 
6 

3 

4 

5 

6 

3 
2 
6 

4 

6 

4 

6 

6 

7 

4 

5 
3 
5 
3 


74 

75 
66 

72 
71 

74 
71 

75 
75 

73 

71 

73 

72 

73 
75 
77 

74 

74 
66 
67 

157 

73 
66 
67 

75 
60 

113 

74 
73 

73 

74 

71 

70 

74 

72 

75 
66 

113 

74 

72 

71 
77 

77 

78 
74 

152 

74 

73 

73 

74 


.36 
1.62 
.37L 
.36 
44 
.251 
.291 
.83 
.29 
25L 

.481 
43L 
31 
.25L 
.25L 
.47 
.98 
.72 
25L 
.31L 

50L 
.32L 
.39 
.38 
.45L 
.25L 
.25L 
.30 
25L 
6.67 

.32L 
.83 
1.21 
.51 
2.03 
1.02 
.38 
25L 
,42L 
.54 

1 

.41 
8.22 
19.59 
.47 
.691 
.46 
25L 
.261 
.45L 

.43 
.59 
.701 
44L 
25L 
.57 
.76 
.87 
.42 
.92 

.51 
.70 
.75 
.96 
1.79 
25L 
25L 
90 
.25 
58L 

25L 
.51 
25L 
.25L 
.25L 
25L 
.251 
.251 
3.45 
1.50 

1.13 
.30 
.431 
.80 


2.53 

.25L 

.23 

25L 

.26L 


3.16 

.34: 

.251 

.28L 

1.12 

.52 

38L 

.70 

27L 

.51 


.251 1 
.89 
.37 
.29L 
.31L 
25L 
35L 
32L 
26L 
-25L 

.25L 
.351 
.25L 
97L 
.25L 
29  L 

■15:  . 
.28L  I 
.25L  1 
25L  | 

.17: 

.25L 

25L 

39L 

25L 

40L 

.25L 

.37L 

.16: 

3.71 

.25: 

.43 

•31  . 

.25L  1 

.58 

.68 

25L 

25L 

.25L 

.37L 

.49 
25L  ] 
2.81 
10.32 
.21 
55L 
27L 
25L 
25L 


25L 

.251 

25L 

25L 

.25L 

.35 

.26L  | 

.35: 

.25L  1 

.22: 

25L  | 
244 
.34 
.46 
.49 
.25L  1 
.25L  I 
.22: 
.25L 
26L 

25L 

25L 

,25L 

25L 

25L 

.271 

25L 

251 

1.65 


.25L 
.25L  1 
.23 
.90  „ 
.25L 
.25L  1 
.35 
.22: 
25L  1 

.82 
.27 
.37 
.25L  1 
.49 
25L 
,25L 
.45 
.25L 
.25  L 


61L 
54L 
.73 
86  L 
2.46L 
1.85L 
1.03: 
43L 
2.84L 
.43L 


.64 
2.34L 
2.10L 
.74 
40L 
2.55L 
2.35L 
1.__ 

.95 

1.07 
1.28 
42L 
44L 
1.03 
1.87L 
.65L 
.45: 

1.15 
.76 

2.54: 
.40L 
2.77L 
2.53L 
1.00: 
48L 
2.58L 
.40  L 
.80 
.511 

.40L 
2.53L 
2.70L 
2.17 
2.81  L 
80L 
40L 
62L 
2.70L 
.53 

48L 
3.18L 
.401 
.01 
.69 
2.64L 
40L 
1.39: 
48L 
.491 

.40L 
10.12 
1.51. 
2.43L 
2.76L 
69L 
2.02  L 
2.30L 
1.79L 
.45L 

1.43L 
47L 
.40L 
63L 
.89: 
.41L 
2.64 
.70 
.63: 
.47  L 

2.31L 
.451 
1.03 
.64 
.40  L 
1.95 
.401 
2.77 
1.89L 
2.70L 

.40  L 
4.03L 
1.50 
1.06L 
1.97L 
2.44L 
.98 
40L 
.73 
3.02  L 


0 

CB 
CBD 
C 


8 


Flags 


Flux 

Uncs 


V L 

Corr  A Confusion  R S 

Coef  R Flags*  S 2 


C 

BD 

B 


B 


6.77L 
6.62L 
5.66 
24.37L 
35.41  L 
15.28 
12.07 
4.45L 
46.36L 
3.71 

6.56 
13.96L 
26.99L 
10.71 
B.54: 
2.72L 
37.81  L 
28.05L 
12.98 
25.27L 

24.71L 

34.36L 

17.33L 

3.98L 

7.49 

9.21 

4.77 

2.25L 

40.22L 

4.48L 

19.17 

4.78L 

36.78L 

37.26L 

26.80L 

2.39L 

33.87L 

3.93 

6.08 

4.26L 

2.86L 
24.81  L 
24.28L 
2.22L 
46.07L 
7.50 
3.63L 
7.80 
10.08 
3.72L 


6.09L 

30.53L 

5.07 

42.19L 

7.65 

24.62L 

2.44U 

21.24L 

6.22L! 

6.23L 

2.95L 

19.15 

26.32L 

27.80L 

29.74L 

5.62 

10.46 

35.07L 

23.53L 

3.46 

11.32 

5.34L 

4.42 

7.43 
8.96 
2.55 

11.70: 
29.69 L 
3.62L 
3.68L 

24.78L 
2.98L 
2.35L 
10.66 
3.56L 
10.37 
4. OIL 
28.35L 
9.84 
33.71  L 

2.23L 
26.31  L 
5.75 
6.83 
23.72L 
31.46L 
20.37L 
2.79L 
6.57L 
36.73L 


C 

EB 


DC 

D 


E 

FD 


ED 

C 


DC 

C 


DC 
C 

c 

D D 
FB 
ABC 

DCC 

BC 

BC 

B 

BBE 

BB 

C 

D 
CC 

c 

iFD 

C 

BB 

BBC 

BD 


CM 
AAGG 
GCBD 
BF  EG 
[DG  G 
MCGB 
HGEB 
.AG 
C C 
KD 

B HB 
FKCE 
C DF 
MKC 
H FE 
CGN 
AEG 
ADC 
DFB 
DB 

LCBH 
HCB 
C 1 
DBF 
GDBB 
EED 
|J  KCC 
FDD 
GBA 
AAB 


C 
E 

CC 
BB 
B 

BEE 

C 

CD 


B 

BBEC 
BF  D 
BC 
BD 


BF 

Id 


FDDB 

AB  I 

AC 

BG 

AAC 

AAH 

BF 

lJ  KCC 
BE 

AB  . 
IBLMF 
AAG 
AAA 
BC 

CJ  FC 
BD 
DBEB 
GB 
C 

CJ 

BJ 

iJ  I EB 
D 

ED 
BBK 
AE 
ABA 
[A 
AG 


C 
C 
DC 
D 
BC 

[BCC 

BB 

BD 

Id 

c 

BF  DE 
BB 

CB 
D 

CE 
D C 
C 

BB 

[DD 

ECC 

C 

BC 

B 

D 

BF 

B 

B 


.8  K 
[AAAA 
ABD 
ABF 
AC 

EF 
Ml  FB 
AF 
B 
1 

EJ  FC 
[BG 

FD 

NHE 

DFEB 

D 

BAA 

D 

AAEF 

ABD 

ACGK 
D 

LGBC 
ADBD 
AAM 
ECB 
D 
,F  CD 

Ice  dc 

DHBC 

AAL 
[BDDB 
BBD 
H EB 
AB 
AK 

A 
BB 
L C 
BCM 


4700100000 
7701000000 
7500100008 
5501201 10C 

9500 1006 1C 

56811 51 97C 
96400007 1C 
9600010000 
150000000C 
3600000120 

3600000300 
9401122308 
7501 10000C 
960 12006 1C 
7501122308 
4700000000 
040000000C 
360111030C 
754126797C 
950000041 C 

960000 120C 
944 22 8 99 9C 
9400110008 
4501000000 
9701 10040C 
67000000 5C 
9600110100 
2600000100 
940 1200 10C 
2700000100 

I65C107899C 
3500110000 
940121 01 DC 
640101 OOOC 
950220040C 
9600000000 
95001 OOOOC 
7600000000 
3500100000 
3500110000 

2501000000 
85020 1050C 
9601 400 20C 
2700010000 
9401 21 OOOC 
970000071 C 
9600000000 
8600100000 
960202293C 
5600100100 


7600100000 
95001 OOOOC 
7501000210 
950201 052C 
3701000510 
560012000C 
9601000010 
960040790C 
3501000200 
9700000000 

, 8702000020 
95E116487C 
954040790C 
4401 01 OOOC 
940225393C 
9602101220 
96000009 2C 
958053302C 
46001 2000C 
9500000110 

9581000B1C 

2902000000 

9601000110 

8582001250 

978116885C 

9700000010 

96C110594C 

950000000C 

9702111120 

4501023000 

760333380C 
8600010000 
9600000000 
56A103676C 
9700000000 
950000060C 
8600000000 
9540768 99C 
96401 11 70C 
960220060C 

■ 1700002000 
65C159999C 
7602101110 
970223391 C 
9400 100 IOC 
96001 0052C 
960320060C 
6600120000 
9601000000 
9501 13000C 


Associations 


32 


32 


22 


S 

Name  Type  ( 

7 5 

*»8 

X0313  + 580 

57 

8 

X0313  + 507 

59 

8 

1 23932  K2 

3 

83 

\ 23934  K7 

4 

85 

! S202  7 

363 

9999 

2 DO  26915 

65 

101 

3 23944  B3 

16 

52 

3 23948  K7 

14 

88 

2 DO  26941 

88 

126 

2 DO  26942 

79 

110 

4 TMSS  +50093 

43 

20 

13  23960  KO 

4 

71 

13  23961  KO 

6 

90 

32  X0316  + 586 

34 

2 

13  23967  KO 

0 

76 

32  X0317  + 530 

90 

12 

32  X0317  + 585 

27 

12 

13  23970  MO 

2 

! 86 

2 DO  26975 

45 

\ 100 

22  S203 

167 

T 2700 

13  23982  K2 

3' 

1 87 

32  X0318  + 571 

2! 

5 11 

2 DO  27000 

4J 

8 105 

•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25,  60.  100  (xm;  10)  High  Source  Denshy  Region. 
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Right  Ascension:  03h18m51,-03h23m09* 

Position  (1950)  1 


Flux  Density 


Declination:  +50°- + 60° 


03188  + 5452 
03188  + 5438 

03188  + 5052 

03189  + 5828 
03189  + 5623 
03189+5542 
03189  + 5139 
03189  + 5550 
03191+5904 
03191+5657 


(*)  O 1 b 
51iij  53  | 143-2 


55.7  23  142+  1 

56.5  20  143  - 0 

57.0  46  143-1 

58.1  36  145  - 4 

59.6  30  143-1 
10.0  18  141+  2 

10.2  28  142+  0 


Uncertainty 
SMJ  SMN  e 

o n o 

— i — i — 

C 

O 

N 

12  pm 

(Not  Color  Corrected) 
25  pm  60  pm 

(Jansky) 

100  pm 

Flux  Corr 

Uncs  Coef 

21 

6 

74 

6 

.471 

.90 

5.34L 

14.95: 

B D 1 AAC 

37 

16 

76 

6 

34L 

.25  L 

1.46 

7.63: 

DE  BC 

36 

15 

74 

3 

25L 

.251 

.40  L 

2.62 

C L C 

19 

5 

75 

7 

.251 

26 

3.08 

10.09 

EBD  F CAB 

67 

8 

70 

3 

32 

25L 

2.31L 

36.21  L 

C CM 

21 

7 

75 

7 

.25L 

.25L 

1.87 

7.61  L 

B 1 EB 

40 

8 

75 

4 

.63 

.25  L 

40L 

2.90L 

B BN  F 

17 

3 

74 

7 

4.46 

1.52 

62 

7.03L 

ABC  A AB 

40 

8 

71 

4 

30L 

.25L 

.75 

27.31  L 

D EC 

19 

6 

76 

7 

.58 

.18: 

2.18L 

40.16L 

BD  BD  F 

17 

4 

75 

7 

16.88 

9.60 

3.86 

32.39L 

BCB  AAAB 

29 

9 

65 

3 

25L 

251 

1.29 

31.39L 

D HBD 

22 

3 

70 

7 

.26  L 

,25L 

1.02 

34.66L 

B HBH 

40 

13 

69 

7 

.25L 

.25L 

1.06 

12.70 

DD  KHAB 

46 

3 

74 

5 

28  L 

.25  L 

1.40 

20.01L 

B H BD 

32 

12 

74 

5 

29L 

25L 

.84 

23.03L 

C HB 

39 

8 

112 

4 

28L 

27L 

.83 

27.62L 

C EB 

20 

3 

75 

7 

1.60 

.33 

2.O0L 

19.45L 

BC  AD  1 

109 

26 

78 

2 

25L 

25L 

1.91L 

649 

D EC 

37 

8 

67 

3 

.25  L 

.25L 

.68 

6.15L 

C EGBC 

L 

R S 
S 2 # 


03199  + 5403 

03199  + 5755 

03200  + 5042 
03200+  5832 
03201+5442 
03201+5440 

03201  +5459 

03202  + 5758 

03202  + 5510 

03203  + 5740 

03203  + 5602 

03204  + 5803 

03204  + 5305 

03205  + 5922 
03205  + 5223 
03205  + 5501 
03206+  5434 

03207  +5800 

03208  + 5518 
03208  + 5400 

03208  + 5812 

03209  + 5449 
03209+5541 
03209+  5000 

03209  + 5914 

03210  + 5724 
03210  + 5508 
03210  + 5309 
03210  + 552 2 
03210  + 5619 

03211+5459 
03211+5316 
03211+5812 
03211+5001 
03211+5835 
03211+5446 
03212  + 5630 
03212  + 5725 

03212  + 5128 

03213  + 5627 

03213  + 5801 

03213  + 5831 

03214  + 5435 
03214  + 5448 

03214  + 5400 

03215  + 5522 
03216+5730 
03216+  5601 

03216  + 5657 

03217  + 5449 

03217  + 5503 

03218  + 5511 

03218  + 5717 

03219  + 5913 

03219  + 5225 

03220  + 5623 
03220  + 5004 

03220  + 5542 
03220+  5823 
03221+5803 

03221  +5210 

03221+5914  1 

03222  + 5129  1 

03223  + 5501  1 

03223  + 5839  i 

03224  + 5557  5 

03225  + 5137  3 

03225  + 5049  3 

03226  + 5430  4 

03226  + 5025  4 

03227  + 5824  4 

03228  + 5834  4 

03228  + 5913  4 

03228  + 5445  5 

03229  + 5408  5 

03230  + 5132 
03230  + 5908 
03230+5936 
03231+5751 
03231+5154 


31  18  107  4 

22  10  74  7 

46  8 68  3 

76  15  73  2 

21  6 75  6 

16  3 73  7 

17  4 75  7 

60  7 78  5 

28  3 74  6 

14  4 73  7 


68  26  69  2 

15  12  120  4 

22  3 71  6 


22  3 71  6 

13  4 73  7 

18  3 75  7 

18  6 73  7 

26  7 77  7 

52  11  108  4 


37L 

.25L 

2.01  L 

16.05 

C 

CGGC 

25L 

.251 

40L 

264 

E 

c 

39L 

25L 

.71 

33.07L 

D 

B 

.30; 

.50 

8.06L 

64.22L 

CC 

CB  D 

.49 

104 

8.06 

64.22L 

BBC 

CCCC 

13.77 

5.14 

7.92L 

55.06L 

AB 

AAEB 

.56 

.25  L 

2.37L 

27.06L 

C 

BFHD 

27L 

25L 

1.85 

55.08L 

C 

EHBG 

3.63 

2.09 

1.17 

29.40L 

ABE 

AACH 

4.21 

1.06 

52L 

5.04: 

AB  C 

AALE 

2.01 

.87 

1.94L 

20.  SOL 

AB 

AAH 

26  L 

29L 

55L 

3.05 

D 

FC 

29L 

.42L 

.73 

26.16L 

D 

HC 

5.47 

2.25 

.71 

3.42L 

BCC 

AAC 

1.20 

1.54 

17.62L 

55.08 

CB  C 

AAAA 

1.59 

58 

.72: 

29.48L 

BBE 

AAC 

25L 

25L 

1.60: 

18.50 

DD 

MBEC 

25L 

.24: 

1.32 

10.54 

DCC 

J CBD 

.39L 

25L 

.69 

6.71L 

C 

J CG 

Confusion 

Flags* 

970126985C 
874110020C 
8700000000 
8701 10030C 
340001 000C 
9600000300 
5600120000 
3700000000 
96001 00 10C 


964230299C  A 

954134373C  8 

9681 10399C  8 

960027697C 
860110020C  4 

950 10000 1C 

0 9601 10030C  4 

9800021 10C 
9702002930 

3402000100 
97C313999C  2 

9600000010 
95011 001 OC 
4 940229987C 
7 94622998 7C 
2 950137897C  32  B 

960228998C  3 

95C011890C  2 

1 96611 1295C  2 


Sep 

Name  Type  (")  Mag 


13  23996  K0 


51.0 

6 

142+  1 

17 

6 

79 

6 

1.83 

54.6 

46 

144-  2 

55 

e 

76 

7 

.36 

56.6 

37 

143-  1 

18 

4 

75 

7 

1.37 

58.6 

55 

146-  6 

33 

25 

71 

2 

1.93L 

56.8 

59 

141+  2 

26 

6 

70 

5 

.29L 

0.1 

55 

142+  1 

25 

12 

68 

2 

.41 

0.5 

19 

144-  1 

20 

6 

78 

5 

.25L 

5.4 

21 

145-  3 

70 

10 

78 

3 

.34 

5.4 

22 

143-  1 

54 

11 

76 

4 

29L 

5.6 

25 

143-  0 

26 

3 

76 

7 

1.29 

6.1 

21 

144-  1 

30 

8 

76 

5 

.37 

8.9 

59 

145-  3 

31 

9 

74 

6 

.68 

9.3 

55 

142+  1 

29 

14 

75 

5 

25L 

10.6 

37 

146-  6 

30 

16 

70 

3 

25L 

10.6 

43 

142+  2 

16 

3 

75 

6 

2.17 

27  10  79  5 

24  6 74  7 

26  10  74  6 


33  10  110  4 


3.16 

D 

1 DE 

18.01 

D C 

DDDB 

5.71: 

E DC 

BDDB 

19.17L 

C 

FCCA 

5.23L 

C 

E ! 

6.71  L 

c 

ECF 

7.1 1L 

o 

CO 

AB 

55.08L 

D 

CH 

5.67L 

B 

BG 

10.10 

EC 

KDB 

3.75 

E 

H B 

13.83 

BCCC 

ABE  B 

854.32 

CACD 

CDBB 

31.63L  CC  CE  DC 
9.03L  BOB  BCBB 
2.53L  BB  A A E 


19.6  7 142+  1 

19.7  3 142+  2 


8 76  4 

3 74  5 


27.3  10  144-  2 40  11  109  4 

28.1  50  144-  2 39  3 74  3 

29.0  25  1 44  - 2 


32.3  36  144-  1 20  3 75  7 

37.0  37  142+  1 50  10  76  5 

37.3  26  143-  0 28  8 76  7 


41.3  39  143+  0 
43.6  3 144-  1 


29  8 74  7 

37  8 77  5 

87  10  78  5 

48  14  113  5 

15  4 75  7 

27  8 76  3 

24  8 74  6 

42  8 75  4 

28  27  174  4 

21  3 74  7 

28  12  78  4 

20  4 70  5 


1.04 

25L 

2.03L 

26.40 L C 

BDED 

.29L 

.25L 

1.03 

29.26L  C 

CA 

.43L 

.44 

496.47L 

854.32L  D 

1 DGE 

26  L 

.25L 

.77 

6.62L  C 

HEB 

1.03 

36 

.59 

6.88  BBCC 

ABF  E 

27L 

.19: 

.94 

20.71  L EB 

KCBD 

.52 

25L 

55L 

6.29L  B 

BF 

.58 

.29: 

.50L 

7.14L  CC 

BDG 

.42 

.56 

7.69L 

854.32L  CD 

EBGE 

.39L 

.25L 

1.03 

36.73L  C 

BC 

25L 

25L 

1.23L 

8.56  C 

ECC 

2.16 

1.26 

.48L 

10.68  AB  B 

AAI  E 

46L 

31L 

.95 

32.06L  D 

FGB 

.65 

28L 

40L 

3.73L  B 

BD  H 

.29L 

28L 

.69 

10.01  L C 

DBB 

25L 

.25L 

.40L 

3.64  C 

GG 

.95 

.21 

,38: 

4.91:  BCDF 

ACDC 

25L 

.25L 

1.40L 

8.37  D 

EHB 

33L 

.25L 

1.12 

9.26  CD 

HFCC 

6.9 

25 

145-  4 

8 

74 

6 

.51 

33L 

40L 

2.84L  B 

BCL 

11.7 

16 

141  + 2 

32 

14 

77 

2 

.26L 

.32L 

.93 

37.96L  D 

GB 

13.1 

32 

146-  4 

34 

26 

102 

5 

25L 

26L 

40L 

4.12  B 

NCF 

19.0 

5 

144-  1 

30 

16 

78 

5 

.25L 

.21 

1.96L 

19.55L  D 

HCGF 

22.0 

60 

142+  2 

26 

3 

73 

5 

.46 

.23: 

4.04L 

22.51  L BE 

CEF  K 

24.9 

59 

143-0 

17 

4 

75 

7 

4.24 

1.69 

3.74 

4.93L  ABB 

AAA 

30.3 

30 

146—  4 

57 

16 

72 

2 

.42L 

33L 

.41 

2.09L  C 

GEH 

32.4 

58 

146-  5 

70 

14 

74 

3 

.26 

25L 

40L 

2.90L  D 

F i 

40.2 

21 

144-  2 

21 

3 

74 

7 

.24: 

1.21 

4.16 

10.15  CBBC 

EAAB 

40.8 

17 

146—  5 

27 

9 

73 

5 

.66 

.27: 

.40L 

2.08L  CD 

AC  H 

46.7 

38 

142+  2 

14 

7 

68 

7 

26L 

.30 

2.31: 

17.15  DCE 

DBDB 

49.3 

54 

142+  2 

30 

4 

72 

5 

.24: 

1.06 

4.04L 

27.71  L DC 

F AAI 

49.7 

56 

142+  2 

64 

20 

74 

2 

.44L 

.40L 

2.41L 

6.95  E 

J FB 

50.6 

10 

144-  1 

32 

6 

74 

7 

.26L 

.27: 

1.57 

25.72L  DB 

HCB 

55.7 

27 

144-  2 

56 

12 

72 

3 

25L 

.25  L 

.50 

7.12L  C 

HB 

2.4 

5 

146-  4 

42 

11 

74 

3 

.31 

.26L 

-40L 

3.68L  C 

DC  G 

3.5 

41 

142+  2 

11 

8 

19 

6 

.46 

-25  L 

2.66L 

34.15L  B 

B F 

4.5 

18 

141+  3 

18 

3 

1115 

6 

1.85 

.76 

2.25L 

26.13L  BC 

AAHD 

7.0 

45 

142+  1 

21 

8 

75 

6 

.72 

.35 

2.78L 

25.86L  BD 

BA 

9.3 

38 

146-  4 

29 

0 

105 

5 

.40 

31L 

.40L 

3.22L  D 

BF 

5.04:  AB  C AALE  4 3700002000 

20.50L  AB  A AH  1 960227875C 
3.05  D FC  9600000000 

26-161  D HC  860300000C 
3.42L  BCC  A AC  9 3500000000 
55.08  C8  CAAAA  3 95D037786C 

29.48L  BBE  A AC  7 660200000C 

18.50  DD  MBEC  978027877C 

10.54  DCCJCBD  978013472C 
6.711  C J CG  8801000200 

10.00  BF  E ABDB  2 990121020C 

854.32L  EC  DC  F 3 920347978C 

6.92L  BB  A A 2 7700000000 

3-16  D I DE  9601100010 


9700220500 

96C012980C 

9600000000 

9702255720 


95001 761 OC 
7601000000 
} 970020020C 

J 9602100010 

J 3 98C024971C 
1 2 922149999C 
J 23021 21 70C 

I 0 9700321500 
: 6 3500000000 
1302121 70C 

98001 2582C 
> 5701 28961 C 

6601 10000C 
920149999C 
7800000200 

1 9702145000 
960211  HOC 
3700000000 

4 9601000000 

2 82E219967C 

960136595C 
9701 201 90C 
1 9681010720 
970115564C 
1500020000 
2601000000 
9601000130 

5 6702000000 
870115795C 
9700001 51C 

2500000000 
96001 2371 C 
4401100110 
848238695C 
5 970147891 C 

3 2640000100 
4500000100 
7600000000 

0 182000630C 
2 9600000000 

98C215895C 
B7C342993C 
98011 1230C 
5601 10000C 
5900000000 
2400000000 
9601 300 50C 
8 76021 0280C 
5 96002049 1C 
8502000000 


2 4 TMSS+60118 


B 1 32  X0320  + 550B 


F I 32  X0321+547 


1 2 DO  27052 


11  2 DO  27040 

F 3 22  BFS31 

5 1 32  X0321+565 

1 


1 1 13  24017  KO 


1 2 | DO  27060 


61  101 
60  120 
49  4 


1 13  24025  K 2 


2 13  24029  K5 


1 1 BG  PER 


1 13  24037  F5 

1 2 DO  27081 


21  83 

31  103 


■Confusion  Rags:  1)  CiRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


174 


Right  Ascension:  Q3h23m 

Position  (1950) 


Declination:  +50° -+60° 


Name 


h m. 


_ 5 

(*)  D 


03231+5730 
03232  + 5057 
03232+5107 

03232  + 5454 

03233  + 5809 

03233  + 5833 

03234  + 5555 
03234+5137 
03234  + 5843 

03234  + 5605 

03235  + 5808 

03236  + 5836 
03236+5900 

03237  + 5204 
03237  + 5510 
03237  + 5824 

03237  + 5305 

03238  + 5608 
03238  + 5752 
03238  + 5952 

03238  + 5934 

03239  + 5849 
03240+5934 
03241+5633 

03242  + 5709 

03243  + 5819 
03243  + 5821 
03243  + 5634 

03243  + 5828 

03244  + 5944 

03244  + 5046 

03244  + 5106 

03245  + 5834 
03245  + 5819 
03246+5910 
03246+5844 
03248  + 5757 
03248  + 5116 
03248  + 5745 
03248  + 5445 

03248  + 5016 

03249  + 5112 
03249  + 5131 

03249  + 5946 

03250  + 5623 
03250  + 5450 
03250  + 5615 
03251+5833 
03251+5514 
03252  + 5024 

03252  + 5224 

03252  + 5822 

03253  + 5441 

03253  + 5457 

03254  + 5121 

03255  + 5944 
03255  + 5045 
03255  + 5735 

03255  + 5834 

03256  + 5839 

03256  + 5949 

03257  + 5419 

03257  + 5742 

03258  + 5927 

03258  + 5842 

03259  + 5206 

03260  + 5755 
03261 + 5803 
03261+5005 
03261 + 5829 

03261+5516 
03262  + 5856 

03262  + 5536 

03263  + 5816 
03263  + 5136 

03263  + 5900 

03264  + 5512 
03265+5155 

03265  + 5243 

03266  + 5848 

03266  + 5645 
03266  + 5538 

03266  + 5832 

03267  + 5855 
03267  + 5725 
03267  + 5339 
03267  + 5144 

03267  + 5946 

03268  + 5837 

03268  + 5805 

03269  + 5904 

03270  + 5438 
03270  + 5103 

03272  + 5528 

03273  + 5819 

03273  + 5425 

03274  + 5219 
03274  + 5409 

03274  + 5150 

03275  + 5923 


Galactic  Uncertainty 
Coords  SMJ  SMN  ' 

i b o o 


(*) 


10.6 

14.7 

16.7 

17.3 

23.4 

24.0 

24.6 
27.3 
28.3, 

29.6 1 

33.1 

39.0 1 

41.2 

43.2 

45.3 

46.2 

47.7 

481 1 

49.6 1 
53.0 

53.51 

54.8 

5.6 

111.1 
[13.1 

18.1 
,19.0 
20.0 

21.7 

26.8 

28.3 

29.6 
35.7, 

36.0 1 

37.7 

39.6 
49.2 1 

50.4 

51.0 

51.3 

52.6 

55.2 
56.! 

59.1 
0. 

3. 

4. 
6.4 

10.4 
17.0 


17 

17.9 
22.6 
22 
25.9| 
30.5 
31.0 
33, 

33.9 
37. 


46. 

51.7 

53.7 
54.3 

3.8 
7. 

9.5 
9 

9.6 
,15.6 
1 1 7.5 

18.2 

18.8 
,19.4 
24.2 

33.0 

34.0 
136.6! 

39*3 

39.9 

43.4 

43.7 

44.0j 

45.5 

46.7, 
51 .2| 

51.7 

1 57.4 
1.1 
5.2 
,155 

20.0 

22.8 

24.8, 
|27.3| 

29.8 


132.0  15 


B 143+  1 

44 

3 

71 

7 146-  5 

55 

8 

76 

1 146-  4 

54 

34 

65 

5 144-  1 

51 

32 

87 

7 142+  1 

17 

4 

74 

4 142+  2 

22 

3 

77 

2 143-  0 

37 

B 

76 

8 146-  4 

31 

10 

76 

3 142+  2 

17 

3 

15 

8 143-  0 

33 

8 

77 

6 142+  1 

18 

3 

75 

13  142+  2 

16 

3 

116 

\6  142+  2 

21 

12 

120 

2 146-  4 

56 

12 

79 

4 144-  1 

40 

8 

73 

2 142+  2 

48 

10 

78 

10  145-  3 

72 

18 

69 

5 143-  0 

25 

9 

77 

19  142+  1 

18 

3 

76 

>2  141+  3 

23 

14 

58 

32  141+  3 

19 

14 

76 

5 142+  2 

34 

6 

115 

37  142+  3 

53 

11 

80 

38  143+  0 

33 

10 

76 

3 143+  1 

20 

3 

76 

13  142+  2 

18 

8 

117 

8 142+  2 

15 

3 

115 

33  143+  0 

49 

8 

74 

41  142+  2 

33 

3 

116 

4 141+3 

13 

8 

113 

0 146-  5 

28 

3 

75 

40  146  - 4 

42 

12 

76 

49  142+  2 

8 

6 

23 

33  142+  2 

73 

8 

66 

17  142+2 

31 

11 

80 

9 142+  2 

24 

10 

116 

37  142+  1 

33 

8 

114 

24  146  - 4 

14 

3 

75 

34  143+  1 

27 

9 

116 

43  144-  1 

35 

3 

69 

58  147  - 5 

29 

8 

74 

32  146  - 4 

60 

12 

78 

55  146  - 4 

42 

29 

73 

3 141+3 

11 

3 

114 

4 143+0 

50 

15 

73 

53  144-  1 

41 

8 

76 

55  143-  0 

44 

9 

75 

27  142+  2 

14 

6 

78 

17  144-  1 

29 

8 

74 

8 147-  5 

39 

32 

78 

27  146  - 3 

49 

23 

68 

53  142+  2 

16 

3 

111 

38  144-  1 

27 

4 

74 

24  1 44-  1 

24 

19 

78 

38  146-  4 

97 

31 

70 

47  142+  3 

18 

3 

109 

52  147-  5 

32 

8 

76 

33  143+  1 

27 

8 

115 

0 142+  2 

36 

i 16 

• 77 

5 142+  2 

24 

. 8 

i 109 

l 55  142+  3 

i 27 

f 5 

i 113 

! 41  145-  2 

! 45 

> 12 

! 75 

i 25  143+  1 

55 

> 22 

► 63 

142+  3 
142+  2 

146-  3 
143+  1 
143+  2 

147-  5 
142+  2 

144-  1 
142+  2 
144-  0 
142+  2 
146-  4 
142+  2 
144-  1 
146-  3 
146-  3 
142+  2 

143+  1 

144-  0 
142+  2 
142+  2 
143+  1 

145-  2 

146-  4 
142+  3 
142+  2 
143+  2 

142+  2 
145-  1 
147  4 

144-  0 
143+  2 

145  1 

146  3 

145-  2 

146-  3 
142+  3 


38 
17 
23 
59 
47 
19 
12 

37 

39 
33 
71 
47 

44 

14 
23 
28 
21 

16 

25 
22 
33 
35 

26 

31 
25 

45 
37 

33 

15 
21 
54 

24 

32 
51 

25 
45 

16 


Flu*  Density 


Flags 


Associations 


12  fxm 


(Not  Color  Corrected) 

25  60  jtm  100 

(Jansky) 


Flu* 

lines 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


L 

R S 
S 2 |# 


C 

A 

T 


Name  Type 


Sep 

O Mag 


115 

77 

119 

161 

75 
113 

77 

67 

76 
76 

108 

76 

76 

75 

76 
115 

115 

113 

114 
62 

119 

76 

76 

111 

114 

67 

110 

76 
75 
78 

114 

77 

73 

74 
74 

105 


25L 

.34 

.25L 

.28L 

2.96 

25L 

.69 

.51 

.50 

.48 

3.16 

62.39 
.25  L 
.21 
.43 
.29L 
.20 
.52 
.25L 
29 

.25L 
.44  L 
.89L 
.32 
1.50 
.68 
.69 
.45 
.35 


1.23 
.33 
.31 
.35 
28L 
25L 
48 

1.53 

.31 

.25L 

.61 

.441 

,25L 

3.23 
29L 
.411 


.37 
.50 
.26L 
.25L 

.25L 
.44 
25L 
.25  L 
.291 
25L 
28L 
.50 
.40L 
.36 

29L 

29L 

.37L 

.25L 

4.60 

.251 

31L 

.33 

52 

1.07 

.44 

.45 

25L 

.44L 

.341 

26L 

5.74 

25L 

1.06 

25L 

1.04 

.32 

.38 

.52 

25L 

.86 

27 

.47 

27L 

25L 

.291 

.25L 

.98 

41L 

1.39 

.68 

.25 

.30L 

.35 

2.19 


.25  L 
.25L 
,58L 
25L 
1.05L 
1.17 
25  L 
.20: 
1.81 
25L 

69.91 
278.36 
.29L 
25L 
.25L 
.25L 
.28L 
.37 
.69 
.25L 

.25L 

.36L 

25L 

.25L 

.45 

.20: 

1.42 

.34L 

42L 

,341 

.35 

.25L 

.24 

25L 

.19 

28L 

.31 L 

.47 

.96 

25L 

.36 

.25L 

.291 

.91 

.251 

25L 

25L 

.52 

.251 

.25L 

.521 

44 

.25L 

26L 

.291 

25L 

25L 

26L 

.29 

28L 

.35 

25L 


.25L 

.25L 

2.71 

25L 

.25 

.32 

.25L 

1.15 

25L 

44L 

.25L 

-26L 

25L 

.19: 

1.41 

.33L 

.21: 

.251 

.35 

.43 

.36L 

.38 

.38L 

25L 

25L 

28L 

.27L 

25L 

.33L 

.41 

41 

25L 

38 

25L 

.63L 

25L 

25L 

1.07 


.57:  , 
,40L 
.401 1 
.71 

207.46L 
716.69L 
.51 L 
.401 
5.66  „ 
,54L  | 

207.46 
716.69 
2.39L 
42L 
2.10L 
1.81: 

54L 
,43L 
1.82 
2.56L 

1.0SL  | 
5.93 
1.01: 

.47L 
50L 
3.39L 
2.74 
63L 
6.00L 
2.25L 

.40L 
.40L 
2.49L 
2.74L 
85L 
7.60L 
3.32L 
■70  , 
2.94L  1 
2.02L  | 

.48 
.48 
40L 
1.67L  | 
.59 
.83 
.59L 
9.241 1 
1.38 
40L 

.46L 
5.98L 
1.65  , 
1.76L 
.43L  I 
1.54: 
.95  . 
72L 
9.62L 
3.24L  I 

1.71 
.67 

2.30L  | 
1.31 
6.08: 
.65  , 
3.89L 
3.87L 
.40L  ( 
10.76 


9.12  DB 

2.81l|c 

2.07 

6.33L  D 

95.93L  C 
784.91  L D 
4.70L  B 
3.60L  CD 
784.91  L BBB 
5.43L  B 

346.57:  CACD 
784.91  A ABB 
13.54 
5.22L  C 
35.411  C 
22.30  EF 
6.04L  C 
5.44L  BC 
13.19L  CB 
5.1 2L  D 


HGCE 
G 
F ME 
N CG 
CB  AA 
AAC 
|BE 
CDK 
CAB 
CC 

AAAA 
AAAA 
KCEC 
E 

CC 
J EC 

BBCE 
NBBB 
DE 


6.82 
33.39L 
7.19 
5.58L  C 
5.35L  BB 
35.44L  DD 
38.82L  BBC 
6.59L  E 
27.71  F 
21.13L  B 

2.73L  BD 
3.05L  B 
36.85L  FD 
37.54L  C 
11.90L  D 
18.33  , 
34.26L  B 
2.93L  BBB 
28.79L1BB 
6.90 

2.18l!BFC 
3.76L1  C 

3.44 

22125L  BB 

5.58L  F 

26.88L  C 

6.51L  E 
78.95L  CC 
26.05 L B 

1.83 

slmlcD 

26.30L1  B 

6.08 
2.17 
6.24 
3.59  , 
7.73L  B 
37.56L1  E 
39.85L  C 


DC 

B 


ED 

BC 


HHB 
|LCB 
DB 
BGI 
|ABE 
BE 
AABA 
DJ 
EDEA 
AFEJ 

Iabj 
CD 
DCF 
_ C 
KEEH 
MDJ  C 
iCCI 
Iaba 
CAE 
FB 

BBCG 
D 

FD 
AAI 
FI 
LI  C 
B 

DCGF 
HA 


1 Ll  D 
DBEB 
BAB 
HC 
E 
GEB 
HNAB 

iBE 

EDB 
CJ 


9700010300 
6601000000 
4602000000 
960 100000C 
9502261 73C 
930331 552C 
. 2610000000 
1 2501000000 

7 934204270C 
2601101000 

5 1 95E2261 73C 
2 1 937433762C 
980336793C 
7500000000 
960000000C 
970431 394C 
6500000000 
2 1 2601101000 
97811 01 30C 

9600000 10C 

680010060C 
9601 21 220C 
68001 0050C 
7501130100 
0 | 9700002100 
0 960335294C 
6 966335294C 
7501130100 
97041 3540C 
960231 670C 

7600001000 
4600010000 
, 970359977C 
960338484C 
9883 1494 1C 
978330281 C 
96031 0021 C 
4600113100 
960 200000C 
9600201 51 C 


73 


2.85L 
2.29L  ! 
1.15 
1.29 
.57 

1.09  , 
2.41  L | 
.36: 
.401 
6.55L 

,75L 

.57L 

4.06 

3.92: 

1.31 

40L 

.42L 

1.73L 

2.66L 

.94: 

.94: 

1 64 
40L  | 

70  t 

2.48L 
.42L 
48L  I 

67  1 
.40L 

1.90L  I 


7.73L 
4.44L 
9.70 
1O.10L  D 

36.79L  ABD 
5.17  BB 

57.19L  C 
44.34L  CD 
2.36L  B 
56.17  FCED 


26.14L  B 
45.18L[  F 
8.35 
48.02L 
4.57L 
30.69L 
22.82L 
6.09  , 
4.20L1 
32.79 


HB  BE 
BE 
DC 
, JCC 

Iabbf 

FDDA 
, B 
CDL 
AD  C 
DF  CC 

B 

ECBD 

HECC 

JC 


6600002000 
4500113000 
, 9500000100 
5 860452791 C 
1500000100 
9400 20000C 
1600000000 
9663 59877 C 
940000000C 
7500000000 


. 2400000000 
9 97C247B87C 
94001 01 40C 
9602301 51 C 
8600001100 
984230691 C 
8600000010 
4801000000 
970249777C 
960424743C 

7802301 51C 
0900000000 
98000001 0C 
. 98820664 2C 
1 960323743C 
9581000100 
960200023C 
97001 000 2C 
. 7600020000 
9 964447966C 


5 1 2 

8 


RAFGL  5095 


RAFGL  5095 
RAFGL  490 


4CP55.06 
DO  27104 

03239  + 5953 


6.79L 

5.15L 

56.17L 

42.57L 

13.11 

4.05_ 

4.21L 

18.B7L 

21.20 

12.20 

6.57 


6.01  L 
9.28: 
4.10L 
18.B7L 


C 

DD 

FC 

Nl  CG 

AB 

A AG 

CB 

DED 

BD 

AB  M 

C 

E HB 

BB 

ABCC 

CB 

DAEC 

D F 

FDCB 

EFC 

EDCA 

CB 

GFC 

C 

ADE 

c 

Cl 

B 

BF 

E 

HED 

EC 

DB 

CD 

E DC 

. CB 

KC  A A 

. BC 

AC  D 

C 

CG 

. BC 

AC 

. B 

BG 

B 

AB 


FE 


01 


6 2 


4 I 2 
9 


VD8.66N  014 
24050  K2 

BFS29 

BH  PER 
24054  B9P 

03251+5833 


7 237146 


EM 

EGCE 

Ice 

AA 


751010000C 
9401 5867 4C 
1601101410 
960000000C 
9600100000 
9702301 20C 
7 500 10000C 
9581000210 
7600001000 
940039295C 

6603000100 
1601101110 
964057475C 
[94C059582C 
5741202810 
3600021210 
9500120000 
9701 10100C 
978145575C 
97801 0040C 

9803000 20C 
940200000C 
2600000000 
3400000 OOC 
96021 1230C 
9401001008 
9400000000 
7680223838 
9501000000 
960130270C 


1 

9 3 


6 1 1 

’It 


3 

1 

E 1 
4 [ 1 


13 


BFS29 

BFS29 

VDB.66N  014 


BFS28 
24061  A0P 


03261+5829 
24064  A2 


24065  K5 

24068  K0 
BFS29 


X0326  + 574 


55 


26 


344 

8 

563 

10 

3 


10 

178 

115 


77 

1800 

3 

43 


25  15 


03267  + 5946 
BFS29 


+ 58  610 

24072  K7 
DO  27192 

X0327  + 541 

03275  + 5923 


1800 

1800 


1200 

47 


7 

50 


75 


73 

1800 


1 

1800 


90 

98 


14 

2 


•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  Km.  10)  H.gh  Source  De  ty  eg 


Right  Ascension:  03h27m32*-03h32m01 

Position  (1950) 


Name 
a 

h m. 

03275  + 5508 
03275  + 5700 
03275  + 5755 
03275+5450 
03277  + 5855 
03277  + 5120 

03277  + 5957 

03278  + 5233 
03279+5653 

03279  + 5032 

03279  + 5430 
03280+5021 
03281+5105 
03281+5408 
03281+5528 
03282  + 5159 
03284  + 5605 
03284  + 5227 
03284  + 5941 
03284  + 5526 


03290  + 5132 
03290+5724 
03291+5226 
03291+5348 
03292  + 5806 
03292  + 5234 

03292  + 5919 

03293  + 5500 
03293  + 5220 
03294+5844 

03295  + 5944 

03295  + 5419 

03296  + 5440 

03296  + 5723 
03297+5741 

03297  + 5413 

03297  + 5626 

03298  + 5758 

03299  + 5241 
03299  + 5305 

03299+5846 
03299  + 5646 

03299  + 5519 

03300  + 5608 

03300  + 5555 
03301+5940 
03301+5750 

03301  + 5203 
03301+5658 

03302  + 5355 

03302  + 5934 

03303  + 5228 
03303  + 5643 

03303  + 5850 

03304  + 5148 
03304  + 5633 

03304  + 5114 

03305  + 5414 

03306  + 591 1 
03306  + 5431 

03306+5825 
03307+5248 
03308  + 5423 
03308  + 5130 
03308  + 5152 
03308  + 5254 
03308  + 5544 

03308  + 5530 
03309+5952 

03309  + 5206 


Confusion 
Flags* 

950000000C 
5800120000 
970101021C 
960000200C 
9503 1 0040C 
6401000008 
45C225557C 
9602000000 
3601000000 
4501000110 

9600000008 
6500000000 
9400000008 
8601122528 
26002201 0C 
9501000010 
1602010000 
7600010000 
970111162C 
1400220 10C 

750001 200C 
9401144008 
9500010308 
940000000C 
9600100008 
7600000000 
9803000 10C 
9601134008 
9400210008 
9781 202 12C 

7600001000 
9402165638 
9401110008 
3400000008 
98001 000 1C 
9401100008 
980000020C 
85001 1200C 
9501000008 
9602331308 

974121000C 
9400000008 
9400100008 
9482165748 
9601000008 
9400000008 
0600120000 
9601 043 13C 
9600000000 
4600000100 

9500330308 
0700100000 
3500100008 
1701000000 
2601100100 
950021 040C 
9600001228 
9500000008 
9501000008 
4300000308 


Declination:  +50°-  + 60° 


Associations 


Sep 

Name  Type  (")  Mag 


39 


03276  + 5855 
X0327+599 


DO  27206 


X0328  + 509 
24081  B5 


3 

10 


Bl  PER 


DO  27242 

X0329  + 573 
24098  F5 

X0329  + 579 


DO  27250 
24100  K0 
24103  A0 


3 

90 


408 


2 I DO  27260 
24105  A0 


24108  K5 


24109  B8 


241 1 1 F5 


24114  K2 


110 


15 

63 


106 

76 

86 


123 


PK  142+  3.1 


'Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Conf.rmed  Sources  PW)' 


65 


90 


176 


II  1 1; 


Right  Ascension:  03t^32m03^-03h36,n07^ Declination:  +50’- +60° 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

a 

(5) 

d 

n 

Galactic 
Coords 
1 b 

Uncertainty 
SMJ  SMN  0 

o o C) 

H 

C 

O 

N 

12  /im 

(Not  Color  Corrected) 
25  pm  60  Jim 

(Jansky) 

100  fim 

Flux 

Uncs 

Corr 

Coef 

V 

A 

R 

Confusion 

Flags* 

L 

R 

S 

S 

2 

# 

C 

A 

T 

Sep 

O 

a 6 

h m.  « f 

Name  Type 

Mag 

03320  + 5131 

3.1 

35 

147-  3 

20 

10 

77 

4 

.37 

35L 

41L 

15.89L 

B 

CH  H 

9501000008 

1 

7 

1G  254 

46 

03321  +5437 

9.2 

14 

145-  1 

66 

12 

116 

3 

.27 

.25L 

46L 

19.93L 

C 

D KF 

6404000138 

8 

03321+5902 

10.0 

51 

143+  3 

40 

9 

61 

3 

.33 

25L 

1.67L 

23.09L 

C 

c 

950001000C 

03322  + 5448 

14.4 

18 

145-  1 

50 

12 

77 

3 

.28 

25L 

40L 

20.50L 

c 

BK 

1500000008 

03323  + 5007 

19.9 

11 

148-  4 

28 

19 

80 

5 

25L 

27L 

.401 

4.41 

B 

MJ  MC 

4501000000 

03323  + 5207 

21.4 

39 

147-  3 

34 

8 

77 

6 

42 

25L 

40L 

18.93L 

B 

BDN 

950000000B 

03325  + 5849 

31.1 

20 

143+  3 

41 

19 

74 

2 

.30  L 

1.48L 

.46 

23.95L 

F 

1 KD 

9502000408 

03326  + 5038 

37.0 

18 

148-  4 

25 

9 

78 

5 

.3 1 L 

.261 

.99 

4.34L 

B 

1 CB 

9600012000 

03326  + 5245 

41.3 

59 

146-  2 

20 

3 

110 

6 

3.80 

.94 

.63: 

3.76L 

ABD 

AAEC 

6 

7602002000 

2 

3 

13 

24120  K5 

3 

76 

03327  + 5719 

42.4 

27 

144+  1 

29 

5 

73 

4 

1.55 

.41 

.52L 

19.44L 

CD 

ABG 

2 

8500010218 

03327  + 5738 

43.7 

31 

144+  2 

45 

8 

79 

5 

.35 

.25L 

.42L 

23.06L 

B 

CJ  C 

9500000008 

03328  + 5101 

52.2 

23 

147-  4 

44 

11 

75 

3 

.29 

.25L 

-40L 

22.07L 

c 

DE  F 

9500000008 

03328  + 5437 

53.7 

52 

145-  1 

31 

9 

113 

5 

.27L 

.35 

.48: 

6.03: 

ccc 

ECCE 

5682000038 

8 

03329+5318 

56.8 

48 

146-  2 

46 

15 

75 

4 

.35 

.31 L 

.46L 

21.49L 

B 

CB 

5400000008 

03329  + 5544 

58.1 

34 

145+  0 

49 

10 

74 

3 

26L 

,25L 

.72 

20.61  L 

c 

HB 

3401010008 

03330  + 5629 

5.2 

28 

144+  1 

92 

35 

82 

2 

37L 

32L 

.541 

3.51 

c 

1 J E 

3600000000 

03331+5929 

6.1 

38 

142+  3 

41 

6 

66 

3 

.40 

.31 L 

1.66L 

15.68L 

c 

BE 

650023372C 

F 

03331  +5219 

7.8 

24 

147-  3 

54 

16 

109 

5 

.25L 

.25L 

43L 

6.72 

c 

KHFC 

0661210008 

03331+5425 

9.1 

6 

145-  1 

48 

10 

74 

4 

.32 

25L 

44L 

20.02L 

B 

FFK 

5400000008 

1 

2 

DO  27331 

64 

115 

03331+5216 

10.1 

40 

147-  3 

30 

8 

112 

6 

.80 

.30 

.41L 

15.71L 

BD 

ABK 

0 

9501210008 

03331+5515 

11.0 

19 

145-  0 

38 

18 

67 

2 

25L 

.251 

.48 

26.47L 

c 

1 D 

4500000008 

03331+5243 

11.8 

27 

146-  2 

34 

8 

74 

4 

.34 

25L 

50L 

19.34L 

B 

CGL 

8501102008 

2 

1 

13 

24122  K2 

11 

87 

03332  + 5503 

16.7 

27 

145-  0 

16 

5 

113 

5 

1.26 

.42 

.451 

19.26L 

BB 

ABD 

3 

3602101008 

03333  + 5830 

22.8 

15 

143+  2 

28 

8 

71 

5 

.49 

25L 

.411 

15.61L 

C 

BH 

9500000008 

1 

13 

24125  K2 

2 

83 

03334  + 5507 

27.6 

60 

145-  0 

52 

23 

117 

3 

30L 

25L 

.44L 

5.17 

E 

c 

3702100008 

03334  + 5327 

29.4 

7 

146-  2 

41 

20 

74 

3 

.25L 

.25L 

.55 

16.50L 

C 

HC 

5400000008 

03334  + 5010 

29.6 

15 

148-  4 

74 

24 

68 

2 

26L 

.25L 

53L 

2.29 

D 

EB 

8601000000 

03335  + 5140 

32.9 

16 

147-  3 

37 

6 

75 

6 

25L 

-25L 

.40 

6.77 

CC 

GDC 

9500000118 

03335  + 5358 

34.3 

17 

146-  1 

41 

9 

72 

4 

26L 

.25L 

1.05 

5.31L 

B 

1 B6 

2601000008 

03335  + 5535 

35.5 

32 

145+  0 

59 

18 

71 

3 

| .28L 

.251 

.47 

22.16L 

C 

F 

5600000008 

03336  + 5457 

39.1 

19 

145-  0 

28 

6 

113 

6 

25L 

27L 

2.19 

7.52 

BB 

DCB  A 

3642123608 

4 

03337  + 5808 

46.6 

18 

143+  2 

39 

14 

62 

2 

.21 

.581 

40L 

14.32L 

D 

E D 

8400000018 

03338  + 5554 

53.1 

28 

145+  0 

38 

3 

76 

5 

26L 

25L 

1,31 

5.90 

CD 

M BB 

5701000308 

4 

1 

2 

DO  27339 

65 

111 

03339  + 5251 

59.4 

3 

146-  2 

32 

13 

110 

4 

31L 

.25L 

.51 L 

5.19 

C 

GMB 

4603000008 

03339  + 5405 

59.8 

23 

146-  1 

37 

12 

112 

5 

.55L 

.25L 

1.03 

20.11L 

B 

MF  B 

4401000008 

03340  + 5646 

3.2 

46 

144+  1 

41 

10 

70 

3 

.32 

25L 

.47L 

5.00L 

C 

CE 

2601000000 

03340  + 5930 

3.8 

54 

143+  3 

15 

5 

74 

4 

1.54 

1.03 

.40L 

13.99L 

BE 

A AE 

2 

9400000108 

03341  +5640 

9.3 

22 

144+  1 

30 

10 

79 

4 

.36 

25L 

.44L 

5.051 

B 

D 

3600000000 

03341  +5500 

9.6 

31 

145-  0 

20 

5 

114 

6 

.42 

38 

1.28 

24.32L 

CCF 

BAF 

7 

3502113508 

6 

3 

13 

24131  B5 

5 

78 

03341+5219 

9.7 

11 

147-  2 

58 

6 

113 

5 

.25L 

.25L 

.43 

4.65 

DO 

KCD 

7601000008 

03341  +5435 

10.0 

30 

145-  1 

24 

8 

114 

6 

.36 

.47 

.77 

16.99L 

CCC 

BBBH 

1 

9422100106 

03341  +5548 

11.4 

19 

145+  0 

94 

20 

66 

2 

.41 L 

55L 

.95 

23.23L 

D 

Hfc 

5601023258 

8 

03342  + 5857 

15.7 

53 

143+  3 

74 

8 

151 

4 

.41 

.25L 

.40L 

16.92L 

B 

8500000008 

03342  + 5024 

16.9 

48 

148-  4 

66 

9 

79 

3 

.31 

25L 

.41 L 

3.39L 

C 

81 

9500000000 

03343  + 5730 

22.9 

53 

144+  2 

37 

12 

113 

4 

.271 

25L 

1.21 

19.24L 

L D 

CFG 

9501000408 

4 

1 

2 

DO  27350 

84 

101 

03346  + 5107 

41.9 

56 

148-  3 

24 

9 

111 

6 

.58 

26L 

.411 

19.48L 

D 

BB  E 

9502000008 

03348  + 5854 

49.5 

38 

143+  3 

14 

8 

74 

4 

.97 

.21: 

.78L 

12.68L 

BF 

ADI 

0 

9500101008 

03348  + 5247 

50.2 

30 

147-  2 

85 

25 

80 

2 

.25L 

25L 

52L 

5.09 

E 

MB 

3600000008 

03348  + 5548 

53.6 

22 

145+  0 

46 

13 

64 

2 

.95L 

1.14L 

7.44 

98.06: 

FF 

GFI  C 

5482366858 

F 

1 

32 

X0335  + 558 

122 

15 

03350  + 5058 

1.6 

27 

148-  4 

86 

13 

73 

2 

24 

25L 

.461 

15.42L 

D 

K 

9502100008 

03350  + 5438 

3.3 

11 

146-  1 

29 

3 

78 

5 

.84 

.16: 

.401 

19.55L 

DE 

AC 

5 

7511110008 

03350  + 5924 

4.6 

11 

143+  3 

24 

11 

75 

2 

.29 

.311 

.461 

14.64L 

C 

Cl 

9600100508 

4 

03351+5301 

9.6 

56 

147-  2 

23 

4 

110 

5 

1.87 

.53 

40L 

16.23L 

BB 

AAE 

4 

5502001008 

03352  + 5930 

13.1 

1 

143+  3 

44 

3 

72 

4 

25L 

.25L 

68  L 

5.92 

C 

L DD 

9500101408 

03352  + 5056 

15.2 

56 

148-  4 

44 

6 

110 

5 

.271 

25L 

1.13 

16.67L 

B 

EBB 

85021 00008 

03352  + 5444 

16.9 

4 

146-  0 

42 

3 

78 

3 

.251 

25L 

,45L 

5.70 

C 

1 B 

77001 00008 

03352  + 5906 

17.3 

14 

143+  3 

35 

8 

78 

4 

.55 

.25L 

,42L 

16.95L 

B 

BM  F 

7501000008 

1 

13 

24138  K0 

2 

77 

03353  + 5611 

18.3 

53 

145+  1 

21 

9 

74 

5 

.97 

.48 

,42L 

4.56L 

BD 

AAD 

4 

9720011000 

03353  + 5544 

18.6 

21 

145+  0 

48 

3 

74 

4 

29L 

.20: 

3.04 

21.54L 

FC 

GKC 

6602311238 

8 

03353  + 5333 

20.4 

14 

146-  1 

51 

14 

76 

2 

.28 

57L 

,40L 

18.18L 

C 

GE 

8501010008 

03353  + 5550 

21.7 

4 

145+  0 

21 

6 

77 

5 

3.72 

6.24 

112.49 

268.56: 

CBCD 

DCBA 

5 

53F0376748 

F 

03354  + 5621 

25.4 

46 

145+  1 

66 

13 

78 

2 

.28 

.32L 

.82L 

4.64L 

D 

C J 

5600000000 

03354  + 5217 

26.7 

24 

147-  2 

46 

17 

74 

4 

.251 

.25L 

.50L 

4.95 

C 

J GB 

4501000008 

03354  + 5916 

27.5 

60 

143+  3 

14 

3 

77 

4 

1.54 

.35 

59L 

4.74: 

BC  C 

AAI  C 

2 

9600110106 

1 

13 

24140  K0 

3 

70 

03355  + 5945 

31.8 

7 

143+  4 

34 

8 

77 

4 

.63 

29  L 

.551 

14.51L 

C 

ABF 

9400000008 

03355  + 5429 

32.3 

6 

146-  1 

23 

3 

111 

6 

1.28 

.34 

.401 

24.06L 

BE 

ACM 

6 

9500101008 

03355  + 5516 

33.5 

23 

145+  0 

65 

16 

81 

3 

.251 

25L 

.55L 

6.61 

D 

CJ  DC 

3800000008 

03356  + 5718 

37.4 

39 

144+  2 

26 

8 

65 

4 

.74 

25L 

.601 

3.56L 

B 

AFI 

9700000000 

1 

13 

24143  K7 

4 

90 

03357+5155 

42.0 

20 

147-  3 

24 

16 

78 

2 

24 

.51 L 

40L 

16.96L 

C 

FE 

4403100008 

03357  + 5040 

47.6 

11 

148-  4 

80 

25 

68 

2 

.25L 

.271 

.52L 

2.46 

F 

L FC 

9700000000 

03359+5205 

54.5 

12 

147-  3 

25 

9 

110 

5 

.60 

.20: 

.40U 

15.54L 

CF 

BC 

0 

4402100008 

03359  + 5158 

59.2 

34 

147-  3 

23 

3 

110 

5 

7.64 

2.19 

.68 

15.52L 

ABC 

AAB 

0 

3402100008 

01 

2 

1 

BK  PER 

10 

3 

03360+5348 

2.3 

45 

146-  1 

26 

8 

75 

5 

.73 

.31 

.60L 

17.66L 

BC 

BBCF 

5 

6401101008 

03360+5819 

2.8 

19 

143+  3 

37 

8 

72 

2 

.50 

,71L 

42L 

15.84L 

C 

BC 

8401000008 

03361  +5543 

6.0 

35 

145+  0 

71 

12 

74 

2 

60L 

31L 

.05 

7.73L 

E 

HCBD 

4701101208 

03361+5704 

9.8 

24 

144+  2 

46 

8 

75 

3 

.34 

25L 

,47L 

4.76L 

D 

C C 

6503000000 

03361+5056 

9.9 

49 

148-  3 

21 

4 

110 

7 

222 

.60 

40L 

16.09L 

BB 

AB 

0 

7502010008 

1 

19 

59 

4 

106 

03361+5007 

11.5 

2 

146-  4 

26 

8 

108 

5 

.78 

30L 

40L 

2.93L 

B 

BC  N 

9601000000 

03362  + 5856 

15.0 

10 

143+  3 

19 

4 

76 

4 

6.67 

2.69 

.56: 

12.41  L 

ABF 

AAEE 

3 

7500100008 

03363  + 5606 

20.6 

10 

145+  1 

41 

13 

71 

4 

25L 

,28L 

.41L 

5.79 

B 

KD 

9700000000 

03363  + 5121 

21.9 

36 

148-  3 

60 

18 

78 

3 

25L 

26  L 

.44: 

5.09 

CE 

EB 

9682240138 

1 

03364  + 5102 

27.6 

13 

148-  3 

20 

4 

110 

6 

1.09 

.46 

.40L 

18.02L 

BB 

AB  K 

0 

B401021008 

03366  + 5120 

37.0 

48 

148-  3 

23 

10 

76 

3 

.60 

34L 

.48: 

10. SOL 

D E 

BEI  D 

9502240138 

1 

03366  + 5540 

38.6 

28 

145+  0 

36 

13 

77 

2 

28 

,38L 

.58L 

22.64L 

C 

BF 

8500253308 

3 

03366  + 5138 

40.3 

46 

148-  3 

52 

12 

77 

2 

.33 

.25  L 

.46L 

16.56L 

D 

C 

9400000008 

03366  + 5536 

41.1 

14 

145+  0 

22 

7 

76 

5 

.61 

.59 

6.29 

22.64 

BDCC 

BEBA 

0 

8500156508 

7 

1 

32 

X0336  + 556 

10 

7 

03368  + 5120 

49.2 

42 

148-  3 

25 

11 

75 

5 

.73 

.25L 

.40L 

14.73L 

D 

BF  1 

9501240138 

1 

03370  + 5853 

0.7 

45 

143+  3 

28 

3 

69 

3 

.40 

25L 

.40L 

12.49L 

C 

BFND 

7501200108 

03370  + 5411 

0.9 

24 

146-  1 

21 

5 

77 

5 

.34  L 

2.04 

10.34 

12.89 

BBB 

HAAA 

7500000008 

03371+5708 

6.6 

60 

144+  2 

76 

28 

75 

2 

25L 

26L 

66L 

3.98 

D 

LC 

6600000000 

03371+5353 

9.4 

31 

146-  1 

35 

8 

73 

4 

.33 

.25L 

.441 

23.05L 

B 

DC 

5400100008 

03372  + 5356 

13.1 

25 

146-  1 

76 

23 

67 

2 

25L 

27L 

1.06L 

6.41 

D 

DD 

5500100008 

03372  + 5939 

14.5 

39 

143+  4 

70 

3 

75 

3 

.251 

.25L 

.52L 

4.02 

F 

J HD 

9601000008 

03372  + 5307 

16.1 

55 

147-  2 

20 

5 

112 

5 

1.43 

.30 

.40L 

17.52L 

BC 

ABD 

8 

4501100008 

03375  + 5933 

33.6 

43 

143+  4 

31 

9 

107 

3 

.43 

-25L 

.40L 

15.15L 

B 

B 

9402100008 

03377  + 5720 

42.9 

48 

144+  2 

29 

9 

71 

3 

.53 

.251 

.831 

3.21  L 

C 

BEI 

6600001000 

1 

13 

24159  K0 

1 

82 

03377+5120 

47.1 

35 

148-  3 

15 

4 

111 

6 

54.05 

17.01 

6.24 

7.16: 

ABBC 

AA  AC 

1 

7582000018 

42 

5 

3 

RAFGL  507 

20 

3 

03379  + 5207 

58.2 

22 

147-  2 

18 

5 

112 

6 

.54 

3.35 

3.67 

17.14L 

DBB 

BAA 

1 

5401100106 

1 

11 

PK  147-  2.1 

28 

03380  + 5532 

5.8 

41 

145+  0 

20 

5 

77 

4 

8.92 

5.34 

1.08 

16.79L 

ABC 

AA  A J 

0 

9600000206 

4 

03381+5347 

7.5 

38 

146-  1 

20 

3 

77 

5 

1.82 

.55 

.60L 

6.47: 

BD  D 

A B GD 

3 

9500103008 





•Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  +50"- +60' 


Right  Ascension:  03h38m09M)3h43m37" 
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Right  Ascension:  03h43m38,-03h49m50, 

Position  (1950) 


Declination:  +50’- +60° 
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IIHIIII  II  Ilf  1 1 1 HR  I llllfl  mill  llll  Mill  l II  mi  I|  IIIIIIIIR 


Right  Ascension:  03>lS5™17‘-04h01"’151 

Position  (1950) 


Name 


h m. 


(s) 


H 

Galactic  Uncertainty  I C 
6 Coords  SMJ  SMN  6 O 

O 1 b o n o|n 


173i 

21. 0| 

21.7 

23.3 

24.1 
24.6 

28.1 

32.3 
54.2 

2.9 


03552  + 5833 

03553  + 5841 

03553  + 5041 
03553+5745 

03554  + 5156 
03554  + 5322 

03554  + 5729 

03555  + 5949 

03559  + 5708 

03560  + 5224 

03560  + 5035 
03561+5123 
03561+5912 
03561+5124 
03561+5835 

03563  + 5645 

03564  + 5314 

03564  + 5116 

03565  + 5050 
03566+  5355 

03568  + 5531 
0356B  + 5611 

03569  + 5112 
03569  + 5148 
03570+5255 
03571+5827 
03572  + 5201 

03572  + 5509 

03573  + 5302 

03574  + 5830 

03574  + 5856 

03575  + 5818 
03575  + 5922 
03575  + 5334 

03575  + 5101 
03575+5338 
03576+5313 

03576  + 5256 

03577  + 5343 
03577  + 5231 

03577  + 5602 
03577  + 5311 
03577  + 5140 
03570  + 5627 
03579  + 5701 
03579  + 5021 
03579  + 5420 
03579+5756 

03579  + 5024 

03580  + 5417 

03581+5600 
03582  + 5458 
03582  + 5718 

03582  + 5147 

03583  + 5911 
03583  + 5057 

03583  + 5355 

03584  + 5217 
03584  + 5337 
03584  + 5307 

03587  + 5847 
03587  + 5546 
03587  + 5236 

03589  + 5228 

03590  + 5558 
03592  + 5642 
03592  + 5605 
03594  + 5804 

03594  + 5435 

03595  + 5110 

03595  + 5136 
03595+5702 
03595+5047 

03596  + 5306 
03596  + 5200 

03596  + 5626 

03597  + 5143 
03597+5435 

03598  + 5310 
03598  + 5235 

04000  +5052 
04002  + 5901 
04004  + 5456 
04004  + 5114 
04004  + 5025 

04004  + 5547 
04005+  5647 
04005+  5536 

04005  + 5708 

04006  + 5636 

04006  + 5038 

04007  + 5349 

04007  + 5111 

04008  + 5831 

04008  + 5623 

04009  + 5759 

04010  + 5107 
04010  + 5118 
04011+5935 
04012  + 5714 


3.2 

8.2 
9.1 

11.1 

11.6 

23.3 

27.0 

29.6 
34.9 

41.6 


J 52.0 
53.7 

54.1 
|54.6 

2.7 

7.9 

15.4 

16.1 
18.2 
25.1 


26.9 

30.71 

31.8 

34.0 
35.1, 
35.8] 
41.2 

41.7 

43.8 

44.0 


44.3 

45.9] 

46.0 
53.6 
55.6, 
56.51 

57.. 

57.2 

59.3 
0.3 

6.7 

12.0 
12.2 

113. . 

19.4 

20.1 

20.3 

26.3 

27.2 

27.3 

43.2 
44.8 

47.5 

156.2 
5.0 

13-3 

14.0 

28.4 

29.0 

31.6 

32.3 

34.4 


145+  4 
145+  4 
150-  2 
146+  4 

150-  1 
149+  0 
146+  3 
145+  5 
146+  3 

149-  0 

151-  2 

150-  1 
145+  5 
150-  1 
145+  4 
147+  3 
149+  0 
150-  1 
150-  2 
148+  1 

147+  2 
147+  3 
150-  1 
150-  1 
149+  0 
146+  4 
150-  1 
148+  2 
149+  0 
146+  4 


145+  5 
146+  4 
145+  5 
149+  1 
150-  1 
149+  1 
149+  0 
149+  0 
149+  1 
150-  0 


67 

74 

42 

30 

44 
38 

43 

31 
25 
27 

23 

38 

27 

30 

36 

27 

23 

27 

45 

30 

58 

31 
29 
48 
43 
26 

46 
21 
52 
51 


147+  3 
149+  0 

150-  1 
147+  3 
147+  3 

151-  2 
148+  1 
146+  4 
151-  2 
148+  1 

147+  3 
148+  2 
146+  4 
150-  1 
145+  5 
151  - 1 
149+  1 
150-  0 
149+  1 
149+  0 


146+  5 
147+  2 
150+  0 

150-  0 
147+  3 
147+  3 
147+  3 
146+  4 
148+  2 

151-  1 

150 
147+  3 


35.1 

2 

151-  1 

35 

38.3 

2 

149+  1 

33 

41.1 

11 

150-  0 

45 

41.5 

30 

147+  3 

33 

42.3 

17 

150-  1 

23 

44.5 

43 

148+  2 

27 

49.0 

50 

149+  1 

31 

51.1 

58 

150+  0 

25 

4.0 

35 

151-  1 

21 

16.2 

6 

146+  5 

38 

24.8 

9 

148+  2 

26 

26.1 

45 

151  - 1 

15 

27. C 

52 

151-  1 

30 

28. C 

13 

148+  3 

26 

30.E 

1 59 

147+  3 

22 

32.2 

> 16 

148+  2 

63 

32> 

1 34 

147+  4 

70 

36.1 

) 21 

147+  3 

38 

37.' 

l 23 

151-  1 

56 

42.' 

l 41 

149+  1 

57 

44. ■ 

♦ 27 

151-  1 

20 

so.: 

3 26 

146+  5 

29 

52.1 

9 1 

147+  3 

92 

58, 

4 42 

146+  4 

43 

0. 

1 58 

151-  1 

18 

0. 

5 42 

151-  1 

20 

9. 

15 

8 5 
7 34 

145+  6 
147+  A 

1 66 
l 94 

70 

78 
77 

117 

74 

72 

79 

77 

78 
74 

76 

73 
76 

74 

79 
79 

117 

74 

74 
73 

165 

78 

75 

75 

76 
76 

75 

78 

76 

77 

67 

73 
75 

74 
77 

79 
115 

74 

74 

75 


Flux  Density 


12  Jim 


(Not  Color  Corrected) 

25  Jim  60  ftm  100 
(Jansky) 


41 

50 

42 

51 

19 
28 

57 
64 
22 

48 

25 

28 

32 

31 

58 

20 
19 
31 
22 

52 

56 

62 

35 

89 

84 

43 

52 

52 

17 


70  13 

25  I 6 
11 
8 
8 

10 
6 
12 
10 
6 


79 
77 

76 

74 

77 
71 

75 
112 

74 
116 

80 

75 

78 

76 
73 

76 

77 

78 

79 
77 

73 

76 
75 

77 

75 

76 
112 

74 
74 

77 

77 

78 

77 
111 

76 

76 

76 

73 

80 

78 


.28 

.251 

,41L 

.25L 

.49 

.35 

25L 

2.02 

.94 

25L 

.41 
.25L 
4.71 
.70 
3.56 
.251 
32L 
25L 
.93 
1.25 

.35 

1.02 

1.60 

,78 

.65 

.54 

.52 

45.33 

39L 

.38 

27L 

.31L 

6.45 

.84 

36L 

.47 

.68 

.251 

.94 

.37 

.28 

25L 

33L 

.40 

.36 

.40L 

1.21 

28L 

.32 

.44 


.68L 

.25L 

25L 

.261 

.25L 

.25L 

.44L 

.72 

.71 

.45 

25L 

.25L 

2.24 

.72 

.99 

.96 

.25L 

.43: 

.61 

.30 

.25L 


25L 

.35L 

.50 

25L 

34.69 

.26 

25L 

78L 

25L 

165 

1.53 

.36L 

.25L 

1.04 

.371 

.26 

25L 

.31 L 
.50 
51L 
25L 
.251 
.80 
36 
25L 
.30L 
86 


1.02 

1.69 

301 

1.61 

25L 

2.13 

1.26 

25L 

25L 

.54 

26L 

.25L 

25L 

.37 

.25L 

.72 

.40L 

.63 

5.17 

.24 

4.82 

37L 

.58 

.26L 

.52 

.251 

.58 

.74 

28L 

5.61 

1.60 

2.49 

2.77 

3.13 

10.72 

45L 

.30 

,47L 

.32 

.30L 

.27L 

1.98 

.72 

.261 

.42 

,30L 

1.76 

.43L 

59L 


25L 
27L 
.55 
25L 
93 
.42  L 
.63 
3.57 
.36:  | 
.31 L 

,25L 

.25L 

.25L 

29L 

,26L 

.25L 

.27: 

,26L 

.281 

58.62 

.25L 

1.52 

.27L 

.25L 

.45 

.25L 

.59 

28L 

,35L 

.76 

14.76 

.41 

1.24 

6.56 

1.01 

6.45 

25L 

.25L 

.25L 

.251 

.53L 

.25L 

1.37 

.28: 

66L 

.38L 

.48 

4.27 

25L 

.25L 


44L 

.40L 

58L 

1.50 

.42L 

.43L 

1.16 

,40L 

40L 

3.42 

441 

,40L 

.97 

4.29 

.60L 

2.64 
.74 

3.59 
43L 
,40L 

40L 

.40L 

40L 

42L 

.46L 

5.64 
42L 

5.39 
58  L 
.40L 

40L 

.68 

.40L 

6.91 

1.64L 

.40L 

34.39 
2.27 

40L 

.47L 

.43L 
.46L 
1.02 
40  L 
.40L 
9.00 
40L 
.43 
.43L 
6.60 

.40L 
.40L 
.40L 
.79 
.57  L 
2.49L 
.40L 
41.46 
.80 
1.68 


Flags 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


Declination:  + 50°- + 60° 

Associations 


S 

2 I# 


Name  Type 


.76L 
.59L 
.63L 
1.02 
.40L 
.40L 
40L 
.41 
.42L 
450.44L 

1.94L 

.401 

I. 78 
.40L 
.62 
,40L 

4.43 

40L 

.52L 

3.32 

195.86 

.40L 

.40L 

46.06 

.40L 

.93 

.91 

.40L 

.52L 

42L 

1.17L 
.77 
5.30L 
,40L 
.40L 
.40  L 
2.85 

II. 73 
.46L 
.40L 


2.75L 
3.01 
5.49 
8.05: 
24.66L 
14.60L 
10.01 

I. 92L 
10.29L 

8.27 

3.13 
23.31 
2.14L 
23.31  L 

II. 20L 
3.93 
4.36 
5.41: 

15.99L 

15.74L 

2.49L 

2.55L 

17.99L 

22.20L 

10.55L 

25.62 

19.19L 

2.25L 

10.55L 

25.62L 

2.19 
8.42L 
1.94L 

11.71 
9.96 
1 1.71 L 
135.25L 

7.19 
14.36L 
20.80L 


4.24L 
135.25L 
20.66L 
2.22L 
9.91  L 
18.43 
14.27L 
6.65L 
5.33L 
14.27 

3.16L 
2.51  L 
9.80L 
8.79 

I. 96L 
13.39 
12.18L 
91.13 

3.23 

9.76: 

9.34L 

3.71 

4.74 

4.85 

3.08L 

3.96 

2.66L 

5.38 

13.73L 

778.82 

26.58L 

9.161 

II. 41 
15.10L 
15.79L 

2.78L 

11.31 

9.48L 

4.56: 

5.51 


0 

D 

CE 


iB 
!c 

DE 

BD 

DD 

CCD 


C 
D 

BCE 
CDC 
BD 
CCC 
CD 
ECO 
DD 
BD 


BC 

BC 


BCCE 


BBC 

D 


C 
C 

| BB 
FBCC 
E 


F DC 
CC 
BE 


CJ  LK 
B 
B 

GHEB 

1CL 

HDFB 
AAI  H 
AA  E 
EBAA 

B ME  C 
LB 
I AAA 
BCE 
AB  I 
CEB 
KL  DD 
CAC 
BB 
ABK 


M 


CCC 

BC 

C 

|eccd 

B 
, B 
1 BC 

CE 
CC 

F 

BC 
F BCD 
ECE 
DE 


C 

AB 
AB 
BE 

iBFI 

|dcba 
Bl 
AAA 
L CC 
ICF 

B 
D 
AAE 
B AAA 
J I GB 
BK 

CE  GB 
DBB 
AC 
|C  JE 

FH  H 
C 

LDBB 
CE 
D 

GBC  A 
AC 

ED 
E 

[BAAA 


B 


E 

D 

CD 


BF 


C 

BC 


275.18 

2.09L 

3.07L 

105.10 

3.35L 

12.15L 

5.78 
12.66L 

2.38 

2.87L 

5.67 

15.94L 

105.10L 

7.70L 

2.25 

5.35L 

15.06L 

105.10L 

3.14 

2.79 


ED 

CC 

I 

DDC 

i c 

CCC 

CCCE 
BF 
1 BC 
CCDE 
BC 
BBC 
CC 
C 

ic  E 


CE 
BE 
ABG 
G CB 
AAJ 
KGD 
AB 
DCBB 
DCE 
DEB 

A H 
KNCC 
CC 
I EB 
F 

M KC 
BDK 
MGDC 
,BM  F 
[GEI  C 

E 

AADD 
L CC 
ICF  H 
BCG 
.BD  E 
1ECBA 
BHE 
,BFI  B 
F AAA 


7600000010 
7500000000 
9002000208 
74C3000638 
9501001108 
9400000008 
5400101548 
7600001000 
5500002308 
6600002308 

9600000000 
5500133308 
0611000000 
5500133308 
9500000008 
1600003300 
5602012318 
7801121308 
8601000108 
9500000008 

2700000000 

2600010000 

9600200006 

9701011008 

3500000208 

9300133336 

9600000108 

2620000000 

4600000108 

9300133338 

3601000000 
9400000008 
5600100000 
7501100008 
97031 OOOOC 
7501200008 
52C033433B 
4600000308 
7501100008 
4501000208 

2500100000 

5201334338 

470000000C 

5500011000 

4501000008 

9641123300 

4400112008 

6501000108 

8801123300 

5400112008 

5600100000 
4800000000 
5400010008 
7800010348 
3600000000 
97021 233 1C 
6601002008 
4481033338 
5742001308 
5504000508 

8400000008 
1500000020 
4700000008 
3701010108 
6600100000 
5600010020 
4600000000 
9581000658 
6510120008 
827203433C 

570000000C 
3401001008 
960003220C 
4401100408 
6501000008 
5501010000 
380101201C 
6700120008 
4600100308 
6601001008 


BC 

BF 

l 

C 

DE 

DEE 


BAAA 

ABH 

Iaa 

BAAC 
AA 
AAB 
K BB 

lc 

c 

DK 

MJ  I F 
, K J B 

Iaaf 
AG  H 
E B 
,CC  C 
|gdbh 

A AAA 
EE 
F B 


848003 23 0C 
1600100000 
5900000000 
541335434C 
5700000000 
7400000008 
5502000000 
9600000008 
9601000008 
5500000000 

4702002520 
7600200448 
640325623C 
9400010008 
5500000100 
6500000008 
8841 10300C 
658106333C 
9500000000 
9500000008 


, 1 17 


2*2 
3 1 3 l *22 

3 4 1*22 
1 17 
1 | 32 

I 1 !M1 

3 |*39 


F|  1 
2 

4 


B|  1 
1 


2 

B I 1 

1 


71  2 
2 


71  1 
2 


C 1 


DO  27769 


167  N.C5- 


DO  27791 
BFS33 

BFS33 

168 

X0356  + 567 

03564  + 5116 
NRAO150 


DO  27809 
170  N: 

03568  + 5112 

03569  + 5148 

X0357  + 584 
24347  K2 
AG  CAM 


32  I X0357  + 532 
24350  G5P 


*41 


78  5 


X0359  + 566 
174 


24377  K7 
S206 


13  24378  K7 


*32 

13 

2 

41 

4 

13 

13 

'41 

39 

13 


0P  Mag 


24349  G5 
X0357  + 532 
03577  + 5140 


X0357  + 503 
03579  + 5024 

03582  + 5147 


AS  79 

X0358  + 522 
24357  B3 
DO  27847 

24363  KO 


115 


14 

750 


106 

152 

3 

3 

15 

85 

3 


X0359  + 508 
24384  F0 
DO  27878 

04005  + 5026 
TMSS  +60137 

24389  K2 

24390  G5 

04006  + 5037 

CTB  12 
24392  K2 


23 


11 

73 


86 

11 

12 


15 

85 

96 


85 

3000 


86 


5 

50 

106 

2 

26 

85 

75 

8 

960 

80 


'Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Exlended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60, 


100  urn;  10)  High  Source  Density  Region. 


181 


Right  Ascension:  04h01m26*-04h05m28‘ 

Position  (1950) 


04014  + 5059 

04014  + 5213 

04015  + 5353 
04015  + 5436 
04016+  5508 
04016+5310 

04017  + 5446 

04018  + 5947 
04018  + 5110 
04019+  5043 

04020  + 5909 
04020  + 5017 
04020  + 5058 
04021+5621 
04021+5152 
04021+5118 
04021+5119 
04022  + 5823 

04022  + 5154 
04022+  5348 

04023  + 5609 
04023  + 5817 

04023  + 5439 

04024  + 5919 

04025  + 5832 

04025  + 5313 

04026  + 5433 
04026  + 5757 
04026  + 5131 
04026  + 5105 

04026  + 5818 
04026  + 5352 
04028  + 5012 

04028  + 5040 

04029  + 5536 
04029  + 5443 
04029  + 5916 

04029  + 5304 

04030  + 5451 
04030  + 5022 

04030  + 5000 
04031+5328 
04031+5636 
04032  + 5504 

04032  + 5047 

04033  + 5439 

04033  + 5351 
04033  + 5103  ; 

04033  + 5120  I 

04033  + 5417  i 

04034  + 5116  i 

04034  + 5010  i 
04034  + 5601  i 

04034  + 5107  2 

04035  + 5929  5 

04035  + 5832  3 

04035  + 5355  3 

04035  + 5449  3 

04036  + 5119  3 

04036  + 5123  4 

04037  + 5022  4 

04038  + 5433  4 

04038  + 5041  5 

04038  + 5437  5 

04039  + 5500  5 

04039  + 5113  5 

04039+5304  5 

04040  + 5657 
04040  + 5107 
04041+5325 

04042+  5444  11 

04042  + 5200  12 

04043  + 5644  15 

04043  + 5245  21 

04044  + 5110  21 

04044  + 5858  2f 

04044  + 5500  2S 

04045  + 5023  3C 

04045  + 5055  3* 

04046  + 5213  41 


<*>  o I b O O O N 


27.2  25  150+  0 26  4 77  3 

31.0  8 149+  1 26  7 77  3 

32.1  49  149+  2 24  7 77  3 

36.7  11  148+  2 29  7 77  3 

40.6  7 150+  1 45  13  70  2 

44.6  36  148+  2 28  7 77  3 

48.3  35  145+  6 35  12  75  3 

51.1  24  151  — 1 32  13  74  3 

54.6  13  151-  1 44  13  72  2 

1.0  26  146+  5 35  8 75  3 

2.7  1 151-  1 27  4 78  3 


Flux  Density 

Flags 

H 

C 

O 

N 

(Not  Color  Corrected) 

12  ftm  25  urn  60  jut i 100  jun 

Flux 

Corr 

V 

A Confusion 

L 

R S 

(Jansky) 

77T\  zn  zzn — ~ — 

Uncs 

Coer 

R Flags* 

1 T 

S 2 

Declination:  +50"- + 60° 


3.3  11  151-1 

6.9  48  147+3 

8.4  7 1 50  — 0 

9.3  31  151-  1 

11.2  59  151-  1 

12.7  23  146+  5 

14.3  32  150-0 

17.1  21  149+  1 

21.9  10  148+  3 

22.2  12  146+  5 

23.1  21  149+  2 

28.8  32  146  + 5 
31.5  50  146  + 5 

33.3  46  150+  1 
37.0  12  149+  2 
37.7  36  146  + 4 

38.2  27  151-0 


39.4  21  146+5 

41.1  25  149+  1 

50.5  60  152-  1 

52.0  55  151-  1 

54.2  10  148  + 3 

56.4  42  149+  2 

56.9  19  146  + 5 

59.2  15  150+  1 
1.8  22  149+  2 

5.4  34  152-  1 

5.6  59  152-  1 
7.2  16  149+  1 

7.4  9 147+  3 

13.6  32  148  +2 

16.5  48  151-  1 

18.0  55  149+2 

19.1  7 149+  1 

20.6  5 151-1 
21.0  23  151-  0 

22.9  25  149+2 


27  4 78  3 

20  8 77  3 

31  8 77  3 

36  6 72  3 

22  6 75  3 

30  8 112  4 

42  14  75  3 

64  20  80  2 


30  1 2 77  3 

25  12  77  3 

37  14  79  2 

58  21  80  2 

25  8 77  3 

22  6 76  3 

59  17  79  2 

70  30  76  2 

24  10  74  3 


! 18  8 77  3 

40  8 77  3 

66  8 79  3 

25  7 77  3 

44  14  75  3 

48  12  73  3 

52  12  79  3 

28  8 76  3 

45  14  73  3 

42  8 77  3 

21  8 76  3 

21  6 77  3 

30  11  77  3 

23  10  76  3 

30  6 77  3 

84  14  81  2 

70  24  72  2 

89  15  77  2 

56  20  74  1 2 

42  8 74  3 


29  13  114  3 

62  13  71  2 

32  7 77  3 

38  13  76  3 

36  9 73  3 

38  10  77  3 

31  8 76  3 

20  7 76  3 

51  8 77  3 

29  3 77  3 

39  9 74  3 

30  10  77  3 

36  12  75  3 

30  9 72  3 

63  21  78  3 

27  10  78  3 

21  3 111  3 

42  3 75  3 

30  23  87  3 


04046  + 5759 

04048  + 5431 
04049+5642 
04049+5400 

04049  + 5051 

04050  + 5500 
04050  + 5454 
04050  + 5243 
04050  + 5117 
04050+5638 

04051+5904 
04052  + 5431 
04052  + 5946 

04052  + 5941 

04053  + 5047 

04053  + 5806 

04054  + 5321 
04054  + 5617 
04054  + 5441 
04054  + 5411 


41.9  3 147+  5 

53.1  43  149  + 2 

54.6  3 148+  4 

54.9  33  149  + 2 

56.6  33  151-  1 
0.3  55  149+  2 
1.3  18  149+  2 

3.0  16  150+  1 
3.6  58  151-0 

4.9  33  148+  4 

7.0  40  146+  5 

13.6  18  149+  2 
13.8  37  145+  6 

14.4  31  146+  6 

20.5  12  152-  1 

22.2  12  147+  5 

24.6  11  150+  1 

25.4  56  148  +3 

25.5  47  149+  2 
28.1  56  149+  2 


13.82L  BD  AC  H 
13.851  CC  ABKJ 
12.69  BBCC  BAAA 
147.91  BBCD  EBAA 
29.23  BCCD  BBAA 
17.59L  C D 
171.07  CODE  OCBC 
2.55L  0 DO 
7.77  E DCB 

14.26L  DD  CBB 


11.82  BCCC  1 8 BAB 


38.65:  C 

2.96L  BD 
11.93L  B 


2.09 

2.35 

6.22L 

43.81  BC 

.25L 

25L 

1.01 

4.04: 

93L 

26L 

82L 

4.81 

1.41 

.55 

50L 

5.01:  BC 

1.00 

.50 

■40L 

2.50L  BC 

.25  L 

25L 

3.06 

12.92:  1 

55L 

.25L 

1.10 

9.36L  < 

53L 

■25L 

.49 

3.06L  ( 

2.15 

.72 

.40  L 

B.34L  BC 

1.92 

5.30 

46.01 

65.21:  CBI 

C D J DFD 
O ABI  G 
ADKE 
B BDFH 


BCF 

DD  GGCB 
COD 
D J F 
ABHK 


C D 
D GC 
ED  MDBA 
D C 


4.77:  DE  DA 

12.05L  BE  ACF 
22.97L  B BEJ 
20.65L  D J CD 

1175:  CE  LKAB 

16.49:  EE  KJ  BD 

2.62 L BE  AEJ 
11.29L  BE  AB 
18.48  CDCD  DB0A 
9.97  CCC  LAAA 

54.47:  EFDD  FCDA 
12.40L  BD  BBJ 
2.72L  C B 
17.61L  BD  ACL  G 
6.36  D J F B 
19-70  DE  FC 

12.19L  C JJBC 

14.67:  ECDD  F BAD 
403.30L  C DH  E 
11.36L  B AE 

403.30  BBCC  CAAA 
19.23:  CCDD  AAAB 
1.95L  CD  BC 
11.44:  EEF  GF BC 

2.17L  BC  ABM 
10.39L  D D L 
4.60L  D GMDB 

18,481  D EC 
403. SOL  E H 
403. SOL  D D DB 

15.90  CEE  BAD 
5.37L  CFC  EBCG  ( 
5.71  D LI  EB 

19.70L  CCC  ABAC  ( 
8.63  EE  I A 

403.30L  C E BB 


1.49 

.47 

.40L 

2.37L 

BD 

AAMD 

.25L 

.52 

2.09 

8.76L 

DC 

DBAF 

.25  L 

25L 

1.26 

4.75 

CD 

H AA 

.25L 

.47 

4.00 

40.06L 

DF 

E B DD 

.57 

cn 

.27: 

.40L 

10.88L 

DD 

BC  G 

2.40L  BC 
14.05L  C 
15.85:  E 

3.22 


C ABH 
CHM 

EEF  CDD 
CMC 


11-02L  EE  E8BA 
97.53:  CC  D ECGD 
6.15L  C J CE 


10.09L  BC 
9.70L  D 
2.08L  F 
11.34L  B 
28.35L  CE 
3.73:  BC  I 


H 0 780013333C 
J 3 8500020008 
A 1 8601000108 
A 1 9420033000 
A 0 9681122528 
3400000006 
C 5 83E5034338 
9500000000 
B 400000021 C 
680100000C 

4600010000 
B 0 960103222C 
D 47801 4445C 
3 0 4600000000 
= 6600100208 
H 2 4601 2433 1C 
3 0 46822433 1C 
3 7400100108 

: 7700100208 

: 3 4700100008 

0 5700001000 
J 7480111638 

8704113008 
6500100000 
; 0 8400001008 
i 0 5380030108 
8701000208 
'•  7600000008 
> 38C001330C 

570020300C 

7400211508 

1 5600100008 
950100040C 
870200030C 
9501000438 
7540233228 

2 6600100000 
0 4401000008 

7600122318 
9601 00201 C 

658003231 C 
0 5501000008 
3600000000 
3 9600000008 
7901 000 50C 
6641333338 
3600100008 
0 4801 1 1 530C 
440032240C 
6701000008 

0 340042230C 
8 758100030C 

1 8700000000 
48801 3530C 

1 9600001000 
5400000008 
3700100308 
6601212308 
8400322408 
8401300108 

96C000101C 
0 8702101008 
99000001 OC 
0 6503211118 
9781011568 
7400223538 
0 3501010008 
7 8600001000 
88C01 34438 
5601000008 


64C2234648 
3 7800011008 
3 4500100000 
2400011008 
8780122538 
9500000000 
96A021265C 
1 95D41 4333C 
8900110218 
6600000008 

1 5500100008 
5601121348 
2501200000 
2600000008 
470120320C 


1.41 

6.50: 

ED 

EL  BC 

.40L 

T4.94L 

C 

C 

55L 

4.09 

F 

GDB 

40L 

2.40L 

C 

D 

40L 

2.43L 

BD 

AD  E 

>42 

14.22: 

ED 

HDDj 

1.41 

.37 

.40L 

1.B8L 

CD 

O 

r 

c 

AC 

25L 

25L 

40L 

3.56 

D 

MDHF 

25L 

.25L 

6.79L 

28.35 

D 

1 B 

1.14 

.54 

40L 

3.58L 

CF 

ABKD 

.66 

25L 

40L 

11.821 

B 

BC 

.85 

.31 L 

40L 

2.04L 

C 

BDMH 

.34 

■25L 

1.55L 

6.79: 

C F 

C JC 

.51 

25L 

.40L 

12.98L 

C 

BM  B 

BC  E AAFB  0 989020143C 

ED  EL  BC  970000032C 

C C 3400010008 

F GDB  8901000318 
C D 2501100000 


0 7601000000 
97C1 12265C 
2 9500100000 
9480100020 
770121340C 
0 4600001008 
4500000000 
1600000000 
97001 0032C 
2501000008 


D 1 

32 

'X0401+551 

27 

2 

13 

24401  K 2 

8 

5 1 

32 

X040 1+547 

126 

! i 

13 

24405  K0 

3 

80 

9 

i 

32 

1 X0401  +503 

97 

9 

B 

i 

32 

X0401  +509 

45 

11 

4 

2 

13 

24406  M0 

5 

87 

7 

3 

7 

1G  278 

42 

7 

2 

7 

1G  270 

77 

1 1 32  X0402  + 532 


2 13  24411  K0 

2 13  24412  A0 

4 1 32  X0402  + 556 


7 1 32  X0403  + 500 

1 13  24416  KO 

1 2 DO  27934 


2 2 22  BFS34 


1 23  LDN  1390 

A 

1 13  24423  MO 

8 

1 *41  04041+5325 

3 1 32  X0404  + 547 

1 13  24427  K5 

1 *41  04042  + 5245 
8 1 32  X0404  + 511 

1 23  LDN  1390 

F 1 32  X0404  + 503 


15  72 

45  95 


2 

DO  27964 

68 

93 

4 

TMSS  +60139 

27 

25 

23 

LDN  1390 

343 

*41 

04050  + 5242 

28 

7 

16 

01468  M3 

18 

101 

13 

24436  K0 

10 

65 

32 

X0405  + 596 

120 

8 

2 

DO  27979 

79 

113 

13 

24441  K5 

9 

B2 

13 

24440  F5 

7 

62 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 
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Mini  II  HUH  I Ml  Ml  I I'll  VI  Pill  i hhirih  hihih  mu  in  Mi  in  Hi  ! ihiumi  i mm 


Declination:  +50°-  + 60° 


Name 


h m. 


5 

« F 


04055  + 5258 

04055  + 5524 

04056  + 5016 
04056+  5509 

04057  + 5032 
04057  + 5533 
04057  + 5856 

04057  + 5104 

04058  + 5838 
04058+  5100 

04059  + 5751 

04060  + 5919 
04061+5833 
04062  + 5452 
04062  + 5413 

04062  + 5308 

04063  + 5743 

04064  + 5052 
04064+5326 

04064  + 5939 

04065  + 5540 

04066  + 5214 
04068  + 5118 
04068+5459 
04069+  5233 
04070  + 5110 
04070  + 5411 
04070  + 5050 
04070  + 5421 
04071+5215 

04072  + 5546 

04072  + 5100 

04073  + 5102 

04073  + 5714 

04074  + 5034 

04075  + 5319 
04077  + 5057 
04077  + 5112 

04077  + 5301 

04078  + 5434 

04078  + 5741 

04078  + 5400 

04079  + 5135 

04079  + 5102 
04080+  5449 

04080  + 5143 
04081+5832 
04081+5028 
04082  + 5840 

04082  + 5447 

04083  + 5919 
04083  + 5354 

04083  + 5322 

04084  + 5103 

04084  + 5235 

04085  + 5347 
04085  + 5404 

04085  + 5102 

04086  + 5544 

04087  + 5527 

04087  + 5224 

04088  + 5313 

04089  + 5553 

04090  + 5443 
04090  + 5718 
04091+5224 
04091+5054 
04091+5649 
04094  + 5400 
04094  + 5526 

04094  + 5012 
04096  + 5006 

04096  + 5443 

04097  + 5002 
04101+5021 
04102  + 5012 
04104  + 5010 
04104  + 5029 
04104  + 5058 

04106  + 5013 

04107  + 5823 
04109  + 5720 
04109  + 5640 

04109  + 5417 

04110  + 5212 

04112  + 5033 

04113  + 5003 
04113  + 5248 
04113  + 5334 
04113  + 5407 


Con  A Confusion 

Coef  R Flags* 


4600000000 
9600000008 
870201 030C 
9780100008 
970100000C 
9500000008 
7500000000 
9700210208 
4500100000 
9740210108 

4501000318 
7500010000 
4500100000 
9480021 30C 
652101000C 
3580000118 
3400000008 
55041 3553C 
3701000008 
8500000000 

9680000006 
6801000340 
9000000008 
96021 0000C 
7600010000 
9900002008 
360001 020C 
970302351 C 
960000000C 
5901000320 

8600000000 
912324334C 
9221253348 
3400000008 
990000330C 
2501011006 
91023101 1C 
9900000008 
4600000000 
960200053C 

9500000008 
6700000000 
6800000008 
9803266648 
9781 101 01C 
4900000008 
3600000000 
9900000 30C 
3601000000 
9601 10101C 


4500010320 
8601000000 
5700000000 
9602243338 
5600000000 
8601000000 
7600000000 
9681 13333C 
8600001000 
9600000000 

4601100100 
2620000000 
5600001000 
9602001 OOC 
6501010008 
4600100100 
980000000C 
2601000000 
9600000000 
8600000000 

890000000C 
78001 1000C 
9602001 OOC 
2700210000 
790000000C 
67002 1030C 
460021 030C 
87C103120C 
990001 031 C 
56002 1030C 

0701000000 

6500000008 

2600000000 

250101000C 

2800001000 

750200030C 

4900000000 

4800100100 

9700000000 

9600000130 


Name  Type 


1 *41  04054  + 5258 


1 *41  04056  + 5104 


4U 


32  X0406  + 578 
13  24445  K5 


5 1 1 32  X0406  + 548 

1 *41  04062  + 5308 
1 2 DO  27995 

13  1 B 1 3 *41  04063  + 5051 


I C 1 
1 


32  X0406  + 522 
•41  04067  + 5118 


1 17  161  R: 


3 I 1 
14 1 C [ 1 


1 

; f 2 


*41  04070  + 5050 
2 DO  28013 


13  24458  K5 
22  S209 
■22  S209 
2 DO  28011 
‘32  X0407  + 505 

22  S209 
1 FR  PER 


16  01488 
22  S209 

7 1G  283 


C 1 


27 


19 


32  X0408  + 593 


17  184 


23  LDN  1393 


11  PK  147+  4.1 
23  LDN  1395 


13  24489  KO 
32  X041 0 + 501 


X0410  + 504 
X0410  + 509 


24495  A2 
188 


DO  28090 
24500  MO 


DO  28094 


23  OCL  0397 


DO  28096 


6 

47 

7 

30 

46 


| 121 
21 


1 

15 

96 

8 


12 

3 


87  145 


85 


i 18 
1 104 
30 
86 
59 

1 367 
26 


1 

111 


78 

840 

840 

116 

6 

840 

3 


13  135 

I 393  840 


20 


23 
| 319 


\h 


11 

81 


81 

4 


42  116 

1 81 


1 107 
13 


s™.  e—  «—  ..  a «.  « » w s—  »«“ 
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Right  Ascension: 

Position  (1950) 


Name 


a 

h nr 


04118  + 5412 
04119+  5624 
04119+  5205 

04119  + 5848 
04125  + 5908 
04127  + 5659 
04127+5030 
04127+  5055 

04127  + 5707 

04128  + 5329 

04129  + 5744 

04130  + 5147 
04131+5533 
04133  + 5853 

04133  + 5242 

04134  + 5044 

04135  + 5042 
04136+5035 
04138  + 5507 

04138  + 5213 

04138+5231 

04139  + 5205 
04139  + 5252 

04139  + 5421 

04140  + 5518 
04141+5908 
04144  +5237 
04144  +5010 
04146  + 5500 
04146  + 5318 

04146  + 5251 

04146  + 5154 

04147  + 5030 
04147  + 5323 
04147+5230 

04147  + 5309 

04148  + 5632 
04148  + 5526 

04148  + 5947 
04149+5210 

04149  + 5320 

04149  + 5731 

04150  + 5204 
04150  + 5234 
04151+5545 
04151+5228 

04152  + 5831 

04153  + 5348 
04153  + 5736 

04153  + 5441 

04154  + 5602 
04154  + 5321 

04154  + 5114 

04155  + 5031 
04155  + 5107 

04155  + 5345 

04156  + 5244 
04156  + 5552 

04156  + 5251 

04157  + 5042 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  0 

<■>  o i b n o o 


53.1 

[59.1 

4.5 

8.5 
18.0 
19.3 

124.4, 

35.3| 

41.2 

49.2 

50.8 

51.7 

54.5 

1 54.8 
[57.6 

1.1 

8.9 

[28.1 

29.0 

37.3 

38.4 


39.7 

40.7j 

42.1 
45.3 

46.2 
47.0 
49.6 
50.5 


57.3 
1 59.8 
0.4 
0.6 1 
8.9 
9.2 
12.9 
18.6 
20.5| 
23.5 


04157  + 5517 
04157  + 5304 
04159+5302 
04159  + 5300 

04159  + 5510 

04160  + 5441 
04160  + 5137 
04160  + 5858 
04161+5826 
04162  + 5642 

04162  + 5354 

04163  + 5342 

04164  + 5116 
04164  + 5701 

04164  + 5048 

04165  + 5109 
04165  + 5324 
04165+5210 
04165  + 5802 

04165  + 5046 

04166  + 5841 
04166  + 5719 
04166  + 5050 
04166  + 5611 

04166  + 5138 

04167  + 5253 

04167  + 5559 
04167+5150 

04168  + 5643 

04169  + 5042 

04169  + 5635 
04171+5651 

04171  +5015 
04171+5629 
04171+5122 
04171+5937 

04172  + 5008 
04172  + 5032 

04174  + 5651 

04175  + 5058 


24.8 

25.7 

29.6 

31.1 
32.0 
32. 

37.6 

37.7 
39.3, 

46.2 


3C 

150+  a 

4 A 

9 

8 

26 

148+  ^ 

67 

18 

7 

28 

151+  1 

26 

15 

7 

24 

147+  f 

38 

11 

8 

13 

147+  6 

62 

25 

7 

37 

148+  5 

60 

8 

7 

9 

153-  C 

26 

7 

8. 

44 

152+  0 

59 

20 

8 

4 

148+  5 

31 

7 

T 

21 

151+  2 

40 

14 

8 

16 

148+  5 

22 

6 

8 

58 

152+  1 

29 

13 

7: 

55 

149+  4 

43 

13 

V 

15 

147+  6 

39 

12 

71 

9 

151+  2 

26 

8 

81 

35 

153+  0 

34 

7 

82 

11 

153+  0 

38 

15 

78 

44 

153+  0 

29 

6 

82 

11 

150+  3 

146 

25 

83 

44 

152+  1 

65 

16 

73 

10 

151+  2 

22 

12 

78 

45 

152+  1 

31 

4 

78 

54 

151+  2 

43 

10 

80 

0 

150+  3 

26 

8 

77 

59 

149+  4 

34 

6 

81 

34 

147+  6 

23 

8 

74 

36 

151+  2 

22 

9 

78 

29 

153-  0 

43 

9 

82 

58 

150+  3 

96 

23 

82 

45 

151+  2 

30 

9 

79 

2 

151+  2 

42 

9 

78 

11 

152+  1 

33 

9 

78 

34 

153+  0 

41 

9 

82 

38 

151+  2 

44 

11 

77 

42 

151+  2 

53 

15 

79 

18 

151+  2 

51 

8 

78 

16 

149+  5 

64 

26 

83 

36 

149+  4 

35 

10 

79 

50 

146+  7 

54 

19 

73 

11 

152+  1 

78 

17 

74 

5 

151+  2 

56 

3 

74 

6 

148+  5 

19 

6 

82 

46.5 

47.6 
55, 6 1 

56.6 
59.4 

1.6 
2.21 
3.6 
8.9 
1 1 4.2 


14.2 

23.4 

27.7 
27.9 
29.8| 

32.4 

34.2 

34.8 
35.01 
35.6 


37.9 

39.4 

40.0 

40.5 

42.0 
46.7 

46.9 
47.2 

53.1 

55.9 


[57.7 
7.0 
8.3 
9 71 
10.2 
11.1 
12.6 
,17.5| 
25.3 
30.7  54 


152+  1 
151+  2 
149+  4 
152+  2 
147+  6 
151+  3 
148+  5 
150+  3 

149+  4 
151+  2 
152+  1 
153+  0 
152+  1 
151+  3 
151+  2 
149+  4 
151+  2 
153+  0 

150+  4 
151+  2 
151+  2 
151+  2 
150+  4 
150+  3 
152+  1 
147+  6 
147+  6 
149+  5 

151+  3 
151+  3 
152+  1 
148+  5 
153+  1 
153+  1 
151+  2 
152+  2 
148+  6 
153+  1 

147+  6 
148+  5 
153+  1 
149+  4 
152+  1 
151+  2 
149+  4 
152+  1 
149+  5 
153+  1 

149+  5 
149+  5 
153+  0 
149+  5 
152+  1 
147+  7 
153+  0 
153+  0 
149  + 5 
153+  1 


29 

59 

32 
37 

60 

33 
29 
23 

27 

40 

41 
31 

42 
71 

48 
22 
27 
29 

49 
22 
20 
46 
39 
63 
27 

53 
24 
61 

51 

44 

60 

29 

32 

50 

54 

34 
41 

33 

14 

18 

76 

24 

32 

22 

28 

35 
27  | 
32 


Flu*  Density 


12  jim 


(Not  Color  Corrected) 
25  jim  60  jim 
(Jansky) 


100  jim 


Declination:  +50°- +60“ 


Flags 


Associations 


Flu* 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


.9- 

.25 

»L  4C 

L 2.3: 

Jl  C 

AH 

,8( 

)L  .26 

L .46 

2.4 

L O 

HB 

.2! 

>1  .26 

L .97 

3.5 

L C 

GAH 

.26 

.40 

L 1.9 

L BF 

CE 

.2{ 

it  2.67 

L .41 

L 2.9J 

F N D 

.2! 

>L  .25 

L .45 

L 2.8/ 

C E 

21.6S 

7.32 

2.37 

12.8/ 

rl  BBC 

AAA 

.26 

L .25 

L 1.05 

l 3.6£ 

E MB 

2.32 

.60 

.40 

L 2.1S 

L BC 

AB 

.42 

25 

L .40 

L 2.3S 

L C 

DM 

2.35 

.64 

.40 

L 7.13 

L BC 

ABGK 

.80 

.43 

L .42 

L 4.01 

L D 

AB  E 

.25 

L .25 

L 1.42 

3. 1C 

L C 

AA 

.25 

L .25 

L .97 

2.60 

L C 

CBI 

.83 

.52 

1.20 

L 9.91 

L BD 

ABFD 

5.64 

1.44 

1.77 

11.02 

L BC 

AA 

.25 

L .25 

.92 

4.01 

El 

E DDB 

1.90 

1.10 

1.52 

10.72 

Q 

CD 

A AEB 

.30 

L .35 

.40 

4.09 

- KGD 

.25 

L .251 

.52: 

5.60 

DE 

BDC 

.25 

L .251 

2.931 

18.87 

h Ge 

.99 

.34 

.401 

2.82 

. CD 

AC 

1.12 

.42L 

1.75L 

10.32 

. B 

AE 

.96 

.31 

.92: 

4.79 

CFCF 

BCCD 

1.35 

.56 

.40L 

10.67 

- BC 

AA 

.80 

.22; 

.401 

2.34 

BD 

AC  H 

.341 

.54: 

4.12 

9.74 

DD 

EBAG 

.80 

.25L 

46L 

2.96i 

C 

AE 

.251 

.25L 

40L 

5.02 

E 

1 C 

1.44 

8.39 

34.47 

74.40 

BBCC 

AAAB 

.49 

30L 

5.10L 

34.89L 

D 

BGED 

.48 

25L 

44L 

2.911 

B 

BFH 

.75 

.35 

1.27L 

12.87L 

BC 

BBI  H 

1.00 

.21; 

40L 

3.651 

DD 

BC 

-25L 

25L 

1.42 

18.12L 

E 

B 

1.02 

.28: 

1.72L 

12.53L 

EF 

BB  L 

-25L 

29L 

40L 

2.69 

C 

KHE 

.65 

.24: 

40L 

2.21  L 

BE 

BE 

.25L 

25L 

.44: 

2.76 

FC 

MFI  F 

44L 

54L 

.74 

3.55L 

C 

DBC 

-39L 

.531 

14.1 1 L 

51.21 

D 

DMDC 

5.33 

2.46 

.47: 

1.93L 

BBD 

AACD 

.25L 

.27L 

.72 

3.34 

EC 

MCA 

.25L 

.25L 

1.46 

16.12L 

C 

GCC 

.27L 

,24; 

2.37 

6.21 

ECC 

CB  AA 

.84 

42L 

1 66L 

20.18L 

B 

BF 

.251 

.721 

40L 

2.78 

D 

B 

.50 

,26L 

1.52L 

15.02L 

B 

BG 

.75 

.39 

40L 

1.82L 

BC 

BB  C 

h./5 

2.24 

.80: 

10.78L 

BBC 

A ADF  C 

3.82 

1.07 

.401 

1.97L 

CC 

AA  3 

25L 

.25L 

2.37L 

17.55 

E 

DEC 

94 

.24: 

1.54L 

15.89L 

BD 

ACE  0 

.65L 

.34 

.85 

14.43L 

ED 

KBAL 

25L 

.32: 

1.96 

5.70 

FDC 

LEBB 

30L 

.271 

1 .21 L 

5.95 

F 

MNB 

.35L 

.40 

1.49 

25.57L 

CD 

DBB 

8.23 

2.84 

.76 

2.16L 

BBC 

AAB  2 

3.64 

7.40 

140.00 

275.15 

BBDD 

GDB  A 2 

25L 

.33L 

.99 

20.12L 

C 

HB 

25L 

.25L 

1.06 

33.13L 

B 

B 

.51 

.48 

1.78L 

64.51L 

CC 

CC  F 2 

.42: 

2.47 

2.17L 

88.62L 

EB 

EBHC  0 

.48 

.66 

1.62L 

78.48L 

BD 

CD  H 0 

.25L 

.48 

5.19 

7.63 

CCD 

CDB 

.25L 

.251 

.95 

11.04L 

C 

G DC 

15.29 

4.67 

2.27 

3.39L 

BCD 

AAA  F 9 

.261 

.281 

40L 

2.37 

D 

C H 

.58 

.25L 

40L 

2.551  1 

B 

BC 

.35 

.28L 

.40L 

2.47L  1 

D i 

C 

251 

.251 

.88 

5.77 

DC  1 

NGDA 

.431 

.41 L 

1.54 

7.59 

ED  1 

F F DA 

.44 

25L 

2.06L 

17.18L  1 

3 > 

M<  J 

.94 

.29: 

40L 

2.38L  ( 

3D  i 

3CEG  0 

.48 

1,26 

1.89L 

14.76L  1 

3C  ( 

3E  H 0 

.73L 

26  L 

1.19 

17.46L 

D \ 

HFBD 

.34 

25L 

2.14L 

14.34L  ( 

Z [ 

3 

.72 

.42 

.401 

4.22L  E 

iC  l 

3 B 0 

.38 

.251 

40L 

2.37L  C 

z c 

3H 

25L 

.70 

4.43L 

8.84L 

D 

BF 

6.05 

9.54 

1 78 

1.93L  E 

IBB  / 

(AA  0 

B.25 

5.60 

1.84 

1.79L  E 

1 BC  A 

(AAD  4 

33L 

.57 

1 .91 L 

8.96L 

D 

C G 

.51 

2.41 

7.12 

5.07  C 

:bcb  c 

)A  A A 0 

1.69 

.83 

40L 

2.59L  E 

ID  A 

\BH  0 

1.15: 

.31 L 

3.00L 

20.59  C 

: D A 

iDJ  C 

1.11 

.28: 

40L 

2.63L  C 

:d  a 

tCK  0 

.42 

27L 

40L 

4.66L  B 

> B 

II 

.80 

25L 

40L 

1.83L  B 

A 

FK 

1.09 

2.33 

1.77L 

13.03L  B 

B A 

A 0 

1.41 

.44 

.40L 

1.45:  B 

E F A 

CEO 

25L 

25L 

.35: 

5.50 

ED  E 

HE 

1.13 

32L 

42L 

3.09L  B 

A 

G F 

.57 

25L 

.401 

1.90L  C 

B 

F 

.76 

.25L 

40L 

2.72L  B 

B 

E 

.36 

25L 

.42L 

12.02L  C 

C 

J 

'04 

.59 

43L 

2.54L  B 

C A 

B 0 

25L 

.31 L 

.77L 

5.14 

D M 

i hb  : 

40L 

29  L 

61L 

4.35 

D 

HFE  1 

.49 

25L 

94L 

13.51  L C 

C 

Confusion 

flags* 


L 

R S 
S 2\0 


Name  T ype 


ft 


Mag 


9700000000 

1600100000 

4600001110 

3600010000 

5600000000 

4601000100 

550100000C 

560000000C 

4700000000 

6801010000 

5501010006 
6701000000 
4700000000 
6500000000 
961002423C 
550010051C 
5600 1 0030C 
550010030C 
9700000108 
2700100210 

9501 031 42C 
3800000000 
960000000C 
7781000208 
9600001008 
5700010000 
9601 10210C 
4601000000 
9701000208 
44A3252350 

950122000C 
5800010000 
850101000C 
4701233320 
9600431 10C 
760 11 00 10C 
7600000000 
3700000000 
4700000100 
2801100100 

4481243550 
4601100000 
2801100100 
960 1202 10C 
5600001030 
960133344C 
5601010000 
95001 000OC 


4701010000 
9581 12332C 
450000000C 
7500000 20C 
4600000 10C 
9600 100 IOC 
950100120C 
. 5700000000 
[92C104332C 
8401 001 23C 

9400000008 

940133333C 

94A133333C 

940133333C 

9500003308 

9600010358 

3700001100 

6600000000 

5601030000 

6600000000 

9600000 30C 
96021 121 1C 
350000000C 
6600000000 
858132444C 
350100000C 
950 1 OOOOOC 
9800000000 
9500000000 
750142444C 

5600000000 
8600000000 
750232562C 
5500000000 
2800001100 
95001 1240C 
5602000000 
4602000000 
6700000000 


5600000100 

5580100550 

4600010000 

5600001000 

1700100100 


4 1 3 


3 

4 

3 I 2 


3 1 1 

1 
1 

F 1 

4 2 
1 
2 


1 1 

4 1 
1 

B 2 
1 


1 SYPER 

9 4 

13  24511  MO 

2 61 

*13  24512  A2 

4 

3 50 

13  24514  KO 

57 

13  24518  K2 

68 

23  LDN  1394 

45C 

*41  04139  + 5231 

4£ 

8 

*41  04138  + 5252 

57 

3 

13  24527  K5 

24 

81 

13  24531  A2 

5 

45 

*32  X0414  + 533 

138 

3 

13  24532  K2 

15 

83 

13  24533  G5 

11 

80 

*13  24534  G5 

3 

80 

* 2 DO  28161 

14 

106 

*41  04149  + 5210 

6 

4 

32  X0414  + 533 

50 

3 

*41  04149  + 5205 

29 

13 

*41  04149  + 5234 

18 

4 

*41  04152  + 5228 

58 

1 

3 RAFGL  4335S 

77 

15 

2 DO  28174 

11 

106 

13  24537  K2 

3 

81 

’41  04155  + 5243 

35 

3 

7 MWC84 

16 

115 

41  04157  + 5251 

34 

15 

32  X0415  + 530 

2 

10 

32  X0415  + 530 

101 

10 

32  X0415  + 551 

14 

6 

13  24543  MO 

10 

87 

32  X0416  + 539 

5 

4 

2 DO  28192 

53 

116 

16  01550  B2 

55 

55 

11  04165  + 5210 

4 

7 

1 TW  CAM 

3 

3 

1 PK  149+  4.1 

3 

3 24545  K5 

30 

80 

2 DO  28198 

42 

118 

1 HYPER 

69 

3 

3 24550  KO 

4 

77 

2 X0417  + 568  1 

24 

12 

3 24554  K2 

10 

81 

2 DO  28204 

62 

106 

3 24557  K7 

12 

90 

3 24556  K2 

13 

72 

? X0417  + 568 

46 

12 

? DO  28218  : 

53 

108 

'Confusion  Rags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


184 


IS!' 


Right  Ascension:  04h17m30,-04h23'"44 


Declination:  +50°- +60” 


Position  (1950) 


Name 

a 8 

h m.  * ' 

Galactic  Unc< 

a 6 Coords  SMJ  S 

00  O 1 b o 

04175  + 5315 

30.9 

43 

151+  2 

29 

04175  + 5332 

15.3 

23 

151+  3 

37 

04175  + 5120 

35.4 

3 

153+  1 

68 

04176  + 5308 

18. 5 

1 

151+  2 

55 

04179  + 5951 

55.6 

43 

147+  7 

18 

04181+5029 

6.3 

15 

153+  1 

57 

04181+5801 

6.6 

38 

148+  6 

43 

04182  + 5628 

13.8 

35 

149+  5 

34 

04182  + 5548 

14.5 

45 

149+  4 

30 

04182  + 5010 

16.4 

19 

153+  0 

28 

04182  + 5724 

16.9 

41 

148+  5 

41 

04184  + 5255 

24.2 

12 

152+  2 

64 

04184  + 5049 

28.1 

51 

153+  1 

27 

04185  + 5026 

32.4 

55 

153+  1 

43 

04186  + 5251 

40.7 

31 

152+  2 

47 

04186  + 5143 

41.5 

31 

152+  1 

20 

04186  + 5357 

42.0 

22 

151+  3 

34 

04187  + 5754 

45.1 

58 

148+  6 

118 

04187  + 5302 

46.2 

44 

151+2 

26 

04187  + 5058 

47.3 

44 

153+1 

79 

04187  + 5546 

47.3 

49 

150+  4 

32 

04188  + 5528 

49.7 

42 

150+  4 

65 

04188  + 5040 

50.7 

1 

153+  1 

41 

04188  + 5149 

51.8 

44 

152+  2 

80 

04188  + 5510 

53.6 

43 

150+  4 

52 

04189  + 5146 

56.8 

55 

152+  2 

33 

04189  + 5023 

57.3 

6 

153+  1 

47 

04189  + 5405 

59.8 

5 

151  + 3 

39 

04190  + 5436 

3.6 

1 

150+  4 

44 

04191+5459 

6.8 

16 

150+  4 

36 

04191+5439 

11.2 

48 

150+  4 

56 

04192  + 5254 

13.3 

52 

152+  2 

45 

04192  + 5348 

16.1 

17 

151+  3 

48 

04195  + 5633 

30.8 

23 

149+  5 

23 

04196  + 5036 

37.0 

39 

153+  1 

30 

04196  + 5512 

41.8 

34 

150+  4 

77 

04197  + 5754 

45.4 

16 

148+  6 

68 

04198  + 5129 

51.3 

50 

153+  1 

79 

04199  + 5840 

57.2 

54 

148+  7 

33 

04200  + 5145 

0.9 

19 

153+  2 

83 

04200  + 5442 

2.0 

59 

150+  4 

46 

04200  + 5313 

2.8 

51 

151+  3 

32 

04201+5842 

7.4 

49 

148+  7 

26 

04201  + 5004 

9.6 

11 

154+  0 

63 

04201 + 5009 

11.7 

14 

154+  1 

63 

04202  + 575 2 

15.8 

36 

148+  6 

26 

04203  + 5149 

22.4 

17 

153+  2 

39 

04205  + 5004 

30.2 

2 

154+  1 

64 

04207  + 5108 

42.1 

29 

153+  1 

93 

04207  + 5548 

42.9 

49 

150+  5 

17 

04207  + 5445 

43.7 

18 

150+  4 

36 

04207  + 5513 

46.2 

35 

150+  4 

18 

04208  + 5522 

50.3 

16 

150+  4 

57 

04208  + 5024 

51.8 

101 

154+  1 

66 

04209  + 5345 

54.4 

2 

151+  3 

56 

04209  + 5845 

55.1 

47 

148+  7 

48 

04209  + 5842 

55.2 

12 

148+  7 

65 

04209  + 5835 

56.0 

1 

148+  7 

59 

04210  + 5043 

3.0 

51 

153+  1 

54 

04211+5713 

11.0 

38 

149+  6 

20 

04211+5111 

11.8 

21 

153+  1 

43 

04213  + 5831 

22.8 

49 

148+  7 

40 

04214  + 5429 

26.7 

16 

151+  4 

23 

04216  + 5437 

37.4 

36 

151+  4 

23 

04216  + 5401 

38.7 

26 

151+  3 

39 

04216+5226 

40.5 

4 

152+  2 

79 

04216+5007 

41.1 

34 

154+  1 

23 

04218  + 5709 

51.2 

45 

149+  6 

68 

04218  + 5634 

51.8 

51 

149+  5 

53 

04218  + 5249 

54.0 

58 

152+  3 

32 

04219  + 5306 

55.0 

3 

152+  3 

34 

04220  + 5340 

0.6 

19 

151+  3 

36 

04220  + 5822 

2.4 

7 

148+  7 

28 

04220  + 5451 

5.0 

36 

151+  4 

57 

04222+5212 

14.5 

27 

152+  2 

43 

04224  + 5356 

24.6 

35 

151+  3 

28 

04224+5259 

28.8 

41 

152+  3 

22 

04225+5930 

31.2 

39 

147+  7 

35 

04225+5005 

32.0 

i 45 

154+  1 

36 

04225  + 5939 

35.2 

: 54 

147+  7 

33 

04227  + 5149 

45.0 

1 56 

153+  2 

70 

04227  + 5009 

46.1 

4 

154+  1 

31 

04229  + 5431 

55.5 

i 46 

151+  4 

22 

04229  + 5447 

57.3 

[ 40 

151+  4 

48 

04229  + 5513 

58.9 

1 3 

150+  4 

50 

04229  + 5139 

59.3 

l 17 

153+  2 

33 

04231+5015 

7.2 

! 32 

154+  1 

40 

04231+5153 

9.2 

1 23 

153+  2 

30 

04232  + 5454 

14.1 

1 17 

151+4 

23 

04232  + 5000 

18.C 

) 18 

l 154+  1 

38 

04233  + 5620 

19.2 

> 11 

150+  5 

34 

04233  + 5803 

23.  J 

) 45 

i 148+  6 

24 

04234  + 5052 

24./ 

r 45 

. 154+1 

64 

04234  + 5421 

26.) 

r 52 

! 151+4 

35 

04234  + 5042 

28.f 

1 43 

t 154+  1 

48 

04234  + 5240 

26f 

) 1 

152+  3 

28 

04235  + 5638 

31.) 

r 2 

f 149+  5 

28 

04235  + 5742 

34.1 

i ie 

l 149+  6 

26 

04236  + 5604 

37.2 

) e 

i 150+  5 

25 

04237  + 5114 

44.: 

3 24 

1 153+2 

39 

Flux  Density 

FI 

H 

jrtainty  C 
MN  0 O 
O O N 

(Not  Color  Corrected) 
12  jim  25  jim  60  >im 

(Jansky) 

100  jim 

Flux 

Uncs 

V 

Co  it  A 
Coef  R 

6 

81  3 

1.82 

,57 

1.34L 

12.56L 

3C 

\BH  2 

9 

78  3 

25L 

.30 

1.67: 

10.63L 

DC 

EC 

8 

80  3 

,42L 

.25L 

.76 

17.67L 

D 

- BC 

3 

79  3 

.25L 

.25  L 

.93 

4 99 

ED 

= 1 DA 

3 

78  5 

57.42 

26.81 

6.56 

8.36L 

SBC 

9 

18 

11 

74  2 

27L 

.30L 

104 

13.60L 

E 

BG 

76  5 

34L 

.34L 

.87 

2.26L 

B 

DF  C 

9 

82  4 

.89 

.24: 

.40L 

2.63L 

BC 

A*BHG  2 

11 

78  3 

.56 

.34 

.40L 

1.79L 

BD 

*C  0 

10 

114  3 

.70 

.29: 

42L 

3.87L 

BE 

4 D M0 

12 

80  2 

.33 

.74L 

40L 

16.12L 

C 

CK 

3 

167  3 

.51 L 

-25L 

1.43L 

5.72 

C 

D GB 

16 

76  3 

.31 

.25L 

.77: 

18.96L 

C C 

EEBB 

12 

81  3 

.25  L 

.25L 

.78 

4.07: 

DD 

J BA 

8 

83  3 

.76 

.15: 

48L 

17.60L 

9 D 

ADGD  0 

7 

82  3 

1.68 

6.51 

53.15 

85.52 

BB  DD 

A AAA  1 

9 

78  3 

.87 

.43 

1.33L 

13.37L 

BD 

AC  H 7 

29 

82  2 

.26L 

25L 

40L 

2.31 

D 

F 

10 

77  3 

.25L 

25L 

1.46 

9.84 

DC 

N FC 

17 

76  2 

.27 

25L 

1.73L 

1 1.91  L 

C 

D 

9 

83  4 

.51 

.251 

40L 

2.02L 

B 

BG 

14 

79  3 

26L 

.25L 

.57 

2.66L 

C 

GBD 

13 

82  2 

.37 

58L 

1.85L 

15.38L 

C 

FF 

16 

76  2 

.30 

.25L 

.45L 

5.66L 

C 

E 

11 

82  2 

.36 

.25L 

,48L 

1 4.21  L 

C 

D F 

6 

80  C 

.45 

42 

2.00 

6.07 

DCDC 

DBBB  0 

8 

81  C 

.43 

25L 

1.79L 

18.27L 

D 

B 

15 

120 

.25L 

.25L 

78L 

3.66 

F 

EB 

3 

78 

1.28 

.38 

.40L 

12.45L 

BC 

AC  0 

3 

79 

25L 

25L 

.40L 

5.92 

D 

KC 

23 

78 

1.07L 

28L 

.41 

18.94L 

C 

LKHE 

14 

114 

25L 

56L 

.95 

4.08 

DD 

GEC 

15 

77 

.46L 

-25L 

.91 

5.28L 

D 

M B F 

3 

80 

1.23 

.56 

.40L 

6.86L 

BC 

ABG  0 

3 

82 

1.36 

.41 

1.42L 

15.09L 

BF 

AC  E 2 

20 

82 

.25L 

25L 

.40L 

3.70 

C 

C 

28 

85 

.36L 

.25L 

40L 

2.42 

F 

D 

12 

76 

.40 

.56L 

49L 

4.59L 

C 

CK 

9 

81 

.62 

.18: 

40L 

2.24L 

BF 

BB  F 3 

16 

73 

.30 

25L 

.44L 

4.72L 

D 

D 

16 

82 

25L 

25L 

40L 

3.98 

C 

1 A 

10 

79 

3 50L 

25L 

.75 

8.17 

EC 

GFEB 

10 

84 

5 .75 

.32 

40L 

2.51  L 

cc 

AC  E 6 

21 

77 

2 .58L 

.25L 

43L 

3.40 

D 

1 J D 

12 

81 

2 31 

.26: 

,44L 

4.32L 

CF 

BE  0 

20 

73 

4 .25L 

46  L 

40L 

4.07 

C 

1 1 KD 

11 

78 

3 .29 

25L 

1.23 

2.87L 

C c 

8CBF 

15 

80 

2 .65 

.27L 

.431 

3.44L 

c 

A E 

20 

81 

2 25L 

.42L 

51L 

4.59 

D 

HGC 

3 

78 

5 4.81 

1.39 

.44 

2.25L 

CBF 

AADC  8 

19 

82 

3 .25L 

.251 

40L 

6.08 

D 

MC 

14 

79 

4 25L 

25L 

.561 

3.24 

D 

L DB 

8 

75 

3 .30 

25L 

40L 

18.56L 

C 

DM 

3 

79 

2 25L 

.271 

48  L 

5.39 

D 

CD 

8 

84 

2 .28 

25L 

1.36L 

1 2.31  L 

c 

D 

8 

79 

4 49L 

.25L 

.91 

1.96L 

c 

N A 

26 

79 

3 .44L 

.57L 

.401 

2.40 

c 

DGD 

8 

81 

5 .39L 

.25L 

.40L 

3.47 

c 

GMDB 

11 

79 

3 .99 

.28L 

40L 

12.36L 

B 

AE 

8 

79 

5 96 

.51 

.40L 

8.22L 

BB 

AA  a 

8 

113 

2 25L 

.251 

.48 

4.02: 

DF 

FD 

12 

76 

3 35 

25L 

.40L 

8.80L 

B 

D 

10 

81 

5 25L 

,25L 

.79 

10.02L 

D 

HGGA 

9 

79 

5 25L 

.18: 

.73 

6.69 

FCD 

HDDC 

9 

80 

5 .98 

.25: 

,40L 

16.30L 

BE 

AE  C 

9 

84 

2 .25 

.28L 

.40L 

4.43L 

c 

C 

7 

81 

3 3.08 

1.01 

.40  L 

2.92L 

cc 

AA  7 

12 

83 

3 .64  L 

.25L 

.57 

7.00L 

C 

B 

8 

78 

3 .29 

.25L 

.401 

2.31  L 

C 

D L 

5 

82 

4 1.59 

.51 

.40L 

13.07L 

BD 

AB  1 

8 

78 

4 25L 

.25L 

.79 

21.52L 

C 

1 CD 

8 

81 

5 .77 

25L 

.401 

1 9.51  L 

B 

AC  F 

23 

91 

5 25L 

25L 

.40L 

3.21 

C 

LMDC 

22 

83 

3 .251 

.251 

.40L 

5.17 

E 

H FD 

8 

82 

4 .49 

.25L 

40L 

16.38L 

. D 

CF 

15 

80 

4 26L 

.251 

.40L 

4.43 

C 

1 LLB 

10 

82 

4 .63 

,26L 

.63L 

12.80L 

. B 

A F 1 J 

10 

76 

4 .43 

.27  L 

.40L 

1 .971 

. C 

BF  1 

6 

80 

3 2.19 

.61 

.47L 

2.931 

. BC 

ABCF  ( 

11 

81 

4 .34  L 

25L 

.37 

2.20 

CC 

KECB 

18 

81 

3 .25L 

32L 

.40L 

5.13 

C 

DKD 

10 

80 

3 .51 

25L 

.40L 

2.421 

. B 

BL 

9 

81 

4 25L 

.25L 

.79 

6.52L 

C 

KFB 

12 

78 

5 .40 

25L 

40L 

20.48L 

. B 

CL  C 

8 

83 

3 .37 

,25L 

40L 

10.791 

. C 

B 

6 

83 

4 2.22 

.69 

40L 

13.681 

. BC 

AAD 

8 

82 

4 .66 

.17: 

40L 

2.88L 

. BD 

BE  i 

7 

81 

3 2.44 

.62 

.40L 

10.91  L 

. BE 

A B 

10 

80 

5 .83 

.27L 

.40L 

4.95L 

. B 

AD  F 

8 

81 

4 .40 

.37L 

.40L 

2.44: 

C F 

CF  G 

8 

82 

5 .47 

.25L 

.40L 

2.091 

. B 

CE  C 

10 

76 

5 .27L 

25L 

.92 

2.30; 

CE 

: KF AB 

14 

81 

3 .25L 

25L 

.38: 

6.39 

DC 

) L DB 

8 

77 

5 .44 

.29: 

.40L 

12.771 

. BF 

BC 

12 

82 

4 .44L 

.251 

1.23 

10.821 

B 

1 HAB 

20 

75 

3 25L 

25L 

50L 

4.46 

C 

; gi  c 

5 

77 

5 .25L 

.29: 

2.20 

6.00 

DCC 

: LCAA 

8 

75 

5 .52 

.29: 

.401 

8.971 

_ BC 

BB  H 

8 

76 

4 .98 

.38L 

.401 

2.831 

_ B 

AC  H 

7 

82 

4 2.09 

.53 

.40L 

14.921 

- BD 

A B F 

Confusion 

Flags* 


560000000C 
9501 10250C 
2500 100 10C 
67000001 OC 
9531000008 
85021 001 OC 
7500000400 
6600001000 
2700100000 
7601000000 

0400010008 
66011 01 42C 
64 40000 30C 
87002001 OC 
9502101728 
1 2A0223200 
950111030C 
6501000000 
9501000318 
450010000C 

1700100000 

1600000000 

740100000C 

5600212100 

9500000008 

4500223100 

850010000C 

978100022C 

7500100008 

9601000048 

9601100108 
9600201518 
9601 0004 2C 
5301001008 
751000000C 
9700000218 
6500100000 
0600010000 
4600141000 
2600110200 

9701000408 

5582010328 

4600131100 

7600201000 

7600201000 

6481100000 

3600110200 

7600201000 

8600000138 

0701000100 

9602000208 

9700000008 

9400010008 

5602000430 

850002024C 

3601100100 

3600111100 

8500100008 

950100000B 

240000200B 

9601100138 

9400100008 

9680200708 

9680000518 

9500000008 

5601000100 

6600000100 

2400000008 

1500100000 

9501000008 

9401000718 

9401020358 

9500000008 

9601000078 

9600000008 

9600000008 

8501001318 

7600000000 

5600100000 

9600000100 

6701101008 

4600200000 

96C0200918 

9501100018 

9500100008 

4600001008 

4700101000 

8501101008 

9681000028 

4600000000 

1600001000 

9600000108 

9501000108 

9500100008 

9500000008 

9601000008 

5401000008 

6400011008 

3600001000 

9502000008 


Associations 


C 

A 

T 

Name  Type 

ft 

Mag 

17 

203 

50 

32 

X0417  + 535 

77 

4 

3 

RAFGL  5118 

43 

32 

X0418  + 580 

30 

4 

39 

BG  0417  + 52 

97 

408 

*41 

04187  + 5528 

18 

4 

*41 

04188  + 5510 

21 

1 

*23 

LDN  1399 

459 

*41 

04192  + 5439 

22 

4 

2 

DO  28255 

85 

100 

32 

X0420  + 532 

60 

12 

13 

24588  A2  ' 

3 

87 

*41 

04207  + 5549 

17 

7 

*41 

04209  + 5522 

40 

1 

13 

24592  A3 

17 

92 

13 

24595  K7 

6 

81 

*41 

04213  + 5429 

37 

12 

*41 

04215  + 5437 

55 

8 

17 

207 

8 

13 

24602  K5 

2 

86 

*41 

04219  + 5451 

51 

6 

13 

24609  Ml 

6 

88 

2 

DO  28297 

24 

120 

2 

DO  28300 

67 

111 

17 

210 

33 

13 

24617  K5 

5 

76 

12 

1 24623  K5 

1 

82 

•Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  04*23"  50»-04*3CP24- Declination:  +50”-  + 60" 


Posilion  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

(Not  Color  Corrected! 

O 12  +m 

25  Jim 

a 6 

a 

(s) 

6 

Coords 

SMJ SMN  0 | 

60  )im 

100 

Flux 

Corr 

A 

, Confusion 

L 

R 

S 

A 

Sep 

C) 

h m.  »i 

( 

) 1 b 

i ) 

{ J 

> O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coer 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

Mag 

04238  + 5336 
04240  -f  5459 
04240  + 5652 
04240  + 5428 
04241 4 5029 
04242+5331 
04244  + 5447 

04244  + 5612 

04245  + 5157 
04245  + 5617 

50.! 

i.; 

1.1 

4.' 

8.( 

17/ 

24.* 

25.. 

30/ 

31.6 

9 22 
7 36 
3 IS 
1 1 
) 2C 
1 26 
5 6 
r 22 

1 5 
5 17 

1 152+  3 
> 151+4 
1 149+  6 
151+  4 
l 154+1 
i 152+  3 
l 151+4 
! 150+  5 
■ 153+  2 
150+  5 

17 
59 
33 
20 
39 

18 
21 
45 
53 
61 

5 

8 

12 

5 

13 

3 

5 

8 

8 

10 

117 

83 

77 

78 
82 
80 

79 
76 

80 
75 

5 .68 

3 .32 

5 25L 

5 326 

3 27L 

5 ,30L 

5 .25L 

5 .69 

3 .40 

3 .40 

1.21 

.251 

.461 

.95 

25L 

27L 

25L 

.25L 

.25L 

29L 

9.76 

.40L 

1.17 

.44: 

1.01 

1.22 

.48 

-40L 

.40L 

.40L 

18.79 

13.261 

2.43: 

4.26: 

3.47 

18.79L 

6.58 

2.37L 

19.16L 

2.10L 

BBBC 
. C 

BE 

BDCC 

CE 

D 

DC 
. B 
. F 
. C 

BAA4 
DJ  H 
1 HBB 
AAFC 
BB 
E DB  B 
GC 
BG  E 
C 

CD 

k 1 
l 

1 5 

; 

, 

6481104438 
9500100008 
7500000308 
i 9701001438 
2700000008 
24C1 102528 
9680000318 
3601130000 
5401000008 
4601110000 

A 

4 

C 

E 

4 

i i 

: 1 

1 

1 

32 

13 

32 

13 

1 X0423  + 535 

1 24628  M0 

1 X0424  + 547 
24630  K7 

95 

0 

7 

13 

10 

85 

4 

B8 

04245  + 5057 

04246  + 5247 
04246  + 5428 
04246  + 5313 
04248  + 5503 
04250  + 5920 

34./ 

37.C 

37. £ 

38.  C 
48.2 

0.5 

’ 27 
) 34 
i 43 
1 49 
! 46 
> 28 

154+  2 
152+  3 
151+  4 
152+  3 
151+  4 
148+  7 

42 

38 

19 

46 

42 

75 

14 

8 

12 

13 

16 

39 

83 

78 

76 

76 

80 

72 

3 .24 

4 25L 

4 25L 

2 .31 

3 .251 

2 B0L 

29L 

.30: 

25L 

28L 

25L 

.631 

.52L 
1.22 
.68 
46L 
.40L 
.41 L 

3.29 

5.22 

6.62: 

1 1.71  L 
2.91 
2.12 

C E 
DCC 
CC 
C 

D 

D 

CMHD 
MCBC 
1 FC 
EN 
E C 
F 

9600000008 

8600002408 

9680001438 

3601000008 

9780000008 

2500010000 

6 

C 

1 

1 

32 

*41 

X0424  + 544 
04247  + 5504 

51 

60 

12 

1 

04251+5138 

04251+5938 

7.C 

7.6 

i 48 
1 33 

153+  2 
147+  8 

18 

29 

5 

15 

79 

77 

5 2.04 

3 25L 

5.26 

.25L 

43.48 

.51 

64.59 

2.13L 

B BCD 

c 

AAA  A 
DDB 

1 

2480030108 

2600000100 

1 

1 

32 

X0425  + 516 

33 

1 

04252  + 5549 

16.3 

i 57 

150+  5 

84 

19 

83 

2 25L 

.25L 

54L 

2.29 

D 

DEB 

9601000200 

4 

04252+5306 

17.2 

1 30 

152+  3 

33 

14 

78 

4 25L 

.271 

.40L 

4.41 

C 

HB 

8700000008 

04254  + 5058 

24.0 

9 

51 

154+  2 

50 

12 

84 

3 .31 

25L 

40L 

15.59L 

c 

c 

9500 1 00008 

04254  + 5227 

24.2 

153+  3 

17 

7 

77 

4 .31L 

25L 

2.36 

15.49 

FD 

CGCD 

7581020448 

q 

04254  + 5255 

24.9 

45 

152+  3 

24 

5 

78 

4 3.12 

2.24 

.81 

1 2.51  L 

BCC 

AABF 

9 

8600100308 

04254  + 5502 
04254  + 5831 

26.7 

27.8 

1 

4 

23 

151+  5 
148+  7 

41 

21 

16 

6 

78 

76 

3 25L 

4 1.65 

26L 

.51 

45L 

40L 

3.71 

9.04L 

D 

BC 

FJ  GB 
AB 

0 

9700000038 

8301000008 

8 

1 

*41 

04253  + 5502 

30 

4 

04255  + 5753 

35.1 

149+  7 

58 

33 

78 

2 27L 

25L 

.66L 

1.68 

D 

HC 

6500000008 

04256  + 5054 

38.3 

26 

154+  2 

24 

6 

79 

5 6.73 

3.95 

1.02 

11.87L 

ABC 

A AB 

1 

9500100008 

04256  + 5200 

39.7 

35 

153+  2 

46 

18 

79 

2 42L 

41 L 

.50 

12.59L 

C 

GC 

6600000008 

04256  + 5258 

40.0 

48 

152+  3 

32 

16 

76 

4 25L 

37L 

.65 

6.63 

CD 

E DC 

8600100308 

04257  + 5030 

42.5 

0 

154+1 

31 

8 

83 

5 .66 

25L 

.401 

16.94L 

B 

AH 

2501000008 

2 

13 

24647  K5 

4 

80 

04258  + 5215 

48.9 

44 

153+  3 

22 

7 

79 

4 .25L 

.21: 

2.65 

12.66: 

ECC 

L ABA 

76C1 166438 

04259  + 5331 
04259  + 5928 

54.1 

54.2 

18 

19 

152+  4 
148+  6 

32 

47 

5 

15 

81 

76 

5 .251 

2 27L 

.251 

.331 

.76 

45L 

5.73 

1.51 

CD 

c 

DD 

DFB 

6601000718 

2600000000 

4 

1 

32 

X0425  + 535 

87 

4 

04259  + 5121 

56.1 

37 

153+  2 

20 

6 

7B  ■ 

4 4.24 

1.20 

.52L 

12.22L 

BB 

AAC 

1 

9600001008 

1 

17 

21 1 

74 

15 

04259+  5657 
04260  + 5556 

58.9 

0.6 

31 

43 

149+  6 
150+  5 

44 

28 

9 

9 

76 

77  i 

5 ,48 

5 .53 

25L 

,16: 

.40L 

.40L 

9.95L 

1.93L 

B 

BD 

BC 

BF  C 

0 

5400101658 

9600000000 

C 

1 

13 

24650  K7 

86 

04261  + 5045 

7.1 

5 

154+  2 

46 

8 

78  . 

4 .49 

30L 

.401 

14. SOL 

C 

BE 

9500010008 

04261+5221 

7.3 

57 

153+3 

40 

12 

118  - 

4 .38L 

25L 

2,80 

29.15L 

D 

F DB 

6542135228 

1 

22 

S210 

590 

97 

1200 

1415 

04261 + 5307 
04264  + 5434 

10.0 

29.7 

47 

48 

152+3 
151  + 4 

27 

74 

11 

15 

77  - 
82  i 

4 41L 

2 40L 

25L 

.29 

1.26 

44L 

15.80L 
14. OIL 

C 

F 

MB  F 
E 

8500002508 

9500100108 

6 

1 

39 

OF + 543.4 

04265  + 5718 

31.7 

13 

149+  6 

20 

7 

76  - 

4 58.68 

34.58 

7.71 

3.95 

CACB 

AAAA 

1 

3500100000 

22 

4 

13 

24656  M5 

1 

81 

04265  + 5519 

35.5 

59 

151+5 

56 

8 

78  - 

4 29L 

.251 

.50L 

3.42 

D 

J GGC 

9500000348 

r 

04266  + 5013 

36.7 

44 

154+  1 

44 

12 

79  / 

4 25L 

25L 

1.29 

3.42: 

BE 

KBB 

6700000108 

04266  +5111 

37.8 

45 

154+  2 

27 

6 

79  < 

4 1.24 

.47 

.47L 

3.99: 

BD  D 

A BGC 

1 

9600210108 

04266  + 5429 

38.2 

55 

151+  4 

87 

22 

82  ; 

l 54L 

25L 

.55 

4.59L 

D 

G ED 

9600210408 

1 

*41 

04265  + 5430 
S210 

41 

04266  + 5228 

41.8 

25 

153+  3 

36 

7 

78  - 

4 25L 

.54 

2.07 

1B.27L 

CC 

BB 

5402206408 

2 

22 

1200 
1 2 on 

04267  + 5220 

43.1 

28 

153+  3 

36 

11 

82  : 

3 .421 

.36: 

11.19 

80.29L 

FD 

FCDB 

6400279668 

F 

2 

22 

S210 

.qqq 

04267  + 5232 

44.4 

4 

153+3 

41 

3 

78  < 

4 .25L 

25L 

1.17: 

18.27 

FF 

HDC 

5442206408 

2 

22 

S210 

414 

1200 

04267  + 5724 

47.3 

18 

149+  6 

43 

8 

76  * 

4 .55 

25L 

.41  L 

2.20L 

B 

BEH 

5600100000 

04268  + 5852 

52.5 

45 

148+7 

40 

8 

79  i 

4 .29 

28L 

40L 

2.56L 

D 

DD 

2500000000 

2 

18 

1691 A M4 

3 

111 

04269+5220 

55.6 

52 

153+3 

21 

9 

75  2 

> 45L 

.47 

8.76 

107.24L 

EF 

1 CDS 

6440499758 

F 

2 

22 

S210 

323 

1200 

04270+5233 

3.4 

1 

153+3 

21 

8 

79  £ 

i 25L 

.25 

3.36 

22.30L 

DC 

1 FEA 

4400417308 

2 

22 

S210 

4 22 

1200 

04271  +5326 

9.5 

47 

152+4 

32 

3 

77  * 

i 1.43 

.46 

40L 

12.73L 

BC 

AB  K 

5 

5600000108 

1 

2 

DO  28356 

68 

116 

04271+5237 

11.1 

38 

153  + 3 

82 

25 

77  Z 

! .42L 

75L 

.51 

10.93L 

C 

CE 

3500102208 

04271+5317 

11.7 

12 

152+4 

95 

22 

82  Z 

> 44L 

.371 

,49L 

3.20 

D 

HHKB 

7700000008 

04271+5249 

12.0 

35 

153+3 

31 

14 

80  c 

1 .251 

25L 

.91 

6.26 

CC 

DB 

6602000438 

4 

04272+5222 

14.3 

53 

153+  3 

23 

15 

74  £ 

> 47L 

.37: 

13.95 

107.24L 

FD 

E E HE 

6380599768 

F 

3 

22 

S210 

202 

1200 

04273  + 5004 

18.6 

0 

155+  1 

30 

10 

79  4 

1 .45 

26L 

.41 L 

17.79L 

B 

BH 

6501000008 

04273  + 5226 

21.8 

4 

153+  3 

36 

10 

79  A 

1 .25: 

.53 

42L 

43.77L 

DC 

DCDH 

0 

3300589768 

F 

2 

22 

S21 0 

145 

1200 

04274  + 5223 

25.3 

21 

153+  3 

17 

11 

84  3 

1 .33: 

.52 

12.22 

79.07L 

DDF 

DCGE 

0 

4380498768 

F 

3 

22 

$210 

238 

1200 

04274  + 5811 

28.2 

41 

149+  7 

26 

9 

76  4 

1 .71 

.27 

.40L 

8.36L 

BE 

ABG 

0 

7400000008 

04275  + 5730 

34.3 

5 

149+  6 

64 

15 

80  2 

! .23 

.35L 

40L 

2.78L 

C 

EF 

6500000000 

1 

2 

DO  28358 

25 

100 

04276  + 5230 

36.4 

45 

153+  3 

29 

3 

80  5 

i .31 L 

.24: 

3.46 

22.30L 

DC 

GCB  A 

2400113508 

2 

22 

S210 

398 

1200 

04276  + 5423 

39.6 

55 

151+4 

41 

19 

82  3 

1 .251 

25L 

.61 

9.68L 

D 

J EG 

9582012938 

8 

2 

23 

LDN  1408 

189 

04276  + 5102 

42.0 

39 

154+  2 

52 

12 

76  3 

1 .42 

25L 

40L 

14.47L 

C 

D 

9502000008 

04277  + 59 18A  ■ 

44.2 

55 

148+  B 

44 

13 

76  3 

1 29L 

.27L 

.93L 

4.07 

D 

FI  J B 

6500100408 

4 

1 

32 

X0427  + 593 

27 

4 

04277+ 59 18B  - 

45.3 

16 

148+  8 

44 

8 

79  3 

l 25L 

.30 

.83 

4.32: 

CDE 

DFB 

6500100408 

4 

1 

32 

X0427+  593 

24 

4 

04278  + 5743  - 

48.1 

57 

149+  7 

96 

12 

73  2 

! 47 

.34L 

.40L 

1.65L 

D 

CD 

5500010000 

1 

13 

24667  K2 

32 

80 

04278  + 5248  ! 

51,1 

32 

153+  3 

33 

16 

75  2 

! .51 L 

.251 

.93 

9.39L 

D 

K EC 

5503111978 

c 

1 

32 

X0427  + 528 

72 

12 

04278  + 5528  1 

53.5 

53 

151+  5 

32 

22 

78  2 

! ,25L 

70L 

.40L 

2,87 

D 

DKC 

9601000308 

04281+5248 

6.6 

27 

153+  3 

23 

14 

120  4 

25L 

,25L 

.89 

9.39L 

D 

1 EGC 

3582110678 

C 

1 

32 

X0427  + 528 

70 

12 

04282  + 5036 

16.1 

4 

154+2 

34 

7 

79  4 

.41 

.23: 

.40L 

4.92: 

BD  E 

CCKE 

0 

2600021518 

5 

1 

32 

X0428  + 506 

75 

5 

04284  + 5314 

>5.7 

58 

152+  4 

72 

14 

74  2 

.32 

25L 

.54L 

15.53L 

F 

C 

6600000008 

04284  + 5420 

25.9 

56 

152+  4 

33 

16 

83  3 

25L 

41L 

.86 

7.05: 

DO 

GED 

9601035918 

2 

1 

23 

LDN  1408 

333 

04284  + 5436 

27.6 

28 

151+5 

55 

8 

76  3 

.68 

25L 

.41 L 

14.61L  i 

C 

BC 

9400000018 

04286  + 5940 

36.3 

4 

148+  8 

37 

7 

76  4 

25L 

.22: 

2.07 

4.46 

DCC 

ME  A A 

5500000008 

04287  + 5544 

16.3 

21 

151+  5 

54 

22 

80  3 

.25L 

.27L 

43L 

2.38 

D 

FI  FC 

9600000008 

04287  + 5503 

16.5 

26 

151+  5 

71 

19 

78  2 

.25L 

.36L 

.40L 

368 

E 

H C 

9600001028 

04290  + 5029 

2.5 

27 

9 

154+2 

45 

8 

80  4 

.56 

25L 

40L 

10.77L  1 

B 

BHFD 

4500000008 

1 

2 

DO  28377 

57 

118 

04290  + 5127 

3.8 

154+2 

34 

8 

78  5 

.72 

.43 

40L 

11.88L  1 

BC 

AB  E 

5 

9500100006 

04290  + 5212 

4.5 

21 

153+  3 
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Right  Ascension:  04h36-0y-04h44"3y  Declination:  +50--+60” 
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"Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  ^m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  04h53m20,-05h03m08' 


Declination:  +50*- + 60' 
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Right  Ascension:  05hQ3m1»-05h17”5(y 

Position  (1950) 


Declination:  +50°- +60° 


Name 


h m. 
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05033  + 5337 

05034  + 5107 
05036+5541 
05036  + 5815 
05039  + 5203 
05041  +5530 
05041  +5232 
05043+  5642 
05045  + 5726 

05045  + 5953 
05048  + 5131 
05051+5932 
05053  + 5857 

05053  + 5616 

05054  + 5156 
05054  + 5947 
05056  + 5236 
05058+5517 
05059  + 5639 

05059  + 5648 
05061+5338 
05061+5910 

05063  + 5556 

05064  + 5813 

05065  + 5642 
05065  + 5431 
05065+5634 
05066+5517 
05067  + 5206 

05069  + 5353 

05073  + 5248 

05074  + 5128 
05076  + 5414 
05078  + 5656 
05078  + 5323 
05080  + 5838 
05080  + 5814 
05084  + 5916 

05089  + 5415 

05090  + 5605 
05091+5139 
05092  + 5351 
05094  + 5122 
05096  + 5417 
05098  + 5655 

05098  + 5609 

05099  + 5057 

05100  + 5758 
05102  + 5340 

05105  + 5202 
051 07  + 5953 
05107  + 5920 
05109  + 5321 
05111+5611 
05111+5503 
05113  + 5959 

05116  + 5115 

05117  + 5642 

05125  + 5353 

05126  + 5752 

05127  + 5324 

05128  + 5010 

05128  + 5308 

05129  + 5648 
05129  + 5407 
05129  + 5801 
05129  + 5128 
05131+5606 
05132  + 5013 

05132  + 5239 
05132  + 5331 

05132  + 5632 

05133  + 5134 

05133  + 5455 

05134  + 5811 
05139  + 5424 
05139  + 5002 
05142  + 5727 
05142  + 5717 


19.8  29 

23.3  48 

27.2  35 

37.8  41 

41.2  16 
157.0  10 

6.2  28 

10.4  39 

18.5  49 
33.1  56 

35.5  31 

51.5  46 
7.6  55 

23.4  16 

23.6  57 

26.4  16 

26.5  19 

36.6  33 

49.7  53 
57.4 1 9 

59.6  4 
7.0  45 

10.4  0 

23.4  16 

26.4  56 

31.6  41 

32.5  45 

33.6  18 

37.4  56 

45.5  48 


158+  6 
155+  8 
157+  6 
154+  9 
152+11 
157+  7 
154+  9 
156+  7 
153+10 

152  + 10 

150+12 
157+  7 
151  + 12 
151+11 
153+10 
157+  7 
151+12 
156+  8 
154+  9 

153  + 10 

153  + 10 
156+  8 
151+11 

154  + 10  | 

152  + 11 

153  + 10 
155+  9 
153  + 10 
154+  9 
157+  7 


59.1  12 

19.7  54 

24.8  27 

38.2  21 

49.4  1 

52.7  28 

4.3  53 

5.4  40 

|29.6  2 

159.5  51 

2.5  4 

11.1  24 

16.8  11 

25.1  40 

38.0  19 
48.3  31 
53.9  56 
56.8  54 

5.3  5 

13.5  54 

33.1  49 

45.1  33 

47.1  57 

57.0  2 ! 
7.6  43 

11.7  57 

23.0  46 

41.1  22 

42.7  29 

34.6  42 


156+  8 
156+  8 
158+  7 
, 155+  9 
153  + 10 
156+  8 
152+11 
152  + 11 
151  + 12 
155+  9 | 

154+10 
158+  7 
156+  9 
158+  7 
155+  9 
153+11 
154+10 
158+  7 
152+11 
156+  9 

157+  8 
151+12 
151  + 12 
156+  9 
154  + 10 
155+10 
151+12 
158+  7 
154  + 11 
156+  9 


59 

31 

22 

20 

21 

26 

54 

54 

29 

40 

41 
76 
72 

51 
50 
40 
83 

76 

39 
49 

75 

19 

40 
59 

52 
82 

75 

77 
54 
54 

66 

28 

61 

35 

76 
43 
62 
28 
42 


43  38 


05144  + 5553 

05145  + 5808 
05147  + 5202 

05151  +5038 

05152  + 5803 

05153  + 5718 

05154  + 5130 

05155  + 5736 

05156  + 5138 

05157  + 5602 

05159  + 5814 

05160  + 5200 

05161  +5605 
05164  + 5120 
05165+5945 

05172  + 5412 

05173  + 5140 

05174  + 5152 
05178  + 5814 
05178+  5913 


41.6  59 

47.0  37 
48.9  17 
51.3  11 

55.2  11 

55.5  11 

56.8  9 

58.8  40 
7.3  33 

13.2  20 

13.8  48 

15.1  55 

16.0  51 

20.0  22 

20.1  35 

26.2  2 

55.9  11 

58.2  55 

14.5  27 

17.4  18 

29.5  36 

30.8  9 

42.5  7 

10.3  44 

12.7  32 

21.8  24 

28.1  5 

35.3  54 
38  0 28 
44.7  21 


153  + 11 
156+  9 
159+  7 
157+  9 
154+11 
156+9 

153  + 11 
158+  8 
154+10 
159+  7 

157+  B 
156+  9 

154  + 11 

, 158+  8 
155+10 
152+12 
156+10 
159+  7 
153  + 11 

153  + 11 

154  + 10 
153  + 12 
158+  8 
159+  B 
153  + 12 
153  + 11 
158+8 
153+12 


39 

28 

20 

29 

48 

65 

46 

31 

31 

23 

45 
62 
20 

46 
61 
75 

65 
31 
64 

33 

66 
91 

23 
25 

i 108 
78 
52 

30 
70 
49 

54 

31 
62 

34 
33 

24 
24 
58 
62 
27 

41 

71 

51 

61 

33 

41 

37 

82 


78 
82 
82 
81 
81 
83 
82 

79 
81 

78 

79 
82 

80 
80 
81 

83 
63 
80 
76 

84 

81 

81 

81 

81 

80 

84 

82 

76 

83 

79 

80 
81 
81 
83 

78 
82 
82 
80 
82 
73 

79 

83 

84 

83 

84 
86 
79 
83 
81 
83 


Flux  Density 


12  Jim 


(Not  Color  Corrected) 
25  60  fim 

(Jansky) 


100  jxm 


158+  8 61 
1 54  + 1 1 40 


55.1  30  153  + 12 

0.5  48  158+8 
9.3  8 154+11 

25.7  20  158+8 

30.1  35  151  + 13 
12.9  14  156+10 

22.4  54  158+8 

24.8  19  158+  9 
50.0  29  153+12 

50.5  42  152+13 


48 

49 
40 
81 
59 
40 
51 
75 

50 
87 


.28L 

5.00 

.91 

1.34 

1.44 

1.98 

25L 

.36L 

1.32 

25L 

1.47 

.31L 

.251 

.44 

.41 

.39 

25L 

.25L 

.25L 

.36 

.34 

.31 

.47 

.33 

63L 

.34L 

35L 

.251 

.25L 

.40 

25L 

226.88 

.251 

1.11 

.43L 

.53 

.42 

.97 

.43 

,25L 

25L 

.89 

3.82 

.48 

.34 

25L 

26L 

1.18 

25L 

1.51 


44 

.251 

1.75 

.59 

25L 

28L 

29L 

.50 

25L 

3.21 

.26L 
.27 
2 16 
22: 
.32L 
.41 
25L 
29L 
-25L 
25L 


86L 

1.49 

.56 

.41: 

.31. 

.61 

.25L 

.25L 

.40 

25L 

.41: 

.26L 

60L 

.25L 

.27L 

.38 

25L 

.26L 

51L 

25L 

25L 

1.61 

29L 

25L 

.30L 

.25L 

.25L 

60L 

25L 

.27L 

32L 
274.19 
25L 
.53 
26L 
25L 
25L 
.24:  I 
.25L 
.54L 

.25U 
.53 
2.03 
.25L 
26L 
.53L 
.25L 
.28: 
25L 
.63 


.25L 

25L 

42 

.261 

.311 

.25L 

25L 

25L 

.261 

1.58 

25L 

,26L 

1.06 

.57 

.25L 

25U 

25L 

97 

.27L 

38L 


40L 
.40L 
1.04 
.40L 
40L 
.40  L 
.40L 
.75 
40L 
40  L 

.40L  1 
.78 
40L 
40L 
.40L 
40L 
.40L 
,40L 
.40L 
.40  L 

.40L 
7.85  , 
61L 
.43L  | 

49  , 
.40L  | 

72  . 
.40L 
.40  L 
.40L 


9 

84 

3 

.74 

.42L 

8 

63 

3 

459.31 

183.17 

12 

77 

2 

.45 

.251 

10 

84 

3 

.41 

.32L 

3 

82 

3 

2.48 

.59 

7 

82 

3 

.36L 

.44 

9 

81 

3 

1.13 

.43 

27 

81 

2 

25L 

25L 

22 

81 

3 

.25L 

.25L 

21 

176 

2 

,25L 

.26L 

12 

81 

3 

25L 

.251 

30 

86 

2 

.251 

.25L 

8 

83 

3 

.33 

.36L 

13 

81 

2 

.43 

.38L 

15 

81 

3 

.30L 

.25  L 

28 

78 

2 

.25L 

.331 

10 

84 

3 

.61 

.261 

17 

78 

2 

33L 

.271 

25 

82 

3 

.25L 

25L 

9 

83 

3 

.95 

.37 

13 

79 

2 

.32 

.251 

10 

83 

3 

.54 

25L 

8 

128 

3 

.25L 

25L 

29 

81 

2 

27L 

.68L 

34 

77 

2 

29L 

.25L 

7 

83 

3 

1.16 

.26L 

8 

83 

3 

25L 

36L 

13 

83 

3 

28L 

.25L 

19 

80 

2 

.28 

| 25L 

14 

ll9 

2 

.30 

36L 

Flags 


Flux 

Uncs 


V L 

Co  it  A Confusion  R S 

Cocf  R Flags*  S 2 1 


C 

A 

# T 


Associations 


Name  Type 


Sep 

O Mag 


.40L  i 
72.39 
SI  , 
.40L  l 
.52 
40L 
.40L 
.40  L 
40L 
.40L 

40L 
.40L 
.42: 

.40L 
40L 
40L 
.40L 
.401 
.40L 
40L 

.40L 
.61 
.40L 
.401 
.40L 
,40L 
.40L 
.451 
40L 
.40L 

.40L 
.40L 
.54L 
2.97 
,40L 
.401 
.40L  1 
6.19 
,40L 
.40L 

.40L 
22.64 
40L 
.40L 
.40L 
4.87 
.40L 
.43L 
.40L 
40L 

1.21 
.42: 
,40L| 
.40L  j 
1.03 
.40L 
,40L  | 
.55 
40L 
.50L 

,40L 
.40L 
,40L 
.40L 
.40L 
.40L 
1.01 
.69 
40L 
.40L 


2.03 
1.52L 
1 .751 
1.62L 
1.37L 
1.98L 
2.20 
1.49L 
1.68L 
2.77 

1.181, 

2.64L 

1.90 

6.94L 

1.55L 

2.40L 

2.13 

1.79 

2.69 
2.38L 

1.69L 

10.22 

10.20L 

2.04L 

1.81L 

2.12 

1.23L 

2.72 

3.69 
1.71L 

2.94 
23.01 
2.44 
1.59L 
1.89L 
2.15L 
3.00L 
1.32L 
1 .41 L 
1.10 


Ibc 

BDC 

BF 

iBD 

BC 


cc 


BF 


B 

[OF 


. J I C 
|aai  e 

BBBH 
AC  D 
i AC 
[abfm 
E 
CH 
AB 

C 

AB 
FCE 
ED 
B 
Bl 
DF  J 
B 
C 

NIC 
|C 


D 

CCCF 

|C 

D 

C 

F 
C 

D 
C 
C 


E 

EBBA 
ICEF 
|C  LD 
NCG 
J F 
L BE 
E 
KB 
FL 


DlMI  j d 

BBDC  AAAA 
' J HBC 


CC 


BD 

B 

|C 

BF 


3.04 
1.75L 
1 .01 L 
1 .81 L] 

1 .31 L 
1.75 
2.30 
1 .21 L 
2.49 
1.60L 

1.26L 
1.57 
1.38L 
1.27L 
3.08 
1.95 
3.67 
1.13L 
2.81 
1.14L 

2.27 
1.88L 
1.22L 

4.12 
2.46 
1.77L 
2.04 

7.12 
2.03 
1.77 

1.25L 
10.71 
1.85L 
1.30L 
1 .441 

8.73 
1.71L 
2.15 

3.73 
3.52 

2.62 

4.94 

1.26L 

1.171 

2.73 
329 
1.06L 
2.17L 
1.92 
3.11 

1.82L 
1.20L 
2.71 
1.62 
1.84 
1.37L 
1.83 
1.49L 
1.96L 
2.17L 


C 

B 

BD 

BC  K 

BCD 

C 

c 

A AD 
BJ  L 
DM  H 

D 

D E 

E 

D 

BD 

ABN 

F 

C 

BD 

AB  M 

C 

CG 

DC 

J CD 

BC 

ABI 

BC 


BC 
FECC 
F 


AC 

E 

BD  K 
|C 
AG 
BHK 

E 


1500000200 
4600000000 
7620002000 
9501010000 
7600000000 
6600000000 
9500000000 
7600000100 
4500001000 
4601000030 

8701000000 
5500000000 
6600000000 
9500000008 
3600000000 
4500000000 
6600000010 
7600000000 
9500000100 
6500100130 

7600100000 
5441013320 
7500000006 
5600000010 
4601000110 
7500100000 
5601000000 
6500100020 
7500000100 
2600000000 

5400001000. 

63 BO0 1 1000  I 24 
2500000000 
3500000000 
7600000000 
5600010000 
2400000000 
2600000000 
1600000000 
4600000000 


4 1 32 


1 13 

1 2 
I 2 13 


! 1 39 


X0503  + 502 


25032  K0 
DO  28947 
25036  K7 


OG  + 507 


DO  28980 


1 13 


F 

CCC 

C 

c 


BBCC 


cc 

CCE 

BD 

C 

D 

C 

CC 
DF 
C 
C 

CC 

D 

D 

C 

BD  D 


BC  E 
EEB 
1 D 
E 

A I I 

D 

A AG 

D 
C 

AAF 
CB  AB 
C 
D 

B 

CAAA 
H C 
DMC 

BC 

|aaaa 

C 

CD  F 
AA  I 
DCAA 
AB 

JC 
I D 
C 


C 

D 

D 

CC 

D 


BB 
FH 
BF 
CDM 
FGEE 
G D 
AJ  H 
CH 
CB 
ACBF 

D 

BCF 
GLE 
D 
MD 
AB 
CB  A 
NCCI 

iG 

CJ 


9501000010 
2601000000 
5620000000 
2601000000 
3600000000 
7500000000 
9601001000 
2600000000 
2601010000 
4500000000 

0600000000 
9600000000 
0600001000 
2500000000 
9500000000 
4500000000 
9500100330 
2500000000 
4601001020 
3600001000 

9500000000 
0400000000 
4400101000 
1400010000 
9601000010 
5600000000 
8600001000 
1400100000 
9582000030 
4300101000 

1600000000 
0200111010  15 
8600000000 
5600100000 
2500000000 
9481002110 
4600000000 
4300000000 
6580010000 
9501000020 

7501000020 
0500010440 
4500000000 
0500000000 
6600011320 
9581000010 
5500000000 
6600000000 
5500001000 
9500101050 

6600000000 

3600010000 

9581100050 

5500000000 

9600000010 

6600011000 

3500001000 

2600000000 

3600000000 

4600000000 


110 


25054  K2 

25056  K2 
X0506  + 536 


12 


13 


2 13 


C 1 32 


RAFGl 700 
ZG  507  + 51 


25067  K0 
25070  K7 
DO  29011 


DO  29045 
DO  29053 

25088  K0 
X051 1 + 599 


1 I 12 
1 1 I 13 
I 1 1 39 


1415 


81 

14 


ZG  512  + 53 
25108  KO 
PRF270 


DO  29102 

25112  M7E 
DO  29098 

25113  K5 
DO  29115 


6 

155 


71 

85 

93 


93 

91 


X0514  + 5B1 
25122  K0 
1 3 1 25126  K5 


1 13  25137  G5 


18 


63 


12 


156 

71 

178 


98 

65 

116 

88 

116 


8 

81 

81 


1 2 
1 13 


DO  29166 
25144  G5 


67 


106 

72 


J c M /C1\  ai  to  25  60  100  UTTY  10)  High  Source  Density  Region 

‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  , 
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Right  Ascension:  05h  1 1 • 

Position  (1950) 

Name  H 

Galactic  Uncertainty  C 

a 8 a 8 Coords  SMJ  SMN  0 O 12  P1" 
h m.  • , (*)  (")  1 b O (”)  (*)  N 


05178  + 5713 
05179+  5405 
05180+  5628 
05180+  5708 
05181+5925 
05182  + 5939 
05186+  5241 
05186+5119 
05186  + 5409 
05191+5729 

05191+5928 
05193+5853 
05195  + 5602 
05195  + 5645 

05195  + 5319 

05196  + 5010 
05198+5256 
05199  + 5729 
05199  + 5025 
05199  + 5455 

05203  + 5236 

05204  + 5211 
05206  + 5959 
05206  + 5136 
05210+5408 
05210  + 5947 
05211+5522 
05211+5044 
05213  + 5430 
05218+  5601 

05222  + 5340 
05222  + 5016 
05222+5749 
05222+  5613 
05227+  5557 
05228  + 5120 
05231+5135 
05231+5004 
05236  + 5730 
05245  + 5134 

05251+5544 

05252+5959 

05252  + 5556 

05253  + 5907 

05259  + 5135 

05260  + 5807 
05264  + 5034 
05267  + 5459 
05267  + 5215 

05269  + 5356 

05270  + 5337 
05272+5114 

05273  + 5813 

05274  + 5058 
05278  + 5005 

05278  + 5343 

05279  + 5059 
05279  + 5811 

05279  + 5112 

05280  + 5401 


+ 5523  1 52  + 1 4 54  8 87  3 

05292  + 5247  13.3  5 158+11  31  25  88  2 

05294  + 5143  28.8  7 159+10  56  22  84  2 

05296  + 5751  38.9  35  154+13  36  8 87  3 

05298  + 5233  51.8  12  159+11  37  9 86  3 

05298  + 5650  52.8  31  155+13  43  8 87  3 

05299+5428  57.1  29  157+12  56  8 87  3 


52.4  48  154  + 12 
54.8  48  1 56+10 
3.2  12  154  + 11 
5.8  35  154+12 

7.4  0 152+13 

17.7  33  152+13 
39.0  37  158  +9 

39.8  30  159  + 8 
41.3  22  156+10 

7.5  41  153+12 


40  12  82  3 

61  28  79  2 

41  14  81  3 

70  27  81  2 

44  12  83  3 

48  36  74  2 

42  11  82  3 

74  16  81  2 

45  13  83  3 


19.4  46  158  + 9 

28.4  6 1 58  + 9 

37.0  50  151  + 13 
40.9  52  159+9 

2.4  4 157+10 

3.5  17  152+13 

8.4  1 155+11 

10.2  43  159+8 

22.2  39  156+11 

51.7  3 155+11 

12.1  44  157+10 

14.1  0 160+  8 

14.3  17  153+12 

17.2  11  155+12 
47.0  37  155+11 

53.8  54  159+  9 

10.8  40  159  + 9 

11.9  57  160+  8 

41.4  53  1 54  + 12 

34.6  35  159+  9 

6.8  40  155+12 

13.6  59  152+14 

14.3  S3  155+12 

22.9  8 153+13 

58.2  15  159+10 
1.6  47  153  + 13 

26.2  13  160  + 9 

42.7  11  156+11 

47.9  30  159  + 10 


90 

31 

86 

2 

.25L 

64 

13 

84 

2 

.41 

41 

10 

83 

3 

1.00 

48 

8 

82 

3 

.60 

42 

11 

84 

3 

.69 

31 

9 

83 

3 

6,54 

31 

10 

85 

3 

.53 

45 

13 

81 

2 

46 

75 

13 

80 

2 

.32 

31 

7 

84 

3 

1.56 

30 

10 

84 

3 

1.10 

33 

10 

85 

3 

1.06 

61 

7 

86 

3 

.38 

43 

10 

84 

3 

.60 

60 

14 

85 

2 

.32 

50 

15 

85 

2 

26 

38 

6 

83 

3 

1.57 

58 

32 

80 

2 

25L 

54 

11 

84 

2 

.36 

59 

25 

83 

2 

•47L 

59 

14 

82 

2 

.47 

39 

10 

84 

3 

.57 

60 

18 

82 

2 

.631 

53 

10 

85 

3 

.42 

69 

12 

84 

3 

25L 

85 

17 

82 

2 

.26 

59 

85 

3 

.44L 

27  6 84  3 

55  41  80  2 


31  9 86  3 

40  8 86  3 

67  25  83  3 

59  10  86  3 

22  6 86  3 
35  23  85  3 

41  12  85  3 


59,2 

11 

157+11 

46 

16 

85 

2 

5.7 

12 

157+11 

77 

36 

82 

2 

12.6 

42 

159+  9 

41 

10 

85 

3 

23.2 

41 

153  + 13 

77 

33 

80 

2 

25.9 

19 

160+  9 

36 

12 

85 

3 

49.5 

16 

161+  9 

54 

23 

87 

3 

50.4 

45 

157+11 

58 

15 

87 

2 

56.6 

30 

160+  9 

46 

10 

85 

3 

58.1 

42 

154  + 13 

34 

32 

88 

2 

58.1 

3 

160+10 

77 

8 

84 

2 

5.9 

58 

157  + 11 

17 

3 

86 

3 

11.1 

39 

158+10 

40 

26 

82 

3 

13.3 

10 

154  + 13 

65 

10 

84 

2 

05300  + 5307 
05301+5623 
05301+5248 

05305  + 5748 

05306  + 5342 

05307  + 5256 

05308  + 5115 

05309  + 5740 

05310  + 5617 
05311+5607 

05315  + 5452 

05316  + 5530 

05317  + 5733 
05324  + 5423 
05326  + 5016 

05326  + 5937 

05327  + 5121 
05329  + 5200 

05331  +5910 

05332  + 5627 

05336  + 5407 

05337  + 5802 
05338+5251 
05340  + 5233 
05340  + 5251 

05342  + 5456 

05343  + 5723 

05344  + 5223 
05344  + 5017 
05346  + 5052 


2.7  36  1 58+11 

6.4  48  155+13 

9.8  47  158  + 11 
31.4  11  154+13 

39.2  42  158+11 
47.7  21  158  + 11 

53.3  30  160+10 
57.2  58  154+13 

2.7  17  155  + 13 

9.4  2 156+13 


> 58  158+12 
1 32  1 54+14 
I 22  159+11 

> 11  159  + 11 
I 13  159+11 
1 23  157+12 

5 155+14 
0 159+11 
12  161+10 
37  160+10 


46  40  85  2 

39  6 88  3 

31  3 87  3 

70  9 87  3 

72  9 87  3 

51  9 87  3 

66  12  83  2 

61  25  88  2 


80  12  89  2 

32  7 87  3 

44  12  86  3 

60  38  89  2 

57  5 87  3 

43  8 87  3 

52  9 87  3 

43  11  87  3 


33  29  84  2 

46  18  88  3 

32  23  179  2 

53  10  88  3 

52  8 88  3 

55  22  89  3 

50  13  84  2 

54  1 2 89  2 


Flux  Density 

(Not  Color  Corrected) 
25  fim  60 
(Jansky) 


Declination:  +50°- +60* 


100  >xm  Flux  Corr  A Confusion  R S 

Uncs  Coef  R Flags*  S 2 


1.27L  C JA 

1-74  D J D 

1.98:  CC  KFCB 

1.74:  DD  DF 

1.28L  0 AG  G 

147  E D 

1.68L  D BK 

1.14L  E B 

2 44L  C NEAC 
1.70L  0 BH 

2.10  D C 

1.72L  C CC  M 

1 39L  B AEF 

1.56L  D BC 

1.57L  C BJ 

1.26L  BC  AAL  I 
1.80L  B BG  E 

1.96L  F D 

2.57L  C F 

1.67L  BE  ABMD  I 

1 -71 L BC  ABKJ  1 

1.83L  BD  ABGK  ( 

1.57L  F CC  L 

1.01  L B BG 

2.08L  C EF 

1.371  C F ! 
1.41L  BC  ABKM  C 
2.17  D D 

1.25L  C D 

2.56  C GD 

135L  C BN  F 

1.23L  BD  CC  G 0 

1.64L  C C 
1.16L  D CDJ 

2.35  C KC 

1 .91 L C DK 

1.63:  CO  AC 

2.08:  DCCE  AAAC  9 
1.52  D G 

1.35L  C BE 


J A 9600100000 

D J D 6600000000 
S KFCB  7600000100 

0 DF  9600100000 

AG  G 5701000000 
: D 8600000030 

BK  2500000000 

B 2500000000 

NEAC  5500000020 

BH  3600020000 

) C 5600000000 

CC  M 1600000000 
AEF  7600010000 

BC  9600020000 

BJ  1600000000 

AAL  0 3600000000 
BG  E 3600000100 

D 3600020000 

F 3500000000 

ABMD  0 2600000000 

ABKJ  2 2501010000 
ABGK  0 3500001000 
CC  L 6600000000 

BG  0601010000 

EF  4600000000 

F 5600000000 

ABKM  0 2601000000 
D 5500000020 
D 0600000000 

GD  5601000010 


CC  BHAA  0500000000 

E BF  3600000000 

C M J D 5500000000 

B BF1  E 2600000000 

BBC  AA8M  0 0600000000 


D J KB 
■ C C GE 

. C D 

CC  MBB 
C F L 

E LKF 
B CE  K 
D MF 
C F BK 
DD  CB 
C EH 
B BC 
D H E 
D F 


7600000000 

5601000106 

0500000000 

9600000008 

4600000010 

2500000020 

3600010000 

6601100030 

3600001000 

5581000208 

2600000000 

3600000000 

6500000030 

3600000000 


1.24L  CC  AB  J 0 3700001000 


2.28 
1.40L  F 
1.45L  BC 


1-1 0L  BC 
4.04L  C 
1.30L  BE 
1.17L  C 

1.49L  D 
1.34L  BC 
2.46  F 

1.04L  C 
1.Q5L  BD 
1.59L  C 
1.70L  B 
1.33L  C 
1.12L  F 
1.91  E 

1.04L  BBC 
1.47L  F 
1.59L  C 
1.27L  BB 
2.16  CB 

1.24  D 

1.23L  BD 


.41 L 

6.50L  F 

ADL 

88 

2.11 

CC 

L BB 

40L 

1.34L  C 

DG  H 

4.75 

6.95  DCC 

J AAA 

40L 

1.48L  C 

C 

.401 

2.32 

C 

M D 

42L 

3.58 

C 

EC 

.40L 

2.23 

C 

E 

40L 

1.19L  B 

BC 

.40L 

1.20L  BD 

BE 

40L 

2.19 

E 

B 

.401 

1.93L  F 

CF 

40L 

1.10L  F 

FI 

9600000478 
4600000000 
2 3600000000 
2600000000 
8602000128 
1600000100 
2 7600001000 
8681001448 
0 2400000000 
1601000000 

7700000000 
0 3500001000 
5602000330 
1600012000 

0 4700000000 
8801010000 
2500000020 
2600010000 
2600000000 
2500000000 

) 1600000000  14 
1500000000 
2500010000 

1 2500000000  17 
1500000000 
6600000000 

I 1600000000 
9600000008 
4600000000 
3500000000 

2400000000 

2600000000 

4781100260 

9680001108 

4701100250 

0600010000 

3600000000 

9700000108 

1501000000 

0700000000 


A 

T 

Name  Type 

op 

Mag 

13 

25148  K7 

7 

90 

13 

25152  K2 

4 

83 

13 

25161  A0 

26 

52 

13 

25163  G5 

6 

75 

13 

25166  G5 

1 

70 

2 

DO  29192 

57 

103 

13 

25167  K7 

10 

67 

13 

! 25168  M0 

7 

81 

13 

25174  K5 

24 

88 

13 

25177  K2 

5 

80 

2 

DO  29225 

68 

98 

13 

25186  K7 

3 

85 

BN  F 1600000000 

CC  G 0 3600000000 
C 5600000000 

CDJ  9600000000 

KC  6500000000 

DK  0600010000 

AC  0500000000 

AAAC  9 6600010108  22 
G 7600000000 

BE  0600010000 


1 AC  AUR 


2 DO  29310 

1 HQ  AUR 

2 DO  29348 
39  OG  + 545 

13  25228  G5 


2 

DO  29373 

87 

120 

13 

25237  K0 

8 

75 

13 

25238  G5 

23 

75 

13 

25241  GO 

30 

65 

12 

2G  529  + 51 

70 

156 

2 13  25254  K5 


| 2 13  25263  M0 

1 13  25266  KO 

1 13  25267  K7 


3 3 RAFGL  774S 


1 2 DO  29444 

5 13  25276  K5 


1 13  25277  K0 


1 J 13  25284  K0 


1 13  25288  G5 


18  73 

5 85 


75  103 

7 60 


‘Confusion  Rags:  „ CIRRUS-1;  2,  CIRRUS-2;  3,  Confusion  Processing;  4,  Neighboring  Hours  Canned  Sources  ,PH>;  5,  Neighboring  Wee^rmed  Sources  ^ 
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IUI  i IIIW1  111  ill  IIIlN  Ilium  li  ii  mi  min  mi  iiirii  iii  m Him  mill  ill  i nil  mu  mil  him  hi  n n 


Right  Ascension:  05h34m44,-05t’49m58" Declination:  +50°- +60' 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

Galactic 

Uncertainty 

H 

C 

12  jim 

(Not  Color  Corrected) 

100  jim 

V 

L 

C 

b 

Coords 

SMJ  SMN 

& 

O 

25  Jim 

WJ  jim 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Name  Type 

Mag 

a 6 

h m.  » > 

<s) 

o 

1 b 

o 

O 

O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

0 

T 

n 

05347  + 5656 

44.5 

39 

155  + 13 

49 

8 

87 

3 

64 

.33L 

40L 

1.21  L 

B 

BC 

2600000000 

1 

13 

25296  K0 

15 

77 

05350  +5221 

5.3 

40 

159  + 11 

46 

26 

90 

3 

.25L 

,25L 

40L 

3.43 

E 

LGC 

9681000008 

05351  + 5650 

9.0 

25 

155+13 

44 

8 

88 

3 

1.07 

.43 

,40L 

1.15L 

CC 

AB 1 

0 

2400020000 

1 

1 

13 

25302  M0 

33 

90 

05354  + 5448 

26.0 

59 

157+12 

41 

12 

87 

3 

.38 

.29L 

.40  L 

1.00L 

c 

BC  L 

0600010000 

05355  + 5008 

34.5 

35 

161  + 10 

41 

9 

88 

3 

.57 

.25L 

.40  L 

1.36L 

c 

B H 

1501000000 

1 

2 

DO  29513 

65 

93 

05355  + 5242 

34.7 

38 

159+11 

38 

3 

87 

3 

1.23 

.21: 

.40L 

4.89L 

CE 

ACL 

0 

9600000008 

2 

13 

25307  K7 

3 

87 

05356  + 5234 

39.8 

29 

159+11 

65 

13 

86 

3 

.37L 

26L 

.71 

5.04L 

D 

BE 

9600000108 

05356  + 5551 

40.2 

29 

156+13 

43 

11 

88 

3 

.57 

.29 

.40L 

1.04L 

BD 

BCL 

0 

1600000000 

05361+5048 

9.5 

59 

161  + 10 

49 

10 

87 

3 

.63 

25L 

.40L 

1.29L 

B 

BH  J 

07001 10000 

DO  29529 

24 

88 

05362  + 5152 

14.9 

31 

160  + 11 

75 

15 

85 

2 

.35 

1.18L 

.40L 

6.38L 

D 

CL 

8600000008 

1 

2 

05365  + 5431 

31.2 

46 

157  + 12 

56 

11 

87 

3 

.35 

25L 

40L 

1.25L 

C 

FJ  E 

0500000000 

1 

13 

25314  MO 

7 

93 

05366+  5047 

37.6 

15 

161+11 

88 

8 

86 

2 

.27 

25L 

.40L 

1.55L 

C 

F 

0600110000 

1 

2 

DO  29536 

36 

116 

05366+  5232 

40.1 

39 

159+11 

69 

12 

87 

3 

.47 

,27L 

40L 

5.31  L 

C 

CJ  CD 

9600000008 

1 

13 

2531 6 G5 

15 

76 

05368  + 5244 

51.5 

43 

159  + 12 

40 

11 

87 

3 

1.09 

.24: 

.401 

7.30L 

BD 

AD 

0 

8500000008 

1 

2 

DO  29537 

58 

101 

05372  + 5531 

16.2 

14 

157+13 

54 

12 

88 

3 

25L 

,25L 

1.46 

1.97: 

CF 

FAB 

1500000000 

13 

25319  KO 

42 

63 

05373  + 5327 

21.4 

39 

158  + 12 

37 

3 

87 

3 

1.04 

27L 

40L 

1.02L 

D 

BF  K 

2700010000 

3 

05374  + 5209 

24.7 

20 

160  + 11 

51 

17 

86 

3 

25L 

25L 

.40L 

4.21 

D 

B 

9681000008 

2 

22 

S218 

65 

4200 

05374  + 5515 

25.3 

14 

157  + 13 

57 

8 

88 

3 

.83 

.30 

40L 

1.03L 

BF 

BD 

0 

1600000000 

1 

2 

DO  29546 

38 

96 

05375  + 5247 

33.5 

17 

159+12 

47 

9 

88 

3 

52 

34L 

.40L 

5.46L 

C 

DF 

9600001008 

05376  + 5057 

39.0 

25 

161  + 11 

55 

15 

88 

3 

25L 

25L 

.70 

2.12 

CC 

BB 

0600000000 

05376  + 5138 

39.6 

26 

160+11 

24 

7 

88 

3 

7.12 

1.95 

.44: 

1.14L 

BBE 

AAG 

0 

1801000000 

4 

2 

DO  29551 

40 

88 

05378  + 5447 

50.2 

34 

157  + 13 

36 

10 

88 

3 

1.15 

.29: 

40L 

1.06L 

BD 

AC 

0 

0500000000 

1 

2 

DO  29550 

71 

96 

05378  + 5718 

51.7 

17 

155  + 14 

66 

15 

87 

3 

25L 

25L 

.49: 

2.61 

DF 

G DB 

3580000200 

4 

05384  + 5525 

26.3 

7 

157  + 13 

34 

10 

87 

3 

.35 

.39 

40L 

1.26L 

CC 

BC  L 

0 

0600001000 

05385  + 5404 

33.9 

9 

158  + 12 

41 

14 

86 

3 

.251 

25L 

.86 

1.56 

CC 

AB 

1601000100 

05387  + 5002 

46.7 

12 

162  + 10 

44 

11 

89 

3 

.251 

25L 

.99 

2.64 

CC 

BA 

1400000000 

32 

X0538  + 573 

76 

8 

05387  + 5722 

46.8 

16 

155+14 

52 

35 

92 

3 

.25L 

25L 

,40L 

2.28 

D 

D 

3500000040 

8 

1 

05387  + 5633 

46.9 

30 

156+14 

19 

6 

88 

3 

1.27 

.24: 

,40L 

1.27L 

BD 

ACI  K 

0 

1600001000 

2 

13 

25333  K0 

1 

61 

05389  + 5211 

57.8 

32 

160+12 

28 

6 

88 

3 

2.13 

.53 

40L 

4.69L 

BC 

AB 

0 

9600200006 

2 

13 

25336  MO 

2 

90 

05389  + 5049 

59.3 

12 

161+11 

66 

14 

88 

3 

27L 

25L 

.43 

1.86L 

C 

D 

1600000000 

05392  + 5800 

12.6 

15 

154+14 

31 

6 

89 

3 

1.79 

.49 

.40L 

1.00L 

BC 

AB  1 

0 

4600001000 

DO  29574 

63 

05392  + 5011 

13.5 

30 

161+11 

37 

7 

89 

3 

2.06 

.57 

.40L 

1.32L 

BC 

AB 

2 

0500000000 

1 

2 

96 

05393  + 5359 

18.1 

21 

158+12 

27 

7 

89 

3 

.40L 

.40 

2.12 

2.65 

DCC 

J BAB 

1600001100 

13 

25342  KO 

72 

05394  + 5040 

27.5 

47 

161  + 11 

33 

10 

88 

3 

.54 

25L 

40L 

1.30L 

D 

81  D 

1700010000 

1 

6 

05394  + 5518 

29.3 

22 

157+13 

59 

8 

89 

3 

.47 

.25L 

40L 

1.18L 

C 

CGFH 

0600000000 

1 

13 

25341  G5 

11 

75 

05399  + 5256 

56.5 

12 

159+12 

22 

9 

88 

3 

.97 

.32 

45L 

1.14L 

DD 

BF  1 

2 

1800000000 

1 

2 

DO  29586 

37 

123 

05399  + 5052 

56.8 

4 

161  + 11 

37 

31 

80 

2 

25L 

26L 

.40L 

1.52 

C 

E F 

1700100000 

05399  + 5804 

59.4 

50 

154+15 

73 

38 

90 

2 

.25L 

67L 

.40L 

2.36 

D 

L G 

3500001 530 

C 

DO  29585 

76 

05401+5717 

8.6 

49 

155+14 

46 

10 

89 

3 

.38 

.281 

40L 

1.00L 

C 

CD  F 

3600110000 

1 

2 

88 

05402+5703 

17.3 

29 

155  + 14 

53 

13 

89 

3 

25L 

.25L 

.55 

1.97 

CC 

1 BC 

2600000000 

05403+5046 

18.8 

54 

161+11 

79 

10 

90 

2 

.27 

25L 

40L 

2.79L 

F 

D 

1600100000 

32 

X0540  + 532 

116 

05404  + 5311 

27.6 

23 

159+12 

76 

30 

86 

2 

25L 

25L 

.40L 

2.05 

F 

E 

2680000040 

8 

1 

8 

05405  + 5713 

32.3 

22 

155+14 

45 

10 

89 

3 

.57 

25L 

.40L 

1.00L 

C 

AHFM 

3600100000 

1 

13 

25349  K2 

9 

75 

05407  + 5148 

44.4 

17 

160+12 

58 

10 

89 

3 

.39 

25L 

.40L 

1.72L 

C 

D 

9701100010 

05408  + 5758 

49.3 

50 

155  + 15 

64 

32 

89 

3 

.25L 

25L 

40L 

2.21 

F 

HD 

3500000110 

8 

32 

X0540  + 519 

138 

12 

05409  + 5153 

56.8 

23 

160  + 12 

35 

25 

87 

3 

25L 

.25L 

40L 

2.98 

C 

FG 

9601100340 

C 

1 

05410  + 5444 

2.1 

52 

158  + 13 

41 

9 

89 

3 

.79 

.29L 

.401 

1.00L 

B 

AB 

1500000000 

2 

13 

25352  Kb 

16 

86 

05411+5110 

11.5 

30 

161  + 11 

19 

6 

89 

3 

4.71 

2.36 

49L 

1.23L 

BB 

AAC 

2 

2700000000 

2 

2 

DO  29616 

30 

96 

05413  + 5834 

18.3 

45 

154+15 

53 

10 

89 

3 

.391 

25L 

.85 

1.03L 

C 

J B 

4600000000 

1 

10 

M+10  - 09  — 001 

146 

05414  + 5840 

25.6 

51 

154+15 

20 

5 

09 

3 

.56 

.81 

14.24 

30.34 

ECCD 

CB  A A 

0 

2200003000 

2 

2 

10 

M + 10  09  - 002 

137 

05415  + 5341 

32.7 

55 

158  + 13 

83 

33 

86 

2 

74L 

63L 

.50L 

2.05 

D 

FHME 

8600000010 

DO  29619 

56 

05415  + 5647 

35.0 

24 

156+14 

36 

6 

90 

2 

.56 

.25L 

.40L 

1.57L 

C 

BL  K 

0600010000 

1 

2 

86 

05416  + 5410 

39.7 

0 

158+13 

76 

8 

88 

3 

.25L 

25L 

.40L 

1.69 

C 

HB 

2501000000 

05424  + 5316 

27.1 

37 

159  + 13 

30 

24 

83 

2 

.25L 

1.15L 

.46L 

3.90 

D 

1 1 F 

9501000000 

05425  + 5308 

35.9 

46 

159  + 12 

31 

21 

83 

2 

25L 

.68  L 

40L 

1 .82 

C 

F C 

9401000000 

05427  + 5021 

45.0 

37 

162  + 11 

37 

8 

89 

3 

.62 

.29L 

.401 

1.55L 

B 

BB  J 

2601000010 

13 

25366  KO 

65 

05427  + 5846 

47.1 

2 

154  + 15 

25 

5 

89 

3 

2.03 

.53 

40L 

1.001 

BC 

AB  L 

1 

2620011000 

2 

5 

05429  + 5537 

56.3 

46 

157+14 

59 

6 

87 

2 

.31 

.25L 

.40L 

1.59L 

D 

F 

0500010000 

1 

13 

25371  G5 

65 

05430  + 5130 

2.7 

10 

161+12 

50 

10 

89 

3 

.75 

34L 

.401 

1.291 

B 

AE  N 
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Declination:  +50*-+ 60* 
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4 

55 

06225  + 5906 

30.1 

26 

156  + 20 

29 

7 

91 

4 

25L 

.251 

1.93 

6.29 

CC 

J E AA 

2300000100 

2 

12 

ZG  622  + 59 

34 

135 

06226  + 5957 

39.6 

44 

155  + 20 

69 

17 

91 

2 

63L 

.25L 

.43 

1.26L 

C 

1 MDE 

1500000000 

06226  + 5657 

40.6 

10 

158+19 

50 

8 

89 

3 

.62 

.27 

.40L 

1.63L 

CD 

BC  G 

0 

0400000000 

06228  + 5830 

50.9 

10 

156  + 20 

25 

12 

90 

4 

,25L 

,25L 

1.03 

1.43: 

BD 

AB 

1300101100 

06228  + 5228 

53.6 

41 

162+18 

76 

15 

89 

3 

44L 

25L 

.53 

1.58L 

C 

K DC 

1500000100 

3 

9 

U03465 

54 

153 

06231+5415 

7.1 

48 

161  + 18 

100 

31 

88 

2 

.49L 

.25  L 

.51 L 

1.36 

D 

D 

2500000000 

06231+5647 

9.6 

40 

158+19 

56 

7 

89 

3 

.75 

29L 

.40L 

1.12L 

B 

BG 

0500000000 

1 

13 

25736  K5 

8 

86 

06232  + 5256 

12.9 

29 

162+18 

58 

12 

89 

2 

63 

.25L 

.62L 

I.OOL 

F 

CGL 

2601100000 

2 

13 

25737  K5 

3 

90 

06232  + 5423 

15.3 

6 

161  + 18 

58 

7 

89 

3 

1.30 

34 

,40L 

1.02L 

BF 

AC 

0 

3600000000 

1 

2 

DO  30389 

85 

105 

06234  + 5448 

25.8 

40 

160+19 

89 

40 

91 

2 

25L 

25L 

.51 L 

1.80 

F 

H 

3400000000 

06236  + 5343 

40.4 

40 

161  + IB 

33 

7 

89 

3 

11.01 

5.72 

.92 

1.15L 

BBC 

AAAL 

2 

0500000440 

C 

3 

4 

TMSS  +50166 

31 

24 

06236  + 5245 

41.6 

47 

162+18 

27 

9 

89 

3 

.261 

.25L 

.87 

1.22L 

B 

BJ 

2500000000 

06238  + 5735 

52.1 

37 

157  + 20 

59 

8 

90 

3 

.52 

.25L 

,40L 

1.00L 

B 

AD  K 

1400000000 

1 

13 

25741  K2 

10 

83 

06243  + 5425 

23.5 

6 

161  + 19 

28 

11 

89 

3 

.62 

.34: 

.40L 

1.00L 

BE 

BD 

2 

3600010000 

2 

13 

25745  K5 

11 

81 

06244 + 5B59 

24.3 

38 

156  + 20 

32 

8 

90 

3 

1.37 

30L 

.40L 

1.00L 

B 

AB 

1500000000 

2 

13 

25747  KO 

15 

86 

06245  + 5743 

34.6 

14 

157  + 20 

60 

17 

89 

2 

.31 

25L 

.40L 

1.00L 

E 

H 

1500000000 

06247  + 5236 

44.0 

11 

162+18 

56 

14 

90 

3 

29L 

26L 

.75 

2.28 

CC 

G BB 

1400000010 

1 

12 

ZG  624  + 52 

52 

155 

06248  + 5228 

50.0 

52 

163  + 18 

36 

9 

90 

3 

.57 

.30L 

,40L 

1.49L 

C 

BE  M 

1500000100 

1 

13 

25752  G5 

5 

71 

06249  + 5602 

59.0 

27 

159+19 

31 

6 

90 

3 

1 67 

.56 

40L 

1.00L 

BD 

AA  1 

0 

0500000000 

1 

2 

DO  30431 

77 

105 

06250  + 5919 

1.2 

4 

156  + 20 

23 

10 

88 

3 

64 

.23: 

.40L 

1.00L 

BF 

BD  F 

1 

0500000000 

1 

13 

25755  MO 

18 

88 

06250  + 5438 

1.4 

47 

160  + 19 

34 

12 

89 

3 

.40 

25L 

.40L 

1.04L 

C 

BK 

3500010000 

1 

13 

25758  G5 

9 

76 

06250  + 5447 

1.8 

55 

160+19 

93 

17 

89 

2 

.25 

30L 

40L 

1.54L 

C 

DH 

3500000000 

2 

13 

25756  GO 

16 

81 

06257  + 5906 

45.9 

32 

156  + 20 

50 

9 

89 

3 

1.51 

.34: 

.40L 

1.34L 

CD 

AB  H 

0 

1500100000 

1 

13 

25763  M2 

16 

90 

06258  + 5935 

52.0 

21 

156  + 21 

65 

15 

89 

3 

41L 

25L 

.69 

1.05L 

C 

MBC 

2500000240 

8 

1 

32 

X0625  + 596 

149 

8 

06262  + 5722 

12.5 

30 

158  + 20 

91 

16 

88 

2 

.31 

31L 

.40L 

1.17L 

F 

FJ 

0401000000 

06262  + 5543 

17.6 

53 

159+19 

48 

13 

90 

3 

1 02 

28L 

40L 

1.00L 

B 

A E F 

1501000000 

1 

13 

25770  K2 

16 

73 

06263  + 5314 

19.4 

15 

162+18 

28 

8 

90 

3 

2.08 

1.17 

40L 

1.00L 

BC 

ABK 

6 

1600000000 

06264  + 5938 

282 

20 

156  + 21 

56 

20 

88 

3 

.25L 

37L 

45L 

2.22 

C 

HGFC 

3400000230 

8 

2 

9 

U03473 

86 

160 

06264  + 5811 

280 

56 

157  + 20 

43 

10 

90 

3 

1.52 

.37: 

40L 

1.00L 

BD 

AC 

0 

0400000000 

1 

13 

25771  G5 

17 

60 

06266  + 5148 

39.4 

51 

163+18 

26 

7 

90 

3 

1.25 

.26: 

40L 

1.00L 

BE 

AFLF 

1 

0501 000000 

2 

13 

25776  K7 

3 

91 

06269  + 5325 

57.1 

27 

162+19 

98 

14 

92 

2 

.29 

25L 

.40L 

1.46L 

E 

F D 

0500000000 

06271+5124 

8.7 

31 

164+18 

38 

12 

90 

3 

.43 

.26L 

45L 

1.14L 

D 

DDC 

1500020000 

06271+5143 

8.8 

3 

163  + 10 

37 

9 

90 

3 

1.87 

.49 

40L 

1.15L 

BC 

AA  1 

1 

0500000000 

2 

13 

25780  K7 

3 

87 

06272  + 5348 

12.8 

41 

161  + 19 

65 

12 

92 

2 

.28 

29L 

56L 

2.10L 

C 

DK 

0500000000 

1 

13 

25782  G5 

22 

77 

06276  + 5042 

36.5 

20 

164  + 18 

44 

12 

91 

2 

.92 

60L 

40L 

1.24L 

C 

AF 

0500000000 

06280  + 5306 

22 

43 

162+  19 

50 

13 

92 

2 

.35 

.39L 

.40L 

I.OOL 

D 

CH 

0601010000 

1 

2 

DO  30513 

37 

108 

06284  + 5752  i 

27.0 

50 

157  + 20 

38 

7 

91 

3 

1 25 

29 

.40L 

1.00L 

CE 

AD 

0 

0402000000 

2 

13 

25797  K5 

4 

80 

06284  + 5847  J 

28.1 

5 

156  + 21 

67 

7 

89 

3 

.50 

25L 

.40L 

I.OOL 

C 

BD 

0500000000 

2 

13 

25799  KO 

18 

76 

06286  + 5059  [ 

39.0 

43 

164  + 18 

49 

7 

90 

3 

.71 

.281 

.40L 

1.10L 

B 

BDG 

0501010000 

1 

13 

25801  KO 

10 

80 

06288  + 5857  - 

48.3 

30 

156  + 21 

56 

10 

91 

3 

49 

25L 

.401 

1.01L 

C 

B 

0500000000 

1 

13 

25803  K2 

11 

82 
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48.4 

44 
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8 
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3 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60.  100  /Am;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  06h2$m35,-O6h57m10* 

Position  (1950) 


Name 

a 6 

h m.  * • 

a 

<*) 

6 

O 

Galactic 
Coords 
1 b 

Uncertainty 

SMJ  SMN  e 

n o o 

H 

C 

O 

N 

12  ftm 

06295  + 5743 

35.6 

47 

158  + 20 

65 

14 

91 

2 

25L 

06296  + 5145 

37.9 

28 

164  + 18 

63 

8 

90 

3 

.38 

06300  + 5914 

4.0 

16 

156  + 21 

51 

10 

91 

3 

.49 

06303  + 5523 

23.4 

34 

160  + 20 

30 

5 

92 

3 

4.47 

06311+5029 

7.0 

15 

165+18 

67 

18 

90 

2 

.32  L 

06311+5246 

10.9 

50 

163+19 

39 

6 

91 

3 

.54 

06318  + 5852 

52.1 

7 

157  + 21 

35 

9 

93 

3 

.61 

06325+  5655 

31.1 

37 

159  + 21 

60 

12 

91 

3 

.40L 

06325  + 5227 

32.6 

58 

163  + 19 

46 

8 

91 

3 

.92 

06326+5511 

39.1 

23 

160  + 20 

32 

11 

92 

3 

,72 

06330  + 5356 

5.2 

19 

162  + 20 

53 

8 

91 

3 

25L 

06331+5625 

7.2 

22 

159  + 20 

59 

12 

92 

3 

.251 

06337  + 5929 

44.5 

32 

156  + 22 

37 

8 

93 

3 

,41 

06338  + 5333 

51.7 

36 

162  + 20 

58 

8 

91 

3 

46 

06339  + 5714 

56.4 

7 

158  + 21 

28 

10 

91 

3 

.64 

06341+5031 

9.7 

58 

165  + 19 

70 

11 

93 

2 

.31 

06341+5114 

10.6 

43 

164  + 19 

26 

8 

91 

3 

11.89 

06341+5125 

11.7 

6 

164  + 19 

42 

8 

91 

3 

1.70 

06354  + 5808 

26.3 

25 

157  + 21 

43 

12 

92 

2 

.46 

06356  + 5402 

37.9 

59 

162  + 20 

58 

11 

92 

3 

.34 

06358  + 5351 

46.6 

17 

162  + 20 

58 

11 

92 

3 

.43 

06363  + 5954 

19.3 

49 

156  + 22 

26 

7 

92 

3 

110.37 

06364  + 5203 

26.5 

10 

164+19 

29 

9 

91 

3 

25L 

06366  + 5008 

39.3 

58 

166+19 

50 

20 

93 

2 

.42L 

06370  + 5714 

4.5 

14 

158  + 21 

83 

16 

90 

2 

53L 

~ 

06371+5319 

10.6 

56 

162  + 20 

51 

8 

91 

3 

.25L 

06379+5132 

58.5 

9 

164  + 19 

24 

7 

92 

3 

1.48 

06381+5944 

6.2 

47 

156  + 22 

28 

7 

92 

3 

1.86 

06382+  5340 

16.1 

40 

162  + 20 

66 

12 

92 

3 

38L 

06383  + 5021 

18.3 

41 

165+19 

33 

15 

92 

2 

.30 

06385  + 5108 

33.6 

5 

165+19 

63 

14 

93 

2 

.29 

" 

06385  + 5713 

35.3 

20 

159  + 21 

33 

11 

94 

2 

.54 

06385  + 5803 

35.8 

37 

158  + 22 

60 

9 

92 

3 

.61 

06386  + 5428 

38.2 

54 

161+21 

72 

10 

93 

3 

.46 

06387  + 5040 

42.8 

34 

165+19 

83 

9 

92 

3 

41L 

06387  + 5531 

45.9 

25 

160  + 21 

23 

6 

93 

3 

21.90 

06389+5657 

56.7 

46 

159  + 21 

32 

7 

92 

3 

25L 

06391+5729 

7.6 

54 

158  + 22 

32 

10 

91 

2 

.63 

06391+5021 

B.6 

7 

165  + 19 

77 

10 

91 

2 

.39 

06394  + 5621 

28.1 

14 

159  + 21 

32 

3 

93 

3 

1.79 

- 

06401+5659 

9.8 

4 

159  + 22 

25 

5 

93 

3 

5.32 

06401+5320 

10.0 

52 

163  + 20 

30 

6 

92 

3 

1.22 

06402  + 5757 

15.5 

45 

158  + 22 

31 

5 

93 

3 

8.95 

06405  + 5248 

33.6 

56 

163  + 20 

77 

12 

92 

2 

.42 

06407  + 5537 

46.6 

58 

160  + 21 

53 

9 

93 

3 

.59 

06411+5156 

7.9 

3 

164  + 20 

67 

20 

93 

2 

.43L 

■ 

06412  + 5308 

14.5 

17 

163  + 20 

49 

8 

92 

3 

2.42 

06413  + 5137 

19.6 

1 

164  + 20 

51 

8 

92 

3 

.48 

06418  + 5929 

50.5 

43 

156  + 22 

53 

9 

93 

3 

.56 

06420  + 5145 

4.9 

40 

164  + 20 

52 

12 

92 

3 

25L 

06425  + 5713 

34.3 

23 

159  + 22 

42 

6 

94 

3 

2 58 

06426  + 5208 

37.7 

52 

164  + 20 

48 

7 

92 

3 

.50 

06426  + 5320 

38.5 

3 

163  + 21 

S3 

22 

91 

2 

.54L 

06427  + 5009 

46.0 

24 

166  + 20 

40 

11 

93 

3 

41 

06430  + 5049 

2.2 

44 

165  + 20 

63 

7 

93 

3 

.75 

■'3 

06440  + 5545 

2.7 

37 

160  + 22 

43 

10 

94 

3 

.71 

06441+5129 

7.9 

56 

165  + 20 

38 

6 

93 

3 

1.36 

06446  + 5250 

41.2 

17 

163  + 21 

50 

11 

93 

3 

.261 

06451+5008 

7.0 

12 

166  + 20 

28 

6 

93 

3 

1.61 

06453  + 5914 

18.7 

44 

157  + 23 

40 

9 

94 

3 

.38 

06459  + 5349 

55.4 

36 

162  + 21 

27 

7 

95 

3 

1.30 

06459  + 5823 

57.9 

41 

158  + 23 

46 

15 

95 

2 

25L 

06466  + 5357 

39.4 

35 

162  + 22 

29 

10 

94 

3 

.43 

06466  + 5742 

41.1 

24 

158  + 23 

60 

13 

94 

2 

.30 

-= 

06467+5040 

42.2 

25 

166  + 21 

52 

8 

93 

3 

.67 

06472+592 2 

17.3 

1 

157  + 23 

39 

7 

95 

3 

2.28 

06475  + 5054 

30.7 

51 

165  + 21 

75 

9 

93 

3 

.65 

M 

06478  + 5550 

48.2 

23 

160  + 22 

64 

12 

96 

2 

.32 

06479+5943 

59.7 

21 

156  + 23 

54 

14 

95 

2 

.41 L 

_ 

06480+  5203 

4.2 

3 

164  + 21 

53 

9 

93 

3 

.49 

06483+5406 

20.0 

17 

162  + 22 

34 

12 

96 

2 

.35 

06486  + 5539 

36.3 

28 

161+22 

59 

15 

94 

3 

.251 

06486+5930 

40.7 

36 

157  + 23 

26 

7 

95 

3 

1.78 

06487  + 5502 

42.1 

53 

161  +22 

56 

9 

96 

2 

.55 

06488  + 5714 

50.3 

20 

159  + 23 

56 

14 

94 

3 

251 

06489  + 5239 

57.5 

23 

164  + 21 

73 

20 

94 

2 

1.50L 

06491  +5552 

9.2 

35 

160  + 22 

33 

9 

94 

3 

.67 

06494  + 5426 

25.9 

30 

162  + 22 

51 

19 

94 

3 

.29L 

06501+5327 

6.1 

2 

163  + 22 

101 

12 

94 

3 

,48 

_ 

06506+  5025 

38.0 

5 

166  + 21 

38 

8 

94 

3 

25L 

06510  + 5441 
06510  + 5519 
06523+5016 
06529  + 5737 

06529  + 5829 

06530  + 5117 
06533  + 5040 
06533  + 5823 
06542  + 5531 
06546  + 5333 


3.8 
4.7 
23.9] 
57.1 
57.3 
4.1 
21. 3| 
23  4 

14.5 

137.5 


162  + 22 
161+23 
166  + 21 
159  + 23 
158  + 24 

165  + 22 

166  + 22 
1 SB  + 24 
161+23 
163  + 23 


94 

60 

53 

26 

28 

126 

81 

29 

42 

60 


10 

12 

6 

7 

6 

14 

13 

7 

11 

17 


96  2 
94  3 

94  3 

95  3 

95  3 

96  2 
94  3 
94  3 

94  3 

95  3 


.49 
.40 
.74 
4 67 
5.30 
24 
291 
1.48 
.83 
.251 


06548  + 5652 
06551+5935 
06552  + 5956 
06552  + 5052 
06557  + 5238 
06560  + 5611 
06560  + 5107 
06562  + 5244 
06571+5120 
06571+5524 


53.3 

8.7 

12.8 

15.9 

45.2 
0.3 
5.0 

14.2 
8.7 

10.5 


28 

17 

53 

42 

34 

22 

59 

24 

17 

7 


160  + 23 
157  + 24 
156  + 24 
166  + 22 
164  + 22 
160+23 
166+22 

164  + 23 

165  + 22 
161+23 


59 

12 

56 

13 

48 

13 

30 

10 

41 

7 

23 

7 

74 

14 

65 

14 

67 

16 

22 

6 

94  3 
96  2 

95  2 
94  3 

96  3 

96  3 

94  2 

97  2 

95  2 

96  3 


.54 
.43L 
25L 
.44 
1.87 
1.70 
.33  L 
.30 
.42L 
18.03 


Declination:  +50’-+ 60° 


Flux  Density 

Flags 

Associations 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

C 

25  (tm 

60  pj.m 

100  (im 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

SfP 

(Jansky) 

Uncs 

Cocf 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

O 

Mag 

.34L 

68 

.93: 

DF 

FCD 

0400000100 

1 

30 

7ZW  076 

69 

.25L 

.401 

1.59L 

C 

S 

0500000000 

25L 

.401 

I.OOL 

B 

B JM 

2500000000 

2 

13 

25812  K5 

18 

85 

1.16 

40L 

1.19L 

BC 

AA 

2 

1400001000 

5 

13 

25814  KO 

2 

65 

68L 

.64L 

1.43 

F 

L BB 

1300000000 

.311 

40L 

1.00L 

D 

CJ 

1600000000 

25L 

40L 

1.00L 

B 

AG 

0600000000 

1 

13 

25830  KO 

2 

78 

25L 

.71 

.82: 

BD 

HBD 

0500000000 

,36L 

.401 

1.03L 

B 

ADM 

0400000000 

.521 

.401 

1.03L 

C 

ADF 

0400000000 

42 

.97 

1.16L 

CC 

CBG 

0500000000 

251 

.81 

1.52: 

BC 

DBB 

0401000100 

2 

12 

ZG  633  + 56 

24 

148 

25L 

.40  L 

1.00L 

D 

BF 

1500020000 

1 

1 

13 

25844  G5 

24 

77 

.38: 

.40L 

1.15L 

FD 

BD  K 

0 

2501001000 

1 

13 

25845  F5 

21 

86 

29L 

.40L 

1.00L 

B 

BL 

1400000000 

25L 

.40L 

1.03L 

D 

EF 

2500010000 

1 

2 

DO  30652 

47 

93 

3 70 

69 

1.00L 

BBC 

A AB 

2 

0500000000 

01 

3 

13 

25850  M5 

2 

82 

.75 

.40L 

1.00L 

BD 

AB 

0 

0500011000 

1 

2 

DO  30647 

43 

108 

,25L 

.40L 

1.16L 

D 

BEN 

1500000000 

1 

13 

25861  G5 

19 

80 

.25L 

,40L 

1.58L 

E 

CK 

0400000000 

2 

13 

25862  K2 

7 

90 

25L 

,40L 

1.181 

C 

CG 

0500000000 

1 

2 

DO  30686 

36 

100 

47.02 

6.39 

2.55 

CBCD 

AAA  A 

9 

1401000000 

27 

4 

1 

U LYN 

8 

4 

26L 

.88 

2.44 

CC 

L MB  B 

0300000000 

32L 

.32: 

1.95 

EF 

GLDC 

1400010000 

3 

9 

U03506 

26 

143 

25L 

.49 

2.13L 

C 

Dl 

1300000000 

281 

1.49 

2.18 

CD 

1 GBC 

0401000110 

3 

6 

A0637  + 53 

41 

.86 

.40L 

1.02L 

CF 

AA  F 

9 

0500000000 

.47 

.40L 

1.00L 

BC 

AB 

0 

1500000000 

1 

13 

25882  K2 

3 

80 

25L 

.67 

1.35L 

F 

CA 

0501000000 

.25L 

.40L 

1.59L 

E 

F 

1400000000 

1 

13 

25884  KO 

42 

83 

25L 

.40  L 

1.39L 

C 

E 

0400000000 

2 

13 

25887  KO 

11 

83 

.32L 

.40L 

1.16L 

c 

AH 

0400000000 

25L 

.40L 

1.00L 

c 

B 

1500000000 

1 

13 

25888  K5 

11 

86 

27L 

.40L 

1.26L 

c 

CJ  L 

0300000000 

1 

13 

25889  K2 

10 

82 

.25L 

1.11 

1.32L 

C 

1 AD 

0400000000 

1 

13 

25891  F5 

38 

90 

5.98 

.92 

1.00L 

BBD 

AABM 

0 

0400000000 

17 

5 

13 

25893  M2 

1 

82 

.45 

2.06 

3.67 

ECC 

CAA 

0400001000 

30  L 

1.04L 

1.00L 

D 

BDF 

0500000000 

29L 

-40L 

2.58L 

C 

Cl 

1301010000 

2 

13 

25900  K2 

4 

85 

.63 

40L 

I.OOL 

BC 

AAE 

2 

0500000000 

1.30 

40L 

1.00L 

BC 

AA 

4 

0401000000 

2 

13 

25918  MO 

3 

70 

28: 

.401 

1.00L 

BD 

ABL 

0 

0300000000 

1 

13 

25916  KO 

3 

63 

3 56 

.54: 

1.00L 

BBC 

AAC 

4 

1400000000 

5 

1 

S LYN 

4 

4 

.251 

.40L 

1.09L 

C 

C L 

0400000000 

1 

13 

25927  K2 

30 

86 

.25L 

.401 

1.00L 

B 

BL 

0400010000 

1 

13 

25929  KO 

7 

75 

.42L 

.39: 

1.24: 

DD 

J GBG 

0400000000 

.75 

.401 

1.01  L 

BD 

AB  H 

2 

0301000000 

2 

13 

25932  K5 

8 

72 

25L 

.40L 

1.01L 

D 

CD  J 

0400000000 

25L 

.40  L 

1.60L 

B 

BH  G 

0500010000 

3 

13 

25939  A2 

10 

48 

.321 

.54 

1.86 

CC 

JEB 

0300000100 

1 

12 

ZG  642  + 51 

81 

155 

73 

.40  L 

1.00L 

BD 

A AMD 

0 

0400000000 

2 

13 

25947  G5 

1 

55 

.25L 

.401 

1.07L 

B 

AD  H 

0400000000 

2 

13 

25948  K5 

19 

87 

26L 

.76L 

1.47 

D 

G BD 

2300000000 

.25L 

.40L 

1.00L 

C 

BN 

0500010000 

1 

2 

DO  30833 

64 

108 

.31L 

.40L 

1.13L 

B 

AC 

0500000000 

1 

13 

25955  K5 

6 

86 

.20: 

,57L 

1.00L 

EF 

ADH 

0 

0400000000 

5 

13 

25963  F5 

2 

62 

.59 

40L 

1.00L 

CC 

AB 

1 

0400001000 

.25L 

.72 

1.03: 

CC 

BC 

2400000000 

.51 

.40L 

1.02L 

BC 

AB  Ml 

0 

1500000000 

.251 

40L 

1.09L 

B 

CG 

0401000000 

.31 

.40L 

1.00L 

CC 

BC 

5 

0400000000 

1 

13 

25977  K5 

6 

83 

.62L 

1.06 

2.20 

CC 

1 AC 

1200000000 

29L 

,40L 

1.00L 

B 

CD 

0400000000 

.25L 

.401 

1.13L 

c 

DF 

0400000000 

1 

13 

25983  G5 

15 

81 

25L 

.40L 

1.01  L 

B 

B GG 

0600000000 

1 

13 

25984  K2 

4 

85 

.56 

,40L 

1.00L 

BC 

AAL 

1 

0400000000 

2 

13 

25994  MO 

1 

83 

.25L 

.40L 

1.34L 

B 

BE 

0500000000 

.36L 

1.14L 

1.39L 

F 

CJ  H 

0400000000 

1 

16 

03232-  G5 

50 

90 

,25L 

.63 

1.50L 

C 

K CE 

0300000000 

.25L 

,40L 

1.02L 

c 

CG 

0400000000 

1 

13 

26003  K2 

17 

83 

.55L 

40L 

1.00L 

C 

CG 

0400000000 

1 

16 

03235-  KO 

53 

91 

.25  L 

.49 

1.55: 

CF 

MCC 

0401000000 

2 

12 

ZG  648  + 55 

32 

148 

.49 

40L 

1.00L 

BC 

ABK 

0 

0400002000 

2 

13 

26012  + + + 

1 

53 

.25  L 

,40L 

1.36L 

C 

BH 

0400000000 

,25L 

.58 

2.58 

CC 

1 DB 

0300000200 

4 

3 

9 

U03574 

50 

138 

.291 

.39 

1.04L 

C 

J 1 El 

0400000000 

.25L 

.40L 

1.00L 

D 

BEF 

0400000000 

1 

2 

DO  30952 

10 

111 

.25  L 

.39 

1.11: 

FD 

J GD 

0301000000 

2 

10 

M + 09- 12-005 

154 

25L 

40L 

I.OOL 

C 

D E 

0400000000 

3 

*13 

26028  K5 

4 

88 

.35: 

1.86 

2.68 

F CC 

BAA 

0400000000 

4 

6 

A 0650  + 50 

44 

.25L 

41L 

1.93L 

C 

A Cl 

0300000000 

3 

*13 

26036  MO 

2 

88 

.25L 

40L 

1.22L 

C 

C L 

0300010000 

2 

13 

26037  K5 

2 

90 

25L 

.40L 

I.OOL 

B 

BH  H 

0500020000 

1 

1.14 

53L 

1.33L 

BC 

AADI 

2 

0500000000 

6 

13 

26050  K2 

2 

60 

1.25 

.40L 

I.OOL 

BB 

AAMN 

0 

0400100000 

4 

13 

26051  GO 

2 

45 

.25L 

,40L 

1.32L 

D 

C 

0400000000 

.251 

.43 

1 04: 

CC 

CB 

0500000000 

1 

12 

ZG  653  + 50 

47 

1 56 

.43 

40L 

I.OOL 

BC 

AB 

4 

0400100000 

2 

13 

26059  K5 

2 

88 

37 

.40L 

I.OOL 

BC 

ABL  G 

1 

0500000000 

.25L 

.40: 

1.31 

DC 

J CB 

1500000000 

4 

*10 

M + 09-12-015 

41 

.30  L 

.40L 

I.OOL 

B 

BF 

0500000000 

2 

13 

26076  KO 

22 

86 

.25L 

.67 

1.65 

CE 

AD 

1200000000 

1 

12 

ZG  655  + 59 

49 

151 

.25L 

90 

1.44 

CC 

BB 

1500000000 

,25L 

.40L 

1.14L 

D 

BH  G 

0400010000 

1 

13 

26079  K2 

40 

75 

.45 

.40L 

I.OOL 

CF 

AC  K 

0 

0400000000 

1 

13 

26083  KO 

9 

66 

.40 

.40L 

I.OOL 

CC 

AC  K 

0 

0400000000 

2 

13 

26085  K2 

10 

83 

25L 

.65 

1.17L 

C 

J BD 

0400000100 

.25L 

.40L 

2.16L 

C 

C L 

0300000000 

45L 

.57 

1.40L 

D 

GCC 

0500000000 

3 

9 

U03627 

49 

146 

5.67 

1.34 

I.OOL 

CBF 

AAAH 

9 

0300010000 

16 

6 

13 

26097  S4 

3 

65 

•Confusion  Rags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


I II 


196 


r 


Right  Ascension:  061,58m05,-07h25m53' 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


06580  + 5110 

06582  + 5257 

06583  + 5413 
06583  + 5138 

06589  + 5001 
06589+  5800 

06590  + 5414 
06590  + 5051 
06590  + 5458 
06590  + 5128 

07001+5121 
07013  + 5339 

07015  + 5623 
07016+5952 

07016  + 5617 
07022  + 5341 
07030  + 5439 
07034  + 5152 
07037+5907 

07043  + 5045 

07044  + 5118 

07045  + 5127 
07050+5711 
07056  + 5626 

07056  + 5647 

07057  + 5137 
07057  + 5503 
07062  + 5726 
07062  + 5247 
07065  + 5927 

07066+5435 

07068  + 5644 

07069  + 5908 
07083  + 5024 
07087  + 5553 
07094  + 5130 

07096  + 5327 

07097  + 5048 
07099  + 5418 
07099  + 5942 

07099  + 5504 
07104  + 5500 
07106  + 5503 
07111+5951 
07111+5723 
07113  + 5742 

07115  + 5943 

07116  + 5132 
07118  + 5524 
07123  + 5528 

07125  + 5435 
07127  + 5517 
07135+5230 
07136+5213 
07137  + 5339 
07144  + 5206 

07147  + 5534 

07148  + 5015 

07149  + 5814 
07151+5926 


a 

5 

(s) 

C) 

5.5 

17.0 

56 

33 

21.2 

58 

21  6 

28 

55.1 

47 

57.2 

15 

1.7 

55 

2.0 

46 

4.5 

19 

5.4 

25 

6.4 

37 

19.6 

Galactic 
Coords 
1 b 


Uncertainty 
SMJ  SMN  $ 

o O (*) 


[33.61 

36.3 
[40.9 

13.7 
5.2| 

27.4 
42.3j 

23.1 

28.7 

35.3 
6.0 

136.8 

40.6 

45.3 

47.2 
13. 6| 


16.7  51 
31.2  10 


07152  + 5913 

07153  + 5832 
07155  + 5432 
07155  + 5920 
07155  + 5947 
07159  + 5601 
07159+5159 
07164  + 5046 
07164  + 5301 
07169  + 5221 

07173  + 5417 
07179  + 5108 
07181+5554 
07182  + 5217 
07185  + 5701 
07186+5256 
07187+5613 
07195  + 5057 
07203  + 5803 
07203  + 5536 

07207+5740 

07207  + 5327 

07208  + 5446 

07209  + 5229 
07209+5647 
07210+5159 
07211+5711 
07212  + 5638 
07214  + 5515 
07218  + 5319 

07225  + 5418 

07226  + 5915 

07227  + 5934 
07235  + 5134 
07242+5234 
07250  + 5516 
07252  + 5051 
07252+5745 
07254  + 5508 
07258  + 5903 


41 

50. 

I54' 
22.2 1 
44. 
29. 
40. 
43 
54. 


59. 
[26. 
40.2 1 


22. 

32. 

36.8 


31 

47.6] 

35.1 
39. 

46.01 
29.5| 
[43.0 
52.0 
57.9 1 
10.4 


16.6 

18.6] 

30.5 

31.1 
33.4 

56.3 
56.9 
26.6 1 

29.4 
|58.7j 

20.4 
54.7 

7.3 

16.2 

34.2 

39.5 
43.4 
32.1 
|22.5| 

23.3 


166  + 22 

164  + 23 
162  + 23 

165  + 23 
167  + 22 
158  + 24 
162  + 23 

166  + 22 

162  + 24 

165  + 23 

166  + 23 

163  + 24 
160  + 24 
157  + 25 
160  + 24 

163  + 24 
162  + 24 
165+23 
157  + 25 
166  + 23 

166  + 23 
166  + 23 
160  + 25 
160  + 25 
160  + 25 
166  + 24 
162  + 24 
159  + 25 

164  + 24 
157  + 26 


42.7  26 

43.8 
53.9| 

55.9 


56.1 
3.7 
7.6 

18.0 
[27.2 1 

48.3 

[31.3] 

39.1 
47.6 1 
31.8; 

13.3 
5.0 

12.7 
13.3 
29.0 
53. 5[ 


162  + 25 
160  + 25 

158  + 26 
167  + 24 
161+25 

166  + 24 
164  + 25 

167  + 24 

163  + 25 
157  + 26 

162  + 25 
162  + 25 
162  + 25 
157  + 26 
160  + 26 

159  + 26 
157  + 26 

166  + 25 
162  + 25 

162  + 25 

163  + 25 
162  + 26 
165+25 
165  + 25 

164  + 25 

165  + 25 
162  + 26 

167  + 25 
159  + 26 
157  + 27 


158  + 27 
158  + 26 

163  + 26 

158  + 27 
157  + 27 
161+26 

166  + 25 

167  + 25 

164  + 26 

165  + 25 

163  + 26 
167  + 25 
161+26 
165  + 26 
160  + 27 
165  + 26 
161+27 
167  + 26 

159  + 27 

162  + 27 

159+27 

164  + 26 

163  + 27 

165  + 26 

160  + 27 
166+26 

160  + 27 

161  +27 

162  + 27 
164+26 

163  + 27 

158  + 28 

157  + 28 

166  + 26 
165  + 27 
162  + 27 
167  + 26 

159  + 28 
162  + 27 

158  + 28 


39 
31 
27 
51 
42 
42 

46 
34 
44 
26 

59 
94 

47 

40 
56 
86 
39 
23 
46 
51 

65 
35 

50 

58 

60 

55 
76 

59 

73 
39 

48 
54 

56 
15 
83 
30 

51 
70 
22 

74  I 17 


96 


31 

29 

34 

36 

24 

55 

24 

49 

46 

52 

68 

43 

28 

53 
52 
51 
72 
17 

32 
31 

57 

34 

74 

21 

97 

40 

34 

33 
33 

106 

42 

30 

38 

45 

32 

42 

37 

29 

50 

32 


97 

95 

96 
99 

97 

97 

96 
99 

160 

98 

99 

97 

98 

99 

98 

99 

98 

99 
98 


Flux  Density 


12  |im 


(Not  Color  Corrected) 
25  urn  60 
(Jansky) 


.25L 

.83 

1.38 

.50 

.49 

233 

.37 

1.06 

.91 

1.05 

.60 
■27L 
.67 
1.38 
•25L 
.40 
1.04 
1.99 
25L 
•25  L 

25L 

.81 

.39 

.39 

25L 

.43 

34L 

.52 

.32 

.40 

25L 
.43L 
.31 
1.07 
.45 
24.98 
.47 
.31 L 
.38 
■27L 

25L 
75L 
38L 
.44 
2.67 
43L 
3 54 
.53 
1.12 
45L 


25L 
.251 
■ 25L 
2.57 
.32 
.81 
25L 
•25L 
25L 
25L 

2.15 

3.62 

.401 

2.10 

2.88 

25L 

.91 

25L 

.371 


30L 

.79 

11.75 

.251 

.38 

.42 

.69 

1.98 

.27 

.42 

.76 

5.00 

.36 

2.10 

.271 

7.43 

25L 

1.56 

.251 

63L 

.37L 
1.34 
.25  L 
.97 
25L 
2.31 
.59 
.51 
25L 
25L 


-40L 
.28L 
.54 
,25L 
.33  L 
.55 
25L 
.61 
.20: 
.28: 

37L 

■32L 

25L 

.24: 

25L 

25L 

.22: 

.53 

.30: 

.25L 

■25L 
26L 
.31 L 
-25L 
25L 
■25L 
25L 
36L 
-34L 
25L 

.25L 

.25L 

.25L 

.27: 

25L 


1.78 

.40L 

40L 

.40L 

.40L 

.40L 

-40L 

40L 

.40L 

-40L 

.49L 

•40L 

40L 

40L 

.45 

.40L 

■40L 

.40L 

1.30 

-40L 


40L 

40L 

40L 

.64 

40  L 

.58 

40L 

40L 

40L 

1.04 

1.05 
40L 
,40L 
40L 


6.59 

1.03 

.251 

.40L 

.311 

.48: 

.311 

-40L 

.251 

.44 

.24: 

2.84  | 

.25L 

.67 

.25L 

.90 

25L 

.40L 

.69 

40L 

25L 

.35; 

.84 

40L 

25L 

40L 

.33 

-40L 

25L 

.58 

.25L 

.91 

25L 

.79 

25L 

1.12 

.65 

40L 

26L 

40L 

.51 

.40L 

25L 

1.24 

25L 

.56 

25L 

1.53 

.33. 

1.66 

1.22 

■42L 

1.13 

40L 

30L 

.54 

.48 

40L 

.72 

.40L 

.30L 

.49 

.30 

.40L 

-27L 

.78 

.17: 

1.09 

27L 

.40L 

.25L 

42 

.3 1 L 

40L 

3.14 

.49 

25L 

.60 

.25L 

40L 

25L 

.40L 

25L 

40L 

.82 

52L 

.51 

3.48 

25L 

40L 

29L 

40L 

1.68 

40L 

25L 

.40L 

.59 

40L 

.25  L 

.46: 

1.99 

46L 

25L 

2.03 

.40 

40L 

.25L 

1.12 

.63L 

40L 

26L 

.77 

.35 

.40L 

.40L 

2.65 

.29 

,40L 

25L 

1.50 

.50 

.53L 

.38L 

.40L 

.28  L 

.41 L 

25L 

.54 

32L 

1.75 

100  jim 


1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.30 

1.00L 

1.00L 

1.26 

1.10L 

1.00L 

I.OOL 

2.77 

1.62 

1.51 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.58 

1.12L 

1.47 

1.07L 

1.12L 

1.00L 


Flags 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


L 

R S j 
S 2 # 


Declination:  +50°-+ 60* 


Associations 


CC 

DAA 

B 

AE 

BC 

AB 

0 

C 

BJ  1 H 

C 

BG 

BD 

AAH 

3 

C 

C 

BC 

AA 

5 

BD 

AE  N 

1 

BE 

AE 

2 

D 

BC 

F 

KNG 

B 

BJ 

BD 

AE 

1 

DD 

' J DC 

C 

B 

BD 

AC  K 

1 

BC 

AAG 

0 

FDB 

GJ  AA 

C 

CF  D 

CE 

L L CC 

C 

BGNG 

C 

DF  L M 

c 

C 

cc 

GEBD 

Name  Type 


DC 


Sep 

O Mag 


2.21  CC 

1.43:  CC 

1.19L  E 
I.OOL  BD 
1.25L  C 
1.00L  BBC 
1.00L  C 
1.26:  DD 

1.69L  D 
1 .41 L C 


4.83 

1 .51 L 

1.00L 

1.12L 

1.00L 

1.04 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.00L 


F CC 
C 

c 

c 

BD 

DC 
BC 
B 

CC 

C 


CC  G 
HCB 
BC 
EC  M 
Cl  G 

AB 
NGBB 
B L 
AC 
C 

AAB 
Cl  N 
BA 
DGLF 
DF 


CB 

CC 


1.80 
1.26: 

2.73  CB 
1.00L  BC 
1.32L  C 
1.04L  CD 
2.28  CC 

■ CD 

3.50  CC 

3.47  | F CC 

1.00L  BC 
1.24L  BC 
1.20L  E 

I.OOL  BC 
1.00L  BC 
1.60  CC 

1.00L  BC 
1.83  BB 

1.04:  DBC 

1.32L  B 


1.41  L 
1.09L  B 
1.051  BBD 
1.13  CC 
1.30L  C 
1.09L  B 
1.26L  D 
I.OOL  BC 

8.85  CCFC 
1.00L  C 

1.00L  B 
1.00L  BC 
1.13L  C 
1.37L  BE 
1.01:  CF 

1.00L  BB 

2.86  CC 
1.03L  BC 
2.08  ] BB 

D 

1.59  CC 

1.001  BC 

4.13  CC 

1.00L  BD 

4.02  CC 

1.14L  BC 
1.00L  C 
1.16L  B 
1.33L  C 

2.57  CC 


GA  A 
BC 
CD 
B 

AB 

EC 
AA 
BH 
AB 
KECG 

LAB 
J BB 
Kl  AB 
ABG 
FL 

ABI  M[ 
AB 
BC 
HAA 
CAA 

AAEH 
AA  C 
FC 
ACG 
AA 
DBB 
AC 
HAB 
NFAB 
BH  M 


AE 
AAEF 
KBD 

B K 
C 

ABH 

EBAA 


Confusion  Flags.  6)  9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100 


BB  I 
AAH 
B 

AB  M 
DC 
AAE 
AB 
ABJ 
M BB 
L I F 

MJ  BB 
AB 

J DAA 
AD 
GAA 
ABHM 
8K 
BEJ  I 
L BC 
LAB 


1400000000 

0500000000 

0420000000 

0500010000 

0500000000 

2400000000 

0300001000 

2500000000 

0400000000 

0500000000 

0502000000 

1400000000 

0400101000 

1500010000 

0400100100 

1500000000 

0400000000 

2400011000 

0301000000 

2400000000 

1400000000 

1500001000 

0400010000 

0300000000 

0300000000 

1300000000 

1400000100 

0400000000 

0500000000 

0300000000 

0300000000 

0300000100 

0300100000 

0400000000 

0401000000 

0500000100 

1500000000 

0200000000 

0400000000 

0401000100 

1240100120 

0300200130 

0540100130 

0400010000 

1501001000 

1400000000 

0400000000 

0500000000 

0500100000 

0500100000 

0400001100 

0500000000 

0400000100 

0300000000 

0400010000 

0300001000 

0401000000 

0500000000 

0300000000 

0300111000 


0500000000 

0400000000 

0400000000 

0500101000 

0501001000 

0400000000 

0300000000 

0400000000 

1301001000 

0300020000 


04000001 10 
0500001000 
0500000000  | 18 
0300000000 
0300000000 
1300000000 
0500000000 
0500002000 
0 | 0200010000 
0400000000 

0500000000 
0500000000 
0400000000 
0400001000 
0300000100 
0501000000 
0300000000 
0400000000 
0400000000 
1400001000 


0400000100 

1401000000 

1300000000 

0400000000 

0300000000 

0400002000 

0500010000 

0401000000 

0400000200 

0300000000 


18 


81  1 
6 j 2 
1 
1 

I? 


M 

ZG  658  + 51 

82 

156 

DO  31135 

71 

110 

13 

26107  K0 

4 

75 

13 

26115  K5 

4 

88 

13 

26116  K2 

5 

76 

13 

26119  GO 

8 

75 

13 

26121  K5 

20 

85 

13 

26120  K5 

1 

82 

13 

26131  K0 

19 

77 

13 

26141  K0 

5 

65 

12 

ZG  701+56 

41 

155 

13 

26148  K7 

19 

86 

13 

26157  M2 

7 

86 

,3 

26161  M0 

3 

85 

9 

U03681 

52 

143 

9 

U03684 

67 

148 

13 

26172  K5 

9 

80 

13 

26175  KO 

32 

83 

2 

DO  31256 

43 

I 110 

9 

U03700 

9 

153 

13 

26186  KO 

11 

71 

2 

DO  31262 

29 

103 

13 

26193  K0 

27 

76 

12 

ZG  706  + 54 

25 

156 

13 

26197  K0 

5 

75 

13 

26212  K0 

28 

87 

13 

26215  G5 

8 

80 

13 

26223  MO 

3 

56 

12 

ZG  709  + 50 

62 

151 

12 

ZG  710  + 55 

34 

153 

12 

ZG  710  + 55 

45 

156 

13 

26245  KO 

20 

72 

13 

26244  MO 

2 

75 

13 

26248  KO 

2 

52 

13 

26249  KO 

13, 

70 

1 13 


2 13 

1 13 

1 27 


26260  K0 


ZG  714  + 55 

M+ 10— 11  —020 
U03789 

DO  31402 


26274  K 2 

26275  M0 
ZG  716  + 56 

ZG  716  + 50 

26290  K2 


26299  K5 
26301  M5 

26308  K2 

26309  K 2 
DO  31459 

U03828 


26330  K7 
26332  K5 


26333  K2 
26337  K2 


26343  K2 


ZG  724  + 52 

26363  M0 
26362  K5 
MKN1406 


87 


28 


/im;  10)  High  Source  Density  Region. 


153 

133 

118 

68 

85 

151 

155 

78 


85 

78 

85 

77 

111 


85 

81 


58 

75 


90 

80 


197 


Right  Ascension:  Q7h26m48»-07h57m0fl* 

Position  (1950) 


Declination:  +50°-+ 60° 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  t 

| (s)  (")  1 b (")  O O 


48.9 1 

51.7 
52.9 
16.2 

16.7 

32.7 

30.1 

41.7 

43.2 
45.4 


12.9 

54.0 

0.7 


07268  + 5935 
07268  + 5802 
07268  + 5002 
07272  + 5009 
07272  + 5553 
07275+5244 

07285  + 5518 

07286  + 5014 

07287  + 5823 
07287  + 5905 

07292  + 5413 

07299  + 5722 

07300  + 5125 
07306+5930 
07309+5821 
07315  + 5138 
07315  + 5938 
07320  + 5151 
07323  + 5023 

07326  + 5658 

07327  + 5852 
07327  + 5552 
07330+5733 
07330  + 5110 
07332  + 5357 
07340  + 5940 
07341+5758 
07345  + 5545 
07349  + 5916 
07349  + 5856 

07353  + 5240 
07357  + 5619 

07362  + 5912 

07363  + 5411 

07364  + 5339 
07366  + 5711 
07372  + 5237 
07372+5452 
07378  + 5452 
07383  + 5213 

07387  + 5849 
07390  + 5827 
07391+5506 
07392  + 5835 
07408  + 5847 

07423  + 5353 

07424  + 5108 
07429  + 5539 
07431 +590B 
07439  + 5324 

07442  + 5420 

07446  + 5444 

07447  + 5654 
07450  + 5902 
07451+5543 
07453  + 5605 
07458  + 5603 

07464  + 5010 

07465  + 5806 

07467  + 5017 

07468  + 5429 
07470  + 5630 
07471+5415 
07471+5115 
07473  + 5451 
07477  + 5937 
07479  + 5031 
07481+5404 
07483  + 5708 
07491+5522 

07497  + 5446 

07497  + 5604 

07498  + 5300 
07502  + 5824 
07502  + 5450 
07504  + 5423 
07509  + 5358 
07511+5550 
07512  + 5045 
07514  + 5327 

07517+5719 
07517  + 5833 
07523  + 5412 
07527  + 5248 

07529  + 5608 

07530  + 5648 
07533  + 5913 
07537  + 5755 
07539  + 5333 

07539  + 5153 

07540  + 5648 
07551+5411 
07552  + 5341 
07556  + 5028 
07556  + 5845 
07559  + 5058 

07565  + 5521 

07566  + 5752 
07568  + 5241 
07571+5911 


42 
|43. 

1 

b7 

2 

9. 

36. 

56._ 

56.9 

23 

42 

12. 

21 

24. 

41 

12 

16.0 

49.0, 

i8.e| 

1 45 

4 


17. 

50 
19. 

26 

59 

7.2 

55 

16.4 

40. 

43. 

1 

7 

23. 

53.0 

29, 

35, 

46 

48 

3. 

7 

7.9 
21.. 
45.6 
54.9 
. 6. 
122, 
6.8 


157  + 2B 
159  + 28 
168  + 27 
168  + 27 
162  + 28 

165  + 27 
162  + 2B 
168  + 27 

159  + 28 

158  + 28 

164  + 28 

160  + 2B 

167  + 27 

158  + 29 

159  + 28 

166  + 28 
157  + 29 
166  + 28 

168  + 27 
161+29 

158+29 
162  + 28 

160  + 29 
167  + 28 
164  + 28 

157  + 29 
159  + 29 
162  + 29 

158  + 29 
158  + 29 


36 

38 

82 

31 

80 

40 
31 
48 
89 
22 

36 

62 

41 

52 
17 
35 
26 
44 
43 
72 

22 

19 

58 

51 

53 
34 
82 
46 
26 

52 


165  + 28 
161  +29 
158  + 29 
164  + 29 
164  + 29 
160+29 

166  + 29 
163  + 29 
163  + 29 
166  + 29 


47  159  + 30 
19  159  + 30 
12  163  + 29 
27  159  + 30 
18  159  + 30 
18  164  + 30 
53  167  + 29 
52  162  + 30 
36  1 58  + 30 
18  165+30 


10 

6 

33 

7 

14 

10 

18 

12 

6 

11 

6 

14 

7 

7 

5 
11 

7 

7 

6 

5 
7 

6 
11 

7 

13 

13 

14 
13 

9 

6 

8 
6 
6 
6 
9 
7 
6 
6 


97 


98 


99 


8 164  + 30 
11  163  + 30 
28  161+30 
43  1 58  + 30 
50  162  + 30 
49  162  + 30 
4 162  + 30 
7 169  + 30 
1 159  + 30 
19  168  + 30 


43 
45. 

48 
13.6 

17.8 

25.5 

59.5 
6.4 

16.6 

26.3 

46.0| 

47.0 
18.6 
42.2| 

54.4 
2.9 

22.8 

47.6 

58.1 

58.7 

0.0 

11.1 

17.6 
36. 9 1 

41.3 

56.3 
30.1 
40.0 

52.6 
8.4 


164  + 30 
161+30 

164  + 30 

167  + 30 
,163  + 30 

158  + 31 

168  + 30 
,164  + 30 

161+31 

163  + 31 

163+31 
162  + 31 

165  + 31 

159  + 31 
;163+31 

164  + 31 
164+31 

1 162  + 31 
168  + 30 

165  + 31 

160  + 31 

159  + 31 

164  + 31 

166  + 31 
162  + 31 
161+31 
158  + 31 

160  + 31 

165  + 31 

167  + 31 


161+31 

164  + 31 

165  + 31 
168  + 31 

159  + 32 
, 168  + 31 

163  + 32 

160  + 32 

166  + 32 
158  + 32 


62 

38 

59 

70 

55 

66 

35 

28 

45 

82 

51 

26 

74 

31 

23 
48 

112 

72 

34 

43 

36 

24 
40 
82 
46 
91 

38 

34 
51 
36 

20 

103 

91 

44 

33 

35 
70 
41 

39 
87 

24 

26 

37 
81 

38 
61 
IB 
44 
60 
50 


Flux  Density 


12  jim 


(Not  Color  Corrected) 
25  jim  60  pm 
(Jansky) 


100  jim 


98 
100 
100 

99 
101 
100 
100 

100 
100 

101 

100 

100 

100 

100 

99 

100 

100 

101 

99 


6 

7 

7 

6 

6 

32 

9 

5 
7 

6 
5 
9 

23 

11 

21 

10 
7 
9 

11 

5 
33 
18 
14 

7 

17 

18 

9 

20 

19 

7 

6 
11 

8 
9 
9 
8 

17 

14 

10 


100 
100 
100 
100 
100 
100 
1101 
1 101 
101 
100 

100 

100 

101 

100 

100 

102 

101 

101 

101 

158 


101 

102 

102 

101 

101 

101 

100 

101 

101 

100 

102 

161 

102 

101 

102 

101 

102 

101 

102 

102 


25L 

45L 

.31 

8.75 

25L 

.52 

-25L 

.25L 

27L 

-25L 

.54 
.40 
2.09 
.31 L 
.25L 
2.59 
.79 
25L 
.25L 
.37 

.29L 

1.97 

.50 

.60 

.49 

.25L 

.33 

.39L 

.26L 

.25L 

.51 

2.57 

.43 

1.25 

.57 

3.80 

.38 

.66 

.65 

.54 

.55 
42 
26L 
,47L 
.79 
.25L 
3.59 
2 82 
.251 
.74 


.401 
25L 
.44 
.38  L 
25L 
1.65L 
26L 
.25L 
.35 
.28 

.25L 

1.03 

.48 

2.31 

2.23 

.97 

1.19L 

.51 

2.14 
.25L 

1.13 

1.15 
25L 
.45L 
.38 
.25L 
.25L 
25L 
.34 
63L 


16.58 

1.221 

52L 

.25L 

.72 

.43L 

25L 

.51 

.25L 

.28L 

26L 
1.50 
.25L 
.59 
25L 
.251 
.25L 
.25L 
.25L 
.50 


25L 
28L 
.33  L 
2.17 
.261 
25L 
.42L 
25L 
.36L 
25L 

.251 

.25L 

.51 

25L 

.19: 

.76 

.24: 

.27L 

25L 

25L 

.53 
.43 
.25L 
.25L 
25L 
.26 
.25L 
25L 
25L 
26  L 

.61 L 
.87 
25L 
.37: 
.26L 
.89 
25L 
25L 
.18: 
.25L 

.25L 

25L 

65L 

.25L 

.34L 

26L 

1.02 

.79 

.25L 

.251 


.25L 

25L 

.25L 

25L 

25L 

27L 

.25L 

.25L 

25L 

.25L 

.25L 

.24 

.25L 

.60 

.65 

.21 

.38L 

.291 

.55 

25L 

.31 

.30 

25L 

.57L 

,35L 

.251 

25L 

27L 

.25L 

.33: 


6.67 

.25L 

60L 

,31L 

.25L 

.25L 

25L 

.40L 

.25L 

.25L 

.30 

.45 

,25L 

.25  L 

.25L 

.38 

.33: 

29L 

.25  L 

25L 


.95 

.96 

.40L 

.42: 

.40L 

.40L 

.60 

.73 

.46 

1.20 

40L 

.45L 

.40L 

.51 

1.74 

40L 

.40L 

.67 

1.07 

40L 


.40L 
.40L 
40L 
.40  L 
1.62 
40L 
.51 
.54 
.52 

.40L 
.40L 
40L 
.40L 
.40L 
.49L 
.40L 
40L 
.40  L 
.40L 

40L 

401 

.51 

.49 

.40L 

.63L 

40L 

.40L 

1.20 

.40L 

.55 

1.30 

40L 

.72 

.90 

.58 

.75 

.57 

40L 

.40L 


1.09 
.401 
.40L 
40L 
.40  L 
.40L 
40L 
42L 
40L 
1.51 

.40L 

52L 

.95 

,45L 

,50L 

84L 

1.19 

1.36 

,40L 

1.40 

1.03 

.40L 

.32 

.57 

40L 

.58 

62L 

,40L 

.40L 

.48 


3.35 

,40L 

.77 

.40L 

1.30 

.75 

1.97 

.49 

.65 

.40L 


Flags 


Associations 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


L 

R S 
S 2 1# 


2.58 

2.69 

1.29L 

I.OOL 

1.34 

1.01L 

1.42 

163 

1.16L 

2.06 

1.00L 

1.84L 

1.00L 

1.23 

3.52 

1.00L 

1.00L 

1.33 

1.88 

1.03L 

1.41 

1.00L 

1.04L 

1.00L 

1.11L 

2.60 

1.22L 

1.00L 

1.54 


cc 

BB 
D 

BBC 

D 
E 

EC 
CC 

c 

cc 


B 
E 

BC 

DC 
I F CC 
BC 
CD 

CC 
CC 

c 

ccc 

BC 

I 

DCC 

C 

C 

CD 
CF 


FAA 
EBA 
DF 
AAE 
J J E 
B 

FJ  BB 
J BA 
MCE 
MBB 

BE 
C D 
AB 

I DD 
HE  AA 
AA 
BE  M 
1 CC 
J BB 
B 


iDBBB 

AB 

BG  F 
iCI  K 
Cl 

CAA 

F 

DG 
KMDB 
1 CD 


1.43L  C 

C 

I.OOL  BC 

AACJ 

1.17L  C 

CH 

I.OOL  BD 

AB 

1.18L  B 

CG 

I.OOL  BC 

AAC 

1.15L  C 

CD 

I.OOL  C 

BD 

I.OOL  BF 

BEH 

I.OOL  B 

BGL 

I.OOL  C 

BF 

1.18L  C 

B 

1.03L  E 

BE 

.97.  DF 

DC 

I.OOL}  B 
1.39 

1.00L  BC 
1.00L  BC 
3.53  CD 
1.00L  B 


1.05L 
4.36  , 
1.04L|C 
1.53L 
1.38 
1.49L 
1.51 
1.34: 
1.07L  D 
1.00L  C 


D 

CC 

C 

CC 

c 

cc 

cc 


BDKE 
CC 

|AB 

AA 

GBA 

BH 

DH 
J E A A 
CK  J 
GBC 
KGBB 
|J  I BB 
KBC 
DB 
1C 
DG 


3.25  CC 

I.OOL  BD 
1.23L  E 
1.00L  BC 
I.OOL  BC 
I.OOL  BE 
.88 

1 .81 L E 
I.OOL  BC 
3.59  CC 

I.OOL  BD 
1.00L  BD 


KBB 
ABN 
BN  J 
ABE 
AB 
| AGN 
J KD 
B 

AB  G 
AA 


2.27 
1.07 

1.73L|  F 
2.03 
3.33 
2.71 

I.OOLjC 
3.75 


CB 

D 

C 

CD 

CC 

FCE 


1.00L  BCE 


.89 

1 .43L  | 

1.50 

1.00L}  B 
2.22: 

i.iiilc 
2.20 
I.OOL 

6.28  DCC 

1.00L  BC 
1.30:  CD 

1.00L  B 


2.10 
I.OOL 
2.37 
4.79L 
1.42L 
I.OOL  B 


CB 

EF 

DCC 

C 

C 


AB 
[ AB  I 
G AB 
GC 
CF 

CA 
CBB 
HF  AA 
ICH 
DHAA 

AABF 

E 

E 

GBD 
BE 

HC 
DC 

[BE 
EMD 

C 

[CCAA 
AA  K 
J I BF 
B 

1 AB 
ABG 
L DAB 
ECC 
HOC 
BG 


C 

A 

T 


Name  Type 


Sep 

O Mag 


0300000000 
0300000000 
1400000000 
1400001000 
1400000000 
0500000000 
0400000000 
1300000000 
1300000010 
0300000000 

0500001000 
0400020000 
2400001000 
0300000000 
1300000000 
1500000000 
0400000000 
1300000020 
0400010000 
0500000000 

0400000000 
2500000000 
0400000000 
0400000000 
0400000000 
0300001000 
0400000000 
2500000000 
0300000100 
0400000000 

0301000000 
0500000000 
0400000000 
0400000000 
0400010000 
0400000000 
0400000000 
0400020000 
0400020000 
1400000000 

0500000000 
0400000000 
0400000000 
0400000000 
2500000000 
1301000000 
0400000000 
1600001000 
1401000100 
1400000000 

1400000000 
0200000000 
1400000000 
1400000000 
1300000100 
1400000020 
2300000120 
2500000000 
1500010000 
2500000000 

0200000000 
1420000000 
0300000000 
0400000000 
0400001000 
0401000000 
2400000010 
0200000000 
0300000000 
0300000000 

1300100000 
0400000000 
0301000000 
3400000000 
1200100000 
1300000000 
0200000000 
0300000000 
1401000000 
1301000000 

3400000000  15 1 
3400000000 
1300000100 
0500001000 
1401000000 
2300000100 
2300000000 
2400000000 
1300001330 
0400000000 

2200000000 
0301000000 
1400000100 
0400000000 
2300000000 
0500001000 
1301001000 
0300000000 
1400000100 
3500000000 


U03885 

M + 10-11  -068 
26380  G5 
26385  M2 

26389  K5 
A0728  + 55 
M + 08  — 14  — 024 
M + 10-11-073 


26402  K5 

26406  KO 

26407  KO 


1 13 


26416  K2 
ZG  732  + 51 

26422  G5 

A0732  + 56 

26423  KO 
2642B  KO 

26430  KO 
M+10-11-108 


U03943 


26446  KO 
DO  31737 

26455  KO 

26456  MO 

26457  K5 
26459  KO 
26463  K2 
26462  K5 

_ , 26467  KO 
13  26469  K2 


27 


26474  A2 
26479  K5 
ZG  739  + 55 
ZG  739  + 58 

ZG  742  + 53 
26498  K5 
26504  Ml 
U04012 


MKN  83 
1)04027 
26517  G5 


C 2 


‘24 


M + 09-13  — 060 

A0745  + 56A 
ZG  746  + 50 

DO  31891 

U04043 
26532  K2 

26535  F5 
26534  M2 

26536  K5 
26539  KO 


26541  K2 
M + 09  — 1 3 — 077 

DO  31919 
26555  MO 
U04072 
ZG  750+58 
26561  G5 
U04074 

U04079 
DO  31950 
U04085 

60184 
U04092 


'13  26583  K2 
12!  ZG  753  + 56 
U04106 


75 

60 


5 

90 

4 

73 

0 

65 

1 

85 

30 

151 

14 

71 

5 

3 

60 

21 

80 

2 

73 

79 

29 

148 

20 

72 

64 

101 

3 

80 

0 

85 

16 

83 

1 

61 

39 

80 

2 

85 

6 

68 

11 

88 

11 

50 

27 

83 

79 

150 

33 

156 

44 

148 

5 

70 

2 

76 

37 

153 

29 

17 

138 

30 

72 

51 

64 

53 

150 

18 

105 

20 

148 

7 

83 

17 

60 

3 

83 

4 

73 

29 

i 71 

c 

i 73 

4S 

) 

7i 

i 103 

> 88 

3! 

j 146 

6< 

) 153 

PK  164  + 31.1 


U04111 
26596  Ml 

26603  K2 
M + 10  — 12— 047 


13  26618  F2 


14 


71 

138 

136 

101 

143 

-4 

143 


82 

148 

150 

140 


131 

91 


~ 


198 


Right  Ascension:  07t'58"07»-08h30m01‘ 

Position  (1950) 


Declination:  +50°- +60° 


Name 


h m. 


(5) 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  0 

H 1 b O O O 


7.8 
,11.3 
27.9 
[32.0 
11.6 

36.1 
|40.1 

0.1 

6.1 

55.8 

10.1 

19.9 
55.0 

1.5 

13.3 

28.3 

36.5 
53.8 

7.8 

21.5 


07581+5052 
07581+5043 

07584  + 5626 

07585  + 5724 
08001+5341 
08006  + 5630 
08006  + 5016 
08010  + 5022 
08011+5212 
08019  + 5019 

08021+5149 
08023  + 5803 

08029  + 5943 

08030  + 5243 
08032  + 5934 
08034  + 5526 
08036  + 5342 
08038  + 5054 
08041  +5109 
08043  + 5017 

08046  + 5139 
08049  + 5102 
08059  + 5823 
08069  + 5831 
08073  + 5323 

08073  + 5441 

08074  + 5210 
08078  + 5806 
08080  + 5155 
08080  + 5722 

08085  + 5337 

08088  + 5804 

08089  + 5507 
08098  + 5636 
08106  + 5457 

08112  + 5048 

08113  + 5222 
08119  + 5829 
08126  + 5229 
08128  + 5920 

08136  + 5943 
08144  + 5418 
08150  + 5624 

08155  + 5247 

08156  + 5009 
08160  + 5026 
08161+5635 
08161+5653 
08163  + 5321 
08163  + 5754 

08166  + 5128 
08166  + 5710 
08180  + 5612 
08182  + 5243 
0B1 82 + 5625 
08189  + 5635 
08189+5314 
08194  + 5017 
08194  + 5252 

08199  + 5928 

08200  + 5322 

08202  + 5934 

08203  + 5329 
08208  + 5450 
08208  + 5735 
08211+5923 
08215  + 5556 
08215  + 5130 
08218  + 5226 
08221+5742 

08234  + 5406 
08237 + 583B 

08241  +5337 

08242  + 5515 

08243  + 5552 
08245  + 5451 
08249  + 5822 
06249  + 5226 
08249  + 5650 
08255  + 5540 


08255  + 5527 

08256  + 5510 
08262  + 5251 
08267  + 5735 
08270  + 5952 
08271+5759 
08272  + 5543 
08277  + 5832 
08280  + 5231 

08287  + 5246 

08288  + 5254 
08288  + 5317 
08292  + 5531 

08292  + 5050 

08293  + 5839 
08295  + 5020 

08295  + 5508 

08296  + 5242 

08299  + 5742 

08300  + 5347 


40.6  13 
56.3  58 
57.9  46 


168  + 32 

168  + 32 
161+32 

160  + 32 

165  + 32 

161  +32 

169  + 32 
169  + 32 

166  + 32 
169  + 32 

167  + 32 
160  + 33 
158  + 33 

166  + 32 
158  + 33 
163  + 33 
165  + 33 

168  + 32 

168  + 33 

169  + 32 

167  + 33 

168  + 33 
_ 159+33 

59.8  46  159  + 33 

21.8  35  165  + 33 

22.8  28  164  + 33 
28.2  50  167+33 

48.8  6 160  + 33 

4.9  5 167  + 33 

5.1  8 160  + 33 


41 

21 

97 

52 

100 

37 

29 

83 

41 

62 

36 

91 

74 

51 
70 
54 

52 
82 
29 
88 


Flux  Density 


12 


33.7  42 
48.9  11 
58.3  15 

51.1  17 

38.8  3 

12.1  59 
21.0  17 

58.6  14 

40.2  20 

51.7  37 


38.4  47 

1 24.6  2 

, 2.2  42 

33.1  44 
|39.6  56 

2.8  11 

9.6  7 

10.2  4 
21.1  16 

22.4  11 

39.1  51 

39.7  55 
5.3  41 

12.3  44 

17.2  48 

57.6  14 

59.8  27 
27  2 54 

29.3  30 
58.2  14 


165+33  . 
160  + 33 
163  + 33 
161+34 

163  + 34 

168  + 34 
166  + 34 

159  + 34 
166  + 34 
158  + 34 

158  + 34 

164  + 34 
162  + 34 
166  + 34 

169  + 34 
169  + 34 

1 161 +34 
161+34 

165  + 34 

160  + 34 

168  + 34 
161+34 
162  + 35  , 
166+35 
161+35 

161  +35 

165  + 35 

169  + 35 

166  + 35 
158  + 35 


65 

68 

23 

63 

70 

34 

44 

50 

44 

41 

74 

96 

93 

30 

52 

65 

44 

52 

22 

26 


102 

102 

101 

104 

103 

102 

102 

102 

103 

103 

102 

102 

102 

103 

102 

103 

103 

102 

103 

104 

103 

104 

103 

104 

104 
103 
102 
103 
103 

105 


(Not  Color  Corrected) 
25  urn  60 
(Jansky) 


100  jj.m 


3.1  48 

14.4  55 

19.4  31 

49.8  2 

52.2  14 
7.6  37 

32.4  15 

35.0  9 

53.6  44 

10.7  51 

27.6  25 

45.9  49 
9.0  21 

15.7  46 

18.9  37 

31.4  28 

54.4  0 

55.3  25 

60.0  3 
31.2  56 


165  + 35 
158  + 35 

165  + 35 
.163  + 35 

160  + 35 

158  + 35 

162  + 35 
168  + 35 

166  + 35 
160  + 35 

164  + 36 

159  + 35 

165  + 36 

163  + 36 

162  + 36 

163  + 36 
159  + 36 

166  + 36 
161+36 
162  + 36 


80 

28 

40 

67 

68 
80 
97 
45 

48 
59 

58 

49 
89 

50 

74 
77 
28 

104 

70 

54 

63 

49 

34 

61 

45 

38 

41 

75 
34 
75 


15 

17 

17 

6 

11 

11 

7 

11 

9 
6 

12 

6 

6 

15 

19 

11 

23 

10 
6 
6 

6 

9 
18 

7 

14 

12 

6 

10 
11 
39 

9 

11 

17 

10 

10 

30 

6 

14 

8 

16 


103 

103 

103 

104 
104 

103 

104 

104 

105 
104 


106 

104 

104 

105 
105 

104 

107 

105 
105 
105 

105 

105 

106 

105 

106 
106 
105 

104 

105 

108 


25L 

4.02 

92L 

44 

26L 

1.24 

.45 

.47 

1.66L 

.36L 

8.60 

30L 

.39L 

.25L 

1.46L 

.52 

.65 

.26L 

.62 

.35 

.61 

.34 

3.53 
.98 
.29 
.96 
.46 
.25L 

2.22 

.25L 

.40L 
1 .44  L 
27L 

1.54 
25L 
.25L 
.88 
25L 
.50 

1.64 


33.2  17 
41.9  43 

15.8  52 

47.9  25 
5.6  13 

10.4  34 

17.5  23 
47.1  10 

4.2  24 

44.7  33 

48.0  14 

49.3  6 

13.6  35 

15.1  15 

22.8  32 

31.4  7 

32.5  57 
40.0  14 
56.3  45 

1.2  23 


163  + 36 
163  + 36 
166  + 36 
160  + 36 
157  + 36 
160  + 36 

162  + 36 
159  + 36 
166  + 36 
166  + 36 

166  + 36 

165  + 36 

163  + 36 
168  + 36 

159  + 36 
169+37 
163  + 36 

166  + 37 

160  + 36 
165  + 37 


59 

88 

57 
29 
28 

58 

59 
55 
27 
24 

79 

86 

34 

59 
71 
50 
38 
31 
62 
29 

66 

26 

75 

60 
16 
56 
36 
55 
67 
41 


105 

106 
105 

105 

106 
103 
106 
106 

105 
108 

106 

107 
106 
106 
106 
106 
106 

105 

106 
172 

108 
106 
106 
109 
107 
106 
107 

25 

106 

107 


106 

106 

106 

106 

107 

166 

107 

107 

107 

107 


.24 

42L 

.25L 

.36 

.34 

.38L 

25L 

.33 

.25L 

1.01 

36L 

12.75 

.64L 

25L 

38L 

.94 

.251 

.251 

.27 

25L 

25L 

.72 

.25L 

.27 

1.12L 

25L 

.34 

.75 

25L 

25L 

.25L 

.301 

25L 

.421 

1.41 

.31 

.65 

1.61 

56L 

.53 

.25L 

-25L 

34 


25L 

1.98 

.25L 

.25L 

25L 

.54 

.25L 

25L 

.25L 

25L 

3.16 

.25L 

.25L 

.22: 

.27L 

-25L 

.25L 

,45L 

.25L 

.28L 

.25L 

.25L 

.95 

.23 

26L 

.27 

.30L 

.27: 

.59 

25L 

.25L 

.25L 

,29L 

.36 

.25L 

,59L 

.23: 

25L 

25L 

.44 


.30 

.59L 

4.64 

1.12 

2.79 

.70 

25L 

.29L 

.39L 

39L 

.33 

25L 

25L 

.25L 

,25L 

.251 

1.34 

,26: 

.46 

.251 

.98 

.321 

.43L 

.25L 

.381 

,25L 

.38 

.25L 

39L 

50L 

.28 

.57L 

.50 

3.60 

25L 

.251 

.27L 

,25L 
25L 
,28L 
25L 
.251 
.621 
.31 L 
.251 
3.55 
25L 

25L 

.25L 

.261 

29L 

25L 

25L 

25L 

,25L 

25L 

.25L 

.25L 

.25L 

.25L 

,25L 

.25L 

.251 

.25L 

67L 

.25L 

.70 

.25L 

.30: 

.25L 

25L 

.45 

.27L 

25L 

25L 

25L 

25L 


1.92 
.40  L 
.46 
.40L 
.43L 
.40L 
.40  L 
.40L 
.45 
.36 

,43L 
.36 
.40L 
3.00 
40L 
.51: 
.40L 
.70 
40L 
60  L 

.40L 

40L 

.40L 

40L 

.40L 

.40L 

.40L 

1.18 

40L 

.63 

.68 
.32 
.38 
.40L 
.67 
.72  I 
40L 
1.22 
.43L 
.40L 

1.44L 

.40L 

.40L 

.47 

.61 

.40L 

.41: 

.82 

.40L 

.40L 


.40L 

1.06 

.57 

.40L 

.63 

.40L 

7.60 

46L 

.63 

,40L 

.40L 

40L 

.42 

.75 

40L 

.40L 

40L 

1.09 

.77 

.41 


6.15 

1.06L 

1.42L 

1.01  L 

1.28 

1 .07  L 

1.00L 

1.02L 

1.61  L 

1.64L 


.80 

.59L 

.40L 

.92 

1.27 

.401 

.78 

,4B 

,40L 

.59 

40L 
.56L 
.88 
.40L 
.40L 
.79 
1.47 
.51 L 
.68 


.56 

.40L 

.40L 

.40L 

,40L 

.61 

.40L 

.90 

.33 

.40L 


Flags 


Associations 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


L 
R S 
S 2 


CC 

BB 

M BA 
AADG 

1 

D 

E B 

E 

B 

C 

EB 

FD 

ABLL 

8 

1.00L  BB 
1.04L  D 
2.20  C 
4.24  FCC 

1.68 
1.56L  B 
1.811  C 
1.48L 
1.00L  D 
1.00L  C 

1.00L  B 
1.22L  F 
1.00L  BC 
1.78L  BD 
1.35L  C 
1.06L  BE 
1.00L  D 
2.52  F CD 
1.00L  BF 
1.73L  E 


|BG 
CG 

N CD 
G 

AAF 
D 

KC  C 
DAA 
E 

B E 
AK 
HBI 
BM 

C I M 
B 

BM 
A AG 
, AC  C 
|G 
AC 
CJ 
EAB 

|ab 

CA 


1.12  FD 

1.00L  D 

1 .91 L C 

1.00L  BC 
1.47:  CD 

1.60L  C 

1.00L  BD 
2.85  DE 

4.03L  F 
1 .41 L BC 


1.65L  D 
1.00L  BC 
1.00L  CC 
1.18L 
1.78L 
1.12L1  E 
1.23: 

1.14 
1.00L  BD 
1.04L  C 


CD 

C 


i.ool|b 
1.83 
1.42L 
1.11L  D 
1.22L 
1.25L  D 
5.10  CBCC 
3.00L  C 
1.00L  C 
1.32 


1.09L  D 
1.07L]D 
1.26 
1.26  . 
1.35L|C 
1.84 
l.15L|C 
1.77 
1.00L, 

1 .38L  | 

1.92 
16  , 
1.00LIC 
2.13 
2.62  , 
1.12L| 
2.12 
1.12 

1.22L|B 
1.82 


i,ool|c 

158 
2.28  , 
1.41L  C 
1 06L] B 
1.84: 
1.82 
1.33 
1.03: 
7.49 

1.16L 
1.15L 
1.75L 
1.00L 
1.00L 
1.51 
1.10L 
2.27 
1.75 
2.40L 


EC 
CB 
BC 
AB 

CD 
BC 
AB 

AB 
BE  J 
l AC 

BJ  I 
, AAG 
AAM 
EED 
DDC 
M 
NDC 
KDBB 
ABN 
B 

AH1  D 
M BB 
MC 

BD  N 
KBE 


0300000300 

0400000000 

0400000000 

1400010000 

1300000000 

0300000000 

0400000000 

0400000000 

1400000000 

0300000000 

0502000000 

0500000000 

3501000010 

0300000100 

3500000000 

0400010100 

2200010000 

0400010010 

0400000000 

0500000000 

1500010000 

0400010000 

0500001000 

0400000000 

0401010000 

1300000000 

1400000000 

0200001100 

1400002000 

0402001000 

0400000000 

1300000000 

0200000000 

1500000000 

0200000000 

0400000000 

1500000000 

1300000010 

1301000000 

1300011100 


B 

BAAA 

G 

i BD 
L E 

B GM 


DC 

EF 

KJ  DC 

CD 

DBD 

C 

E G 
MGI 

FC 

AD  D 
BC 

3D 

AAC 

C 

1 C 

CC 

J BB 

c 

FHC 

FB 

ADG 
1 FAB 

CB 

MJ  AA 

DC 

D 1 
CC 

CC 

K DD 

CD 

BK  G 
1 BB 

D 

C 

1 DC 

CC 

: DAA 

DC 

D 

BG  H 
; AD 

CF 

HAC 

t 

) D 

CF 

- FHCE 

CCC 


DD 

C 

B 

BC 


CC 

CC 


BAAA 

CD 
AB 
DK 

iBL 

AB 
GLAB 
B I 
E F AB 
HEB 
B 


C 

A 

I#  T 


1400000000 
0410000000 
0500001000 
0500000000 
0300000100 
0200000000 
1400000000 
1580000000 
0400000000 
0400000000 

0200000000 

1400000000 

0400000000 

0500000000 

0500000000 

0600010100 

2300000000 

0300000000 

1400000000 

6600000020 

2500000000 

5600000000 

2500000000 

1400000100 

0500000000 

6500001020 

0400000000 

0300000000 

0300000000 

3501000010 

0300000100 

6680000040 

0600000000 

2101000000 

0400000000 

3400000000 

3500000010 

0300000000 

0500010000 

1100100000 

2200000000 

2200000000 

0300020000 

2500000000 

0600010000 

1500000000 

0400000000 

2600000010 

0401000000 

0200000000 

0400001000 

0300000000 

1400000000 

0300000000 

2500000000 

0301000000 

0400000000 

0300000000 

1501000100 

0300000000 


Sep 

Name  Type  O Mag 


U04165 

07581+5043 


2 13  26634  GO 

3 9 U04193 


26649  K7 
26657  K0 


TMSS  +50187 


1 13 


13 

13 

13 

13 

13 

10 

13 

39 

12 

12 

9 

13 


| 2 13 

3 *10 


1 13 


13 


| 2 1 13 
3 
1 

u 

1 

J 1 
2 

I 2 
; 1 13 


26674  K0 
26677  K5 


26683  K0 

26687  A2 

26701  K0 
26713  K2 

26716  F5 

26717  G5 

26720  K0 

M + 10— 12  — 090 

26721  K5 
4CP57.1 5A 

ZG  808  + 53 
ZG  808  + 58 
U04267 
26732  K0 
U04280 

26739  K5 
M+ 10-12  — 112 


26750  KO 

26756  A5 
26760  K5 
26766  K5 

U04325 
26776  K0 

7ZW  226 
26782  K2 
26784  F2 

26787  K0 


26799  M0 

26803  K5 

26804  K2 
26812  K5 


26819  A2 
DO  32245 
ZG  820  + 53 

DO  32255 

26828  K5 

DO  32264 


12 


2 13  26857  K0 

3 12  ZG  825  + 55 


| 3 9 

3 12 
1 2 


26865  K2 
ZG  825  + 55 
U 04438 
DO  32328 
DO  32330 


A082B  + 52 


26896  KO 

26899  KO 

26900  K2 
26902  K7 


U04461 
ZG  829  + 57 
DO  32368 


123 

7 


65 

140 


81 

80 


27 


48 

60 

78 

67 

65 

78 

83 

178 

155 

153 

141 

58 

143 


2 

90 

75 

6 

66 

30 

55 

7 

63 

1 

70 

24 

135 

7 

80 

58 

10 

76 

20 

58 

9 

65 

4 

90 

21 

88 

4 

90 

15 

87 

12 

55 

24 

116 

72 

150 

67 

106 

1 

86 

47 

96 

26849  K2 
ZG  824  + 55 
U04417 
26853  K2 
M + 10  — 12— 141 


75 

148 

143 


72 

148 

85 

148 

138 

96 

93 


65 

76 

85 

85 


143 

151 

96 


— L * * 1 „ ,cn  at  „ 60  100  urn  10)  High  Source  Density  Region. 

■Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25,  . 


199 


Right  Ascension:  08h3tni01,~09hi4mO€ 

Position  (1950) 


h m. 


08310  + 5249 
00314  + 5222 
08323+  5001 
08325  + 5745 
08325  + 5222 
08327  + 5328 
00328  + 5148 
08332+  5600 
08340+5212 
08344  + 5105 

08346  + 5947 
08346  + 5334 
08350  + 5139 

08352  + 5306 

08353  + 5826 
08355  + 5253 
08364  + 5613 
08367  + 5155 
08370  + 5136 
08372  + 5018 

08374  + 5915 

08375  + 5222 
08383  + 5629 
08400  + 5023 
08403  + 5901 

08415  + 5233 

08416  + 5517 
08418  + 5319 

08422  + 5405 

08423  + 5243 

08427  + 5259 
08452+  5630 
08456+  5328 
08464  + 5150 

08466  + 5351 

08467  + 5812 
08475  + 5833 
08480  + 5242 
08482  + 5247 
08488  + 5042 

08488+5851 
08490  + 5914 
08493  + 5222 
08495  + 5700 
08500+  5130 
08508+5751 
08513  + 5308 
08515  + 5149 
08517  + 5855 
08521+5001 


Galactic  Uncertainty 
a 8 Coords  SMJ  SMN  6 
(»)  O 1 b O o o 


1.1 

27.9 
20.8 
31*7, 
33.4 ! 

43.4 

53.4 

12.3 

. 4.5| 

24.9 

36.3 
[37.9 

3.8| 

17.9 

19.4 
35.1 

24.4 
142.5 

5.1 

13.7 


24.8 
34.3 

23.8 

r 27 

22.9 


34.0  24 

37.3  58 

52.3  37 

15.0  56 

122.1  1 

[45.3  27 
16.8  47 

39.1  43 
|24.8  39 

16 
36 
24 
17 
28 
20 


41.3, 

42.6| 

[35.1 

5.8 

12.1 

[49.6 


08531+5217 

08531+5704 

08541+5259 

08542  + 5132 

08543  + 5120 
08543+5252 
08547  + 5238 
08550  + 5204 
08551+5820 
08554  + 5357 

08554  + 5823 
08560  + 5554 
08563  + 5358 
08563  + 5639 
08567+5241 
08568  + 5215 
08570  + 5052 
08575+5324 
08589  + 5733 
08592  + 5248 

08595  + 5856 
08597  + 5017 
08599  + 5318 

09009  + 5208 

09010  + 5148 
09013  + 5238 
09020  + 5136 
09036  + 5904 
09036  + 5150 
09036  + 5054 

09047  + 5118 

09048  + 5517 

09053  + 5148 

09054  + 5402 
09065  + 5015 
09086  + 5854 
09091 + 5708 
09092  + 5535 
09094  + 5906 
09109  + 5253 

09114+5335 
09114  + 5134 

09121  + 5657 

09122  + 5205 
09125  + 5909 
09125  + 5413 
09129  + 5958 
09135  + 5015 

09140  + 5741 

09141  +5312 


149.9 
, *-1 
23.1 
[35.9| 
0.8 

54.0 
20.7 

31.1 
44.0 

9.8 


6.5 
9.3 

6.6 
17.4 
19.9 
22.8 
|43.6 

3.5 

I2l.il 


|27.7 

26 

18.9| 

21.2 

44.4 

49.8 
5.6 

34.6 

59.2 

12.9 


166  + 37 

166  + 37 
169  + 37 
160  + 37 
166+37 
165  + 37 

167  + 37 
162  + 37 

167  + 37 

168  + 37 

157  + 37 
165  + 37 
167  + 37 

165  + 37 
159  + 37 

166  + 37 

162  + 37 

167  + 38 
167  + 38 

169  + 38 

158  + 37 
166  + 38 

, 161+38 
169  + 38 

158  + 37 
166  + 38 

163  + 38 

165  + 38 

164  + 38 

166  + 38  [ 

166  + 38  [ 
161+38 

165  + 39 
167+39 
164  + 39 

159  + 38  | 
158  + 38 

166  + 39  I 
166  + 39 
168  + 40 


26  158  + 39 
58  157  + 39 
9 166  + 40 
30  160  + 39 
5 167  + 40 
56  1 59  + 39 
48  165  + 40 
29  167  + 40 
26  158  + 39 
48  169  + 40 


75 

76 
40 
39 

71 
28 
78 

31 
60 
26 

72 

32 
38 
37 
68 
37 
93 
59 

46 
23 

27 

33 
96 
25 
42 
73 
55 
33 
35 
86 

42 

76 

47 
93 

38 
49 
29 
70 
55 

41 

33 

92 

97 

33 

24 

39 
60 
77 
86 

42 


108 

108 

107 
110 

108 
106 
108 

109 
105 
108 

108 

107 

108 

107 

108 
107 
107 

107 

110 

108 


34.7 

45.0 
54.6 

56.3 

, 12 

19.1 

1.4 

[36.5 

36.9] 

41.3 


43.7 
53.0| 

20.5 

29.7 

33.9 
41.2] 

7.9 

17.2 

26.5 

54.8 

24.2 
[29.5 

82 

13.2| 

34.6 

34.7 
55.5 

35.9 

3.9 
6.6 


51 

52 

5 

17 
57 

18 

6 
20 
22 
47 

17 

14 

24 

43 

26 

32 

30 

24 

19 

19 


166  + 40 

160  + 39 
165  + 40 

167  + 40 

167  + 40 

165  + 40 

166  + 40 
166  + 40 
158  + 39 
164  + 40 

158  + 39 

161  +40 

164  + 40 
161+40 
166  + 41 
166  + 41 

168  + 41 

165  + 41 

159  + 40 
165  + 41 

157  + 40  | 

169  + 41 

165  + 41 

166  + 41 

167  + 41 

166  + 41 

167  + 42 
157  + 40 

167  + 42 

168  + 42 


35 
26 
37 
45 
85 
42 
31 
50 
57 
42 

34 

44 

62 

66 

36 
98 
42 
24 
62 
57 


7 

109 

8 

108 

19 

106 

5 

107 

13 

1 

15 

107 

12 

108 

13 

109 

6 

109 

20 

107 

10 

108 

9 

107 

10 

108 

11 

106 

13 

108 

22 

110 

10 

110 

10 

106 

14 

107 

9 

107 

8 

110 

12 

110 

21 

105 

6 

110 

9 

107 

14 

5 

17 

108 

14 

108 

23 

111 

7 

107 

107 

108 

107 

108 
106 

107 

108 
108 

107 

108 


167  + 42  25 

162  + 41  72 

167  + 42  37 

164  + 42  27 

169  + 42  51 

157  + 41  54 

159  + 42 
161+42 
157  + 41 

165  + 43 


28  1 64  + 43 
2 167  + 43 
0 160  + 42 
57  166  + 43 
49  157+41 
55  1 63  + 43 
54  156  + 41 
14  168  + 44 
34  158  + 42 
11  164  + 43 


69 


110 

110 

108 

105 

108 

109 
108 
108 

110 
108 


110 
108 
108 
1 108 
108 
[no 
108 

109 
176 

110 

109 

109 

109 

109 
173 
111 
107 

110 
112 
110 

109 

110 

110 
110 
110 
110 

111 

109 
111 

110 


Flux  Density 


(Not  Color  Corrected) 

12  fim  25  fim  60  pm  100 
(Jansky) 


71L 

.33 

25L 

25L 

1.75L 

.84 

69L 

.71 

.30 

25L 

.69 

2.05 

.68 

2.17 
.49 

2.22 

25L 

.42 

.61 

1.84 

.57 

25L 

42L 

35L 

25L 

.451 

.25L 

26L 

1.17 
.26L 

36  L 
38 
.25L 
.55 
25L 
27L 
.45 
1.97 
51L 
.74 

.41 
29 
1.37L 
1.59 
35L 
26L 
.29 
40L 
25L 
56 

.25L 
1 85 
2.95 
25L 
.37 
1.18 
1.64 
25L 
.29  L 
.30L 


25L 
.54 
.40  L 
25L 
.88L 
25L 
25L 
.391 
25L 

1.70 
1.08 
.65 
25L 
.25L 
40L 
.25  L 
.39 
.47 
.251 

2.19 

.31 

1.16 

25L 

25L 

.30 

66 

.54 

27L 

2.24 

25L 

25L 

11.47 

25L 

79L 

.74 

.36L 

25L 

.46 

25L 


25L 

.25L 

25L 

26L 

-34L 

25L 

25L 

.47L 

.25L 

.29L 

25L 

.45L 

25L 

.41 

.59 

36L 

44L 

31L 

-25L 

.25L 

.28  L 
.41 
1.12 
25L 
25L 
.28 
.79 
26L 
.25L 
.251 

.25  L 
.14: 
.25L 
25L 
25L 
.59L 
25L 
.251 
.40L 
-25L 


.41 

.29 

25L 

.27: 

,25L 

25L 

25L 

25L 

25L 

.47L 

.77 
25L 
.25: 
58  L 
.351 
25L 
50L 
25L 
25L 
.61 

50L 
.25  L 
2.77 
28L 
56L 
26L 
25L 
25L 
25L 
35L 


301 

.32 

1.00L 

25L 

40L 

1.02L 

43L 

.61 

1.48 

.25L 

.57 

.88: 

35L 

.64 

1.16L 

.28 

40  L 

1.00L 

72L 

.37 

1.58L 

34  L 

40L 

1.00L 

.25  L 

■40L 

1.03L 

25L 

2.06 

2.60 

.17: 

■40L 

1.19L 

.52 

40L 

1.00L 

.28L 

40L 

1.00L 

.53 

•40L 

1.00L 

25L 

40L 

1.00L 

.56 

40L 

1.00L 

.25L 

.44: 

1.40 

32L 

.47L 

1.65L 

25L 

40  L 

1.33L 

.69 

40L 

1-00L 

25L 

40L 

1.05L 

,25L 

.92 

1.47: 

25L 

.42 

1.00L 

39L 

[ 2.00 

7.00 

25L 

.68 

2.37 

.25L 

.59 

1.00L 

25L 

.77 

1.32 

.25L 

.51 

1.00L 

30L 

40L 

1.00L  l 

28L 

56L 

1.56 

1.04 

1.05L 

.81 

40L 

.54 

.39 

■40L 

40L 

.87 

.40L 

.401 

40L 

.42 

,40L 

7.07 

.64 

40L 

.55 

40L 

.401 


1.86 

40L 

40L 

.65 

40L 

.40L 

40L 

.84 

.36 

1 

.40L 

.52 

40L 

.35 

.65 

.39 

84 

.81 

.45 

.93 

.40L 
40L 
40L 
1.29 
.94 
.53 
1.05 
40L 
.40L 
.46  L 

40L 
.40L 
.40L 
.74 
158 
40L 
.981 
.40L 
.45 
40L 

54L 

.89 

.52 

1.26 

.411 

40L 

.57 

.69 

40L 

.72 


Flags 


Flux 

Uncs 


Corr  A Confusion 

Coef  R Flags* 


L 
R S 
S 2 


BD 

iC 

C 


CF 

CD 

D 


cc 


lCE 

|bc 

8 

BC 

C 

BC 


DD 


BC 

E 

BB 

CC 

C 

CC 

D 


CC 

CF 

CD 

F 


CC 


H 

B N 
KBC 

i DD 

[hgdb 

AC  | 4 
GBf 
SB 
|C 

EAB 


1.73 

1.00L 

1.12: 

1.43L 

.67: 

1.07L 

1.16L 

1.17L 

1.46. 

1.00L 


1.00L 
1.25L 
1.17L 
1.00L 
11.37 
1.70: 

1.31L 
.79:  DD 

1.89  D 
1.00L  C 


D 
BC 
CDC 
CD 


4.63 

1.00L 

1.00L 

1.01: 

1.00L 

I.OOL 

1.00L 

1.33 

1.95L 

5.94 

1.11L 


BC 

CC 


CC 


[C 

BD 

BD 


CD 


CC 

C 

CC 


BH  H 
[AA 
BK 
AA 
AD 

AB  L, 
CC 
BLFKi 
BC 
AA 

Bl 

L BC 
DD 
FCAA 
J GAB 
DG 
ML  BC 
FE 
AD 
GBB 

E AB 
CDJ 
, L BD 
CHJG 
EJ  AB 
HK 
BM  L 
AC 
. NHBD 
CEH 

CL 
BH 

D 

AB 
DBAA 
GBB ! 
FG 
FCE 
LD 
BE  K 


J DAA 
AC  L 
AAH 

. BC 

[C 

AC 
ABH 
ME  BB . 

fh| 

I CAA 
BFJ 


1.73 

FDB 

DBB 

1.00L 

- B 

B 

1.00L 

C 

DC 

3.26 

CD 

J BA 

1.301 

C 

BE 

3.11 

CD 

LMBB 

1.80 

CD 

G BC 

1.22L 

D 

MBG 

1.74 

CC 

GBB 

1.14L 

BC 

AC 

1.00L 

BF 

AE 

1.00L 

B 

BM  K 

1.75 

ECC 

DAB 

2.50 

CD 

EBC 

1.15L 

C 

B 

1.48 

CC 

BC 

I.OOL 

E 

B 

1.00L 

B 

B 

1.39 

e 

HJ  C 

1.00L 

CC 

AA 

1.00L 

ic 

D G 

1.00L 

BD 

AE 

2.98 

CC 

MHBB 

2.94 

CC 

DHAB 

1.00L 

C 

E G 

I.OOL 

B 

BLL 

1.55L 

E 

BD 

1.00L 

C 

K BK 

I.OOL 

03 

a 

ABN 

1.60 

F 

EDG 

2.56 

CC 

1 BB 

I.OOL 

B BD  , 

AADD  ( 

1.65 

CC 

HAB 

1.12 

F < 

3 1 E 

I.OOL  i 

B / 

\ F 

I.OOL 

C l 

DFBH 

1.64 

CD 

BD 

I.OOL  ( 

3 ( 

3E 

2.91 

DC 

GCB 

1401000000 
0400000000 
0400001000 
2400000100 
1400000000 
1401001000 
0300000100 
1400000000 
0500000000 
0300000000 

2500000000 
1400001000 
0400000000 
3300011000 
0500000000 
2300000010 
1400000000 
0400030000 
0401010000 
0300001000 

0500000000 

1400000000 

0601000000 

0200000000 

0401000000 

1300000000 

0400000100 

0300000000 

0400000000 

1300000000 

1300000100 

0500000000 

0300000000 

0300000000 

0300000000 

0500000000 

0400010000 

1200100000 

1200100000 

0300000000 

1500010000 

1500000000 

0400000100 

0400000000 

0100011000 

0401000100 

1300000000 

0400000000 

1300000000 

1300000000 

0200000000 
0400100000 
0300100000 
0300000000 
0300000000 
1300100000 
1400002000 
0300000100 
0400100000 
0200000000 

0500100000 
0300000000 
0400000000 
0400000000 

1100000000 

0300000000 
0300000000 
0200000000 
0300000000 
1200000000 


0400000000 

0300000000 

0300000000 

0300001000 

1300000100 

1400000000 

0400000000 

0400000000 

0301010000 

1300000000 

1400000000 

0300000000 

0300000000 

0200000000 

1200100000 

1400000000 

0301000000 

1200000000 

1300000120 

0400000000 

1300000000 

0100000100 

0300001000 

0300000000 

1400000210 

0300000000 

0401000000 

0300000000 

0400000000 

0200000100 


Declination:  +50°- +60° 


Associations 


C 

A 

T 


Name  Type 


cF  Mag 


1 

3 26917  G5 

4C 

T 

DO  32391 

82 

93 

DO  32390 

32 

118 

1C 

26924  K2 

5 

83 

1C 

26933  KO 

14 

71 

1C 

26934  M2 

10 

91 

13 

26935  G5 

7 

56 

13 

26938  K2 

6 

85 

13 

26940  KO 

2 

65 

13 

26941  K7 

19 

86 

13 

26946  KO 

8 

60 

12 

ZG  836  + 56 

86 

151 

13 

26954  KO 

9 

81 

13 

26959  G5 

6 

70 

1 

X UMA 

8 

4 

13 

26961  G5 

7 

70 

9 

U04544 

74 

123 

9 

U04549 

82 

141 

9 

U04564 

59 

150 

10 

M + 09-15-019 

45 

13 

26988  K5 

3 

83 

12 

ZG  842  + 52 

37 

148 

13 

j 27003  K2 

1 

80 

13 

27016  KO 

10 

81 

13 

27018  Ml 

23 

90 

2 

DO  32549 

44 

123 

13 

27022  KO 

34 

83 

* 9 

U04645 

84 

103 

12 

ZG  851  +57 

74 

156 

13 

27042  KO 

25 

75 

*41 

08515  + 5149 

21 

12 

* 9 

U04666 

31 

121 

13 

27046  K5 

0 

85 

9 

U04671 

10 

136 

13 

27052  K2 

3 

71 

2 

DO  32597 

77 

113 

*41  I 

08543  + 5132 

19 

12 

‘13  ; 

27060  K2 

20 

83 

13  J 

27061  Ml 

3 

95 

2 1 

DO  32604 

32 

113 

r 12  ; 

ZG  855  + 52 

51 

153 

9 l 

J04695 

87 

123 

5 

»7069  K2 

7 

83 

U04705 
27075  K0 

U04713 

U04719 
ZG  857  + 53 


DO  32646 

27100  5 

27101  KO 
ZG  901+52 
U04749 


27127  K0 

U04778 

DO  32702 
27134  K0 
27136  A3P 
U04796 

27168  K0 

27170  K0 

27171  K0 

27179  K2 


ZG  911+53 

62 

148 

ZG  911+51 

51 

146 

27185  K5 

2 

55 

27191  A5 

17 

48 

A0912  + 59 

11 

ZG  913  + 50 

14 

148 

27201  KO 

21 

75 

U04906 

12 

133 

138 

77 

136 

150 

155 


91 

70 

155 

136 


76 

141 

105 

00 

45 

131 

77 
70 
72 

80 


‘Confusion  Ffags:  „ CIRRUS-1;  * CIRRUS-2~3)  Confusion  Hou.  Con^  Souses  Weis  (Lm*  Sources  PW) 


200 


Right  Ascension:  09h14m15'-10h01m59* 

Position  (1950) 


Name 


09142  + 5807 
09149  + 5136 
09151+5109 

09154  + 5134 

09155  + 5749 
09164  + 5042 
09167  + 5959 
09172  + 5128 
09180  + 5654 
09184  + 5350 

09185+5111 
09202  + 5524 

09213  + 5029 

09214  + 5147 
09217  + 5401 
09222  + 5236 
09241+5735 
09248  + 5524 
09255  + 5015 
09262  + 5557 

09266+  5604 

09274  + 5600 

09275  + 5858 
09285  + 5136 
09268  + 5742 
09290+5958 
09293  + 5931 

09293  + 5056 

09294  + 5154 
09300  + 5624 

09305  + 5145 
09308+5416 
09310  + 5647 
09313  + 5216 
09315  + 5235 
09317+5521 
09328  + 5937 
09353  + 5846 
09356  + 5805 
09365  + 5343 

09372  + 5046 
09372  + 5335 
09377  + 5605 
09382+5108 
09388  + 5558 
09393  + 5129 
09402+5030 
09406+5359 

09429  + 5721 

09430  + 5934 


(*> 


Galactic  Uncertainty 
Coords  SMJ  SMN  S 
I b O (">  (•) 


15.7 

[55.7 

8.3 

129.5 

32.4 
29.1 
|42.7| 

15.5 

i 44 

25.8 


1 35.6)  19 
25 


15.5 
21  5 
27.4 
47.3 
17.8 

f 10.5J 
51.7 

35.6 


36.7 
29.2 

31.1 

35.1 
50.9 

i 5 4, 

19.9| 

22.1 
[27.8 

3.7 


31.2 
[49.4 

4.7 

22.8 1 

30.8 

47.0 

51.2 

22.7 

40.5 

32.9 

12.1 

.14.7 

46.3 

17.6 

50.6 

22.4 

17.0 

41.8 

60.0 


158  + 42 
167  + 44 
167  + 44 

167  + 44 

158  + 42 

168  + 44 
155  + 42 
167  + 44 

159  + 43 
163  + 44 

167  + 44 
161+43 

168  + 45 
166  + 44 
163  + 44 

165  + 44 
158  + 43 
161+44 
168  + 45 

160  + 44 

160  + 44 
160  + 44 
156  + 43 

166  + 46 

158  + 44 
155  + 43 
155  + 43 

167  + 46 
165  + 46 

159  + 44 


166  + 46 

162  + 45 
159  + 45 
165  + 46 
164  + 46 
161+45 

155  + 44 

156  + 44 

157  + 45 

163  + 46 


09431+5038 
09437+5137 
09438  + 5403 
09441+5941 
09445  + 5414 
09451+5929 

09453  + 5043 

09454  + 5521 

09455  + 5410 
09459  + 5727 

09461+5347 
09463  + 5307 
09467  + 5138 
09467  + 5759 
09474  + 5916 
09486  + 5418 
09493  + 5227 
09495  + 5249 
09499  + 5051 
09507  + 5055 

09509+5353 
09524  + 5003 

09527  + 5932 
09527+5230 

09528  + 5940 
09530  + 5428 
09537  + 5739 
09543  + 5828 
09550  + 5911 
09552  + 5725 

09556+5859 
09559+5229 
09560  + 5917 
09561+5642 
09562  + 5524 
09564+5703 
09568  + 5447 
09571+5128 
09583  + 5352 

09585  + 5555 

09586  + 5204 

09587  + 5306 
09596  + 5007 
09599  + 5021 
10001+5334 
10003+5940 
10011+5340 
10012  + 5408 
10015  + 5543 
10019+  5047 


8.2 

43.5 

51.5 

10.5 
31.2 
, 7.4' 

23.4 

26.5 
31.9 
[57.6 

i 95 

22.7 

44.6 
46.1 

25.0 

40.1 

18.8 

34.2 

58.2 

43.2 

57.1 1 20 
29.4 

42.7 


41 

22 

65 

47 

61 

30 

49 

45 
20 
25 

25 

53 

72 

34 

44 

52 

48 

46 

23 
25 

24 
98 
60 
56 
44 
50 

30 
36 

31 
42 


58 

66 

34 

72 

45 

65 

36 

26 

111 

82 


8 

5 
16 
10 

13 
9 

11 

8 

6 

7 

9 

11 

9 

6 

14 
14 
14 

8 

7 
11 

6 

35 

9 

11 

10 

11 

8 
7 
5 
5 


111 

110 

109 

110 
111 
110 

109 

110 
111 
111 

180 

112 

109 

111 

112 

111 

113 

112 

111 

113 

112 

114 
113 
113 

113 

114 
113 
112 
112 
113 


22 

167  + 47 

29 

30 

163  + 46 

49 

38 

159  + 46 

33 

54 

166  + 47 

46 

15 

159  + 46 

56 

50 

165  + 47 

25 

24 

167  + 48 

39 

49 

162  + 47 

28 

33 

157  + 46 

23 

57 

154  + 45 

31 

53 

166  + 48 

09 

34 

165  + 48 

01 

12 

162  + 47 

66 

54 

154  + 45 

82 

51 

161  +47 

41 

33 

154  + 45 

41 

37 

166  + 48 

55 

46 

160  + 47 

56 

13 

161+47 

73 

10 

157  + 46 

36 

24 

162  + 48 

22 

33 

163  + 48 

56 

47 

165  + 48 

46 

55 

156  + 46 

68 

28 

154  + 46 

34 

9 

161+48 

43 

22 

163+48 

51 

18 

163  + 48 

36 

36 

166  + 49 

70 

26 

166  + 49 

38 

43.3 
[50.9 
. 2.6 
[44.0 

18.4 
3.6 


161+48 
167  + 50 

154  + 46  i co 
163  + 49  26 
153  + 46  79 
160  + 48 
156  + 47 

155  + 47 


17.5 

7 

156  + 47 

27 

6 

117 

36.5 

47 

154  + 47 

34 

8 

117 

59.1 

49 

163  + 49 

66 

15 

117 

2 

0.6 

35 

154  + 47 

15 

9 

117 

3 

10.4 

51 

157  + 48 

38 

7 

117 

3 

17.3 

24 

159  + 48 

55 

9 

115 

2 

27.0 

2 

156  + 48 

19 

6 

117 

2 

52.3 

3 

160  + 49 

30 

14 

115 

2 

9.2 

27 

164  + 50 

31 

10 

116 

4 

21.0 

38 

161+49 

73 

6 

117 

2 

35.0 

17 

158  + 48 

21 

6 

117 

3 

42.0 

11 

163  + 50 

55 

5 

116 

4 

45.9 

60 

162  + 50 

39 

7 

117 

2 

37.0 

10 

166  + 51 

40 

7 

116 

3 

59.4 

9 

166+51 

30 

5 

116 

3 

9.4 

49 

161  +50 

58 

8 

118 

2 

21.9 

46 

153  + 47 

56 

8 

1 16 

2 

9.7 

49 

161+50 

83 

15 

118 

2 

17.4 

5 

160  + 49 

60 

8 

118 

2 

33.5 

52 

158  + 49 

29 

8 

117 

3 

59.4 

41 

165  + 51 

56 

9 

3 

113 

111 

113 

112 

112 

113 

113 

114 

115 
112 

113 

113 

112 

113 

113 

113 
112 

114 

114 

115 


112 

113 

115 

116 
115 
115 

114 

115 
115 
115 

115 

114 

114 

115 
115 
115 
113 

115 

116 
116 


Flux  Density 


12  jtm 


(Not  Color  Corrected) 
25  /im  60  jim 
(Jansky) 
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38 

.39 

.85 
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25L 

25L 

38L 
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.25 

-39L 
.26L 
.94 
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27L 
.25L 
1.34 
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7.11 
.59 
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.39 

1.49 

.82 
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.40L 
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.41 
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.40L 
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4.07 
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.251 
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.87 
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.46L 
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.771 
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27L 

1.63 
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.25: 
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28L 

26L 
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.94 

.40L 

.20 
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.40L 
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.40L 
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1.10 

.20 

.40L 

1.28 

56L 

40L 
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25L 
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3.65 

.97 

40L 

.30L 

-27L 

.68 
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6.42 

.61 

40.35 

10.33 
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1.45 

.39 
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41L 

-25L 

.56 

39L 
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38L 
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.25L 
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.43 
.46 

7.24 

.56 

.05 

25L 

2.87 

.73 

.25L 

.87 

.53 

.37 

25L 

.34 

.25L 

.80 

.34 

5.52 

1.18 

1.48 

1.43 

1.43 

.56 

.25L 

.99 

.89 

.31 

6.91 

43L 

.46 

.02 

1.24 


.78 

.83 

.39 

1.89 

.52 

25L 

.42L 

.63 

1.60 

.38 


.251 
25L 
•25L 
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.22: 
.22: 
.16: 
.261 
25L 

1.97 

25L 

.21: 

25L 

.68 

25L 

25L 

25L 

50L 

,36L 

30L 

.25L 

.25L 

.24: 

.251 

1.38 

34 

.39 

.35 

.37 

25L 
25L 
.39 
31L 
25L 
1.76 
.25L 
25L 
.33L 
2.03 


.25: 
.51 L 
25L 
.49 
-25L 
.62L 
25L 
.25L 
.61 
•25L 


2.43 

.40L 

40L 

40L 

.53 

.52 

.55 

.85 

.42L 

40L 

1.53 
■40L 
40  L 
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.81 
-40L 
40L 
40L 
.40L 

.44: 

40L 

40L 

.40L 

.56 

.40L 


.61 
.51 
.42 
1.00 
.90 
.68 
.40L 
40L 
.401 

42L 
40L 
.44L 
.50 
.40L 
.40L 
.48 
40L 
-40L 
.40L 

.38: 

.40L 

1.32 

.40L 

40L 

-40L 

40L 

40L 

40L 

.40L 

40L 

.62 

40L 

.46L 

40L 

.46: 

.63 
.40L 
.51 L 
42.86 

.40L 

40L 

.40L 

40L 

84L 

1.31 

.48 

40L 

.40L 

40L 


1.00L 
1.00L 
1.25L 
1.86 
1.26L 
1.00L 
1.31  L 
MIL 
1.00L 
1.00L 

14.00 
1.35L 
1.13L 
1.00L 
1.00L 
1.71 
2.07 
1.29: 
1.00L 
1 .31 L 

3.14 

1.32 

1.00L 

1.23 

2.36 

1.83 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.27L 

1.79 
1.55L 
1.00L 
1.17L 
1.25 
1. 

3.24 
1.00L 
1.61  L 
1 .71 L 

1.08L 
1.00L 
1.00L 
TOOL 
1.11. 
1.17L 
1.64: 
1.00L 
I.OOL 
1.00L 


Flags 


Declination:  +50° — h60° 

Associations 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 
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Flags* 


C 

A 

T 


C 

BBC 

F 

CC 

D 

C 

B 

D 

.BBC 

BB 


B 

AABM 

DE 

JCC 

H 

BEM 
CM 
CHI  I 
AAAK 
AA 


CD  ML  EA 
C J 
CC 
BJ 

LMDE 
HCC 
CA 
NBC 
AAJ 

id 


c 

CD 

CC 

BC 


BC 

E 


BD 


CC 

CC 

CC 


BD 

C 

BB 

B 


1.00L 

1.00L 

1.37L 

1.38L 

2.27 

1.38 

1.04L 

1.00L 

2.09L 

1.00L 

1.00L 
1.35L 
1.00L 
.88: 
1.33L 
1.01  L 
1.66: 
1.00L 
1.04L 
1.00L 

1.12: 

1.95L 

3.49 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.09L 

1.00L 

1.00L 


C 
C 

BB 

.BE 

[CD 

B 

EF 
BC 

ED 
BBC 


HGAB 

i G D 

|ac 

DBB 
EJ  AA 

i BB 

[abl 

BKL 
.AAD 
BF  D 


Name  Type 


DC 

1 CA 

C 

C 

BC 

AA 

BF 

BD 

CF 

EDC 

c 

M C 

CC 

MFAAl 

BB 

AA 

C 

c 

c 

c 

cc 

F BC 
DC 
CF 


D 

C 

A AHJ 
.BC 
AD 
AC 

KKCB 

AAGL 

HGBB 

AABL 


BBC  AA  AC 
CD  AC 


BB 

C 

EF 


BC 


CE 


CC 


BE 

D 

,CC 

I BD 
BF 
BD 
BD 


DE 

CC 


I.OOL 

C 

BJ 

2.20 

CF 

CB 

I.OOL 

BC 

AC  H 

1.09L 

C 

AHNH 

2.47L 

C 

C 

I.OOL 

BBF 

AAD 

2.01L 

C 

CC 

I.OOL 

C 

C 

1.04L 

c 

AJ  JG 

88.95 

BBCC 

8 BA  A 

•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12 


1.10L 

1.05L 

I.OOL 

I.OOL 

1.07L 

1.52 

1.20L 

1.04L 

I.OOL 

1.03L 


BE 

D 

C 

BC 

lc 


CC 

c 


D 

BC 

B 


BD 

i CC 

F BC 
CD 
GBB 
. E FBC 
FBBD 
BH 
B 

BL 
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.DH 
[BDK 
KBC 
AA  H 
BK 
I BB 
BL 
BJ 
DHL 

DBD 
BG  F 
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ABEG 
C 

. A AHK 

|ab 

AA 
ACI 
AC  H 


AD 
AC 
CKK 
AB 
B J 
GAC 
CH 
A 

AB 
C L 


0500010000 

0400000010 

0200000000 

0300000010 

0300000000 

0400000000 

0400000000 

0400000000 

0300001000 

0500000000 

02C3020310 

0400000000 

1400010000 

0300000000 

0500000000 

0300000000 

0301000110 

1500000000 

0400000000 

0400000000 


1400000010 

1500000010 

0200001000 

1300000000 

0300000000 

0301000000 

0400000000 

0300000000 

1300000000 

0400000000 

1100000000 

0300010000 

0400001000 

0400000000 

0400000100 

4400000130 

0200000000 

0400000000 

0300000000 

0200010000 

2301001010 

0300000000 

1502000000 

0400000000 

0400000100 

0301000000 

1400000000 

0420000000 

0200000000 

1300011000 


nP 


Mag 


0400000000 
0300000000 
0300000000 
1301000000 
0380000000 
1300000000 
0300000000 
1500010000 
0301000000 
0300000000 

0400000000 

0200000000 

0500000000 

0300000100 

0300000000 

0300000000 

0200000000 

0100010000 

0400000000 

0400010000 

0301000000 

0300000000 

0200000000 

0301000000 

0300000000 

0400001000 

0301000000 

0300001000 

0401002000 

0300000000 

0400000000 

1300000000 

0400000000 
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0100020000 

0300000000 
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0400010000 

0100000000 

0100033100 

0400000000 

0300000000 

0300000000 
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0300010000 

1300000000 

0300000000 

0300000000 

0600000000 

0400000000 
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2 I 
1 

4 
4 

3 

5 10 
1 
1 
2 

2 

4 

2 

2 


13  27246  GO 


27203  G5 
DO  32784 

ZG  915  + 51 

27212  K5 

27213  KO 
27215  F2 
27219  MB 
27223  M2 

N2841 
27235  KO 
27243  G5 


M + 09— 16-016 
U05034 

27267  K5 
27271  F2 

U05055 

27277  K2 
09286  + 5136 
ZG  928  + 57 
U05077 
27287  K7 
DO  32096 
27289  F8P 


3 2 

1 13 

2 13 


M + 09  — 1 6 — 030 

27296  KO 

27297  K5 

27298  AO 

M + 09-  16-031 
X0931  +553 
ZG  932  + 59 
27325  MO 
27328  KO 
27331  KO 

DO  32944 
27334  K5 
27340  KO 


27355  MO 

27367  M5 
27377  MO 


ZG  943  + 54 

U05241 
ZG  945  + 59 
MKN  124 

27385  K5 

27386  K2 
27391  KO 

DO  33010 
27393  KO 
27395  K5 


16 


3 

2 13 

1 27 

2 13 

1 1 13 


73 


13!  27401  FO 
27408  A2 
MKN  126 
27414  K7 
27416  G5 


1 12 
3 13 

I 4 9 

I 1 13 
3 13 

I 2 13 


25.  60,  100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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2 
6 
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2 

3 6 

1 

2 

1 

1 

1 

7 

1 

2 

1 

1 


ZG  951+53 
27430  A2 
U05327 

27433  K2 

27434  MO 
27438  G5 

27445  K2 
DO  33081 


13 

27452  KO 

12 

ZG  956  + 52 

13 

27462  KO 

*13 

27463  K7 

13 

27464  K5 

9 

U05369 

13 

27468  K5 

13 

27477  KO 

* 9 

U05387 

13 

27480  K2 

2 

DO  33113 

13 

27490  KO 

13 

27494  K2 

13 

27497  KO 

9 
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12 
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13 
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13 
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13 
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32 

17 
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9 

15 

13 

2 

40 
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13 

2 

6 
9 

15 

43 

7 

46 
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75 

60 

60 

85 

105 

75 

70 

63 
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65 

145 

76 

12 

146 
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86 

101 

32 


153 

75 

77 

73 

101 

77 

66 


140 

153 

86 

81 

75 

100 

75 

77 

38 

45 


73 


156 

52 

133 
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67 

60 

67 

96 

80 
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72 

88 

56 
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81 

85 
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83 
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75 

70 

75 

141 
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56 

80 
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Right  Ascension:  I0*02"’525-10h54™46 

Position  (1950) 


Declination:  +50°-  + 60° 


17 


10429  + 5919 
10432  + 5737 
10439  + 5636 
10441+5955 
10443 4 5409 
10449  + 5912 
10458  + 501 B 
10478  + 5026 
10478+5500 
10481+5650 

10482  + 5935 
10488  + 5116 
10490  + 5842 
10491+5031 
10492  + 5957 
10495  + 5249 
10495  + 5246 
10505  + 5700 

10505  + 5451 

10506  + 5102 

10508  + 5722 
10510  + 5504 

10515  + 5715 

10516  + 5434 
10518  + 5608 
10520  + 5223 
10526  + 5037 
10533  + 5746 
10536  + 5324 
10547  + 5937 


57.2 

30 

148  + 51 

27 

15.3 

47 

150  + 53 

27 

57.6 

5 

152  + 53 

71 

11.2 

59 
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51 
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27 
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79 
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59 
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44 
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2 

160  + 57 

53 

48.4 

3 
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39 
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17 
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95 
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51 
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27 
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14 

147+52 

25 
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27 

158  + 57 

57 
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14 

148  + 52 

56 

11.8 

57 

159+58 

34 

16.4 

18 

147  + 52 

56 

32.0 

49 

156+56 

41 

32.1 

11 

156  + 56 

42 

31.0 

27 

150  + 54 

42 

33.0 

6 

153  + 55 

22 

37.7 

21 

158+57 

39 

4B.1 

59 

150  + 54 

40 

5.3 

I 13 

152  + 55 

52 

31.7 

' 26 

150  + 54 

32 

38.3 

1 19 

153  + 55 

26 

50.9 

1 38 

151  + 54 

51 

2.E 

\ 19 

156  + 57 

33 

40.C 

) 26 

159  + 58 

29 

23. C 

) 16 

149  + 53 

44 

39.! 
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46 

46.( 

) 58 
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69 
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Flags* 

0301000000 
0201010000 
0400000000 
0300000000 
0300000000 

oioooooooo 
1300000000 
0300000000 
0300000000 
1 300000000 

2300000000 
1 200000000 
0400000000 
0300010000 
0400000000 
0200000000 
0300000000 
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0200000000 

1 500000000 
0300000000 
0300000000 
0200000000 
1 300000000 
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0200000000 
1 300000000 
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0400000000 
0200000000 
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3400000010 
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0300000000 
0300000000 
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0300000000 

0400000000 
0300000000 
0400000000 
0300000000 
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0400000000 
0300000000 
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0200000000 
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0200000000 
1200000000 
2300000000 
0300000000 

oioooooooo 

2500000000 
2500000000 
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1500000000 
0300000000 
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0300000000 
0200000000 
0500000000 
0300000000 
1400000000 
OIOOOOOOOO 
OIOOOOOOOO 

OIOOOOOOOO 
0200000000 
0300000000 
0300000000 
0300000000 
0301000000 
0401000000 
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0300000000 
0300000000 

2400000000 
0300000000 
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0300000000 
3300000000 
0400100000 
0400100000 
0400000000 
0400000000 
0200000000 

0300000000 
0400000000 
0200000000 
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0300000000 
0400000000 
0300000000 
OIOOOOOOOO 
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Associations 


c 

A 

# T 


Name  Type 


Sep 

C) 


Mag 


13 


ZG  1002  + 52 

27518  KO 

27519  K2 
27521  K5 
U05459 

27535  KO 
27539  K5 
ZG  1006  + 54 

27546  K2 

27562  K5 


ZG  1011  + 50 
27571  M3 
RAFGL  1402S 
27578  K5 
27582  K5 

27591  K2 


M + 10  — 15  — 058 
27597  K2 

27599  K2 

27600  GO 

27601  KO 
27606  F8 


27609  KO 
M+09-17  056 

U05589 


9 U05613 
9 U05615 


27635  M4 
U05631 


13  27642  G5 
13  27648  KO 


27660  KO 
ZG  1026  + 52 
ZG  1027  + 52 

27670  F5 

27671  K2 


150 

72 

85 

83 

138 

82 

83 

156 

80 

81 


155 

73 

10 

80 

78 

75 


86 

81 

67 

75 

63 


61 

126 


150 

141 


95 

133 


10 

M + 09-17  069 

37 

6 

A1029  + 54 

7 

13 

27677  K5 

2 

9 

U05733 

67 

13 

27695  FO 

2 

13 

27699  K2 

20 

13 

27707  KO 

7 

9 

U05786 

54 

13 

27724  KO 

3 

1 

2 

DO  33395 

73 

13 

27736  M3 

4 

*13 

27742  K5 

9 

13 

27751  KO 

10 

*10 

M + 09  — 18  — 016 

68 

* 9 

U05860 

38 

: 13 

27759  K5 

5 

13 

27760  MO 

3 

*41 

10438+5636 

36 

I 4 

i 1 
2 
I 3 

4 

3 

4 
1 

3 
2 
2 

4 

3 

4 
3 
7 
6 
1 
2 

2 

3 


6 A1045  + 50 
27  MKN  154 
13  27787  K5 
13  27791  G5 


27793  KO 
ZG  1048+51 
U05977 
27805  K2 
A1049  + 59 
27809  KO 


13  27810  KO 


27815  KO 
U06008 

U06009 
27820  KO 
U06021 
U06024 
DO  33484 
27828  K5 

27831  G5 
27833  KO 


70 

70 


72 
153 
156 

47 

73 


85 

148 

51 

78 

66 

110 

56 


86 

93 

76 

71 

128 

87 

65 

12 


57 

56 

148 

141 

70 

66 

65 

53 

155 

140 

00 

128 

121 

103 

78 

67 

01 


•Contusion  Flags:  1)  CIRRUS-1:  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4) 
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goring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


ORIGINAL  PAGE  IS 


Right  Ascension:  10ll55'°01«-111'35m08‘ 

Position  (1950) 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  6 
(s)  O 1 b (")  n O 


10550  + 5143 

1.2 

37 

156  + 58 

30 

10563  + 5209 

20.0 

8 

156  + 58 

31 

10567  + 5910 

16.5 

30 

146+53 

29 

10570  + 5110 

1.9 

17 

157+58 

23 

10573  + 5643 

20.1 

16 

149  + 55 

24 

10574  + 5146 

26.5 

20 

156  + 58 

35 

10583  + 5756 

22.8 

48 

148  + 54 

40 

10586  + 5258 

38.9 

18 

154  + 57 

37 

10588  + 5639 

50.7 

3 

149  + 55 

18 

10592  + 5856 

15.0 

15 

146  + 53 

30 

10595  + 5328 

34.8 

26 

153  + 57 

47 

10597+5530 

43.5 

28 

150  + 56 

50 

10597  + 5926 

45.9 

38 

146  + 53 

19 

11003  + 5741 

18.4 

18 

148  + 54 

24 

11005  + 5334 

31.6 

40 

153  + 57 

68 

11006  + 5951 

41.8 

54 
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Right  Ascension:  12K14n’11‘-13h20",52* 


Position  (1950) 


h m. 


12141+5211 
12143  + 5633 
12146  + 5216 
12150  + 5326 
12162  + 5453 
12175  + 5423 
12181+5640 
12103  + 5813 
12183+5822 
12184  + 5808 

12190  + 5730 
12191+5846 
12202  + 5337 
12204  + 5019 
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12214  + 5346 
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12226+5243 

12227  + 5446 
12229+5547 
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12252  + 5559 
12252  + 5346 
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12273  + 5732 
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12282  + 5814 

12282  + 5124 

12283  + 5735 

12283  + 5321 
12290  + 5814 
12325  + 5138 
12334  + 5651 
12337  + 5044 
12330  + 5706 
12341+5945 
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•Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  +50"-  + 60' 


Right  Ascension:  13h21m15*-14h14m25a 
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Right  Ascension:  Declination:  +50"- +60“ 
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15 

92  + 53 

14 

10 
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□ K 
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9 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Smalt  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  15h05m34,-15h42m44* 


Declination:  +50*- +60° 


Position  (1950) 


Name 

a 6 

h m.  • * 

1 

Galactic  Uncertainty  < 

a 6 Coords  SMJ  SMN  B < 

(s)  O 1 b (")  C)  O 1 

15055  + 5641 

14.9 

40 

93  + 52 

56 

35 

134 

15058  + 5256 

>0.9 

3 

88  + 54 

8 

7 

2 

15060  + 5311 

5.8 

5 

88  + 54 

20 

8 

69 

15063  + 5138 

8.2 

43 

86  + 55 

53 

32 

72 

15064  + 5456 

>5.2 

37 

90  + 53 

22 

12 

60 

15067  + 5014 

4.5 

43 

84  + 55 

12 

3 

114 

15069  + 5750 

38.5 

52 

94  + 51 

12 

6 

136 

15070+  5229 

2.4 

9 

87  + 54 

15 

11 

115 

15075  + 5113 

32.5 

14 

85  + 55 

20 

8 

99 

15077  + 5243 

♦3.1 

4 

87  + 54 

5 

3 

109 

15078  + 5843 

53.9 

56 

95  + 51 

30 

20 

69 

15080  + 5329 

1.2 

55 

88  + 53 

7 

5 

93 

15084  + 5711 

28.3 

15 

93  + 51 

10 

4 

119 

15093  + 5532 

18.9 

8 

91+52 

16 

12 

83 

15095  + 5214 

32.6 

19 

86  + 54 

56 

8 

161 

15099  + 5005 

W.O 

24 

83  + 55 

10 

6 

86 

15102  + 5914 

12.9 

30 

96  + 50 

9 

7 

36 

15105  + 5959 

32.4 

46 

97  + 50 

13 

4 

140 

15107  + 5044 

44.9 

38 

64  + 54 

34 

8 

79 

15109+  5307 

57.7 

0 

87  + 53 

8 

B 

92 

15113  + 5134 

19.5 

53 

85  + 54 

14 

10 

84 

15123  + 5027 

19.3 

32 

83  + 54 

29 

14 

125 

15126  + 5247 

37.4 

28 

87  + 53 

9 

8 

133 

15132  + 5435 

17.0 

49 

89  + 52 

16 

12 

75 

15140  + 5541 

2.5 

58 

91+52 

13 

6 

133 

15140  + 5055 

4.9 

30 

84  + 54 

17 

8 

88 

15143  + 5107 

19.2 

19 

84  + 54 

12 

8 

83 

15146+5629 

40.8 

36 

92  + 51 

28 

11 

138 

15153  + 5535 

22.5 

27 

90  + 51 

0 

5 

115 

15160+  5307 

3.9 

39 

87  + 53 

12 

8 

107 

15171+5858 

6.6 

29 

94  + 49 

15 

8 

139 

15175  + 5640 

30.2 

0 

91+51 

20 

14 

67 

15175+5841 

346 

2 

94  + 50 

10 

6 

131 

15176  + 5216 

39.0 

51 

85  + 53 

12 

9 

88 

15176  + 5942 

40.1 

8 

95  + 49 

8 

5 

133 

15176  + 5817 

40.6 

43 

94  + 50 

12 

11 

17 

15182  + 564 8 

15.8 

1 

92  + 51 

19 

14 

77 

15186  + 5208 

36.9 

16 

85  + 53 

37 

8 

162 

15187  + 5226 

47.6 

30 

85  + 53 

14 

9 

112 

15195  + 5050 

34.9 

46 

83  + 53 

25 

8 

90 

15205+5021 

30.3 

5 

82  + 53 

20 

9 

82 

15208  + 5552 

49.4 

2 

90  + 51 

9 

6 

15 

15232  + 5423 

13  8 

17 

88  + 51 

8 

7 

35 

15233  + 5029 

20.6 

22 

82  + 53 

23 

9 

103 

15237  + 5547 

44  9 

6 

90  + 50 

10 

9 

15 

15238  + 5908 

48.2 

29 

94  + 49 

13 

5 

135 

15240  + 5046 

2.4 

6 

82  + 53 

10 

5 

90 

15242+5911 

13.2 

17 

94  + 49 

16 

9 

135 

15243+5237 

20.3 

8 

85  + 52 

17 

10 

117 

15250  + 5213 

1.5 

34 

84  + 52 

11 

5 

120 

15261+5502 

7.1 

12 

88  + 50 

12 

9 

96 

15261+5029 

9.7 

13 

82  + 52 

17 

11 

102 

15265  + 5311 

32.4 

25 

86  + 51 

8 

4 

103 

15267  + 5543 

47.4 

4 

89  + 50 

11 

10 

108 

15268  + 5254 

49.4 

47 

85  + 51 

7 

3 

94 

15268  + 5826 

51.2 

38 

93  + 49 

32 

20 

139 

15289+5052 

56.0 

49 

02  + 52 

20 

12 

112 

15293  + 5943 

19.2 

51 

94  + 48 

10 

9 

166 

15296  + 5451 

38.5 

35 

88  + 50 

27 

12 

84 

15299  + 5254 

56.0 

42 

85  + 51 

10 

9 

106 

15300  + 5019 

1.9 

12 

81+52 

28 

12 

110 

15303  + 5156 

22.3 

13 

83  + 51 

35 

8 

172 

15303  + 5720 

22.4 

9 

91+49 

9 

9 

89 

15304  + 5438 

29.9 

24 

87  + 50 

6 

4 

104 

15310  + 5028 

2.3 

34 

81+52 

43 

28 

91 

15313  + 5802 

22.4 

57 

92  + 48 

10 

9 

111 

15322  + 5314 

14.1 

50 

85  + 50 

10 

8 

121 

15322  + 5643 

15.3 

34 

90  + 49 

9 

6 

117 

1532B  + 5651 

49.4 

1 

90  + 49 

15 

12 

66 

1532B  + 5722 

50.7 

26 

91+49 

12 

10 

68 

15329  + 5631 

56.3 

11 

90  + 49 

5 

3 

120 

15334  + 5008 

25.7 

11 

80  + 51 

62 

12 

126 

15336  + 5009 

41.9 

38 

80  + 51 

11 

8 

107 

15339  + 5405 

56.0 

15 

86  + 50 

7 

4 

85 

15343  + 5950 

18.7 

37 

94  + 47 

9 

7 

39 

15344  + 5915 

28.2 

48 

93  + 47 

33 

20 

67 

15358+5525 

48.2 

! 31 

88  + 49 

26 

23 

98 

15359  + 5003 

55.8 

i 17 

80  + 51 

48 

11 

122 

15362  + 5440 

14,2 

' 18 

87  + 49 

8 

5 

110 

15368  + 5933 

51.4 

1 13 

93  + 47 

12 

9 

138 

15369  + 5722 

59.7 

33 

90  + 48 

35 

6 

154 

15371+5035 

6.5 

i 6 

81+51 

10 

5 

110 

15371+5315 

9.3 

1 31 

85  + 50 

18 

13 

89 

15374  + 5711 

294 

\ 17 

90  + 48 

8 

6 

23 

15376  + 5347 

37.2 

! 31 

85+49 

21 

13 

99 

15377+5737 

46.2 

! 23 

91+48 

6 

5 

68 

15380  + 5957 

0.1 

16 

94+47 

38 

30 

144 

15380  + 5805 

2.€ 

> 7 

91+48 

7 

6 

110 

15385  + 5929 

35.€ 

1 17 

93  + 47 

11 

9 

115 

15387  + 5814 

47.; 

» 23 

91+47 

56 

39 

62 

15389  + 5724 

55.* 

> 57 

90  + 48 

16 

8 

155 

15401+5217 

7./ 

r 19 

83  + 50 

10 

9 

84 

15405  + 5954 

32. J 

1 46 

93  + 46 

13 

11 

139 

15406  + 5537 

37.* 

> 35 

88  + 48 

22 

8 

88 

15406  + 5013 

39.* 

> 44 

80  + 50 

25 

10 

92 

15412  + 5541 

12.J 

) 34 

88  + 48 

18 

8 

154 

15414  + 5230 

26.* 

> 50 

i B3  + 49 

27 

14 

74 

15414  + 5328 

26. f 

1 39 

i 85  + 49 

21 

B 

97 

15423  + 5343 

21.1 

r 42 

! 85  + 49 

43 

19 

81 

15427  + 5303 

44.5 

44  j 84  + 49 

9 

8 
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Flux  Density 


12  fim 


(Not  Color  Corrected) 
25  jim  60  jim 
(Jansky) 


100  Jim 


27L  j 
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.30 
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1.16 
1.46 
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.36: 
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7.37 

.28: 
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.26L 
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.86 
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.25L 
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.36 

23.51 

2.11 
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.49 

.62L 
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1.41 
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.40L 
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2.11 
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1.28 
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.73 
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1.11 
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40L 
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.26 
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22 

.25L 
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.25L 
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.34 

.25L 
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79L 
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25 
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25L 
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.25L 

.13: 
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.25L 

.25L 

.33 

.25L 
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.25L 
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C 
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BC 
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.82 

C 
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54 
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B 
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BC 
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BB 
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23000000 1C 

.62 
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C 
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EC 
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14 000000 0C 
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A 
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c? 

Mag 

6 
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13 
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1 
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3 

75 
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3 
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56 
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9 
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83 

•Confusion  Rags:  1)  CIRRUS-1;  aCIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confined  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Conned  Sources  PW) 
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Declination:  +50*- +60' 


Right  Ascension:  15h43m36l,-16h22m06> 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Rags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

I 

c 

a 

8 

Coords 

SMJ  SMN  9 

O 

12  Jim 

25  fim 

60  pt  m 

100  pim 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m o / 

(s) 

n 

1 b 

o 

o 

(*) 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Rags* 

s 

2 

# 

T 

Name  Type 

n 

Mag 

15436  + 5700 

36.6 

60 

89  + 47 

34 

21 

77 

2 

.67L 

.681 

.26 

1.28L 

D 

D 

0300000100 

15437  + 5156 

42.8 

26 

82  + 49 

18 

9 

98 

2 

46L 

.25L 

.74 

1.55 

DC 

1 J BA 

0300000000 

15439  + 5249 

57.1 

56 

83  + 49 

21 

8 

162 

3 

.33 

.251 

40L 

1.09L 

C 

C 

0300000000 

1 

13 

29645  K0 

3 

78 

15440  + 5718 

4.1 

36 

90  + 47 

52 

16 

137 

2 

.751 

25L 

.38 

1.00L 

C 

K DF 

0100000000 

15442  + 5524 

15.7 

20 

87  + 48 

0 

3 

111 

3 

2.32 

.62 

.401 

1.00L 

BB 

AA  D 

0 

0100000000 

2 

13 

29648  K5 

2 

70 

15453  + 5808 

18.8 

27 

91  +47 

85 

23 

138 

2 

.69L 

63  L 

40L 

.81 

C 

FB 

1100000000 

15453  + 5537 

22.2 

41 

87  + 48 

6 

3 

102 

3 

3.99 

1.08 

40L 

1.00L 

AB 

A AGM 

1 

0100000000 

4 

13 

29655  K2 

2 

58 

15455  + 5655 

30.4 

21 

89  + 47 

18 

13 

104 

2 

.24 

25L 

.40L 

1.00L 

C 

01 

0100000000 

1 

13 

29656  K0 

3 

80 

15464  + 5531 

244 

49 

87+48 

22 

8 

164 

3 

.31 

25L 

40L 

1.00L 

B 

CCG 

01 000 10000 

2 

13 

29668  A2 

8 

57 

15464  + 5938 

27.7 

13 

92  + 46 

26 

12 

135 

2 

.27 

25L 

40L 

1.00L 

C 

D 

0400101000 

1 

13 

29670  F5 

6 

76 

15465  + 5943 

33.7 

15 

93  + 46 

7 

5 

135 

3 

2.27 

.58 

40L 

1.00L 

BB 

AB 

0 

0400101000 

1 

13 

29671  K0 

2 

67 

15466  + 5009 

38.7 

26 

79  + 49 

20 

8 

174 

3 

.63 

25L 

.40L 

1.04L 

B 

AF  H 

0401000000 

1 

13 

29675  K2 

3 

80 

15468  + 5552 

52.2 

16 

87  + 47 

16 

15 

109 

2 

25L 

25L 

.54 

1.05 

CD 

DB 

0100000000 

2 

12 

2G  1546  + 55 

22 

151 

15474  + 5052 

25.7 

8 

80  + 49 

9 

3 

117 

4 

1.92 

.97 

.40L 

1.49L 

BB 

A AF  E 

0 

0200001000 

15476  + 5807 

37.3 

15 

90  + 46 

16 

11 

124 

4 

45L 

.86L 

56 

1.00L 

B 

1 EBF 

1300001000 

15478  + 5014 

49.7 

30 

79  + 49 

34 

9 

85 

2 

.30L 

.27L 

.36 

1.06L 

C 

DH 

0400000000 

15479  + 5121 

58.3 

4 

81+49 

13 

10 

104 

3 

25L 

25L 

.81 

1.34 

BC 

MAC 

0300000000 

15481+5623 

7.0 

16 

88  + 47 

9 

8 

21 

3 

.84 

.23 

.40L 

1.00L 

BD 

AE  K 

2 

0100011000 

1 

13 

29600  K2 

2 

72 

15492  + 5036 

14.7 

39 

80  + 49 

27 

14 

86 

3 

.25L 

.25L 

.36 

.63: 

CF 

DD 

0400000000 

2 

12 

ZG  1549  + 50 

87 

151 

15495  + 5545 

31.4 

39 

87  + 47 

18 

13 

105 

3 

.25L 

.25L 

.77 

1.90 

BB 

KB  B 

01 00000000 

1 

12 

ZG  1549  + 55 

24 

153 

15495  + 5709 

34.3 

30 

89  + 47 

26 

8 

94 

3 

.44L 

.25  L 

.51 

1.00L 

C 

GDE 

0400000000 

15501+5214 

10.7 

35 

82  + 48 

12 

11 

100 

4 

.25L 

.17: 

1.27 

2.00 

CBC 

BAB 

0301000000 

1 

10 

M + 09  - 26  — 021 

50 

15503  + 5717 

22.7 

25 

89  + 46 

13 

3 

125 

3 

.93 

.24 

.40L 

1.00L 

ED 

AC  1 

0 

0401000000 

1 

13 

29695  K5 

4 

76 

15511+5558 

6.5 

29 

87  + 47 

10 

6 

101 

3 

1.49 

.43 

.40L 

1.001 

BB 

A AH 

1 

0101000000 

2 

13 

29698  K0 

2 

58 

15511+5300 

9.6 

14 

83  + 48 

12 

10 

102 

3 

34 

.25L 

.40L 

1.00L 

B 

B 

0300010000 

1 

2 

DO  35094 

57 

101 

15515  + 5045 

30.8 

41 

80  + 49 

35 

17 

83 

2 

.57L 

.48L 

.38 

1.19L 

D 

CB 

2301000000 

15522  + 5542 

12.2 

51 

87  + 47 

48 

25 

113 

2 

.39L 

.25L 

.45 

2.01  L 

F 

F 

0100000000 

15536  + 5718 

41.5 

14 

89  + 46 

22 

15 

112 

3 

.25L 

28L 

.56 

1.33: 

CE 

NBC 

0300000100 

15538  + 521 B 

51.6 

52 

82  + 48 

14 

8 

29 

4 

.25L 

25L 

1.09 

2.19 

BC 

DBA 

0300000000 

1 

12 

ZG  1553  + 52 

71 

153 

15542  + 5030 

16.0 

60 

79  + 48 

24 

14 

112 

3 

25L 

.251 

.49 

.91 

CC 

MBD 

1302001100 

15543  + 5557 

23.2 

39 

87  + 46 

15 

10 

116 

3 

.45 

25L 

40L 

1.00L 

B 

BG  N 

0400000000 

2 

13 

29714  K5 

6 

83 

15545  + 5802 

35.4 

8 

90  + 46 

9 

8 

3 

3 

.43 

25L 

40L 

1.00L 

B 

BN 

0501000000 

15548  + 5505 

50.1 

48 

86  + 47 

12 

9 

131 

3 

.38 

25L 

40L 

1.00L 

B 

BG 

0201000000 

2 

13 

29722  K0 

2 

80 

15565  + 5453 

31.5 

58 

85  + 47 

29 

9 

130 

3 

.78 

.25: 

40L 

1.00L 

BC 

ADK 

0 

0201100000 

2 

13 

29727  A5 

44 

50 

15569  + 5810 

54.3 

8 

90  + 45 

18 

12 

76 

2 

.371 

25L 

.61 

1.45L 

C 

BB 

0401000100 

2 

12 

ZG  1556  + 58 

8 

151 

15570  + 5437 

1.2 

56 

05  + 47 

61 

8 

158 

3 

.28 

■ 25L: 

40L 

1.00L 

C 

D H 

0100000000 

1 

13 

29732  K5 

17 

87 

15571+5615 

7.2 

10 

87  + 46 

15 

12 

115 

3 

.33 

25L 

40L 

1.00L 

B 

E 

0401011000 

1 

2 

DO  35113 

16 

101 

15576+5001 

38.8 

22 

78  + 48 

25 

8 

88 

3 

.30 

.251 

43U 

1.00L 

C 

D L 

0400020000 

2 

13 

29737  F0 

4 

58 

15576+5126 

41.4 

40 

81+47 

12 

10 

94 

4 

25L 

.20. 

1.58 

4.77 

DBC 

F B AA 

0240000000 

3 

9 

U10123 

80 

150 

15577  + 5046 

43.5 

46 

80  + 48 

16 

10 

84 

3 

.35 

.251 

40L 

1.00L 

D 

A 

0400020000 

1 

13 

29739  K2 

7 

66 

15583  + 5317 

20.3 

34 

83  + 47 

14 

8 

4 

3 

.46 

25L 

.40L 

1.00L 

D 

CC 

0300000000 

1 

13 

29741  K2 

2 

76 

15591+5406 

10.8 

26 

84  + 46 

13 

8 

126 

3 

.34 

25L  i 

.40L 

1 .31 L 

C 

DF 

0100010000 

1 

13 

29748  K0 

2 

75 

16002  + 5539 

16.2 

37 

86  + 46 

13 

9 

122 

3 

1.00 

.31 

40L 

1.00L 

BC 

AB 

1 

0301000000 

2 

13 

29760  K5 

2 

76 

16008  + 5303 

48.6 

14 

83  + 46 

10 

5 

97 

4 

5.31 

1.34 

51L 

1.00L 

AB 

AAI 

2 

0300000000 

3 

13 

29763  K2 

2 

61 

16008  + 5644 

53.1 

20 

88  + 45 

62 

13 

127 

2 

.28 

.251 

40L 

1.00L 

C 

D 

0401000000 

1 

13 

29764  K5 

1 

B5 

16009  + 5842 

55.6 

6 

90  + 45 

7 

4 

112 

3 

3.38 

.82 

50L 

1.00L 

BB 

AAI 

1 

0401000000 

4 

13 

29765  F8 

2 

40 

16016  + 5119 

38.4 

47 

80  + 47 

12 

8 

96 

3 

.53 

25L 

40L 

1.00L 

D 

BG 

0400000000 

16020  + 5321 

0.3 

16 

83  + 46 

16 

8 

132 

4 

.30 

.25L 

40L 

1.00L 

B 

DLGI 

1101000000 

1 

13 

29772  K5 

5 

BO 

16021+5124 

11.3 

41 

80  + 47 

30 

22 

115 

2 

26L 

25L 

.33 

1.42L 

D 

CF 

0300000000 

16022  + 5932 

14.5 

48 

91+44 

7 

3 

140 

4 

6.51 

1.65 

40L 

1.00L 

AB 

AAD 

0 

0402001000 

4 

13 

29777  M0 

2 

61 

16027+5913 

45.1 

36 

91+44 

8 

8 

133 

4 

.63 

.25L 

.40L 

1.00L 

B 

8GG 

0301001000 

2 

13 

29780  KO 

5 

70 

16028+5038 

50.6 

3 

79  + 47 

11 

3 

97 

3 

4.87 

1.59 

.30: 

1.00L 

BBC 

AAD 

2 

1401001000 

3 

13 

29781  N2E 

2 

07 

16035  + 5542 

32.3 

13 

86+45 

30 

20 

86 

2 

,37L 

.42L 

.36 

1.00L 

C 

MCG 

0300000000 

16046  + 5414 

39.6 

52 

84+46 

19 

13 

103 

4 

.31 L 

25L 

.59 

1.11: 

CD 

NBD 

0300000000 

16052  + 5334 

17.6 

35 

83  + 46 

16 

10 

133 

4 

.251 

.251 

.80 

2.37 

BC 

J MAA 

1201000000 

16065  + 5622 

33.2 

30 

87  + 45 

9 

9 

105 

3 

.54 

.251 

.40L 

1.26L 

B 

BGK 

0300010000 

2 

13 

29810  K5 

3 

83 

16070  + 5735 

4.6 

43 

88  + 44 

78 

16 

131 

2 

32L 

.251 

.34 

1.24U 

C 

C 

0401000000 

16077  + 5010 

46.7 

38 

78  + 46 

14 

8 

118 

3 

.72 

.18 

.40L 

1.00L 

BD 

BE 

0 

2400000000 

1 

13 

29819  K0 

3 

70 

16080  + 5302 

5.7 

3 

82  + 45 

19 

11 

96 

3 

.46 

.251 

.40L 

1.00L 

C 

BC 

1400020000 

1 

1 

13 

29824  K2 

3 

83 

16083  + 5557 

19.7 

28 

86  + 45 

9 

8 

174 

3 

1.07 

.30 

.40L 

1.00L 

BC 

ADJ 

0 

0300000000 

2 

13 

29825  K0 

3 

65 

16086  + 5619 

37.1 

53 

87  + 44 

10 

10 

96 

3 

.66 

27L 

.40L 

1 .01 L 

B 

BF 

0401002000 

1 

13 

29826  K5 

3 

90 

16091+5447 

7.5 

14 

84  + 45 

9 

8 

119 

4 

.58 

.13: 

40L 

1.00L 

BD 

BE 

1 

0300010000 

2 

13 

29828  K5 

2 

85 

16092  + 5310 

15.6 

25 

82  + 45 

14 

8 

103 

3 

.76 

.17: 

40L 

1.001 

BD 

AECJ 

0 

0400000000 

1 

13 

29830  K2 

10 

81 

16100  + 5001 

2.9 

34 

78  + 46 

18 

10 

100 

2 

.36 

25L 

40L 

1.00L 

C 

C 

1400000000 

1 

13 

29838  M0 

1 

90 

16102  + 5818 

13.0 

17 

89  + 44 

15 

12 

118 

3 

.34  L 

25L 

.60 

1.55 

CC 

HKBB 

0401000100 

16104  + 5235 

24.0 

4 

81+45 

12 

4 

128 

3 

.30 

1.18 

6.49 

9.98 

CBCC 

C AAA 

0 

0201000000 

6 

9 

; U 10267 

5 

140 

16104  + 5858 

29.3 

36 

90  + 43 

14 

8 

135 

3 

.251 

25L 

.57 

1.01L 

B 

CCI 

0401000100 

| 

16111+5757 

6.7 

48 

89  + 44 

17 

15 

101 

3 

.25L 

60L 

.50 

1.001 

C 

KCD 

05000001 10 

16115  + 5953 

33.6 

47 

91+43 

15 

12 

125 

4 

.40L 

25L 

.64 

1.17L 

C 

HBH 

1401000100 

1 

39 

4CP59.23 

17 

178 

16119  + 5529 

59.4 

28 

85  + 44 

19 

12 

101 

4 

.25L 

.251 

66 

1.21 

DC 

BC 

1201001200 

4 

16126  + 5940 

41.3 

45 

91  +43 

16 

8 

129 

3 

.39 

.25  L 

.40L 

1.00L 

C 

C HH 

0400020010 

1 

2 

13 

29847  K2 

1 

87 

16128  + 5231 

49.9 

42 

81  +45 

20 

12 

112 

3 

.25L 

.25L 

.69 

1.51 

CC 

1 CC 

0200000000 

1 

12 

ZG  1612  + 52 

24 

155 

16138  + 5559 

52.7 

42 

86  + 44 

39 

8 

1 105 

2 

25L 

.54L 

.44L 

1.17 

C 

BB 

1300000000 

2 

12 

ZG  1613+56 

43 

151 

16150  + 5110 

5.2 

27 

79  + 45 

16 

8 

100 

3 

31L 

.24 

1.54 

2.75 

DBB 

1 E AA 

1200000000 

16156  + 5509 

36.6 

45 

85  + 44 

37 

18 

79 

2 

.67L 

.251 

.29 

1.02L 

D 

N CF 

2200000100 

16162  + 5021 

13.3 

58 

78  + 45 

77 

8 

165 

3 

.27L 

.25  L 

.49 

1.00L 

D 

LC 

4501000000 

1 

12 

ZG  1616  + 50 

60 

155 

16164  + 5952 

24.8 

32 

91+42 

9 

5 

138 

4 

48.11 

13.05 

2.19 

.90: 

ABBF 

AAAC 

2 

1301000010 

18 

7 

13 

29874  MB 

2 

55 

16164  + 5926 

29.8 

26 

90  + 42 

14 

9 

144 

3 

.25L 

.25L 

1.22 

2.66 

CB 

GF  AB 

0302001210 

4 

5 

9 

U10331 

55 

148 

16165  + 5219 

35.4 

3 

81+44 

89 

24 

118 

2 

.25L 

.25  L 

.47L 

1.10 

C 

HD 

1400000100 

2 

12 

ZG  1616  + 52 

75 

150 

16173  + 5534 

19.4 

30 

85  + 43 

30 

13 

86 

3 

36L 

.25L 

.26 

1.00L 

C 

FH 

1300000000 

16181+5454 

11.6 

36 

84  + 44 

12 

9 

113 

3 

.80 

.15: 

,40L 

1.00L 

BD 

AD 

0 

1300001000 

1 

13 

29888  K5 

3 

80 

16182  + 5957 

12.9 

18 

91+42 

10 

10 

65 

4 

.56 

.10: 

.40L 

1.00L 

CF 

BC 

6 

1300000000 

1 

2 

DO  35237 

31 

106 

16185  + 5743 

35.4 

46 

88  + 43 

26 

20 

79 

2 

25L 

-82L 

.40: 

1.19 

CC 

NDB 

2301000000 

3 

9 

U 10347 

86 

141 

16191+5244 

6.8 

29 

81+44 

27 

' 15 

123 

3 

25L 

,57L 

.37 

.77: 

CE 

HCC 

1501000100 

16195+5953 

30.7 

8 

91+42 

18 

8 

167 

4 

.33 

25L 

,40L 

1.03L 

C 

AJ 

0301000000 

1 

13 

29901  G5 

12 

75 

16197  + 5306 

46.7 

35 

82  + 44 

51 

8 

162 

3 

27L 

25L 

.34 

.90: 

CD 

DC 

2200000000 

16198  + 5136 

51.1 

21 

80  + 44 

13 

8 

115 

3 

.48 

.25L 

,40L 

1.00L 

B 

BH 

0400120000 

1 

1 

13 

29907  G5 

2 

77 

16198  + 5753 

53.2 

35 

88  + 43 

23 

14 

130 

3 

.251 

.251 

.45 

1.04 

CC 

1 DB 

0400000000 

16199  + 5126 

54.7 

47 

79  + 44 

23 

8 

106 

2 

.27 

-25L 

.401 

1.23L 

F 

F 

0300010000 

1 

13 

29909  K2 

3 

87 

16200+  5140 

0.5 

20 

80  + 44 

16 

10 

103 

3 

.251 

,25L 

.92 

2.58 

BE 

CB  A 

0300110000 

1 

10 

M + 09  — 27  — 020 

54 

16203  + 5607 

22.0 

21 

86  + 43 

19 

10 

145 

4 

,25L 

.25L 

.63 

1.79 

BB 

KAB 

1201100310 

4 

1 

10 

M + 09  27  021 

107 

16204  + 5814 

27.4 

10 

88  + 42 

35 

23 

109 

2 

.71L 

58L 

.30 

1.53L 

D 

E 

0300000100 

16205+5512 

35.5 

4 

84  + 43 

16 

10 

105 

3 

25L 

.281 

,B0 

2.45 

CC 

KB  BA 

1200000220 

4 

4 

9 

U10358 

47 

138 

16205  + 5659 

35.7 

38 

B7  + 43 

9 

6 

99 

4 

2.38 

.63 

.401 

1.001 

BB 

AAGH 

0 

0210011000 

2 

13 

29914  Ml 

2 

77 

16206  + 5446 

39.8 

18 

84+43 

29 

14 

90 

3 

.261 

.25L 

.49 

.70: 

CD 

EC 

1100000200 

4 

2 

10 

M + 09  — 27  — 023 

46 

16209  + 5029 

57.5 

13 

78  + 44 

13 

5 

105 

3 

.251 

.30 

1.67 

3.47 

CB  B 

HB  A A 

2300001000 

2 

12 

ZG  1621  + 50 

27 

156 

16210  + 5509 

4.3 

52 

84  + 43 

15 

12 

95 

3 

.251 

25L 

.64 

1.05 

CC 

1 AD 

13C01 00220 

4 

1 

10 

M + 09-27  -025 

38 

16214  + 5133 

29.1 

8 

79  + 44 

31 

14 

92 

3 

.27L 

.25L 

.47 

1.00L 

C 

MFE 

0400000000 

16219  + 5023 

54.5 

21 

78  + 44 

26 

8 

99 

3 

.30 

.261 

.40L 

1.00L 

D 

Cl  L 

2 300000000 

16221+5401 

6.1 

12 

83  + 43 

13 

10 

103 

3 

.25L 
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Declination:  +50°- +60' 


Right  Ascension:  16h22m06s-16h51m29s 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

C 

a 6 

h m of 

a 

6 

Coords 

SMJ  SMN 

e 

O 

12  /im 

25  Jim 

60 

100  jxm 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

(s) 

n 

1 b 

(") 

O 

O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

C) 

Mag 

16221+5238 

6.8 

49 

81  +43 

19 

12 

121 

3 

44L 

.251 

.56 

1.42 

CD 

MF  BC 

3400100000 

1 

27 

MKN  698 

10 

78 

16226  + 5018 

37.2 

58 

78  + 44 

13 

9 

108 

3 

.48 

.25L 

40L 

1.00L 

B 

BE 

2300000000 

2 

13 

29926  K0 

1 

16226  4 5118 

40.6 

5 

79  + 44 

11 

9 

85 

3 

.58 

-25L 

.401 

1.00L 

B 

BD 

0400000000 

1 

2 

DO  35263 

76 

106 

16229  + 5516 

55.1 

25 

84  + 43 

13 

8 

95 

3 

.47 

.251 

.40L 

1.00L 

B 

CJ 

0201000000 

1 

13 

29928  K5 

0 

88 

16232  + 5526 

15.3 

57 

85  + 43 

27 

13 

83 

2 

25 

.251 

.40L 

1.00L 

C 

1 

0201000000 

1 

13 

29930  F8 

30 

68 

16234  + 5314 

24.9 

3 

82  + 43 

18 

11 

112 

3 

.251 

.25L 

.72 

1.27 

BE 

AE 

1201001000 

1 

10 

M + 09-27  — 035 

46 

16241  +5248 

10.6 

26 

81+43 

21 

12 

90 

2 

,31 

.25L 

.40L 

1.08L 

C 

C 

2400001000 

16256  + 5139 

37.6 

57 

79  + 43 

20 

12 

101 

3 

.251 

25L 

.61 

1.59 

BB 

HJ  CA 

0200000000 

4 

9 

U 10396 

65 

146 

16260  + 5821 

2.7 

19 

88  + 42 

26 

11 

125 

3 

30 

25L 

.401 

1.00L 

F 

DFH 

1300010000 

1 

13 

29946  K0 

6 

76 

16263  + 5447 

23.2 

51 

84+42 

72 

18 

120 

2 

25L 

.25L 

.32 

.86: 

CD 

L CB 

0400000000 

2 

12 

ZG  1626  + 54 

68 

153 

16267  + 5142 

45.0 

6 

79  + 43 

12 

8 

106 

3 

.45 

25L 

.50L 

1.00L 

B 

AE  1 

0300000000 

1 

13 

29953  KO 

1 

71 

16267  + 5153 

48.0 

4 

80  + 43 

52 

8 

161 

3 

25L 

.30 

.36: 

1.00L 

CD 

FCDI 

0300100000 

3 

27 

MKN1498 

5 

16274  + 5130 

26.6 

58 

79  + 43 

11 

6 

102 

3 

1.20 

.32 

.40L 

1.00L 

BC 

AD  M 

0 

0400011000 

3 

13 

29956  K0 

1 

63 

16274  + 5151 

27.4 

35 

80  + 43 

31 

8 

171 

2 

25 

25L 

40L 

1.00L 

C 

EF 

0300101000 

1 

13 

2995B  K0 

1 

78 

16275  + 5820 

34.8 

51 

88  + 41 

17 

12 

76 

2 

.25 

25L 

40L 

1.40L 

D 

G 

0300020000 

1 

13 

29960  K0 

4 

77 

16285  + 5719 

35.7 

49 

87  + 42 

18 

8 

170 

4 

.31 

25L 

40L 

1.10L 

B 

B 1 

0300010000 

1 

13 

29965  K2 

5 

82 

16289  + 5805 

569 

57 

88  + 41 

24 

14 

112 

4 

25L 

25L 

,47 

1.24 

CD 

DB 

0200000000 

16298  + 5007 

49.6 

57 

77  + 43 

39 

8 

83 

2 

27L 

25L 

.31 

1.34L 

E 

ED 

0300000000 

1 

12 

ZG  1629  + 50 

16 

155 

16300  + 5114 

1.5 

30 

79  + 43 

54 

13 

110 

2 

22 

56L 

.40L 

1.12L 

C 

D G 

0401001000 

2 

13 

29970  K0 

20 

81 

16304  + 5756 

25.0 

38 

88  + 41 

8 

7 

53 

4 

.63 

25L 

40L 

1.01  L 

B 

BF 

0401010000 

1 

13 

29975  K5 

3 

81 

16307  + 5944 

47.3 

31 

90  + 41 

31 

16 

135 

4 

25L 

25L 

.82 

2.57 

BB 

F B A 

01 001 001 00 

3 

9 

U 10442 

29 

133 

16312  + 5832 

13.8 

38 

88  + 41 

19 

8 

174 

4 

25L 

251 

.75 

2.22 

CB 

1 HBB 

0200000000 

3 

9 

U 10443 

26 

131 

16316  + 5014 

37.1 

45 

77  + 42 

11 

9 

101 

4 

.59 

26L 

.40L 

1.00L 

B 

BC 

0300010000 

2 

13 

29983  G5 

2 

70 

16318  + 5318 

51.7 

8 

81+42 

21 

12 

95 

2 

94L 

25L 

47 

1.37 

CF 

HDDC 

0300000000 

1 

12 

ZG  1631  +53 

34 

153 

16320  + 5030 

1.7 

16 

78  + 42 

25 

12 

90 

3 

25L 

54L 

.52 

1.67 

CE 

1 DBB 

0301000000 

5 

12 

ZG  1632  + 50 

47 

153 

16320  + 5334 

4.5 

47 

82  + 42 

31 

8 

79 

2 

29  L 

25L 

.41 

1.06L 

C 

CE 

0400000100 

16323  + 5554 

21.6 

44 

85  + 41 

17 

9 

116 

3 

.37 

25L 

40L 

1.00L 

B 

C 

0200010000 

2 

13 

29985  K5 

6 

87 

16327  + 5 220 

45,9 

25 

80  + 42 

8 

8 

106 

4 

.64 

25L 

40L 

1 .21 L 

B 

AFFK 

1401000000 

1 

13 

29989  K0 

3 

67 

16330  + 5946 

1.6 

43 

90  + 40 

19 

15 

144 

4 

.28 

.25L 

.40L 

1.12L 

C 

Dl  M 

0200000000 

1 

13 

29993  K0 

7 

78 

16330  + 5255 

3.4 

44 

81  +42 

17 

9 

112 

3 

25L 

25L 

.66 

1.17 

CC 

BB 

2400110000 

16340  + 5252 

3.4 

52 

81  +42 

11 

6 

119 

4 

25L 

25L 

2 22 

5.10 

CC 

F A A 

2301000000 

1 

10 

M + 09  — 27  — 053 

32 

16341+5607 

8.8 

10 

85  + 41 

11 

8 

110 

3 

.60 

25L 

40L 

1.00L 

B 

B BD 

0400001000 

1 

2 

DO  35353 

44 

96 

16350  + 5608 

0.4 

40 

85  + 41 

90 

24 

122 

2 

.25L 

25L 

,40L 

.94 

C 

CC 

2100000000 

2 

12 

ZG  1635  + 56 

40 

155 

1 6353  + 5249 

21.5 

60 

81+41 

15 

8 

118 

4 

.33 

25L 

40L 

1.08L 

C 

D 

2600020000 

77 

16355  + 5221 

32.3 

22 

80  + 41 

27 

8 

169 

4 

.28 

50L 

40L 

1.03L 

B 

B KH 

0500010000 

1 

13 

30017  KO 

1 

16357  + 5550 

43.7 

0 

85  + 41 

31 

19 

79 

2 

.25L 

25L 

48L 

1.01 

D 

ED 

2400000000 

1 

12 

ZG  1635  + 55 

15 

151 

16361  +5903 

8.7 

19 

89  + 40 

10 

8 

98 

3 

.39 

.251 

.40L 

1.1 81 

C 

B 

0300010000 

2 

13 

30021  K7 

5 

82 

16362  + 5815 

15.7 

55 

88+40 

10 

6 

113 

4 

.25L 

.22 

2.02 

3.71 

DBB 

E A A 

0200000100 

1 

10 

M+10-24  007 

30 

16364  + 5551 

27.9 

20 

85  + 41 

15 

10 

109 

3 

.26 

.271 

40L 

1.00L 

C 

Dl 

2400000000 

1 

13 

30022  KO 

6 

81 

16369+5606 

59.5 

45 

85  + 41 

8 

4 

134 

3 

3.20 

.77 

.401 

1.00L 

BC 

A AE  L 

1 

2101001000 

3 

13 

30026  G5 

3 

53 

16372  + 5817 

13.9 

29 

88  + 40 

33 

18 

123 

2 

.19 

.26L 

40L 

1.34L 

D 

KK 

0300000000 

1 

2 

DO  35375 

45 

88 

16377+5055 

45.0 

36 

78  + 41 

10 

8 

93 

3 

.61 

.251 

40L 

1 .01 1 

B 

BCGG 

1500010000 

1 

13 

30032  KO 

1 

70 

16377  + 5109 

47.9 

19 

78  + 41 

10 

8 

102 

3 

.96 

.21 

40L 

1.D0L 

BE 

ADG 

0 

3500012000 

2 

2 

13 

30033  MO 

1 

88 

16395  + 5328 

34  4 

29 

81+41 

98 

33 

77 

2 

25L 

.75L 

40L 

.B3 

F 

J H 

3600000040 

8 

DO  35397 

54 

101 

16396  + 5809 

36.6 

30 

87  + 40 

12 

10 

101 

3 

.45 

.25L 

40L 

1.96L 

B 

BLLG 

1200010000 

3 

* 2 

16396  + 5615 

36.9 

43 

85  M0 

12 

9 

100 

3 

.41 

25L 

40L 

1.00L 

C 

AH  G 

0300020000 

1 

1 

13 

30042  KO 

2 

77 

16400  + 5129 

3.5 

43 

79  + 41 

60 

20 

107 

2 

39L 

.25L 

40L 

1.63 

c 

1 K B 

2500000010 

16402  + 5325 

16.9 

59 

81  +41 

57 

32 

123 

2 

94L 

-36L 

40L 

.97 

F 

L G 

3501000040 

8 

M + 10  — 24  — 026 

22 

16404  + 5910 

25.2 

39 

89  + 40 

11 

6 

120 

4 

25L 

.29 

2.43 

3.79 

CBB 

BAA 

0401001000 

1 

10 

16407  + 5130 

44.0 

35 

79  + 41 

31 

14 

92 

3 

.251 

.661 

40L 

2.22 

D 

K C 

3400100020 

16407  + 5136 

48.0 

31 

79  + 41 

30 

16 

100 

2 

,26L 

25L 

.54 

2.43L 

c 

CC 

4400100000 

2 

12 

ZG  1640+51 

89 

156 

16409  + 5446 

59.9 

57 

83  + 40 

14 

8 

146 

4 

25L 

25L 

.98 

1.52 

BC 

EHAC 

0401000000 

1 

10 

M+09- 27-065 

63 

65 

16411+5001 

8.4 

51 

77  + 41 

38 

8 

85 

2 

.31 

25L 

40L 

1.42L 

E 

EH  G 

1301000000 

1 

13 

30055  F5 

3 

16418  + 5435 

49.6 

21 

83  + 40 

9 

5 

97 

4 

6.15 

3.20 

.61 

1.04L 

ABC 

AAAE 

1 

1500000100 

S DRA 

16418  + 5459 

51.7 

45 

83  + 40 

9 

3 

106 

4 

130.82 

73.05 

12.19 

4.50 

AABC 

A AAA 

0 

0300021100 

24 

3 

1 

2 

3 

16419  + 5042 

58.0 

28 

78  + 41 

22 

10 

105 

3 

25L 

25L 

.82 

1.08 

BF 

EBD 

0400000000 

16423  + 5722 

21.6 

54 

86  + 40 

21 

12 

110 

3 

.25L 

.251 

.51 

1.18 

BC 

ECD 

0301000000 

30066  K7 

18 

83 

16424  + 5235 

27.9 

36 

80  + 40 

31 

: 8 

92 

3 

.31 

25L 

.40L 

1.1 0L 

C 

CL 

1500000000 

2 

13 

16427  + 5200 

47.0 

38 

79  + 40 

26 

: 8 

175 

3 

69 

25L 

.40L 

i.oot 

C 

BD 

0500000000 

2 

13 

30070  KO 

5 

77 

16443  + 5652 

20.5 

16 

86  + 40 

10 

4 

115 

3 

1.32 

29 

.40L 

1.00L 

BC 

ABEE 

0 

0300001000 

2 

13 

30076  FO 

1 

48 

16444  + 5810 

24.8 

29 

87  + 39 

12 

9 

116 

3 

1.00 

.30 

.40L 

1.00L 

BC 

AD  L 

0 

1400000000 

2 

13 

30078  K2 

0 

83 

16446  + 5417 

41.5 

47 

82  + 40 

94 

36 

122 

2 

25L 

25L 

40L 

1.14 

D 

F 

2400001010 

30083  K2 

82 

1 6447  + 5844 

47.2 

41 

88  + 39 

16 

9 

111 

3 

.83 

25L 

.40L 

1.18L 

D 

CL 

1501010000 

1 

13 

2 

16451+5317 

6.3 

15 

81+40 

27 

15 

80 

2 

.21 

.251 

.40L 

1.32L 

D 

F 

2600000000 

1 

*41 

16451+5317 

5 

1 

: 146 

16451+5942 

6.8 

36 

89  + 39 

8 

! 6 

149 

5 

25L 

.15 

1.74 

3.51 

DBB 

LDAA 

9501000108 

3 

9 

U 10548 

83 

16458  + 5529 

49.4 

54 

84  + 40 

9 

8 

94 

4 

.95 

.18: 

.40L 

1.04L 

BE 

AC  G 

1 

0400000000 

1 

13 

30095  K2 

4 

70 

16460  + 591 0A 

3.2 

51 

89  + 39 

13 

10 

110 

3 

25L 

.25L 

1.46 

3.40 

BB 

J HAA 

0401000000 

3 

9 

U10559 

73 

153 

1 6460  + 5338 

5.4 

53 

81+40 

19 

8 

88 

: 3 

25L 

.25L 

1.64 

2.87 

BB 

KAA 

4400001000 

1 

10 

M + 09  — 27-081 

83 

16460  + 5219 

5.9 

48 

80  + 40 

22 

8 

24 

3 

25L 

25L 

.62 

1.00L 

C 

KCBG 

4501000000 

1 

10 

M + 09-27  080 

171 

136 

16461+5830 

9.2 

33 

88  + 39 

15 

12 

130 

3 

.251 

.25L 

.67 

2.07 

BC 

EBB 

1402000000 

3 

9 

U 10560 

90 

16468  + 5200 

49.0 

56 

79  + 40 

17 

9 

103 

3 

25L 

.25L 

1.02 

1.61L 

B 

1 AD 

0400000000 

13 

30101  MO 

85 

16468  + 5024 

52.2 

22 

77  + 40 

21 

8 

95 

3 

.32 

.25L 

40L 

1.00L 

B 

C D 

1400000000 

2 

5 

16471  +5734 

6.7 

33 

86  + 39 

11 

8 

137 

3 

.46 

-25L 

.40L 

1.00L 

B 

BK 

0401010000 

1 

13 

30104  G5 

2 

70 

16473  + 5528 

23.7 

33 

84  + 39 

9 

8 

116 

4 

.54 

.271 

.40L 

1.00L 

B 

AB 

0400000000 

1 

13 

30106  KO 

1 

78 

16473  + 5753 

23.8 

58 

87  + 39 

8 

4 

! 7 

3 

62.83 

23.74 

3.71 

1.53 

AABB 

AAAB 

0 

0402000000 

22 

5 

13 

30107  M5 

1 

75 

16481  +5935 

6.7 

22 

89  + 39 

8 

8 

126 

4 

.29 

.25L 

40L 

1.35L 

B 

BCJ  J 

9601010000 

2 

13 

301 1 1 G5 

3 

78 

16482  + 5300 

13.8 

6 

81+40 

25 

8 

169 

3 

.67 

.32L 

40L 

1.00L 

B 

BJ 

3600000000 

1 

13 

30112  KO 

1 

58 

70 

16486  + 5859 

38.6 

5 

88  + 39 

18 

12 

115 

3 

.25L 

25L 

.71 

1.83 

CB 

MCBC 

0501000000 

2 

12 

ZG  1648  + 59 

155 

16487  + 5447 

43.5 

36 

83  + 39 

10 

3 

90 

4 

.25L 

. 1 B: 

2.87 

3.30 

DBC 

CAA 

0302000000 

9 

U 10580 

30 

141 

16488  + 5537 

52.2 

34 

84  + 39 

27 

8 

133 

3 

,32L 

64L 

.33 

1.47 

CC 

L F CB 

1301000000 

4 

16488  + 5236 

52.2 

34 

80  + 39 

55 

41 

115 

2 

31L 

25L 

42L 

1.38 

E 

G 

5401000020 

13 

30119  K2 

92 

16488  + 5908 

53.5 

37 

88  + 39 

15 

8 

65 

3 

.26 

,25L 

40L 

I.OOL 

C 

B 

1600000000 

2 

5 

16489  + 5101 

54.4 

0 

78  + 40 

17 

9 

91 

3 

.64 

.29 

.40L 

I.OOL 

BC 

BBI 

0 

4400010000 

9 

U10584 

146 

16492  + 5528 

12.4 

0 

84+39 

17 

6 

26 

4 

.25L 

.25L 

.96 

3.14 

DB 

1 J AA 

1340000300 

4 

4 

4 

16495  + 5838 
16495  + 5344 

31  4 
34.7 

59 

5 

88  + 39 
82  + 39 

21 

23 

14 

8 

93 

131 

3 

3 

25L 

25L 

.25L 

.25L 

.54 

.54 

1.06L 

1.24 

C 

CE 

CC 

BB 

0601000000 

3501010000 

1 

4 

*10 

M + 09  27-104 

107 

16495  + 5216 

16496  + 5112 

35.6 

40.3 

55 

42 

80  + 39 
78  + 39 

58 

44 

25 

14 

111 

97 

3 

2 

25L 

.34 

25L 

.25L 

.45 

.53L 

.91 

1.07L 

CE 

C 

GBC 

CDK 

1500000100 

4400000000 

1 

13 

30122  KO 

5 

80 

16498  + 5616 

50  8 

2 

85  + 39 

20 

8 

115 

4 

.32 

25L 

.60 

.94 

F BC 

C BD 

0400001000 

13 

30124  KO 

78 

16498  + 5624 

51.4 

46 

85  + 39 

18 

10 

103 

4 

.45 

.251 

.40L 

1.04L 

B 

BE 

0400000000 

2 

1 

16499  + 5958 
16501+5051 
16501  +5948 
16503  + 5407 
16505  + 5328 
16507  + 5424 
16509  + 5943 

16513  + 5559 

16514  + 5439 
16514  + 5232 

55.4 

5 

89  + 38 

2B 

27 

164 

3 

25L 

25L 

.40L 

1.90 

F 

C 

9501010018 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

3 

1 

10 

M+10  24  068 

78 

76 

141 

83 

4 

72 

151 

78 

8.4 

11.8 

21.4 

35.2 

47.2 

58.7 

19.7 
2B.3 

29.7 

20 

10 

0 

14 
48 

15 
9 

41 

35 

78  + 39 
89  + 38 
82  + 39 
81+39 

82  + 39 
89  + 36 
84  + 39 

83  + 39 
80  + 39 

16 

14 

17 

43 

13 

59 

27 

16 

22 

10 

11 

11 

34 

9 

36 

19 

10 

8 

95 

109 

90 

74 

104 

5 

94 

102 

94 

3 

4 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 

42 

25L 

.34 

25L 

.68 

.28L 

.25L 

.39 

.34 

-25L 

25L 

.25L 

.50L 

.25L 

.611 

25L 

25L 

25L 

.401 

.56 

,40L 

62L 

.40L 

40L 

.48 

.52L 

.40L 

1.00L 

1.50: 

1.97L 

1.36 

1.00L 

1.41 

.91: 

1.94L 

1.00L 

B 

BD 

C 

C 

B 

E 

CD 

C 

B 

B 1 M 
CB 
C G 
FG 
BE 

D 
DB 
EF  Ml 
C L 

3401010000 

9600010008 

1401000010 

3501000440 

0400000000 

9600000008 

1300000200 

1300000000 

5500000000 

4 

4 

13 

9 

*13 

32 

13 

9 

13 

30125  KO 
U 10590 
30128  KO 
X1650  + 534 
30132  KO 

U10593 
30136  KO 

7 

49 

2 

31 

1 

17 

4 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CiRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


210 


Right  Ascension:  16h51m33*-17h27m15■ _ Declination:  +50°-+ 60° 
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2401 000000 

3 

*10 

M + 10  25-032 

40 

1 7257  + 5904 

44.1 

42 

88  + 34 

9 

8 

87 

6 

.33 

.25L 

40L 

1.001 

C 

A NL 

3302010000 

1 

13 

30388  KO 

5 

82 

17259  + 5155 

54.4 

38 

79  + 34 

16 

8 

89 

3 

.88 

.23: 

40L 

1.00L 

BD 

AC 

0 

0400000000 

1 

13 

30390  K5 

2 

80 

17259+5653 

59.1 

16 

85  +34 

36 

14 

136 

3 

42L 

25L 

42 

1.26 

DC 

KKDC 

0402000100 

1 7260  + 5608 

0.5 

13 

84  + 34 

36 

18 

70 

3 

.32L 

25L 

40L 

1.59 

C 

H J C 

5401000540 

8 

1 

32 

XI 726  + 561 

66 

8 

17272  + 5012 

15.6 

9 

77  + 34 

18 

4 

85 

4 

1.48 

.41 

40L 

1.00L 

BB 

AC  L 

J 

0 

0400001000 

3 

*13 

30405  M3 

4 

85 

•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25.  60,  100  /xm.  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  17h27m17’-17h47'°27‘ 


Position  (1950) 


(S)  O 1 b 


Galactic  Uncertainty  C 
Coords  SMJ  SMN  0 O 
1 b O <”)  O N 


Flux  Density 

(No*  Color  Corrected) 
25  fim  60  ji.ni 
(Jansky) 


Uncs  Coef  R 


17272  + 5059 
17275+5735 
17276+5708 
17277+5036 
17278+5605 
17278+513 2 
17278  + 5007 
17285  + 5431 
17286+  5617 
17291+5139 

17292+  5220 
17293  + 5943 
17296+  5158 
17296+  5940 
17297  + 5054 
17297  +5127 
17299  + 5754 
17303  + 5513 
17303  + 5042 

17307  + 5539 

17308  + 5424 

17308  + 5910 

17309  + 5957 
17312+5540 
17312+5512 

17314  +5207 

17315  + 5958 
17317+5738 
17319+5656 
17326  + 5457 

17327+5735 

17329+5359 

17343  + 5026 

17344  +5448 
17347  + 5343 
17350+5230 
17351+5110 

17352  + 5055 

17353  + 5047 
17356  + 5453 

17360+5502 

17361+5041 

17361  +5746 
17362+5913 

17362  + 5030 

17362  + 5546 

17363  + 5706 

17364  + 5244 
17371+5615 
17372  + 5708 

17377  + 5651 
17380  + 5617 
17387  + 5849 
17387  + 5940 
17390  + 5036 
17390  + 5653 
17390  + 5104 

17392  + 5351 

17393  + 5535 

17394  + 5516 

17397  + 5752 

17398  + 5719 

17399  + 5959 
17401+5129 
17402  + 5150 
17402  + 5151 

17409  + 5936 

17410  + 5605 
17411+5030 
17419  + 5644 

17421+5950 
17429  + 5649 
17429  + 5349 
17431+5755 

17433  + 5216 

17434  + 5137 

17436  + 5003 

17437  + 5630 
17437  + 5438 
1743B  + 5003 

17439  + 5522 
17442  + 5951 
17446  + 5012 
17451+5540 
17453  + 5123 
17453  + 5926 

17458  + 5411 

17459  + 5058 

17460  + 5453 

17462  + 5718 

17463  + 5916 
17463  + 5806 

17463  + 5828 

17464  + 5623 

17467  + 5512 

17468  + 5147 
17470  + 5214 
17471+5333 

17473  + 5409 

17474  + 5110 


17.3 

35 

34.9 

2 

40.8 

53 

46.1 

57 

48.1 

29 

51.2 

5 

51.6 

30 

32.9 

44 

38.2 

60 

9.8 

45 

17.6 

14 

22.1 

32 

41.0 

14 

41.8 

33 

42.5 

37 

43.7 

55 

55.2 

45 

18.1 

6 

19.5 

47 

45.3 

56 

50.0 

2 

52.9 

3 

57.6 

47 

12.9 

40 

17.2 

33 

24.8 

33 

32.6 

20 

47.6 

50 

56.9 

4 

41.8 

50 

42.3 

28 

55.0 

31 

23.3 

27 

25.9 

30 

43.7 

43 

2.1 

45 

11.6 

35 

14.7 

58 

23.3 

36 

40.6 

19 

1.8 

7 

11.5 

47 

11.7 

6 

15.4 

41 

16.3 

31 

17.7 

7 

18.2 

8 

25.5 

30 

7.0 

2 

13.8 

39 

46.8 

2 

5.7 

16 

46.4 

36 

46.4 

39 

0.1 

60 

4.8 

43 

5.3 

5 

12.6 

39 

23.3 

59 

25.8 

47 

42.4 

51 

52.7 

47 

56.4 

33 

10.3 

38 

12.7 

28 

16.4 

18 

57.9 

30 

2.6 

28 

10.7 

29 

55.4 

40 

9.8 

28 

55.5 

24 

56.8 

15 

9.3 

57 

19.5 

1 

27.5 

29 

40,7 

47 

45.9 

55 

46.9 

22 

54.0 

25 

56.5 

20 

17.4 

60 

39.0 

5 

8.1 

3 

23.4 

55 

234 

11 

50.3 

38 

59.7 

36 

4.9 

41 

16.3 

60 

185 

8 

18.9 

17 

22.6 

50 

283 

49 

44.2 

31 

52.8 

11 

2.1 

25 

63 

30 

20.6 

46 

27.3 

17 

78  + 34  37 

86  + 34  18 

85  + 34  29 

7B  + 33  50 

84  + 34  49 

79  + 33  18 

77  + 33  15 

82  + 34  29 

84  + 34  55 

79  + 33  38 

80  + 33  17 

88  + 33  18 

79  + 33  22 

88  + 33  24 

78  + 33  19 

79  + 33  15 

86  + 33  5 

83  + 33  42 

78  + 33  36 

84  + 33  46 

82  + 33  41 

88  + 33  68 

89  + 33  8 

84  + 33  1 20 

83  + 33  39 

79  + 33  52 

89  + 33  23 

86  + 33  41 

85  + 33  18 

83  + 33  44 

86  + 33  12 

82  + 33  12 

77  + 32  17 

83  + 33  16 

81+33  26 

80  + 32  16 

78  + 32  42 

78  + 32  27 

78  + 32  36 

83  + 32  13 

83  + 32  38 

78  + 32  25 

86  + 32  12 

88  + 32  19 

78  + 32  38 

84  + 32  12 

85  + 32  10 

80  + 32  25 

84  + 32  11 

85  + 32  15 

85  + 32  14 

84  + 32  40 

87  + 32  35 

88  + 32  20 

78  + 32  23 

85  + 32  10 

78  + 32  36 

81+32  89 

84  + 32  39 

83  + 32  62 

86  + 32  14 

86  + 32  19 

89  + 32  38 

79  + 32  23 

79  + 32  14 

79  + 32  60 

88  + 32  19 

84  + 32  44 

78  + 31  42 

85  + 32  26 

89  + 32  30 

85  + 32  23 

81+31  42 

86  + 32  1 9 

80  + 31  13 

79  + 31  108 

77  + 31  10 

85  + 31  17 

82  + 31  9 


83  + 31  112 

89  + 31  29 

77  + 31  34 

84  + 31  27 

79  + 31  29 

80  + 31  21 

82  + 31  11 

78  + 31  50 

83  + 31  46 

86  + 31  41 

88  + 31  23 

87  + 31  72 

87  + 31  24 

85  + 31  36 

83  + 31  13 

79  + 31  33 

80  + 31  65 

81+31  55 

82  + 31  26 

78  + 30  13 


14 

95 

3 

.20L 

.25L 

.38 

.72: 

CF 

LGDE 

8 

60 
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.96 

1.67 

FBB 
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87 
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C 

C G 

14 

76 
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D 
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D 
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B 
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4 

1.61 
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BC 

AC 

15 

91 

3 

-25L 

.25L 
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.96: 

BD 

1 CD 

37 

66 

2 

,86L 

.25L 

-40L 

1.09 

C 

JC  E 

13 

82 

: 3 

.68L 

.25L 

.51 

1.00L 

C 

L CK 

3 

166 

4 

25.15 
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BBC 
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40L 
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B 
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8 

94 
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.17: 
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1.00L 

EE 

CH 

3 
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7 
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.09: 
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1.80 

FBB 

J EBB 

8 

97 

4 

.41 

29  L 

.27: 

.89: 

C FD 

BE80 

3 

93 

4 

-25L 

.22 

1.86 

3.79 

CBB 

E DA  A 

3 

177 

6 

2.97 

.77 

40L 

1.27L 

AB 

AADJ 

8 

83 

3 

.43L 
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1.00L 

C 

L DE 

9 
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c 

B 

35 

80 
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.25L 
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.42L 
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E 
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B 
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2 

9 

1 
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3 

* 9 

2 

6 

Declination:  +50°- + 60° 


Name  Type  (")  Mag 


13  30434  K 2 
13  30437  G5 


13  30441  K5 
13  30450  A5 


10  M+ 10  — 25  — 061  32 

10  M+09  - 29  — 011  69 


13  30475  K2 


12  ZG  1737  + 57 


13  30514  K2 


13  30576  K0 


12  ZG  1747  + 52 


•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS- 1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Right  Ascension:  17h47m27,,-18h12rn57• 


Position  (1950) 


Name 


17474  + 5611 
17474  + 5012 
17478  + 5047 
17480  + 5513 

17482  + 5301 

17483  + 5809 
17487  + 5650 
17487+5637 

17489  + 5217 

17490  + 5400 

17492  + 5641 
17494  + 5115 
17494  + 5655 
17500  + 5046 

17503  + 5947 

17504  + 5107 
17506  + 5929 
17508  + 5249 
17511+5646 
17526  + 5652 

17528  + 5943 
17528  + 5703 
17532+5430 

17544  + 5558 

17545  + 5457 

17546  + 5057 

17546  + 5850 

17547  + 5124 
17554  + 5129 
17556  + 5813 

17557+5840 
17565  + 5440 
17568  + 5953 

17572  + 5452 

17573  + 5620 

17574  + 5936 

17582  + 5723 

17583  + 5150 
17583  + 5854 

17583  + 5613 

17584  + 5845 
17587  + 5158 
17589  + 5240 
17596  + 5247 
17599  + 5320 
18004  + 5657 
18015  + 5101 
18018  + 5041 
18024  + 5655 
18027  + 5234 


(s) 


Galactic  Uncertainty 
S Coords  SMJ  SMN  6 

(")  1 b O (")  O 


27.5 
28.8 
52.2 

1.3 
15.2 1 
20.7 
>42.21 
43.0 

59.5 
0.4 

12. 

26. 


18. 

26. 

139. 
>50.9 

7. 

1 40. 

52.6| 

53. 

17.1 
27 
|33. 
39. 

41.1 
|43. 
26. 
37, 


18029  + 5301 
18031+5819 

18032  + 5135 

18033  + 5431 
18033  + 5614 
18043  + 5156 

18045  + 5430 

18046  + 5019 

18051  +5732 
1B051  +5721 

18052  + 5038 

18056  + 5113 

18057  + 5048 

18057  + 5820 

18058  + 5040 
18061+5749 

18063  + 5749 

18064  + 5347 
18066  + 5201 
18066  + 5824 

18073  + 5757 
18075  + 5909 

18077  + 5017 

18078  + 5758 
18083  + 5359 
18083  + 5602 
18085  + 5114 
18090  + 5746 
18091+5106 
18091+5615 

18095  + 5416 

18096  + 5400 
18096+5555 
18098  + 5143 
18100  + 5714 
18103  + 5232 
18107+5032 
18108+5218 
18111+5202 
18111+5242 

18114  + 5334 
18114  + 5645 
18116  + 5804 

18118  + 5055 

18119  + 5504 
18122+5137 
18123  + 5053 

18126  + 5754 

18127  + 5340 
18129+5239  j 


42. 

31.1 

53. 

15.; 

18.6| 

24.0 

13.2] 
18.6 

18.9 
|20.5| 

126.8 

47.9 

55.7 
4i. e| 

55.3] 
124.2 
35.3 

53.7 

29.1 
47.91 


59.5 
9.9] 

15.5 
18.21 
22.1 
22.9 
>32.4 
38. Oj 

6.3| 
11.2  11 


5 

13 

53 

20 

18 

23 

27 

28 
50 
47 

3 

47 

42 

36 

3 

10 

12 

41 

35 

22 

30 

6 

53 

25 

32 

34 

57 

39 

5 | 
51 

46 

3 
7 

6 

4 
59 

7 

3 

46 

38 

19 


84  + 31 

77  + 30 
78+30 
83  + 31 
81+31 

87  + 31 

85  + 31 
85  + 31 
80  + 30 
82  + 30 

85  + 31 
79  + 30 
85  + 31 

78  + 30 
89  + 31 

79  + 30 

88  + 31 

80  + 30 
85  + 30 
65  + 30 

88  + 30 
85  + 30 

82  + 30 

84  + 30 

83  + 30 

78  + 29 
87  + 30 

79  + 29 

79  + 29 
87  + 30 

87  + 30 
83  + 29 

89  + 30 
83  + 29 

85  + 30 

88  + 30 

86  + 30 

80  + 29 
88  + 30 
85  + 29 


142 
37.7 
42.1 
43.9 1 

1 49.0 
7.4 

23. oj 
127.8  j 
[37.1 
40.4 

|22.4| 

34.0 
46.3 
52.4] 
20.9 
|21.6| 
(32.1 

1.3 

8.2 

9.8 


87  + 30 
80  + 29 
80  + 29 
81+29 
81+29 
85  + 29 

79  + 28 

78  + 28 
85  + 29 

80  + 28 

81+28 
87  + 29 

79  + 28 
83  + 28 

85  + 29 

80  + 28 
83  + 28 
78  + 28 

86  + 29 
86  + 29 


_L 


30.1 
40.5 
40.5 
52.7] 

2.1 
[23.2 
46.9  J 
[48.2 
6.4J 
8.8| 

[24.1 

26.1 
139.8 

49.7 

58.4 

16.8 

21.2j 

40.0| 

44.4 
57.5, 


45 

11 

52 
11 
51 

3 

53 
56 

9 

41 

14 

38 

24 

13 

29 

29 

5 

3 

0 

18 


78  + 28 

79  + 28 

79  + 28 
87  + 29 
78  + 27 

86  + 29 
B6  + 28 
82  + 28 

80  + 28 

87  + 29 

87  + 28 

88  + 28 

78  + 27 
87  + 28 
82+28 

84  + 28 

79  + 27 
86  + 28 
79  + 27 

85  + 28 


30 

8 

14 

11 

68 

12 

78 

30 

17 

10 

41 

7 
30 
19 
48 

8 
54 
10 

7 

10 

22 

15 

32 

12 

58 

11 

29 

7 

31 

37 

12 

27 

9 

50 

25 

23 

58 

9 

17 


8 

8 

8 

9 

5 
8 
4 

33 

8 

10 

7 
3 

6 
33 

8 

39 
12 

8 

3 

27 

3 
8 

11 

8 

4 

40 
8 
3 
3 


70 

61 

84 

140 

102 

163 
94 

90 
180 
177 

133 

96 

164 

91 
87 

120 

110 

159 

94 

176 

96 

82 

98 

82 


Flux  Density 


12  fim 


25  83  + 28 

2 82  + 27 

42  84  + 28 

35  80  + 27 

43  86  + 28 
81+27 

78  + 27 

9 80  + 27 

53  80  + 27 

15  81+27 

14  82  + 27 

33  85  + 28 

43  87  + 28 

“ 79  + 27 

83  + 27 

80  + 27 

79  + 27 
87  + 28 
82  + 27 

81  +27 


37 

44 

9 

102 

60 

25 

59 

27 

38 
46 

30 

52 
46 
21 
15 

53 
10 
49 
23 

28 

9 

12 

60 

14 

21 

9 

79 

12 

14 
10 

13 

32 

71 

35 

15 
18 
49 
20 
15 
10 


20 

7fi 

4 

173 

8 

163 

3 

101 

17 

161 

18 

67 

8 

4 

8 

86 

8 

94 

20 

95 

8 

168 

8 

91 

8 

117 

8 

3 

8 

74 

8 

152 

6 

85 

12 

70 

8 

76 

8 

99 

34 

66 

8 

142 

5 

1 100 

8 

105 

40 

66 

3 

155 

32 

62 

31 

70 

3 

100 

30 

81 

26 

77 

24 

30 

29 

77 

8 

05 

9 

103 

27 

159 

26 

82 

19 

69 

8 

73 

7 

75 

113 

67 

95 

73 

6 

168 

89 

105 

80 

139 

69 
26 

70 
11 

178 

88 

89 

72 

79 

101 

75 
105 

72 

76 

102  I 


(Not  Color  Corrected) 
25  p,m  60  p.m 
(Jansky) 


50  L 
104 
.45 
.41L 
.33 
1.69 
1.06 
.25  L 
.90L 
.28  L 

39L 
.38 
1.71 
25L 
.31 L 
.28 
.71 L 
36L 
.45 

16.85 

.25L 

11.77 

.51 

.26 

.26L 

.40 

25L 

34L 

155.11 

196.96 

26L 

1.36 

27L 

1.85 
53L 

1.24 

.25L 

5.01 

27L 

25L 

.59 
26L 
.42 
40L 
22 
.41 
.20 
.46 
.72 
26  L 


•41L 
.28 
26L 
.57 
48L 
.97 
.70 
.78 
■ 51 L 
1.08 

.251 

25L 

1.21 

25L 

.25L 

.251 

25L 

.30L 

.22 

.251 

25L 

35L 

.25L 

1.16 

.35 

.22 

.76 

.25 

25L 

.76 

1.36 
25L 
.74L 
.43 
1.81 
.81 
.27L 
.40 
1.22 
.42 

25L 
.50 
.25L 
.25  L 
25L 
.41 
.25L 
.86 
.29 
.58 


.25L 

-25L 

25L 

.301 

57L 

.23 

.13: 

.26 

25L 

.21: 

25L 

51 L 

.25 

.28  L 

•25L 

28L 

25L 

34L 

.25L 

25L 

30L 

25L 

.66L 

26 

28L 

25L 

.18: 

25L 

30L 

.15: 

.32 

25L 

.49L 

.25L 

.45 

28 

25L 

25L 

.35 

26L 

25L 

25L 

25L 

25L 

.21 

25L 

■25L 

.27 

•25L 

-25L 


25L 

.27 

■25L 

25L 

.25L 

.67 

.30 

.18 

25L 

25L 

.25L 
.25L 
.83 
.33 
25L 
.25  L 
.561 
.25L 
.13: 
4.14 

251 
3.84 
25L 
25L 
.25  L 
25L 
.25L 
25L 
37.84 
66.06 

■25L 
.35 
25L 
.64 
25L  | 
.37 
25L 
1.39 
25L 
25L 

.12: 
•25L 
25L 
■25L 
25L 
25L 
-31 L 
25L 
25L 
25L 


100  Jim 


.57 
40L 
.40L 
46 
.40L 
40L 
40L 
1 66 
66  L 
.51 

.61 

.40L  I 
40L  | 
.47 
•40L  j 
.40L 
.40L  | 
.45 
40L  j 
.53 

-40L  J 
1.15 
■401 1 
.40L  | 
.34 
•40L  J 
.40L  J 
58 
5.91 
15.75 

.56 
■40L  j 
.46 
.40L  I 
57L 
.40L  J 
.51 
.28: 

44 

42L  j 

40L  j 
.33 
•40L  I 
.30: 

40L 
40L 
,40L 
40L 
.35: 

.57 

.50 
40L 
■40L 
.401 
48L 
40L 
40L 
40L 
.40L 
40L 

40L 
40L 
40L 
.40L 
40L 
.451 
40L 
.39 
.40L 
.49L 

40L 
.43 
.45L 
.40L 
40L 
40L 
.40L 
.40L 
40L 
40L 

40L 

1.33 
.40L 
.40L 
.40L 
.40L 
.40 
.40L  J 
.40L 
.40L  [ 

.77 
.40L  1 
.55L 
,40L  I 

1.34 
40L 
.40L 
.40L 
.40L 
40L 


1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.17L 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

3.76 

.79 

1.01 


Rags 


Pectination:  + 50°-  + 60° 

Associations 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


L 

R S ! 

S 2 # 


D 
BC 
B 

B 
B 

BB 

BC 

DCB 

D 

BC 


D 

B 

BB 

BB 


MIL 
1.00L 
1.24L 
1.00L 
1.06 
1.00L  B 
.86  D 

1.00L  C 
1.00L  CE 
1.00L  ABB 

1.29  B 

1.00L  ABB 
1.39L  B 
1.00L  C 

CD 

1.00L  B 
.91  C 

1.16L  B 
1.78  AABB 
5.65  B B B B 


J EDC 
AB 
BJ  I M| 
CE 
CE 
A AM 
AC 
BAA 
E EH 
HDB 

AB 
BJ  Q 
AA  G 
EBCH 
I D 
Dl  K 
J E 
H BF 
DDKE 
A ABM 

C 

AAAE 
BF  1 
C 

BC 
BG 

F 

G BE 
A AAB 
AAAA 


Name  Type 


1-04L  B NB  D 

100L  BE  A BG 
97  EE  G CG 

1.00L  BC  AA  K 
D DC 

1.00L  BB  AB  M 
1.61  CB  CB 

1.00L  ABC  A AD 
88  CC  I CF 

97  DIC 


1.00L 

1.001 

1.00L 

1.1 

1.00L 

1.03L 

1.00L 

1.00L 

1.25L 

.94: 


BE 


DC 


1.00L 
1.10LJC 
.81 

I.OOLfB 
1.27 
I.OOLlBC 
1.00L  BE 
I.OOL  BF 
1.18 

1.12L|  BC 

1.27 
.91 
I.OOLlBC 
1.12 
1.48 
2.39 
2.07 
1.32LI 
2.11LC 
2.55 


BEG 
CF 
BF  J 
F DC 
FF 

BJ  E 
GH 
BCI 
D Al  EE 
BC  | HBE 

CK 


0400000000 

0400004000 

3500020000 

1500000110 

0402001000 

2401001000 

0400001000 

0381100530 

2301000000 

1500000000 

0400000430 

0400011000 

1501001000 

0401011000 

6400000100 

0400010000 

7400000000 

0300000000 

1401000120 

3501000200 

8400000580 

3501000100 

0300000000 

1501021000 

0400000000 

0400000000 

1400000000 

0400000000 

0410010000 

0203034100 


|CDDE 
J 

ACHF 
AC 
ADK 
M 
AB 


|ABG 
G 
KNB 
KLF 
D 

NCC 


2.00 

.72: 

.92 

1.45: 

1.00L 

1.00L 

1.30L 

1.00L 

2.15 

1.00L 

1.00L 
2.11 
1.43 
1.00L 
1.00L 
1.14L 
1.1 
1.00L 
1.00L 
1.00L 

1.13L 

1.00L 

.88 

1.70 
2.17 
1.46L 

1.71 
1.06L 
1.27L 
1.00L 


LC 

D GHB 
CF  FFE 
D KDC 
BC  F AC  E 
C DGJ 
F Dl  J 
BE  BB 
C B 

C J FB 
BD  AC 


BC 


“Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25, 


B 

BC 

BC 

E 

B 

BB 

C 


BB 

F 


AB 
CAB 
I C 
B 

AB 
BC  I 
DG 
B 

AB 
BG  J 


B 


L BD 
BF 

F BD 
C J DC 
CB B HB AA 


BD 

B 

B 


CK 

AC 

CD 

AE 


1400000000 

0300000000 

3500000100 

0400002000 

3400000000 

3521001000 

4401000100 

3400000000 

2500100100 

3400000000 

2501010000 

3400000100 

3401000000 

3300010000 

0401000000 

0500010010 

1500000000 

0501001000 

2600000010 

2400000000 

1401000100 

1500010000 

3400000000 

0400000000 

3400000110 

2401003000 

1401010000 

0500010000 

5400000000 

5501000000 

4401000210 

3401000010 

5500001000 

5502000220 

4400000210 

8481100570 

5481100560 

1400000000 

1300000000 

5402000340 

9400101360 

0500000000 

3400000000 

8500101140 

1400011000 

2501000000 

7500001000 

4600000000 

9482000140 

1501011000 


1401001000 

1300000110 

2400000020 

3500010000 

0400000000 

1401000000 

1400000000 

0400010000 

0510002000 

0401000000 

0401000000 

2400000000 

1400000000 

8482000460 

1403001100 

0500010000 

8402100460 

1500000000 

0410000000 

0400000000 


19 


15 


3 

2 

1 

5 

2|  7 

2 
2 1 

3 

3 

1 

1 


13 


17474  + 5611 
30587  K7 
30591  A2 

DO  35939 

30596  K5 

17489  + 5400 

A1749  + 56A 
30605  K0 


30611  K0 
U11020 


30631  K0 

DO  35969 
30645  F0 


17546  + 5124 
30653  K5 
TDRA 


30659  K5P 
V DRA 

30671  M2 
U1 1085 
30674  K2 
30682  MO 


1 13  30703  KO 

, 1 *41  18015  + 5101 
I 2 *13  30712  KO 
1 13  30720  K5 


2 1 1 
1 
2 


1 13 


13 


1 13 

1 *41 


1 I 13 
2j  2 13 

1 J 13 

1 1*41 
| 2 13 


ZG  1803  + 53 
10186  - MO 


30739  KO 

30743  K5 

30744  K7 


30751  KO 


30762  K2 


30770  K5 


30774  K2 
30777  K7 


30783  K2 


30784  KO 
18096  + 5400 


30792  KO 
30797  M2 


30803  K2 

30805  MO 

30806  K5 

18113  + 5334 
30810  K7 


30826  K5 
30829  K7 


71 


80 

143 


38 

96 

60 


23 

4 


70 

4 

85 

150 

75 

88 


80 

1 

80 

73 


156 

108 


81 

85 


60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 


73 

85 


75 


58 

12 


71 

90 


72 

80 

75 


85 

91 
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Declination:  +50°-  + 60' 


Right  Ascension:  18h13lll01,-18h37m03j 

Position  (1950) 


Flux  Density 


Flags 


Name 


h m. 

18130  + 5703 
18131+5644 

18132  + 5641 

18133  + 5816 
18135  + 5114 
18138  + 5628 
18142  + 5407 
18144  + 5032 
18149  + 5316 
18153  + 5534 

18156  + 5112 
18156  + 5653 
18167  + 5634 
18171  + 5342 
18171+5752 
18181+5926 
18182+5237 
18164+5436 

18186  + 5930 

18187  + 5119 

18194  + 5015 
18196  + 5030 
18200  + 5449 

18202  + 5513 

18203  + 5116 
18205  + 5225 

18208  + 5506 

18209  + 5100 
18216  + 5117 
18221+5404 

18223  + 5927 
18227  + 5715 
1 8230  + 5023 
18232  + 5846 

18232  + 5647 

18233  + 5023 
18233  + 5438 
18241+5735 
18246+5025 
18248  + 5053 


Galactic  Uncertainty  C 
8 Coords  SMJ  SMN  6 O 

I (s)  o i b o n o N 


(No*  Color  Corrected) 
25  fim  60  jim 


Corr 

Coef 


1.31 

CC 

HNCC 

1.08L  8 

C D 

1.00L  AB 

AA  1 

.93 

DD 

J CO 

1.09L  C 

BL  J 

1.03 

C 

J B 

1.00L  BD 

ABNL 

.91: 

CE 

DC 

1.00L  B 

BL 

1.45 

DE 

CB 

1.00L  BD 

AE  L 

1.01 

C 

D 

.98 

c 

D 

1.12L  C 

GCFI 

Confusion 

Flags* 

2602000100 

4501100000 

4511100000 

3400000100 

5500010000 

3500000000 

1300011000 

2400000110 

0502010000 

2300000000 

0500000000 
4501000000 
3500000360 
01 00000000 
2400000000 
0400020000 
1301011200 
1300010000 
0401120000 
1500000000 


Associations 


C 

A 

T 


Name  Type 


Sep 

O 


Mag 


1 2 DO  36128 


DO  36132 
U11182 
30841  K 2 


2 

9 

13 

13 

9 

13 

32 

13 

13 

13 

13 

1 

13 


1401000000 
5301000008 
3501100120 
1501000000 
6402100658 
3501100120 
1301020000 
3601001000 
7500100140  . 

7600000100  14  | 

8580000048 
7581100140 
6400000238 
550000000B 
1301000000 
4400101000 
4400101000 
2500000000 
0200000000 
4502020030 

9500020000 

0400001000 

7500000000 

0500101000 

2500010000 

0500000000 

4500000000 

4503010130 

1500000000 

0500001000 


2 13 


39 


6 1 32 


1 32 


30855  K0 
U11191 

30861  K5 

X1816  + 565 

30878  K0 
30890  K5 
30889  K5 
30894  K5 
RU  DBA 
30897  K2 

TMSS  +50278 

30917  K5 
M + 09  — 30  - 012 
30926  K5 
30928  M2 

30937  K2 


3 

130 

8 

4 

17 


96 

165 

67 

75 

148 


76 

90 

75 

85 

4 

62 


72 

86 


80 


4C  + 56.27 
XI 824  + 504 

XI 024 + 504 

30978  K0 
30977  K0 

30983  K5 

DO  36255 


I 13 

1*41 

13 

*13 

12 

13 


2 13 


13 

13 

13 

13 

13 


30985  G5 
18267  + 5044 

30986  M5 
30986  K0 
2G  1826  + 53 
30990  K0 


30997  K7 
U1 1255 

31006  K2 

31016  M0 

31017  M0 

31025  M2 
31033  K5 


2501000000 
2400000010 
3400101010 
0500000000 
1504003000 
0401000000 
9400000008 
3500010000 
3501000000 
0100111100 

9501000390 
3500000000  16 
0400010000 
9500000438 
1400111100 
0600000000 
2401002000 
0401100000 
9501000010 
0500010000 

9600001200 
2502001040 
1502000100 
1501001000 
4501000100 
9500001160 
9401000028 
2500011000 
4501000000 
2501004000 


i 2 6 

2 2 13 

1 13 


76 

71 


82 

105 


72 

14 

90 

75 

155 

65 


85 


85 

90 

90 


A1831+54 

31039  F8P 

31040  K2 

31040  Ml 
31051  KO 
U11284 


32  XI 833 + 576 
13  31055  M0 


2 1 13 


M + 08  — 34  — 007 
ZG  1833  + 59 


31063  K5 

7ZW  818 

31070  K5 
ZG  1B35  + 59 

31071  M3 
ZG  1035+53 
XI 835 + 579 

31077  K2 

31078  K5 


9 I 
1 

29 

4 

67 

102 


50 

85 

62 

53 

153 

8 

66 


85 


77 

156 

87 

153 

8 

75 

85 


‘Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2.  3)  Confusion  Processing;  4) 


Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Right  Ascension:  18h37"14»-18hS5-°28’ 

Position  (1950) 


h m. 

18372  + 5048 
18373+5712 
18374  + 5523 
10374  + 5747 
18377  + 5217 
18379+5739 
18380+  5748 
18380  + 5737 

18382  + 5535 

18383  + 5253 

183B5+  5008 
18386  + 5928 
18388  + 5101 
18394  + 5105 
18402  + 5644 
184034-5350 

18404  + 5322 

18405  + 5459 
18407  + 5156 
18411+5632 

18416  + 5529 
1B416  + 5036 

18417  + 5223 

18419  + 5524 

18420  + 5033 
18421+5934 
18422  + 5323 
18432  + 5637 
18432  + 5353 
18435+5155 


cc 

ABI  H 

c 

D G 

BD 

ADEH 

D 

FD 

C 

C 

C 

E MJ 

C 

GE  C 

F 

H H 

EBB 

E HA  A 

B 

DH 

F 

D J 

BB 

ABI  M 

C 

L D 

C 

D 

ABC 

AAEE 

BC 

AD  1 

B 

BG 

B 

DJ  M 

Corr  A Confusion 

Coef  R Flags* 


6600000000 

3501020000 

0500000000 

6500000310 

2400000000 

6502100000 

5500100310 

8501100000 

0300000000 

4500010000 

5300001008 

2400000000 

5600000240 

5400000220 

1500000000 

0500000000 

2500000000 

0501010000 

2400000000 

1400100400 

0500110000 

1300101000 

3502000000 

0500010000 

1500102000 

1400003000 

0400000000 

3400001000 

0400000000 

2400030000 

1400000030 
3500000000 
0402000000 
0500000000 
i 0500000000 
2501000000 
1501000000 
2500100000 
2501010000 
3501000100 

3500012000 
2501000000 
1500010000 
1403020000 
1400020000 
2400100000 
2400000000 
3501100790 
1500000000 
3401100690 

3300100020 
3380200020 
3500000010 
3300200010 
3500000000 
2501000030 
1501000000 
1400010000 
0400010000 
2500000000 

2500020000 
0401000000 
0400000000 
1500012000 
4400000000 
2500002000 
1500100100 
1 402000000 
4400000000 
0300001000 


18510  + 5117 

18513  + 5625 

18514  + 5021 

18517  + 5231 

18518  + 5449 

18519  + 5038 

18520  + 5035 

18522  + 5459 

18523  + 5341 

18524  + 5822 

18525  + 5518 
18528  + 5725 
18530  + 5222 
18531+5031 
18531+5250 
18532+5609 

18533  + 5128 

18534  + 5238 
18534  + 5501 
18536+5306 


Declination:  +50°- +60° 

Associations 
Name  Type 


1415 


0300000000 

3500001000 

1501010000 

1400011000 

4501000020 

1500001000 

2400000000 

2500010000 

1500000000 

5501010000 


XI 843  + 504 
18436  + 5930 
18436  + 5847 


18450  + 5907 


31182  K5 
DO  36536 


DO  36551 
31191  K2 
DO  36563 


13  31201  K7 
12  ZG  1849  + 55 
31207  MO 
31209  K5 

31217  G5 

31218  K0 
U11373 


ZG  1851+55 


77  113 


13 

31226  M0 

5 

87 

13 

31231  K5 

5 

85 

13 

31237  K0 

7 

85 

13 

31241  G5 

5 

50 

13 

31243  K5 

5 

77 

*41 

18523  + 5342 

19 

14 

12 

ZG  1852  + 55 

53 

155 

13 

31252  K0 

6 

63 

13 

31256  K5 

11  1 

85 

13 

31257  MO 

4 

82 

1 

BG  DRA 

8 

3 

13 

31260  K2 

6 

85 

13 

31263  M2 

8 

87 

2 

DO  36644 

44 

90 

13 

31267  K5 

18 

88 

9 

U11378 

75 

155 

39 

4C  + 53.44 

76 

179 

13 

31276  K5 

3 

80 

13 

31278  M2 

2 

j 90 

— - — ' ' *- 1 ' “ _ rcn  19  60  1 00  unv  10)  High  Source  Density  Region. 

'Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (S  ) , . . 
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Right  Ascension:  16h55n>29t-1911l3m55» 

Position  (1950)  T 

Name  H ~ 

Galactic  Uncertainty  C 

a fi  a 5 Coords  SMJ  SMN  6 0 1 2 jim 

h m.  ■ > (s)  O 1 b (")  (”)  (•)  \ 


18554  + 5239 
18558  + 5902 
18558  + 5311 
18559+5744 
18570  + 5404 
18571+5522 
18573  + 5301 
18573  + 5732 
18574 + 5 120 
18577  + 5020 

18577+5044 
18579  + 5709 
18579  + 5318 
18595  + 5912 
18595+5048 

18597  + 5535 

18598  + 5905 
19000  + 5931 
19000+5513 
19001+5913 

19001+5321 
19006  + 5358 
19007+5745 
19009  + 5507 
19009  + 5211 
19011+5656 
19019  + 5632 
19022  + 5413 
19024  + 5728 
19026+5654 

19028  + 5418 

19035  + 5240 

19036  + 5747 

19037  + 5234 

19049  + 5448 
19052  + 5758 
19052  + 5344 
19058  + 5847  ! 

19061+5118 
19064  + 5612  ; 

19064  + 5759  2 

19066+5201  < 

19070  + 5051 
19070  + 5805 
19071+5803 
19071+5400 
19072+5010  1 

19072  + 5220  1 

19075  + 5407  3 

19076  + 5023  4 


29.4  49  83  + 21  70  21  62  2 

51.4  2 89  + 22  34  8 48  2 


53.8  11  83  + 21  33  23  7 3 

54.3  49  88  + 22  9 3 57  5 

1.1  46  84  + 21  7 4 92  4 

11.5  4 85  + 21  9 8 69  4 

19.0  25  83  + 20  24  9 60  3 

22.6  52  88  + 22  29  18  52  2 

27.9  19  81+20  27  3 62  3 

42.1  40  80+19  20  3 62  3 

45.1  20  81+20  1 9 9 64  3 

54.4  56  67  + 22  79  26  46  3 

54.8  45  83  + 20  59  20  62  3 

33.3  29  90  + 22  88  8 157  2 

34.6  35  81  +19  18  5 61  3 

43.8  7 86  + 21  9 5 70  5 

49.9  34  89  + 22  11  9 13  5 

1.5  31  90  + 22  33  25  101  2 

5.8  50  85+21  8 8 164  4 

9.7  36  90+22  26  26  90  3 


70  37  60  3 

7 4 49  4 

53  14  59  2 


58.0 

21 

82  + 20 

29 

8 

60 

3 

1.05 

9.8 

12 

87  + 21 

8 

7 

59 

5 

.85 

57.1 

14 

87  + 21 

77 

10 

67 

2 

.26 

12.3 

58 

85  + 20 

22 

3 

56 

3 

8.50 

28.2 

12 

88  + 21 

19 

18 

87 

2 

.21 

37.1 

9 

87  + 21 

32 

24 

136 

3 

.36L 

52.1 

50 

85  + 20 

36 

8 

60 

3 

.78 

35.6 

55 

83+19 

46 

5 

68 

2 

.94 

40.7 

27 

88  + 21 

24 

23 

43 

2 

.34L 

44.8 

48 

83  + 19 

31 

9 

1 61 

3 

43 

57.9 

41 

85  + 20 

122 

8 

63 

2 

57L 

13.4 

26 

89  + 21 

49 

29 

48 

3 

.38L 

17.2 

1 

84+19 

37 

8 

62 

3 

.40 

52.4 

32 

89  + 21 

106 

8 

140 

2 

.76L 

6.9 

2 

82+19 

24 

3 

60 

3 

1.41 

26.8 

39 

87  + 20 

29.3 

45 

89  + 21 

40.0 

12 

83+19 

1.4 

5 

81  + 18 

3.0 

37 

89  + 21 

7.9 

40 

89  + 21 

7.9 

43 

85  + 19 

30  10  54  3 

31  3 53  3 

24  9 64  3 

22  5 61  3 

24  12  58  3 

32  3 54  4 

24  9 60  3 

24  14  77  2 


15.5 

42 

83+19 

31 

6 

64 

3 

C<l 

2 32 

32.2 

11 

85+19 

21 

3 

67 

4 

1 10 

41.8 

33 

81  + 18 

23 

12 

14 

3 

-25L 

54.9 

45 

87  + 20 

30 

18 

65 

3 

.39L 

1.9 

33 

81  + 18 

37 

15 

70 

3 

27L 

7.1 

11 

82+18 

32 

18 

15 

3 

38L 

8.6 

8 

85+19 

67 

8 

62 

3 

25L 

13.9 

26 

87  + 20 

9 

B 

161 

5 

.77 

14.4 

59 

84  + 19 

30 

8 

64 

4 

.40 

20.4 

27 

87+20 

28 

9 

56 

3 

.27 

36.8 

4 

86  + 20 

21 

6 

61 

3 

1 82 

38.6 

21 

03+19 

33 

12 

64 

3 

25L 

48.9 

21 

87  + 20 

8 

8 

119 

5 

.42 

51.3 

53 

83+18 

30 

9 

66 

3 

.41 

52.3 

8 

89  + 21 

10 

4 

52 

5 

1.78 

53.8 

38 

81  + 18 

56 

13 

65 

2 

61L 

11.1 

28 

89  + 20 

11 

9 

50 

5 

49 

16.8 

60 

85+19 

43 

31 

50 

2 

1.1 7L 

32.7 

40 

83+18 

44 

11 

63 

3 

.33 

34.9 

53 

83  + 18 

45 

3 

66 

3 

25L 

34.9 

58 

83+18 

26 

5 

67 

3 

.63 

42.9 

1 A 

34 

nA 

84  + 19 

41 

8 

66 

3 

46 

+ 5500  1.4  34  86  + 19  49  12  50  2 

+ 5850  2.8  28  90  + 21  12  9 55  5 

+ 5411  24.1  43  85  + 19  20  8 60  4 

+ 5735  38.7  37  88  + 20  32  12  54  4 

1-5117  39.6  55  82  + 18  99  29  61  2 

1-5413  42.1  9 65+19  32  30  154  2 

f5646  43.9  23  88+20  6 3 55  5 


19113  + 5523 

19114  + 5106 
19116  + 5401 
19116  + 5336 
19120+5421 
19122  + 5950 
19124  + 5803 
19124  f 5226 
19126  + 5026 
19126  + 5115 

19129  + 5645 

19129  + 5827 

19130  + 5737 
19133  + 5551 

19133  + 5642 

19134  +5246 

19135  + 5716 
19136+5816 

19136  + 5337 
19139 + 5412 


44.3 

21 

89  + 20 

62 

31 

46 

2 

Is? 

25L 

44.7 

23 

89  + 20 

36 

9 

46 

4 

.29 

16.2 

27 

88  + 20 

9 

6 

139 

5 

.63 

17.1 

4 

88  + 20 

12 

9 

22 

4 

36 

19.4 

15 

86+  19 

46 

10 

65 

2 

.34 

25.3 

21 

82+18 

28 

10 

61 

2 

.46 

37.1 

17 

85+19 

119 

26 

65 

2 

25L 

39.1 

58 

84+19 

39 

14 

57 

4 

29L 

4.2 

17 

85  + 19 

62 

24 

68 

2 

25L 

13.3 

15 

91+21 

41 

8 

58 

6 

.25L 

25.0 

43 

89  + 20 

18 

7 

54 

5 

32L 

27.4 

6 

83+  18 

58 

23 

66 

3 

25L 

39.9 

36 

81+17 

14 

10 

77 

4 

25L 

41.3 

3 

82+18 

19 

4 

67 

3 

2.86 

59.9 

40 

88  + 20 

38 

8 

49 

3 

.24 

59.9 

26 

89+20 

44 

18 

55 

3 

38L 

1 .5 

2 

89+20 

9 

4 

51 

5 

5.23 

21.0 

9 

87+  19 

23 

8 

58 

3 

.95 

22.6 

4 

88+19 

8 

8 

63 

5 

.35 

25.5 

36 

84+  18 

64 

11 

66 

2 

.31 

34.6 

58 

88  + 20 

11 

7 

55 

5 

.32 

39.6 

43 

89+20 

59 

29 

135 

2 

26L 

41.6 

27 

85+18 

51 

34 

47 

2 

25L 

55.4 

6 

85+18 

12 

4 

53 

4 

16.08 

Flux  Density 

(Not  Color  Corrected) 
25  ;xm  60  /im 
(Jansky) 


Declination:  + 50°-  + 60° 


if  v L C 

Flux  Corr  A Confusion  R S A 

'u-cs  Cocf  R S 2 # T Name  Type  ft  Mag 


3.59L  C FK 

2.93L  C C 

1 30  C D I B 
I.OOL  AB  AAN 

1.15L  BB  AB  L 

1.00L  BE  ADMN 

1.00L  BE  AD 

1.32L  F ED 

2.95  BC  L E AB 

1.00L  BB  AAI  J 

4.15L  BC  AC 

1 39  F LN  B 

1.91  C J C 

B7  F D 

8.25  CCD  MB  A A 

I.OOL  BC  ABKI 

3.66  DBB  DBAA 

1 .431  D F 

1 001  BC  BC  K 

1.20  D D 


5400000000 

4400001000 

6500000000 

1501013000 

2600012000 


1.00L  BF 
1.35  C 

1.00L  BBC 
.84  CC 

1.09L  BC 
1.00L  BD 
1.43L  F 
1.00L  BBC 
1.36L  C 
.73  C 


ADMN  6 2500001000 
AD  0 5500000000 
ED  2402000110 
LEAB  1300000018 
AAI  J 0 1500000000 


2300001008 

1401000020 

5400000210 

6502100020 

5200000008 

1520001000 

2402101000 

6400100000 

1500010000 

6502110150 

5500000000 

3401000140 

1500000000  16 

1400000000 

2500010000 

2500002000 

1400000000 

1500000100 

0501000030 

1500000000 


13  31284  K0 

13  31296  K5 
13  31298  M2 


BDI  4 
I E 
AACK  1 
1 MB  B 
ABI  J 0 
ACKG  4 
DH 

AABG  0 
E J 
FD 


1.00L  B 
1.23L  C 
1.09 

1.00L  B 
.80 
1.04 

1.161  B 
.83 

1.39L  BC 
1.00L  B 


AD 
AG  J 
F J C 
BL  I 
DM  C 
C J C 
C D 
E E 
AB  H 
CKG 


1.03L  C C KM 
1.00L  CD  AF 

11.90  CBCC  B AAA 
95:  CE  M CC 

1.97L  C C G 

1.20L  B D I 

1-11L  E EH 

1.00L  BC  ABCH 

1.00L  BC  ABM 

4.10  C BB 


1.04L 

.84 

1.34 

1.13 

I.OOL  CD 
1.00L  B 
1 .01 L B 
1.25L  BB 
1.47 

1.16L  B 


C CH 
DF  EC 
C El  B 
C J LC 
ABN 
C 
C 

AA  H 
CB  NL  BB 
BH  J 


1.00L  C 
1.00L  BB 


1.63 

2.27L  BD 
1.50 
1.32 
1.31 

1.00L  BB 
1.59 

1.08L  D 
1.00L  BD 
1.15L  B 


B 

t ABL 

C NC 
BM 

F C 
DG 

CD  I AB 
C AFGC 
B 
D 

BB  L DBB 
AB  H 
D KGB 
D G B 
D F 
A AG 
F D 
C H 
BCM 
DF 


1.06L  C 
3.82L  C 
1.17 
1.64 
2.03 
1.20 
.86: 

1.39 

1.51 

3.62L  BB 


BF  HM 
BJ  H 
D I F 
CC  E CB 
E C 
BEE 
BC  GHBC 
D H D 
BB  CAC 
AADG 


1.09L  B 
1.14 

1.00L  BB 
I.OOL  BD 
1.13L  B 
1.80L  C 
1.25L  B 
.84 
1.00 

4.60L  CB B 


DHH 
C LMKB 
A AG 
AC 
Al 
C 
Cl 


1500000000 
J 2501001000 

2 1502100020 
1500000000 

3 3500000000 

- 4500001000 

J 0501000000 
: 2500000010 

1 1 0400000000 

1500000000 

* 4501000010 

0 4600020030 

1 0 3100000000 
' 5500100010 

i 5401100010 

3500001000 
4500010000 
0 0600001000 

1 5600003000 
4381000350 

1500000000 
4501000000 
1400101010 
5600000010 
1 1501000000 
2600010000 
1500010000 

0 0500000000 
2501000000 
0501010000 

4500000000 
! 1 2501000000 
4300000000 
9501010000 
6500000010 
2600000000 
3500110000 
3400110000 
2500000000 
0500010000 

5400000118 

1 6503100230 
7402100210 
9500000018 
6503100130 

1 3500001000 
7500010128 
8500010000 
1 9502101000 
0502101010 

3501000000 
9400000018 
5600000100 
6500000010 
9501000318 
7581000150 
6500000000 
2501000000 
6500000000 
3 9400000018 

1501100000 
3500000010 
I 9500000000 
) 0500000000 
1500110100 
2500000000 
9510000000 
3500000020 
5600000030 
I 9410000008  28 


13 

31304  G5 

3 

63 

12 

ZG  1859  + 50 

56 

151 

13 

! 31323  G5 

3 

55 

9 

U11389 

40 

136 

2 13  31331  M0 

8 1 32  XI 900  + 539 

3 3 RAFGL 4243 

2 13  31337  K2 

1 13  31348  KO 

0 1 13  31355  K2 


2 13  31361  K5 

1 13  31366  K5 


1 16  11735 


2 13  31387  K7 

2 *13  31395  K5 


13 

31400  KO 

B 

75 

13 

31403  K2 

8 

83 

* 9 

U11407 

67 

131 

13 

31410  K0 

9 

77 

13 

31409  K2 

5 

85 

*13 

31411  K0 

9 

78 

13 

31413  KO 

5 

56 

13 

31421  MO 

7 

90 

*32 

XI 907 + 503 

25 

12 

*41 

19080  + 5011 

17 

12 

*41 

19081  +5106 

43 

12 

13 

31428  K7 

1 

06 

13 

31429  K5 

13 

85 

13 

31435  K2 

8 

75 

13 

31438  K5 

1 

75 

'41 

19088  + 5031 

32 

12 

9 

U11412 

67 

146 

9 

U11412 

9 

146 

2 

DO  36959 

75 

98 

4 13  31468  KO 

' 1 13  31469  K5 

1 13  31474  KO 


13 

31497  KO 

2 

52 

13 

31503  K2 

10 

68 

16 

11854 

59 

125 

13 

31504  K5 

11 

85 

13 

31507  K5 

6 

88 

"Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed" 


Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


I M 1 


Declination:  +50°- + 60' 


Right  Ascension:  19h13m58B-19h25m33B 


Position  (1950) 

Flux 

Density 

Flags 

Associations 

Name 

Galactic 

Uncertainty 

H 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

c 

a & 

a 

5 

Coords 

SMJ  SMN  9 

O 12  urn 

ftm 

60  /j.m 

100 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R S 

A 

h m o • 

(s) 

n i b 

n 

< ) 

O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 2 

# 

T 

Name  Type 

O 

Mag 

19139  + 5307 

58. £ 

2C 

84  + 18 

21 

9 

61 

3 .84 

.43 

.40L 

1.00L 

BC 

AB 

1 

3701000000 

19140  + 5642 

4.£ 

42 

88+19 

10 

9 

76 

4 .26 

25L 

.40L 

1.76L 

B 

D L 

2400011100 

19141+5732 

6.; 

52 

89  + 20 

55 

44 

50 

2 .27L 

25L 

,40L 

.81 

D 

1 G 

9500000330 

4 

19141+5510 

7. 

38 

86+19 

26 

18 

52 

3 25L 

-25L 

.41 L 

1.86 

B 

DD 

3500000010 

1 9143  + 5948 

22  a 

27 

91+20 

9 

3 

53 

8 54 

.22 

40L 

4.03L 

BC 

BC  G 

3 

9410001008 

19145  + 5042 

35.1 

35 

82+17 

54 

9 

65 

3 .29 

25L 

40L 

5.03L 

C 

CJ 

6400000018 

19146  + 5920 

39.( 

2 

90  + 20 

15 

3 

22 

8 2.26 

.59 

40L 

4.52L 

AB 

AA 

3 

7401003008 

1 

2 

DO  37062 

46 

103 

19147  + 5004 

45. 

8 

81  + 17 

16 

4 

64 

3 13.72 

7.48 

1.02 

1.00L 

BBC 

AAB 

0 

3501000000 

14 

3 

4 

TMSS  +50290 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  Mm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension: 

Position  (1950) 


Declination:  +50°-  + 60° 


h m 
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19256  + 5341 
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19259  + 5724 
19260+  5441 

19262  + 5048 
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(s) 


Galactic  Uncertainty 
8 Coords  SMJ  SMN  9 
O 1 b O O O 
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1.33 
.25L 

.251 
.25L 
•31  , 

.34  I 
1.23L 
.25  L 
.25L 
.25L 
.17. 
25L 

25L 

29L 

.13 

.19 

.25L 

.25L 

.25L 

.25L 

.531 

25L 

.25L 
.30 
25L 
25L 
.25L 
.25  L 
25L 
.25L 
.25L 
.25L 

25L 
.25L 
25L 
25L 
.25L 
.14: 
.25L 
.251 
25L 
.26L 


25L 

.25L 

.25L 

25L 

.25L 

25L 

10.46 

.25L 

.25L 

.25 

.65 

25L 

.25L 

1.25 

.37 

.25L 

25L 

25L 

.25L 

.58 

.75 

25L 

.62 

.21 

25L 


58 

6 

1.14 

.32 

61 

4 

.30 

25L 

61 

2 

.20 

,49L 

68 

2 

.21 

.25  L 

58 

4 

10.74 

3.94 

151 

5 

.25L 

,25L 

54 

4 

1.43 

.33 

60 

4 

4.93 

39.33 

59 

4 

.33 

.25L 

58 

5 

.52 

.25L 

60 

2 

.29L 

25L 

145 

5 

3.93 

1.04 

59 

6 

1.69 

.50 

59 

6 

.25L 

25L 

59 

5 

.25L 

25L 

.40L 
40L 
.40L 
.40L 
1.89 
.40L 
.40L 
40L 
45L 
.40  L 

.40  L 
.83 
.40L  I 
40L 
.40  L 
.40L 
.28: 

.32 

40L 

.31 

.40L 
1.23 
40L  ! 
40L 
.40L 
.40L 
40L 
40L 
40L 
40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.43 

.40L 

40L 

40L 

40L 

.63 
.40L 
40L 
40L 
40L 
.40L 
40L 
40L 
40L 
1 .081 

40L 

.40L 

40L 

40L 

,40L 

2.16 

.54 

.40L 

42L 

40L 


.48 

.37: 

.40L 

.40 

40L 

.401 

1.66 

.40L 

.40L 

.40L 

.401 

40L 

.40  L 

.40L 

.401 

40L 

40L 

.40L 

.39 

40L 

40L 

40L 

5.83 

.40L 

.40L 

40L 

40L 

,40L 

.401 

.81 

40L 
40L 
46.79 
.40  L 
.40L 
.22: 
40L 
40L 
.45 
.40L 


3.54L  C BGGE 

1.41  L B Bl  C 

1.07L  BC  AB 

5.27L  B DM 

5.60  BBCC  A AAA 

4.49L  BB  A AH 

1.14L  CD  AAD 

1.56  C C 

2 48  D ED 

1.13L  B BH 


1.31L 

.83 

1.33L 

4.69L 

5.65L 

6.30L 

1.95 

1.25L 

5.12L 

5.20L 

2.05 

2.71 

4.19L 

1.24L 

1.61 

1.23L 

1.05L 

2.26 

1.37L 

1.91 


B DC  N 

BD  AD 
D G G 
BC  ABH 
BC  AB 

B CM 

DB  Bl  C 

C K CF 
AB  AA 

C E 

D B 
BC  NAA 
BB  AB  H 

AD 

Dj  LEB 
BDK 
AD 

D t L JC 
BK  K 
Cl  MB 


CD 


BF 


1.28L 

3.78L1 

5.83L 

1.40L 

1.66L 

1.50L 

2.25 

1.95 

1.72L 

2.13 


BCMC 
BG  E 
BD  F 
AEL 
E D 
B 

D l HI  D 
B EF  D 
C OL 
BF  GC 


1.25:  I CC 
1.28L  BC 
1.00L|B 
1.78 
1.61 

6.83LJB 
1.74 
1.10L1B 
1.94L|F 
1.22 


D BE 
AB  M 
BF 

F 
FD 
F 

HB 
J 

G 
BG 


1.22L 

2.38 

1.34L 

5.76L 

5.20L 

5.75 

5.42L 

1.72 

1.12 

1.33L 


BGHH 

d|g  d 

AD  K 
BKD 
D G 
DDC  E AA 
C J C 
C EGD 
C CB 
B BF 


1.67L  C 

2.81  DC 

.64:  B F 
4.13L  C 

1.02L  D 
6.09L  B 
1 .01 L ABB 
2.25  C 

2.17  D 

5.21L  BC 


ML  DB 
HED 
BGLE 
DG 
CE 
BF  1 
AAA 
G JB 
K C 
BB  F 


22 


1.07L 

1.14 

2.30 

1.00L 

5.10L 

7.95L 

4.24L 

1.10L 

2.28L 

1.00L 


AB 


AB 

C I F 
C G B 
AA 

ABGE 
C J 
EE 

Bl  E 
DE 
| AB  G 


1.12L  BB 
1.92L  C 
15.89  BCBC 
1.00L  BC 
1.58 

6.97L  BC 
1.33L  B 
1.54L  F 
7.56L  D 
1.00L  ABC 


2.33 

1.26L  BD 
21.32  A ACC 
5.01L  E 
1.18L  B 
1.09  CC 

1.00L  AB 
1 .07 L BB 
4.36  CE 

1.94  E 


AA  l 
El 

B AAA 
ABLG 
FD 
ACL  K 
BE 
DG 
E J 
AAB 

KHD 
AB 
IAAAA 
DC 
BE  H 
K HB 
A AE 
AB  H 
KDCB 

J BB 


Name  Type 


Sep 

O Mag 


9500000008 

4600000000 

1600200000 

7400111008 

1400100000 

8400111008 

4600001000 

8600000008 

6500000118 

2601000000 

2600011000 

2400000000 

1600011000 

9500101008 

9400210008 

9400210008 

7600000110 

2400000000 

7420100258 

9400110008 

6501100358 

6502001238 

9500103008 

3711000000 

6600000008 

5701010100 

3500000000 

6502010338 

2600000000 

9501010320 


4602010240 

6500000008 

6400011008 

4500002000 

3600000000 

2600100000 

6500000118 

2600100020 

7500001000 

1400000010 

3401000000 

7600013000 

4600000000 

4600100000 

4600100000 

4501210108 

5500000018 

2601020000 

3501000000 

9601000000 

1500000000 

3401000150 

3600000000 

3501210118 

3502100018 

4542210118 

5400000008 

9500000018 

2600000000 

3600041000 


1500000000 

9582000228 

6600010000 

1501100016 

5600010000 

3500110008 

2610000000 

9500000018 

9501000008 

0500000008 

3600100000 

3600000000 

9502000108 

2600000000 

9401001008 

9402020008 

4400020008 

3500010000 

9500110128 

3600000120 


1 13 


31813  GO 
31815  F5 


2 

C|  3 


I Cl  3 
1 

I 1 

I 2 
2 


16 


1 | 6 *18 

1 1 
1 13 

! 4 | 13 


1 16 
II  1 1 

2 13 

1 10 


5600000000 
1400000000 
6300012000 
5620000000 
3500000000 
9401000008 
9600011000 
3600000000 
9400110418 
1600000000  17  | 

9580111418 
3500110000 
7240002218 
8501000008 
3501110000 
6500100000 
5600001000 
4601002000 
9482001788 
9500000006 


21  4 
2 


4 I 1 

:i  1 

2 I 

3 
2 1 
4 


31941  MO 


31945  K2 

31946  M5 


31949  K7 
31951  P 
31953  K5 

31955  M0 

31956  MO 
DO  37712 


13 

31822  S4 

3 

13 

31824  MO 

3 

*41 

19359  + 5731 

6 

*16 

12233- 

78 

2 

DO  37553 

36 

12 

ZG  1936  + 59 

49 

13 

31831  Ml 

2 

•13 

31835  F5 

1 

*13 

31040  KO 

3 

13 

31842  K5 

7 

13 

31845  MO 

5 

13 

31850  F5 

1 

13 

31856  M0 

7 

13 

31863  K7 

1 

*41 

19382  + 5103 

26 

*13 

31865  K5 

10 

2 

DO  3761 1 

48 

12 

ZG  1938  + 59 

8 

13 

31878  M2 

2 

13 

31880  KO 

8 

*41 

19395  + 5011 

40 

39 

i WK414 

66 

*1C 

1 M + 08  - 36  - 001 

134 

3i 

> X1939  + 586 

89 

*i: 

) 31888  G5 

6 

< 

) U11464 

67 

45 

78 

55 


1 

113 


156 

75 


73 

83 


58 

88 

85 

3 

88 


156 

87 

73 

8 

408 


80 

151 


U11464 
7651 A G2  7 

V369  CVG 

31905  K2 

31906  MB 

V754  CYG 

31917  M2 

19417  + 5028 
31921  M3 

12363 
V972  CYG 
31923  F8 
M + 09 -32 -011 

31926  MO 

U11470 
31933  G5 


4 

80 

65 

3 

80 

8 

86 

145 

3 

62 


131 

63 


81 

85 


90 

90 

81 

88 


•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25,  60, 


100  urn;  10)  High  Source  Density  Region 


219 


Right  Ascension:  1 $h44m08‘- 1 

Position  (1950) 


Name 


h m. 


19441+5454 
19441  + 5652 
19445+  5448 
19445+5142 
19445  + 5234 
19445  + 5158 

19445  + 5604 

19446  + 5516 
19446  + 5746 
19446  + 5131 

19448  + 5549 

19449  + 5128 

19452  + 5416 

19453  + 5240 
19455  + 5435 
19455  + 5245 
19456+  5004 
19456+5309 
19457  + 5251 

19450  + 5007 

19459  + 5647 
19460+  5624 
19461+5504 

19462  + 5451 

19463  + 5059 

19463  + 5250 

19464  + 5112 

19464  + 5647 

19465  + 5505 
19465+5146 

19465  + 5347 
19468  + 5105 
19468  + 5559 
19471+5455 

19472  + 5822 

19473  + 5239 
19473  + 5251 

19473  + 5917 

19474  + 5309 
19475+5622 

19475  + 5045 

19476  + 5011 
19476  + 5655 
19478  + 5645 
19480  + 5239 
19480  + 5505 
19402  + 5526 

19483  + 5252 

19484  + 5102 
19484  + 5540 


Galactic  Uncertainty 
a S Coords  SMJ  SMN  6 

(»)  o i b n o o 


8.3 
11. 6| 

30.8 

32.8 

33.9  „ 

34.2  22 
34.5  49 

37.2  23 

39.7  7 

40.2  34 

50.9  28 

58.1  49 

15.1  56 

22.7  36 

30.9  13 

34.2  11  , 
36.4  54 
40.0  7 1 

44.7  11, 

48.3  20 

57.7  10 1 
0.7  51 
8.0  30 

17.9 


21.5| 

22.9 

25.8 

27.8 
30.0j 
30.6 


30.6 

48.1 
[49.6 

11.4 
17 

21.4 
21.7| 

23.6 

25.1 

31.2 


19484  + 5034 
19486  + 5035 

19488  + 5011 

19489  + 5431 

19490  + 5032 
19490  + 5549 
19492  + 5122 

19492  + 5034 

19493  + 5520 
19493  + 5130 

19493  + 5251 

19494  + 5155 

19496  + 5217 

19497  + 5429 

19499  + 5938 

19500  + 5233 

19504  + 5023 

19505  + 5333 

19505  + 5008 

19506  + 5448 

19506  + 5756 
19506+5145 
19509  + 5254 
19511+5013 

19512  + 5914 

19513  + 5511 
19513  + 5954 
19513  + 5319 

19515  + 5400 

19516  + 5719 

19516  + 5249 
19516  + 5612 
19518  + 5114 
19522  + 5802 
19522  + 5756 
19522  + 5125 

19522  + 5134 

19523  + 5629 
19523  + 5136 
19523  + 5015 

19523  + 5101 

19524  + 5343 
19525+5524 

19525  + 5127 
19525  + 5105 

19528  + 5431 

19529  + 5247 

19529  + 5127 

19530  + 5033 
19531+5142 


31.8 
37.0 

38.2 
148.1 

0.2 

0.6 

15.4 

20.2 

26.9 

27.5 


28.5 

40.1 
52.4 

56.3 
1.1 
3.0j 

12.0 

1 17.6 

20.3 
21.9| 

21.9 

28.7 

40.7 

45.6 

56.4 

5.2 

24.7 

30.1 
33.3 

36.2 

40.51 

41.8 
58.1 

9.3 
|16.3] 
18.0 
19  5 
21.6 

35.5 
37.0 


17 

2 j 

17 
27 
5 
14 
22 

33 
50 
24 
9 

54 
59 
56 

55 
1 

23 

31 
6 

, 8 
1 33 
27 
38 
12 

15 
25 
41 

1?l 

41  [ 
38 
22 
29 
43 

37  j 

38 
38 

16  I 

31  l 

46  1 

4 
7 

55 

47 
11 
45 

6 

37 

0 

28 

41 

45 

59 

58 

24 

5 
11 
31 


88+15 
90+16 
88+15 
85+13 
86+14 
85  + 13 
89+15 
88+15 
90+16 
85+13 

89+15 
85  + 13 
87+14 
86+14 
88  + 14 
86+14 
83  + 12 
86+14 
86+14 

83  + 12 

90+15 
89+15 
88  + 15 
88+14 
84+13 
86+14 
85+13 
90+15 

88  + 15 
85+13 

87+14 

84  + 13 

89  + 15 
88+14 
91+16 
86+13 
86+13 
92  + 16 
86+14 
89+15 

84  + 12 
84+12 
90+15 
90+15 
86  + 13 
88  + 14 
88+14 
86+13 

85  + 12 
89+15 


84  + 12 
84+12 
84+12 
88+14 
84+12 
89+15 
85+12 
84+12 
88+14 
85+12 

86  + 13 
85+13 
86+13 
88+14 
92+16 
86  + 13 
84+12 
87+13 


39.6 

40.8 

51.8 

12.7 

12.7 

,167i 

18.0] 

18.2 

19.2 
22.0 

23.7 

27.8 
30.5 

34.2 

34.3 
534 

57.0 

59.1 
0.1 
6.6 


17 

58 

23 

1 

8 

54 

28 

36 

16 

54 

19 
14 
50 

9 

20 

40 

41 
45 
26 
44 


67 

20 

15 

47 

31 
54 
43 
43 

32 

46 

18 

50 
35 
20 

23 

51 

24 
75 
73 

37 
20 
46 

38 
57 
17 
34 
29 
13 
50 


9 

9 

4 

4 

10 

8 

36 

31 

8 

4 

21 

8 

12 

28 

14 

16 

12 

3 

8 

25 

8 

3 

8 

10 

7 

14 

3 

4 

12 


59 

60 

59 
55 
46 

60 
60 
68 
60 

45 

59 

27 

46 
42 

60 
166 

58 
61 

59 
65 

61 

56 

28 
58 

55 

58 
27 

59 

57 

58 

60 
64 
61 
53 

140 

60 

26 

56 


59 
44 

58 

60 
57 
63 
57 

59 
66 
57 

52 

57 
65 

59 

58 

60 
63 

58 

59 
63 

45 

53 
51 
57 

59 

60 
63 
45 
60 


Flux  Density 


(Not  Color  Corrected) 

12  25  /im  60  100  , 

(Jansky) 


84+12 

25 

9 

28 

5 

88+14 

75 

25 

55 

2 

91  + 15 

26 

10 

54 

2 

85+12 

62 

26 

66 

2 

86+  13 

30 

12 

59 

4 

84+12 

59 

18 

60 

3 

92+16 

73 

8 

56 

2 

88+14 

32 

3 

58 

3 

93+16 

57 

8 

136 

4 

87+13 

57 

12 

61 

2 

87+13 

47 

3 

59 

3 

90  + 15 

43 

3 

44 

3 

86+13 

62 

13 

60 

2 

89+14 

18 

3 

60 

4 

85+12 

29 

17 

63 

5 

91  + 15 

10 

4 

58 

3 

91  + 15 

21 

9 

61 

4 

85  + 12 

31 

27 

151 

2 

85+12 

21 

4 

61 

6 

90+14 

25 

9 

1 58 

3 

85+12 

21 

18 

82 

3 

04  i 11 

25 

8 

55 

5 

85+12 

18 

8 

61 

5 

87+13 

47 

43 

49 

2 

89+14 

72 

20 

51 

2 

85+12 

26 

13 

59 

4 

85+12 

15 

3 

61 

6 

88+13 

26 

3 

57 

3 

86+13 

41 

24 

57 

4 

85+12 

31 

25 

67 

3 

84+12 

50 

16 

62 

5 

05+  12 

35 

11 

61 

5 

68 

1.35L 

.35 

.24 

.45 

.23 

74 

1.75 

34 

62 

26  L 
.251 
.62 
2.46 
25L 
.34L 
.30 
25L 
25L 
25L 

.25L 

1.45 

.47 

25L 

.66 

.56 

.24 

.66 

.41 

.21 

.35 
.48 
.27 
.25L 
26L 
.80 
25L 
.25 
4 00 
.58 

25L 

25L 

1.01 

28 

2.18 

.811 

.31 

25L 

.38 

.39 


25L 
.25  L 
25L 
1.30 
.33 
44 
3.44 
1.30 
.60 
37L 

577 
.25  L 
26L 
.251 
25L 
26L 
.61  I 
5.04 
25L 
25L 

2.12L 
.681 
.25L 
35L 
.331 
1 22 
.25L 
.28 
.68 
-25L 

53L 

1.34 

-25L 

2.01 

251 

-25L 

.57 

.68 

-25L 

.55 

.86 
1.18L 
.261 
-25L 
.91 
1 12 
25L 
.28L 
25L 
.58 


.21 

.40L 

4.76L 

.531 

.401 

1.43 

.25L 

.40L 

5.24L 

.45 

,40L 

1.19L 

25L 

40L 

6.21  L 

25L 

40L 

5.74L 

.19 

.401 

1.26L 

.80 

40L 

4.67L 

25L 

,40L 

1.00L 

25L 

40L 

1.51  L 

51L 

40L 

1.02 

54L 

40L 

1.12 

-25L 

40L 

3.74L 

.72 

40L 

4.68L 

25L 

40L 

1.84 

25L 

.64 

6.36L 

.25L 

-40L 

1.781 

.25L 

40L 

1.50 

.251 

40L 

2.13 

25L 

.34 

4.73L 

.31 L 

1.21 

3.12 

.78 

43L 

1 .681 

.25L 

.17 

.17: 

.25L 

.251 

25L 

33L 

25L 

.13: 

.471 

.251 

25L 

.47 

25L 

.25L 

2.02 

26L 

-25L 

.27 

29L 

25L 

.63 

71L 

25L 

25L 

25L 

.251 

25L 

.251 

251 

.40 

.251 

27L 

1.86 

.49 

.25L 

25L 


1.49 

25L 

25L 

.25L 

.25L 

.25L 

.21 

1.90 

25L 

.25L 

25L 

25L 

.25L 

25L 

251 

42 

.251 

25L 

22 

25L 

-25L 

.56 

.25L 

.53 

25L 

45L 

25L 

23 

25L 

25L 

.17: 

25L 

.46  L 

•251 

.45 

37 

42L 

25L 

25L 

25L 


Declination:  +50°- + 60° 


Flags 


Associations 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


.40  L 
40L 
.40L 
■40L 
40L 
40L 
40L 
40L 

40L 
40L 
40L 
40L 
1.24L 
40L 
40L 
.40  L 
.50 
40L 

.77 

2.44 

.401 

40L 

40L 

.40L 

.40L 

40L 

.401 

.40L 

.65 
60  L 
.68 
.40L 
40L 
40L 
.36: 
.401 
.401. 
40L 

.34: 

■ 47L 
.61 
.48L 
.53 
.31 
40L 
.58 
1.27 
.40L 


.64 

40L 

40L 

.39 

40L 

-40L 

.35 

40L 

40L 

1.12 

.48 
40L 
46L 
.40L 
.41 L 
40L 
40L 
40L 
.40L 
,40L 

.40L 

65L 

.46L 

,40L 

.40L 

.40L 

.43L 

.40L 

■47L 

.40L 


5.19L 
1.80 
1.50L 
6.1 5L 
1.70L 
1.17L 
4.67L 
1.43L 

8.90L 
1.22L 
1.19L 
1.88 
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.25L 

.40L 

1.861  E 

: r 

l f 

20047  + 5025  A 

16.6  22 

85+10 

46 

4 

57  2 

.55 

.31 

43L 

2.92L  C 

:f  c 

5j  k 0 

20048  + 5255  A 

10.8  34 

87  + 11 

27 

9 

62  3 

.77 

.45 

.40  L 

1.80L  C 

:c  e 

3B  8 

20048  + 5916  A 

19.2  36 

93+14 

35 

10 

33  2 

.78: 

.24 

40L 

1.99L  C 

;f  ( 

^DMG  0 

20049  + 5301  5 

15.2  7 

88+11 

33 

5 

61  3 

.54 

,25L 

40L 

1.73L  E 

} E 

3M  G 

20052  + 5743  1 

7.6  35 

92+14 

74 

8 

48  2 

.30L 

48L 

.40L 

1 58 

D 

p 

20053  + 5126  1 

8.2  53 

86+10 

30 

9 

58  2 

1.06 

.29: 

40L 

2.04L  C 

;d  / 

kC  0 

20056  + 5912  4 

0.9  13 

93  + 14 

53 

10 

32  2 

.71 

.23: 

.40L 

9.64L  C 

;e  e 

ID  0 
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Flags* 


6601101370 

6480100340 

7500000000 

5601020020 

6680000260 

6480200370 

8601010110 

2300010008 

3600000200 

9600001000 

5600011000 

7600000000 

7500001000 

5600000000 

8600000000 

7500000000 

6500100440 

3600000000 

6601000110 

1402111008 

3600000000 

5500000000 

3600100000 

8501000200 

8500100000 

1600000000 

5600000000 

5601000000 

5502011000 

4600000000 

7500100000 

5600000000 

9600001000 

4600000000 

4601020000 

5601000000 

4600000000 

4501000110 

2600000000 

3600003000 

3600020000 

0700000000 

3601000000 

2600002000 

7600010120 

3600000000 

1700011000 

7600000000 

4500000100 

1601120000 

6601000000 

5701120000 

2701001020 

1600000000 

8601000010 

4700100000 

1500000000 

5700100000 

6600000000 

8600000000 

2600000000 

3501010000 

7600100350 

7701000000 

1600000000 

2700000000 

4600000000 

5600000000 

4500000000 
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3600000000 

1500000000 

0600001000 
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3600000000 

1600000000 

7500000000 

4600000000 

0600000000 

7700000000 

0600001000 

3601100110 

0600000000 

1602120210 

3600000000 

2601100100 

3601100200 

1600210110 

3400101010 

4700000000 

4500000008 

4601001100 

1600100000 

4501101000 

5501111008 

7500200010 

4601000100 
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7501010008 


'Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  fim;  10)  High  Source  Density  Hegion 


Declination:  +50“- +60* 


Associations 

C 

S A 

2 # T 

Name  T ype 

oF 

Mag 

oo 

l XI 953  + 546 

157 

12 

C 

c i 3; 

XI 953  + 589 

66 

12 

1 Vs 

32106  K7 

4 

85 

2 i: 

32100  K2 

9 

71 

i 

V1 167  CYG 

54 

3 

2 13 

321 10  K7 

6 

82 

2 13 

32114  A3 

3 

47 

C 

2 13 

32116  KO 

3 

61 

1 1 

VI 01 4 CYG 

24 

3 

2 13 

32118K7 

2 

80 

4 5 13 

32122  K2 

3 

50 

1 13 

32129  K2 

4 

77 

4 13 

32132  M3 

11 

88 

1 1 

V757  CYG 

26 

3 

1 13 

32150  KO 

3 

80 

2 3 2 

DO  37945 

39 

126 

1 1 1 

BO  DRA 

84 

3 

1 13 

32167  K0 

4 

73 

1 13 

32168  K2 

15 

85 

2 

2 13 

32178  M0 

4 

80 

5 13 

32182  MB 

2 

70 

1 1 1 

BT  CYG 

23 

3 

1 1 13 

32192  K2 

19 

82 

8 2 13 

32195  M3 

5 

90 

1 13 

32202  K7 

3 

82 

1 13 

32205  K2 

28 

77 

1 1 

j V760  CYG 

j 

40 

3 

2 13 

32217  K5 

6 

80 

C 

1 1 

VI 030  CYG 

79 

3 

1 13 

32229  K7 

20 

85 

3 9 

U11510 

60 

156 

1 13 

32236  K5 

4 

75 

1 13 

32241  K2 

4 

75 

1 13 

32250  K7 

7 

87 

1 13 

32253  K2 

13 

71 

1 13 

32264  K2 

1 

77 

1 13 

32266  K2 

26 

75 

1 13 

32271  MO 

8 

81 

4 13 

32272  M0 

1 

62 

2 13 

32275  M0 

4 

86 

2 2 

DO  38057 

80 

125 

2 1 

S CYG 

7 

4 

1 1 ' 

V761  CYG 

8 

3 

1 2 1 

DO  38075 

65 

123 

2 13  : 

32286  F5 

4 

56 

1 2 1 

DO  38080 

78 

96 

1 2 t 

DO  38096 

28 

110 

221 


Declination:  +50°- +60' 


Right  Ascension:  20h05m44,-20h16m50* 

Position  (1950) 


Name 


h m. 


20057  + 5111 
20057  + 5919 

20059  + 5926 

20060  + 5608 
20061+5032 
20061+5022 
20062  + 5416 
20062  + 5650 
20064  + 5632 
20066  + 5350 

20068  + 5625 

20069  + 5929 
20071+5825 
20074  + 5838 

20074  + 5422 

20075  + 5454 

20076  + 5246 

20077  + 5917 
20079  + 5450 

20079  + 5052 

20080  + 5810 
20080  + 5632 
20080+  5610 
20080  + 5239 
20081+5317 
20081+5753 
20081+5701 
20082  + 5552 
20082  + 5219 

20082  + 5923 

20083  + 5018 
20086  + 5025 

20086  + 5922 

20087  + 5722 

20088  + 5154 
20091+5139 
20091+5311 
20091+5214 

20093  + 5444 

20094  + 5340 

20094  + 5233 

20094  + 5108 

20095  + 5334 
20099  + 5003 
20101+5635 

20103  + 5131 

20104  + 5450 

20105  + 5602 

20106  + 5420 

20108  + 5207 

20109  + 5010 
20111+5118 
20113  + 5459 
20113  + 5637 

20116  + 5533 

20117  + 5401 
20117+5933 
20120+5735 
20120  + 5504 
20122  + 5458 

20122  + 5624 

20125  + 5612 

20126  + 5158 

20126  + 5145 

20127  + 5854 

20129  + 5558 

20130  + 5845 
20130  + 5425 
20131+5308 
20131+5334 

20132  + 5501 

20133  + 5646 

20134  + 5310 

20135  + 5935 
20135  + 5839 
20135  + 5250 
20136+5847 
20137+5324 
20138  + 5519 

20138  + 5649 

20139  + 5359 

20139  + 5530 

20140  + 5535 
20140  + 5503 
20140+  5811 

20143  + 5450 

20144  + 5122 
20148  + 5809 
20148  + 5643 
20150  + 5400 

20156  + 5553 

20157  + 5341 

20157  + 5347 

20158  + 5653 

20158  + 5415 

20159  + 5612 

20160  + 5547 
20164  + 5236 
20166  + 5352 
20168  + 5422 


(s)  O 


Galactic 
Coords 
1 b 


Uncertainty 

SMJ  SMN  e 

O (")  o 


44.4 
45.9 

56.3 
0.2 
8.1 

11.6 

124 

14.5 
|25.3 
|39.6 

52.0 

54.6 

11.6 

26.3 

27.1 

34.1 
36.9 1 

43.5 

54.4 

57.7 

1.9! 

2.4 

3.4 

4.3 
8.8 

9.7 

11.7 

12.2 

12.6 

16.7 

19.8 

39.1 
40.51 
43.2] 

53.1 

8.8] 

8.8 

11.8 
23.9 

25.8 

26.0 

29.1 

34.1 

55.9 
7,7 

22.0 

25.7 

32.0 

40.7 

51.9 

57.1 
8.7] 

[20.4 

21.6 

41.3 

43.8 

45.8 
3.2 
4.5 

12.8 

15.1 

34.1 

37.2 

37.3 
42.9 

58.4 
0.7 
2.3j 
9.4 

11 


13.7 

]21.3 

25. 

so.: 

32.3| 

33. 

1 39.' 
47.1 
49. 
51.9 

56.3 
58.! 

3.8 

4. 

5. ! 
19, 
27.! 
[49.0] 

53.4 
3 

37. 

45. 

47. 

49. 

53. 

54. 

2 

29. 

36.6] 

50. 


57 


86  + 10 
93+14 
93+14 
92+14 
86+10 
65  + 10 
89+12 
91  + 13 
91  + 13 
88+11 

91+13 
93+14 
92+14 
93+14 
89+12 
89+12 
88  + 11 
93  + 14 
89  + 12 
86+10 

92+13 
91+13 
91+12 
88+11 
68+11 
92+13 
91+13 
90+12 
87+10 
93  + 14 

85+  9 
86+  9 
93+14 
92+13 
87  + 10 

87  + 10 
88+11 
87+10 
89+12 
88+11 

88  + 10 
86+10 
88+11 
85+  9 
91+12 
87  + 10 
90+11 
91  + 12 

89  + 11 
87  + 10 

86+  9 
87+  9 

90  + 11 
91+12 
90+12 
89+11 
94+14 
92+13 
90+11 

90  + 11 

91+12 

91  + 12 
87+10 
87+10 

93  + 13 
91+12 
93+13 
89+11 
88+10 

89  + 10 

90  + 11 

91  + 12 
88+10 

94  + 14 
93  + 13 
88+10 
93  + 13 
89+10 
90  + 1 

92  + 12 

89  + 11 
90+11 
91+11 

90  + 1 

93  + 13 

90  + 11 

87  + 

93  + 13 
92  + 12 
89+10 

91+11 
89+10 
89+10 
92  + 12 
90+10 

91  + 12 
91+11 

88  + 
89+10 
90+10 


Flux  Density 


12  jxm 


(Not  Color  Corrected) 
25  |im  60  fim 
(Jansky) 


100  fim 


7 

60  3 

,46 

.25L 

9 

33  2 

,50 

.25L 

25 

30  2 

25L 

,25L 

9 

33  2 

1.11 

.48 

11 

57  2 

43L 

.251 

12 

56  2 

.43L 

1 .21 L 

8 

27  3 

.96 

.29 

5 

44  3 

37.42 

20.43 

8 

44  2 

.80 

27L 

8 

60  4 

.70 

.27 

3 

47  2 

6.72 

2.01 

6 

31  2 

25L 

,32 

27 

32  2 

.45L 

B8L 

12 

32  2 

.49 

.70L 

8 

149  3 

.36 

25L 

13 

49  2 

.30 

.251 

8 

59  2 

.95 

.24: 

9 

33  2 

.84 

.45 

7 

178  3 

.79 

.23 

10 

57  2 

,51 

25L 

9 

33  2 

.89 

.19: 

26 

46  2 

56L 

53L 

10 

43  2 

25L 

70L 

6 

60  2 

1.19 

.32 

23 

61  2 

25L 

.251 

9 

33  2 

1.05 

.46 

23 

29  2 

36L 

.25L 

8 

48  2 

.77 

.24: 

8 

59  2 

44 

.33L 

5 

31  2 

2.44 

1.25 

9 

56  2 

28 

29L 

10 

59  2 

.43 

25L 

9 

31 

1.03 

.25: 

9 

36 

.47 

.251 

9 

58 

.78 

.51 

8 

58 

.72 

.27: 

10 

60 

.41 

25L 

5 

61 

5.94 

1.46 

18 

48 

.25L 

.251 

8 

48 

2.72 

1.49 

9 

60 

.70 

79L 

9 

59 

.54 

.18: 

31 

41 

.25L 

54L 

25 

70 

.25L 

,25L 

8 

48 

3 .39 

.25L 

3 

59 

2 1.67 

.39 

29 

47 

2 .2BL 

.251 

28 

48 

2 ,25L 

.271 

8 

50 

2 3.79 

1.78 

5 

59 

2 1.75 

.45 

’ 8 

59 

2 26  ! 

.67L 

3 

58 

2 1.68 

.36: 

! 11 

161 

2 .44 

57L 

) 6 

39 

2 2.66 

1.40 

r 18 

89 

2 1.741 

25L 

1 3 

49 

2 .25L 

.251 

) 20 

32 

2 .25L 

25L 

) 10 

38 

2 .49 

.36 

3 28 

63 

2 251 

40L 

5 8 

49 

2 82 

.25L 

1 8 

38 

2 1.11 

.27 

3 6 

36 

2 1.14 

.37 

3 8 

60 

2 .60 

1.04L 

3 9 

59 

2 .54 

25L 

5 20 

32 

2 37L 

.251 

3 10 

37 

2 .32 

.261 

[)  6 

34 

2 5.12 

3.25 

3 9 

43 

2 .74 

.23. 

5 17 

49 

2 .251 

25L 

2 30 

45 

2 .771 

69L 

7 24 

49 

2 25L 

25L 

0 17 

29 

2 .651 

25L 

4 19 

45 

2 25L 

.251 

7 6 

43 

3 21.23 

14.49 

6 8 

126 

2 .251 

.25L 

5 24 

54 

2 25L 

25L 

0 9 

33 

2 .91 

.421 

8 25 

46 

2 .251 

.25L 

2 24 

47 

2 25L 

.25L 

8 25 

38 

2 25L 

.61 L 

2 9 

50 

2 2.92 

.81 

8 8 

77 

3 86 

.25L 

4 14 

91 

3 25L 

25L 

8 10 

48 

2 .97 

.19: 

3 12 

35 

2 .27 

.25L 

8 24 

54 

2 .301 

.65L 

!8  3 

58 

2 1.27 

44L 

.2  33 

37 

2 -25L 

.25L 

!1  8 

38 

2 1.14 

.70 

14  10 

48 

2 1.81 

.54 

B 5 

40 

3 1.21 

.27 

11  18 

49 

2 .25L 

.25L 

6 42 

48 

2 .411 

■25L 

6 14 

36 

2 .271 

.29L 

>6  7 

’ 51 

2 1.49 

1.03 

>6  9 

i 38 

2 .46 

25L 

18  5 

i 19 

2 2.02 

1.06 

>4  B 

1 51 

2 .39 

25L 

36  S 

! 53 

3 .90 

.25L 

30  8 

1 52 

; 2 -67 

1 

25L 

.40L 
40L 
.40L 
78L 
.90 
.97 
40L 
2.81 
40  L 
.40L 

.40: 

222 

40L 

.40L 

.40L 

.41L 

40L 

45L 

.40L 

68L 

40L 

.40L 

.51: 

48L 

96L 

.44L 

.40L 

40L 

40L 

.40L 

.46L 

58L 

40L 

40L 

.40L 

40L 

.45L 

40L 

40L 

40L 

41L 
40L 
,51L 
56L 
40L 
40L 
.41 L 
40L 
.63L 
40L 

53L 
.40L 
1 .21 L 
.811 
.48 
1.09 
1 .21 L 
1.05L 
.401 
,40L 

,40L 

.40L 

.45L 

.40L 

.521 

.40L 

.44: 

.401 

.50L 

,42L 

.40  L 
.40L 
.35: 
2.28 
.40L 
.50L 
.40L 
41L 
.53L 
,40L 

.40L 
40L 
.50 
,40L 
.40L 
55L 
40L 
.40  L 
.40L 
.40L 

40L 
.401 
40L 
.68 
40L 
53L 
68  L 
.41 L 
.40L 
40L 


1.40L 

1.87L 

2.85 

1.92L 

4.37L 


1.40: 

4.13 

3.12 


2.68 

4.59 


11.97 

1.691 

2.21 


4.20 

2.68 


Hags 

V 

L.  C 

Hux 

Corr  A 

Confusion 

IS  A 

Uncs 

Coef  R 

Hags* 

S 2 # T 

D < 

;e  h 

1700000000 

1 1 

B ( 

:d  b 

7701010008 

1 1 

D 

C 

6501000008 

BC 

kBKI  0 

5700000000 

C 

BA 

6600000000 

C 

GBB 

8600000000 

BD 

\B  0 

2700010000 

BBC 

\ A AH  0 

7510000000 

4 

C 

3D  G 

9701001000 

1 1 

BD 

3BN  0 

8700000000 

1 

BCDD 

<VAEE  0 

9700000000 

4 1 

CCD 

CAA 

5501000008 

1 1 

D 

E HE 

3600000020 

F 

)M 

2500001008 

1 1 

C 

DF  J 

7500000008 

D 

D 

1500110000 

BE 

BD  G 0 

5600000000 

1 1 

BE 

BBL  0 

6500002008 

1 

BD 

AD  0 

1600110000 

1 

C 

CGI 

1600000000 

BD 

BC  0 

5500000000 

1 

F 

MJ  1 D 

9500000000 

CC 

KFD 

9600000130 

BC 

ABF  0 

2700001000 

E 

EF 

9401021220 

D 1 

CC 

ABK  1 

7701000000 

1 

D 

HC 

6581000000 

BE 

BH  C 

9601000000 

1 

C 

CE 

1600000000 

BC 

AA  C 

5400100008 

L F 

BEL 

8600000000 

L D 

AL 

8600000000 

1 

L BD 

AC  N C 

4500100008 

L D 

D 

2500010000 

1 

L BC 

BB 

0700000000 

1 

L EF 

BE 

0600000000 

1 

L C 

E F 

9600000000 

L 8C 

AA 

0600000000 

3 

D 

HB 

1601000000 

L BC 

AA 

9700100000 

1 

L C 

BF 

1600000000 

2 

L DD 

AC 

) 1600000000 

1 

D 

KE 

9700100000 

D 

1 E 

8600000100 

L D 

DH 

9701000000 

L BC 

AC 

D 1700001000 

1 

C 

NMB 

9500000000 

F 

D C 

5600000000 

L BC 

AACD 

0 9600000006 

1 

L BC 

AB 

3 0500000000 

1 

iL  C 

DH 

4500000000 

IL  BD 

AA  ■ 

0 1700001000 

2 

IL  D 

C K 

9500000000 

1 

IL  BC 

A AF 

0 6601001000 

!L  D 

L CF 

9501000000 

1:  DF 

MCB 

9601100316 

4 

\ D 

1 C 

8601000008 

iL  DF 

BBH 

0 0500000000 

1 

i F 

J B 

9502000100 

iL  C 

BE 

9501100000 

1 

iL  BD 

AC 

1 2600000000 

3 

iL  CD 

BB 

0 5501000018 

>L  F 

CN 

0500000000 

1 

IL  C 

C 

0600000000 

2 

) c 

DA 

4600000000 

)L  D 

DH 

9400000008 

iL  BBC 

AAC 

0 4600100000 

IL  CE 

AG 

1 8500000008 

3 D 

GC 

9600100000 

7 C 

J C 

9600000000 

3 C 

B 

9501000110 

5 D 

G EF 

7600000000 

1 DC 

FC 

9780100000 

7:  BBCF 

AA  AC 

0 6600000008 

28  3 

2 C 

EGE 

7600000000 

3 C 

GC 

9601001000 

7L  C 

BC 

6600100000 

1 

2 C 

: Jl  D 

9660000000 

9 E 

EB 

9500000000 

2 D 

I KLC 

8600000000 

IL  BC 

AA 

0 7400000008 

2 

8L  C 

BD 

9600100000 

t 1 

0 DC 

) FCB 

9500100008 

7L  CF 

AG 

0 950200000C 

1 

5L  F 

C KE 

5501100000 

1 

7 C 

: K EC 

9600000110 

3L  E 

AB  D 

0500000000 

0 C 

; E 

65021 000 2C 

3L  BC 

AB  G 

0 96001 0200C 

2 

4L  BD 

ABF 

0 960000000C 

1 

i0L  BD 

AE 

0 6500000001 

1 

,1  F 

1 KE 

97001 0000C 

14  i 

) H 

96001 OOOOC 

HL  C 

LB 

9600000000 

18 L BC 

AA 

0 9600001 OOC 

12L  C 

CJ  HH 

6501110000 

17 L ED 

AABD 

0 7501100121 

8 

IL  C 

D 

360000000C 

I7L  C 

BF 

86000000K 

) 1 

)3L  D 

BG 

9600100000 

3 1 

Name  Type 


Sep 

O 


Mag 


13  ' 

J2293  M0 

24 

88 

i3  : 

32295  K5 

3 

85 

i 1 

i/555  CYG 

11 

3 

13  : 

32301  K2 

2 

80 

2 1 

DO  38107 

6 

91 

13 

32307  M0 

2 

85 

12 

ZG  2006  + 59 

30 

156 

13 

32313  G5 

12 

76 

13 

32314  K7 

15 

80 

1 

V762  CYG 

68 

3 

13 

32315  K7 

1 

82 

13 

32317  MO 

19 

83 

32 

X2008  + 532 

73 

13 

1 

V556  CYG 

16 

3 

13 

32322  K0 

3 

65 

2 

DO  38131 

32 

98 

13 

32329  K2 

3 

77 

1 

VI 180  CYG 

71 

3 

2 
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Right  Ascension:  20h16'"50,-20h28m48‘ Declination:  +50‘- +60" 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 


223 


Right  Ascension:  20h28m49s-20h37m58s 


Declination:  +50°- + 60° 
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Coords 

h m.  oi 

(s) 

n 

1 b 

20288  + 5806A 

49.7 

36 

94  + 11 

20289  + 5614 

57.9 

9 

92+10 

20291 + 5048 

0.6 

54 

88+  7 

20291+5901 

9.8 

35 

95+12 

20292  + 5840 

14.8 

35 

94+11 

20293  + 5508 

18.3 

39 

91+9 

20293  + 5037 

20.0 

5 

88+  7 

20293  + 5938 

21.7 

10 

95+12 

20293  + 5451 

23.5 

42 

91+9 

20294  + 5810 

25.3 

11 

94+11 

20296  + 5638 

36.9 

51 

93+10 

20297  + 5418 

42.0 

44 

91+9 

20297  + 5814 

46.9 

22 

94  + 11 

20297  + 5727 

47.8 

45 

93  + 11 

20298  + 5659 

49.0 

54 

93  + 10 

20298  + 5009 

49.3 

46 

87+6 

20299  + 5911 

58.2 

41 

95  + 12 

20301+5547 

7.7 

15 

92  + 10 

20301+5026 

9.3 

54 

88+  7 

20301+5011 

10.4 

39 

87+  6 

20301+5059 

11.1 

20 

88+  7 

20303  + 5727 

20.7 

54 

93  + 11 

20305  + 5636 

32.7 

23 

93+10 

20305  + 5051 

33.3 

23 

8B+  7 

20305  + 5018 

35.2 

9 

88+  6 

20307  + 5839 

45.4 

7 

94+11 

20308  + 5348 

53.7 

16 

90+  8 

20309  + 5807 

558 

43 

94+11 

20309+5741 

56.8 

53 

94  + 11 

20310  + 5522 

5.7 

14 

92+  9 

20312  + 5621 

12.8 

15 

93+10 

20312  + 5446 

13.5 

29 

91+9 

20312  + 5557 

13.5 

42 

92+10 

20312  + 5028 

14.1 

29 

88+  6 

20312  + 5631 

16.3 

12 

93+10 

20313  + 5856 

1B.2 

21 

95+11 

203 1 3 + 5406 

23.0 

45 

91+9 

20314  + 5022 

26.0 

5 

88+6 

20315  + 5032 

33.0 

10 

88+  6 

20317  + 5006 

44.4 

56 

87+  6 

20317  + 5417 

46.4 

5 

91+9 

20318  + 5027 

52.1 

27 

68+  6 

20320  + 5809 

1.2 

30 

94  + 11 

20320  + 5509 

4.3 

18 

92+  9 

20322  + 5531 

14.4 

28 

92+  9 

20323  + 5439 

20.7 

27 

91+9 

20325  + 5028 

30.1 

33 

88+  6 

20326  + 5552 

38.6 

37 

92  + 9 

20328  + 5752 

526 

35 

94  + 11 

20329  + 5012 

55.3 

0 

86+  6 

20332+5835 

16.0 

30 

95+11 

20334  + 5003 

250 

11 

88+  6 

20335  + 5832 

33  3 

53 

95+11 

20338  + 5956 

49.6 

50 

96+12 

20338  + 5638 

51.6 

17 

93  + 10 

20340  + 5124 

0.4 

57 

89+  7 

* 

20340  + 5345 

3.0 

18 

91+8 

20340+5338 

5.3 

54 

91+8 

= 

20341  +5958 

9.6 

26 

96+12 

- 

20343  + 5545 

18.9 

2 

92+  9 

20343  f 5410 

21.3 

40 

91+8 

20344  + 5424 

24.9 

43 

91+8 

20349  + 5812 

56.5 

19 

94  + 11 

20349  + 5148 

57.3 

47 

89+  7 

20349  + 5428 

57.7 

33 

91+8 

20350  + 5651 

1.7 

30 

93+10 

20350  + 5954 

4,0 

56 

96+12 

20351  +5315 

7.3 

54 

90+  8 

20355  + 5956 

30.1 

14 

96+11 

20355  + 5246 

30.4 

49 

90+  7 

20355  + 5118 

33.0 

33 

89+6 

20356  + 5236 

40.3 

54 

90+  7 

20357  + 5656 

42.2 

59 

93+10 

20357  + 5637 

43.6 

44 

93+9 

- 

20357  + 5247 

47.6 

48 

90+  7 

20361  +5124 

8.4 

21 

B9+  6 

” 

20361+5733 

8.7 

40 

94+10 

20361+5114 

9.4 

28 

89+6 

20362  + 5554 

12.3 

42 

93+  9 

I 

20362  + 5354 

15.9 

17 

91+8 

20363  + 5841 

20.4 

3 

95  Ml 

20364  + 5849 

253 

35 

95  + 11 

20365  + 5607 

31  5 

21 

93+9 

= 

20366+5805 

36.6 

38 

94+10 

“ 

20366+5149 

39.9 

46 

89+7 

“ 

20367  + 5226 

42.3 

15 

90+  7 

2036B  + 5700 

48.4 

52 

94+10 

20369  + 5131 

57.4 

3 

89  t 6 

" 

20371  +5245 

9.0 

47 

90+  7 

J 

20371  +5846 

11.1 

15 

95  + 11 

- 

20373  + 5840 

19.5 

14 

95  + 11 

20375  + 5433 

33.3 

2 

92+8 

20376  f 5320 

37.0 

56 

91+7 

20377  + 5549 

42.8 

31 

93+9 

20377+5658 

43.1 

56 

94  + 9 

20377  + 5641 

44.0 

14 

93+9 

20378  + 5807 

50,5 

42 

95  + 10 

20378  + 5136 

51  2 

41 

89+6 

20379  * 5729 

558 

i 25 

94  ^ 10 

20379  4 5058 

58  4 

3 

89+6 

n o on 


(Not  Color  Corrected) 
25  ji.m  60  fim 
(Jansky) 


62  8 39  2 

39  8 40  2 

10  10  37  3 

38  9 37  2 

42  12  38  2 

69  13  58  2 

11  11  127  2 

64  19  38  2 

49  13  57  3 

93  32  58  2 


13  13  11  2 

11  5 35  3 

45  9 53  2 

38  17  58  2 

10  7 118  3 

51  9 39  2 

24  14  33  3 

19  15  33  3 

28  24  124  2 

75  27  40  2 

15  5 42  2 

24  17  27  2 

20  15  53  3 

41  9 38  2 

35  13  39  3 

34  8 41  2 

51  14  60  2 

85  23  55  2 

42  13  59  2 

22  3 40  2 

33  8 54  3 

10  9 128  3 

13  5 41  3 

50  10  40  2 

15  10  40  3 

52  18  50  2 

9 7 39  3 

7 6 33  3 

53  17  59  2 

6 5 29  3 

35  19  61  2 


9 7 127  3 

12  7 46  2 

15  8 41  3 

9 4 41  3 

31  12  131  2 

55  12  40  2 


16  9 41  3 

17  12  38  3 


23  12  45  2 

74  23  39  2 


13  11  159  3 

12  11  128  2 

13  12  84  2 

66  20  44  2 

6 6 171  3 

71  20  37  2 

10  10  37  3 

7 6 36  2 

8 6 34  3 

13  10  46  2 

15  13  12  2 

92  27  40  2 

9 8 123  3 

9 9 29  3 

62  27  37  2 

41  31  26  2 

13  8 140  2 

88  25  43  2 

21  19  147  3 

7 5 27  2 

14  6 147  3 

9 8 41  3 

59  29  39  2 

50  9 41  2 

17  4 42  2 

26  12  34  2 

6 5 132  3 

9 8 27  3 

10  8 114  3 

21  12  125  2 

50  18  41  2 

22  15  46  2 


Flux 

Uncs 

Corr 

Coef 

BBC 

AACC 

C 

BK  C 

BD 

BF 

4.50L  C 
2.50L  B 
2.24L  BD 


1 1 .71 L 

F 

D EG 

2.88L 

C 

D 

4.03 

CD 

J J HD 

13.08 

EC 

FB 

8.88 

D 

GIBE 

6.42L 

B 

CCKC 

3.59L 

E 

D 

2.93L 

BC 

AABM 

10.811 

E 

B N 

8.37L 

C 

GCB 

2.35L 

B 

AH 

3.98L 

C 

DD 

3.40L 

B 

C 

3.05L 

C 

C E 

3.04 

C 

J D 

2.44 

C 

FC 

3.10L 

CBC 

A AB 

6.33 

D 

I J HE 

21.22 

FDE 

EGGD 

3.00L 

BD 

AF 

2.27L 

D 

D D 

2.65L 

BD 

BC 

7.74L 

D 

HEE 

11.59 

D 

HHC 

9.56L 

C 

BEDH 

3.10L 

BBD 

AAB 

8.75L 

BD 

ABKG 

3.81  L 

B 

C GE 

2.57L 

BC 

AB 

2.65L 

C 

B 

3.20L 

B 

C 

13.56L 

C 

KC 

2.15L 

CBD 

A AD 

1 .91 L 

BB 

A AE 

10.41  L 

D 

HFB 

2.16L 

BC 

AA 

10.84L 

D 

HF 

2.22L 

BC 

ACL 

127.91 

B BCD 

AA  AC 

2.B7L 

CE 

AF 

11.10 

FC 

CA  AA 

3. Ill 

CD 

AC  J 

3.05L 

BCC 

AAA 

127.911 

E 

B F 

2.24L 

C 

BC 

2.92L 

BF 

AC 

2.02L 

C 

BC 

2.03: 

BD 

J AC 

6.03L 

CC 

AA 

3.1  OL 

D 

DL  G 

8,86 

D 

FF 

10.221 

BBB 

AAA 

3.37L 

EF 

BB 

13.78L 

C 

CF 

6.15L 

C 

AGHJ 

6.96L 

C 

OK 

8.12 

ED 

KHHF 

3.75L 

CD 

ACGF 

3.01 

C 

1-  B 

5.49L 

BDF 

BBD 

8.96L 

BC 

AA  D 

26.56 

CCC 

AAA 

5.56L 

C 

CC 

3.68L 

C 

CJ 

4 25 

E 

M E 

2.13L 

BD 

ADK 

2.70L 

CE 

AC 

624 

D 

E 

4.60L 

D 

EC 

6.79L 

BD 

AB 

4.251 

D 

G 

5.69 

E 

LFEB 

5.51: 

BBCF 

AA  AB 

11.50: 

ED 

EEC 

2.16L 

BE 

AE 

3.00 

D 

H F 

19. 1 BL 

C 

CM 

5.29L 

BBC 

AAA 

5.24L 

C 

C 

13.12 

BBCC 

A A A A 

2.69L 

B 

BJ 

224L 

C 

B 1 

11.16L 

. D 

EH 

3.22 

C 

KHB 

15.641 

F 

GEB 

Confusion 

Flags* 


4700100000 
0 9700010000 
9602000010 
8601010000 
1500000000 
6701000110 
9701000000 
1500000000 
6701000000 

6601000000 

0700010000 

0 6700000000 
2600100000 
1600000000 
9703120110 
9600000000 
9600000100 
8700001200 
9802120110 

8700010000 

1600100000 

1 5702000000 
9700000000 
9701001110 
5700000000 
0600001000 
5600001000 
0600000000 
4600000000 

3601000000 
0 1700000000 
7583000220 
8641124310 
0 5702010000 
9701000000 
0 0600000000 
8700000100 
8701134310 
9700010100 


3601010000 
0 3700000000 
5700010000 
1700000000 
9601000100 


0 4702111000 
6701110400 

0 4722111000 

6 7206235458 
0 6601000000 

2701011000 

7 0600000000 

9 1610000000  42 
8205135458 
5700000000 

0 0600000000 
0700010100 
0701000100 
0 3500001000 
0700010100 
5500000020 
3 4502100008  29 
9 2700000000 
8402100008 
1700101000 

0700000000 
4602000000 
B 5600000000 
9700000000 

1 1600101000 
0 1700000100 

9401000010 

2800000000 

1601000000 

4502000000 

3 6701000000 
0 5601000000 

8500000000 
5600000000 
0 1600000000 
5601000000 
4501000000 

4 1711000000 
4501000200 

0 4701110000 

3602110000 
5400000008 
0 3700000100  24 
6600000000 
0 9401010000 
9602000000 
4601010000 
1702000100 
9601 000000 
7501011110 


Name  Type 

Sep 

O 

Mag 

DO  38513 

40 

116 

V774  CYG 

5 

3 

32667  K5 

11 

62 

32671  K5 

2 

90 

ST  CYG 

19 

4 

X203 1 +559 

54 

4 

OW  + 552 

83 

1415 

BV  CYG 

16 

4 

32681  M0 

4 

70 

32686  K5 

4 

B8 

V776  CYG 

21 

3 

BW  CYG 

1 

3 

U11597 

16 

105 

DO  38632 

74 

103 

V777  CYG 

15 

3 

RAFGL  2613 

8 

11 

32718  M0 

3 

90 

32720  K7 

7 

90 

BY  CYG 

16 

3 

X2035  + 568 

43 

B 

V778  CYG 

22 

3 

DO  38652 

40 

100 

LDN  1033 

231 

32737  K2 

4 

65 

32739  M2 

2 

85 

32743  K5 

2 

75 

32745  G5 

4 

73 

32750  K5 

8 

76 

LDN  1036 

108 

X2037  + 527 

18 

4 

32757  K0 

4 

72 

VI 202  CYG 

77 

3 

7916  F2Vn 

11 

64 

LDN  1036 

359 

DO  36605 

90 

106 

32767  K5 

3 

B3 

20380  + 5730 

51 

8 

‘Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Contusion  Processing;  4)  Neighbor! 

224  ORIGINAL  PAGE  IS  0E  r00R  SW-ITX 

OE  POOR  QUALITY 


ts  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


Right  Ascension:  2Qh37"58--20h43'°44‘ 

Position  (1950) 


Declination:  + 50l,-+60o 


Name 


h m. 

20379  + 5921 

20379  + 5539 

20380  + 5153 
20380  + 5245 
20380  + 5358 
20381+5001 

20382  + 5407 

20383  + 5121 

20385  + 5619 

20386  + 5049 

20388  + 5842 

20388  + 5002 

20389  + 5839 

20390  + 5602 

20392  + 5949 

20393  + 5113 

20393  + 5643 

20394  + 5018 
20394  + 5059 

20394  + 5514 

20395  + 5343 
20396+5956 

20397  + 5632 

20398  + 5705 
20398  + 5405 

20398  + 5005 

20399  + 5259 
20399  + 5815 
20399  + 5102 
20399  + 5253 

20402+5457 
20403  + 5026 
20403  + 5249 
20403  + 5621 

20403  + 5530 

20404  + 5726 
20404  + 5648 
20404  + 5900 
20406+5730 

20407  + 5636 

20408  + 5424 
20408  + 5844 
20410  + 5443 
20411+5010 

20412  + 5050 

20413  + 5831 

20413  + 5905 

20414  + 5320 
20414  + 5508 
20414  + 5244 

20414  + 5147 

20415  + 5429 

20416  + 5104 
20416  + 5006 
20418  + 5449 
20418  + 5700 

20418  + 5351 

20419  + 5434 

20420  + 5655 
20420  + 5052 


H 

Galactic  Uncertainty  C 
a 6 Coords  SMJ  SMN  0 O 

(s)  O 1 b O O O N 


58.8 

59.6 
0.1 
0.1 
5.9 
7.3l 

|l3.1 

19.3 

34.5 

37.9 

50.01 

50.7 

1 56.5 

i 4 51 

13.4 

18.8 
22.3 
24.6 

24.8 

29.8 

33.8 

37.2 

45.5 

49.3 
52.3, 
53.7| 

55.9 

56.4 
57.2 

59.5 


42 

21 

45 

14 

14 

35 

6 

35 

13 

37 

54 

3 

52 

17 
3 

18 

53 
11 
10 

3 

7 

33 

58 

44 
19 

51 

45 

52 
43 
45 


16.6 

18.4 

20.7 
21.6 

22.4 

26.5 

27.7 
29.51 

37.6 
42.4 


48.0 

53.6 
1.5 

11.2 

17.4 

19.0 

22.0 

27.4 

28.5 

28.7 

1 29.6 

31.3 

36.8 

39.3 

49.3 

50.4 

50.6 

57.4 

0.6l 

1.1 


20421+5245 
20422  + 5228 
20422  + 5635 

20422  + 5756 

20423  + 5032 
20424+5725 

20424  + 5620 
20424  + 5032 

20424  + 5921 

20425  + 5040 

20425  + 5303 

20425  + 5156 
20426+5318 

20426  + 5719 

20426  + 5019 

20427  + 5422 

20428  + 5132 
20428  + 5044 

20428  + 5033 

20429  + 5752 

20430  + 5007 
20430  + 5618 
20430  + 5407 
20430  + 5857 
20431+5844 
20431+5157 
20431+5057 
20433  + 5305 
20433  + 5049 
20433  + 5458 

20433  + 5418 

20434  + 5052 
20434  + 5045 
20434  + 5728 
20434  + 5108 
20436  + 5036 
20436  + 5849 

20436  + 5101 
20437+5933 

20437  + 5747 


96+11 
93+  9 
89+  6 
90+  7 
91+8 
88+  5 
91+8 
89+  6 
93+  9 
89+  6 

95  + 10 
88+  5 
95+10 
93+  9 
96+11 
89+  6 
93+  9 
88+  5 
89+  6 
92+  8 

91+7 
96+11 
93+  9 
94+  9 
91+7 
88+  5 
91+7 
95+10 
89+  6 
90+  7 

92+  8 
89+  5 
90+  7 
93+  9 
93+  8 
94+  9 
94+  9 
95  + 10 
94+  9 
94+  9 


11.5  11 
13.4  31 


15.3 

16.3 

21.9 

24.4 
25.2 

28.9 

29.4 

31.1 

33.2 

34.4 
37.5] 

39.4 

41.5 
43.4] 

49.3 

50.3 
53.0] 
59.1 


3.9 

4.4 
4.7 

5.4 
8.5] 

10.4 
n.i 
Il8.6] 
,19.6 
|21.2 

22.8 

24.3 

27.5 

27.5 

29.6 
36.7, 
39.0] 

39.7 

43.9 
44.1 


92+  8 
95+10 
92+  8 
80+  5 
89+  5 
95+10 
96+10 
91+7 
92+  8 
90+  6 

90+  6 
92+  8 
89+  5 
88+  5 
92+  8 
94+  9 
91+7 
92+  8 
94+  9 
89+  5 

91+6 
90+  6 
94+  9 
95+10 
89+  5 
94+  9 
93+  9 
89+5 
96+10 
89+  5 

91+7 
90+  6 
91+7 
94+9 
89+  5 
92+  7 
90+  6 
89+  5 
89+  5 
95+  9 


20 

67 

14 
85 
13 
54 
12 
12 

15 

9 

9 

17 

95 

60 

21 

12 

9 
47 
21 

73 

20 

28 

28 

16 

30 

31 
14 
12 
33 

23 

10 
23 

9 

43 

6 

10 

12 

13 

20 

18 

11 

91 


35 

42 

37 

42 
41 

123 

41 

45 

127 

43 

35 

123 

38 
11  . 

38 
46| 
41 

124 
43 

39 

39 

110 

37 

38 
41 

150 

41 

118 

51 

43 


Flux  Density 


12  jim 


(Not  Color  Corrected) 

25  fim  60  fim 

(Jansky) 


100  fim 


10.49 

.25L 

.38 

35L 

1.08 

32.53 

.77 

7.47 

,65L 

.43L 

1.18 
48  L 
.25L 
26 
.39L 
3.30L 
.25L 
.43L 
1.40 
40 

2.36 

.44 

.41 

,25L 

.75L 

25L 

.96 

.88 

6.45 

.71 

.29L 

.36L 

.25L 

.25L 

25L 

35L 

.25L 


4.42 

,25L 

.22 

.25L 

.38 

25.83 

25L 

3.58 

57L 

26L 

.30 

30L 

.26L 

.25L 

25L 

1.21 

28L 

,39L 

.30 

,36L 


25L 
.25L 
.88  L 
.25L 
43L 
.39 
.33 
3.09 
.49 


5 

37  3 

1.37 

12 

109  3 

,25L 

28 

138  2 

.30L 

12 

45  2 

.32 

9 

116  3 

.59 

11 

30  2 

.25L 

9 

144  2 

.55 

8 

45  2 

.46 

6 | 

4 3 

2.13 

8 

40  3 

.66 

8 

41  3 

.32 

6 

40  3 

1.73 

14 

41  3 

.25 

13 

41  3 

.28 

9 

40  3 

.94 

8 

51  3 

.71 

1 4 

143  2 

3.65 

35 

21 

10 

66 

13 

8 

8 

52 

71 

56 

5 

16 

30 

12 

7 

21 

24 

11 

13 

10 

24 

11 

10 

12 

6 

5 


43  . 

30  2 
39  ( 3 

43  1 
29  | 3 

11 


89+  5 
93+8 
92+  7 
96+10 
95+10 
90+  6 
89+  5 
91+6 
89+  5 
92+6 

92+  7 
89+  5 
89+  5 
94+9 
89+5 
89+5 
96+10 
09+  5 
96+10 
95+9 


14 
16 
24 

4 

15 
23 
10 

5 

16 

16 

10 

11 

8 

18 

8 

9 
10 

5 

4 

13 

5 
12 

5 

5 

9 

10 
5 
7 

10 


43 

45 

39 

40 
2 

138 

37 

151 

26 

147 

36 

123 

35 

110 

47 

35 

29 

148 
163 
143 

45 

33 

15 

29 

22 

43 

82 

39 

62 

35 


40 

156 

25 

42 

155 

144 

29 

178 

141 

125 


.251 
.20 
.53 
64  L 
.37 
3,27 

.56 

.251 

,25L 

.251 

4.66 

26L 

,25L 

.25L 

11.54 

26L 

36L 

.79 

.27 

.46 

,28L 

.51 

.46 

.35. 

1.77 

2.80 

.33 

19.02 

.42 

2.13 

3.15 

.79 

.59 

3.42 

.93 

.59 


.25L 

3.13 

1.28 

28L 

68L 

.46 

25L 

.301 

.25L 

.54 


25L 
.23 
.25L 
25L 
.25L 
.25L 
.45L 
.33 
25L 
63  L 


.80 

,40L 

.58: 

.71 

3.28L 
4.37 
.40L 
.97L 
40L 
1.23 

.40L 

2.19 

.56L 

40L 

.46L 

.69L 

.40 

1.64 

53L 

.40L 

.49L 
.401 
40L 
.42L 
.49 
2.20 
.42L 
40L 
.71 L 
43L 

40L 

2.48L 

.51 

42L 

.96 

.40L 

46L 

40L 

.58 

.35 


25L 

.27 

25L 

.25 

28L 

.46 

.25: 

.25L 

.49 

25L 

.25L 

.26 

.28 

1.01 

.25L 

.25L 

.30 

.651 

.92 

2.69: 

.251 

.25L 

.65L 

.25L 

2.81 

25L 

.25L 

.25L 

4.19 

54L 

.17 

.26 

25L 

25L 

25L 

.22 

.25L 

.21 

1.08 

1.35 


.25L 

4.90 

.19 

1.33 

1.27 

.14: 

.23: 

1.07 

.30 

25L 

.32 

1.82 

.33 

25L 

25L 

.25L 

1.02 

1.09 

25L 

.20 


2.15L 
3.69  , 
9.46L 
3.57L 
3.76L 
19.91L 
4.66L 
5.40L 
3.95 
7.24L 

2.23L 
11.38: 
3.37 
3.11L 
3.01 
7.07L 
4.32L 
19.12L 
7.00L 
14.23L 

4.56L 

3.11L 

3.83L 

4.13 

5.71L 

21.04. 

5.96L 

2.66L 

11.96L 

4.23L 

3.54  , 
14.86L 
4.17 
4.42 
3.86 
3.70 
4.33 
2.43L 
4.20 
4.65L 


BBB 

|CDFC 

C 

BF 

BBC 

B 

BB 


40L 
40L 
68 
.521 
.571 
40L 
40L 
,48L 
40L 
46L 

.56L 
40L 
.57L 
.70L 
.77 
.42L 
.401 
.45 
2.06 
.63L 

.58L 
.65 
.47L 
.40L 
60L 
.53 
.421 
1.43 
.81 
.79 

.631 
58L 
.45L 
.40  L 
.81 
40L 
,57L 
,59L 
58L 
.40L 

.70L 
.83 
.46L 
48L 
40L 
.42L 
56L 
.74L 
58  L 
40L 

3.59 

.60L 

52L 

.40L 

.66 

.B3L 

10.00 

2.70 

.50L 

.401 


Flags 


Associations 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


V 

A 

R 


Confusion 

Flags* 


C 

A 

T 


Name  Type 


Sep 

O Mag 


BD 


DD 

C 


ICC 


BC 


D 

C 

FE 


I BF 
BC 
BE 
BC 


AAB 

|CBDG 
HC 
. ACK 
A AAF 
BF  K 
AAC 
F FC 
GC 

ABDK 
EDA 
GC 
G E 
LF 
AAK 
, E 
I ECB 
AB  L 
BJ 

AAG 
BHG 
BM  J 
MLC 
C 

FHFE 
IBB  F 
AC 

, A ADF 
AB 


CC 

D 

CD 

C 

C 


BC 


CD 

C 


5.40L1C 
2.28L|BD 
5.38 
27.50L 
10.18L 
2.43: 
3.54L 
7.21L 
12.09L 
7.19L 


CD 

B 

BD 

CE 

C 

CC 


5.59L 
3.37L 
8.85L1 
26.07 L 
4.42 
3.46L 
3.75L 
3.95L 
2.85L 
5.61  L 

5.63L 

4.92: 

5.30 

4.54 

7.32L 

3.48L 

4.87 

7.48L 

3.06L 

10.89L 

8.54L 

5.75L 

5.64L 

2.94L 

33.77L 

3.74L, 

4.52L 

6.59L 

6.52L 

2.58L 


CD 


H _ 
NKDB 
FD 
GMKB 
BBB 
It  C 
KKC 
AB 
J CB 
MDE 

|CM 
BC 

FB 
BE 
BEK 
AAKE 
BC 
BF 
ABKD 
[C 


BC 
BD 
BC 

CF 

lc 

BC 

C 
CBC 
DC 


B 


CC 

C 

c 


BB 


F 
BBF 
C 

D 

CE 

D 

B 

E 

BD 

B 

CD 

BC 

BB 


35.33L  F 

. BBB 
. CE 


2. 
3.68L 
3.83L 
2.73L 
4.261 
4.29L 
6.84L 
6.24L 
13.16L 

9.48 
7.65L 
6.74L 
3.65 
13.42L 
10.34L 
23  99 
9.36L 
3.80 
2.B5L 


BB 

BB 

BD 

DE 

,BC 

!cc 

c 


B 

ACH 
lAC 
AAE 
I CC 
Id 

ADL 
. CC 
CCFE 
A AHM 

Al  F 
I FC 
LHC 
C 

AADD 
GB 
NJ  E 
A 

AAA 

DEC 

E 

AEM 

C 

Iae 

D 

BC 

Ibl  h 
CC 
,AA 
|aa 

|C  I 
aaac 

BD 
AAHE 
AA  E 
AC  K 
BB 
AAC 
AB 
BB 


1700000000 
1501000000 
1700010000 
5701000000 
2600000000 
6503023308 
2600000000 
2600000000 
9601000000 
9602001100 

3600100000 
8601012108 
3600100000 
9700000000 
4600010000 
4601000000 
9600010000 
5502021208 
6602012110 
7400000008 

4700010000 
7701010000 
9600000000 
9601000100 
1700000000 
9503023338 
2601100000 
9702012000 
6502011100 
2602200000 

9500001008 

4500011108 

1601100000 

9601000000 

2601000008 

9602100000 

9602000000 

1601000000 

9602100000 

9601000020 

0600000000 
6700010000 
9501000208 
7502000008 
7600000000 
4601000010 
0700000000 
3600000000 
6501000008 
2601000000 

0600000000 
0600000000 
9601000100 
7501000008 
9601100108 
9602113300 
0700000000 
1600000000 
9602113300 
7701000000 

2700000000 
2701000000 
9600000000 
9602000000 
7700200200 
9601000000 
9501100000 
6701200100 
5700000000 
5600101100 


CCB 

BC 

DD 

F 
E 
C 

BCC 

BC 

E 

CD 


CBB 

AAF 

AB 

B 

G C 
BFG 
MA  AA 
DBDE 
HHB 
BBL 


, 1 13 


1 13 


UU  CEP 

32772  K5 

32786  K7 
20393  + 5949 

32794  K7 
DO  38735 

DU  CEP 


25 


M + 09  - 34  - 001  13 


86 


80 


90 

108 


32804  K7 
20406  + 5730 
LDN  1039 


13255 


3 

. 13 
279 


13  32819  K5 
13  32820  K7 


9600000000 
5601100000 
7602000010 
9600000000 
7502000108 
1700000000 
0503000100 
4701201100 
6700200000 
9603000000 

6500000108, 
9701100100117 
4600000000 
2701000000 
4601000000 
7700000000 
6700101000 
9600000000 
6701200000 
6500000008 


1600012300 
6700100000 
6703200000 
9600000000 
7600002100 
7601000000 
4421012000 
5601 1 03200 
6702000000 
9602001000 


10 


81 

4 


81 

85 


32 


41 


17 


32 


13 


X2042  + 569 
20424  + 5725 

20427  + 5719 
32843  K5 

32849  M0 

2929 


12 


1 

85 


X2043  + 543 


32856  B0 


25 


90 


— i 1 * , . _ _t  19  Pc  eo  100  um*  10)  High  Source  Density  Region. 

■confusion  Flags.  6>-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60.  100  * . 


Right  Ascension:  20h43m49*-20h49m34* 

Position  (1950) 

Name  H 

Galactic  Uncertainty  C 

a § a 6 Coords  SMJ  SMN  $ O 
h m.  - , (s)  (")  1 b (")  (”)  (•)  n 


20430  + 5011 

20438  + 5755 

20439  + 5219 
20439+5129 

20440  + 5853 
20441+5723 
20441+5121 
20442  + 5928 
20442  + 5917 
20442  + 5005 

20442  + 5654 
20442+  5034 

20443  + 5633 

20443  + 5045 

20444  + 5205 
20444  + 5106 
20444  + 5909 

20444  + 5319 

20445  + 5237 

20447  + 5053 

20448  + 5248 

20449  + 5213 

20450  + 5619 
20450  + 5256 
20450  + 5228 
20450+  5505 
20451+5202 
20452  + 5739 
20454  + 5632 
20454  + 5729 

20454  + 5938 

20456  + 5241 
20456+5746 

20457  + 5022 
20457  + 5806 

20457  + 5035  - 

20458  + 5813  - 

20458  + 5032  - 

20458  + 5025  ! 

20459  + 5253  ‘ 

20459  + 5045  * 

20459  + 5015  £ 

20460  + 5954 
20460+5939 
20460  + 5147 
20460  + 5438 

20462  + 5307  1 

20463  + 5045  2 

20463  + 5016  2 

20463  + 5351  2 

20463  + 5213  2 

20465  + 5451  3: 

20466  + 5122  3i 

20467+5344  4: 

20468  + 5953  41 

20468  + 5358  5; 

20470  + 5027  ; 

20470  + 5342  : 

20472  + 5031  It 
20475  + 5110  3* 

20475  + 5415  35 

20476  + 5126  36 

20476  + 5043  38 

20477+5402  42 

20477  + 5311  44 

20477  + 5020  47 

20478  + 5232  49 

20478  + 5652  49 

20478  + 5705  52 

20479  + 5116  54 

20479  + 5336  54. 

20479  + 5035  59. 

20480  + 5018  0. 

20480  + 5712  2. 

20480  + 5021  4 

20480  + 5107  4. 

20481+5227  6J 
20481+5723  11.1 

20482  + 5620  14.1 

20482  + 5402  15.< 

20482  + 5755  16.: 

20483  + 5341  23.S 

20484  + 5008  29.1 

20485  + 5827  32.£ 

20486  + 5107  36 1 

20487  + 5557  45.5 

20488  + 5037  49.£ 

20488  + 5339  50.6 

20488  + 5904  52.2 

20488+5136  53.8 

20489  + 5116  55.9 

20490  + 5638  3.5 

20490  + 5934  4.3 

20490  + 5220  5.9 

20492  + 5306  13.9 

20494  + 5010  24.3 

20494  + 5043  28  8 

20495  + 5323  30.6 

20495  + 5919  31.1 

20495  + 5212  34.6 


25.0 

0 

89+  5 

34 

3 

57 

3 

27.5 

49 

96  + 10 

50 

26 

29 

2 

28.8 

18 

91+6 

13 

12 

179 

3 

35.1 

57 

91+6 

55 

16 

42 

2 

42.5 

36 

89+  5 

45 

26 

46 

2 

54.0 

39 

91+6 

7 

4 

38 

3 

59.8 

36 

90+  6 

8 

e 

42 

3 

0.4 

17 

94+  8 

9 

9 

125 

3 

2.3 

22 

91+6 

52 

26 

41 

2 

2.8 

32 

91+6 

39 

20 

44 

2 

4.2 

44 

93+  8 

12 

11 

1 36 

3 

11.5 

25 

90+  6 

19 

8 

44 

3 

17.2 

59 

95+  9 

9 

6 

121 

3 

24.8 

14 

94+  8 

22 

14 

44 

2 

28.2 

9 

95+  9 

71 

22 

42 

2 

> 25  22  94  3 

* 12  12  160  3 

> 57  22  42  2 

> 10  9 148  2 

1 5 4 139  3 

> 15  8 58  3 

1 5 4 144  3 

9 8 67  3 

6 5 169  3 

9 7 94  3 

8 6 132  3 

7 3 131  4 

9 9 27  4 

37  28  43  2 

10  9 107  3 

24  22  31  3 

10  9 115  2 

8 5 147  3 

8 6 44  4 

7 5 34  3 

9 8 1 28  3 

19  17  40  2 

6 5 37  3 

40  11  42  2 

9 7 23  3 

16  9 41  3 

59  12  46  2 

70  11  41  2 

10  10  151  3 

9 9 131  3 

47  37  149  2 

20  12  147  2 

16  13  150  2 

8 8 42  3 

50  10  41  3 

6 3 136  4 

9 8 127  3 

35  26  43  2 


5 40  3 

5 153  3 


Flu*  Density 

(Not  Color  Corrected) 
12  fim  25  fim  60  ftm 
(Jansky) 


7 6 154  2 

12  12  115  3 

21  11  42  2 

18  15  36  3 

8 7 131  3 

8 5 36  3 

16  13  33  3 

10  8 23  4 
32  19  135  3 

14  12  134  3 

14  7 34  3 

12  9 143  2 

11  9 22  3 

35  15  43  2 


Declination:  +50°-  + 60° 

Associations 


00  /im  Flux  Co  it  A Confusion  R S A 

Uncs  Cocf  R Flags*  S 2 # T Name  Type 


Sep 

H Mag 


89+  4 

23 

11 

145 

3 

95+  9 

15 

9 

42 

3 

89+  4 

48 

9 

130 

2 

90+  5 

13 

10 

158 

2 

91+  6 

8 

6 

29 

3 

95+  9 

26 

21 

34 

3 

94+  8 

10 

9 

33 

3 

92+  7 

68 

21 

42 

2 

95+  9 

23 

21 

4 

3 

92+  6 

10 

10 

36 

3 

89+  4 

5 

5 

20 

3 

96+  9 

25 

14 

43 

3 

90+  5 

8 

6 

135 

3 

94+  8 

11 

9 

40 

3 

90+  4 

8 

3 

131 

4 

92+  6 

17 

10 

43 

3 

96+10 

19 

14 

166 

2 

90+  5 

5 

4 

36 

3 

12  12  156  2 

26  15  41  2 

6 4 1 80  3 

9 6 136  3 

22  13  146  2 

6 5 168  3 

9 6 154  3 

12  8 159  3 

8 6 117  4 

9 9 20  3 


545L  FBC  CA AD 
2.981  C 1 BE 

9.06L  D CB 

7.191  C CE 

3.93L  C BB  G 
2.41  L BC  AA 

722 L D 1 ND 

3.22L  BB  BA  E 
409  D C DG 
15.41  L C GEGC 

3661  CC  HCAB 

24.92L  CF  ABDJ 
443L  C LJCH 

13.41L  D E 

5.37L  DD  AFDE 

7.60L  BD  CE HC 

401  D MHC 

3.52:  CF  J DD 

9.95  C MFGC 

12.87  C GE 

8.93:  BC  C ACDB 


5.43L  BB 
3.50L  BC 
8.73 

10.93L  C 
3.02L  CD 
5.52L  F 
2.961  DD 
3.99L  C 
2.66 


5.25  C J C 

7.90L  DC  FCB 

2 56  C J K 8 

8.62L  C AH 

2-221  BC  A AG 

12.32L  C C J E 


; CA  AD  0 9701000000 
' I be  7602000000 
> CB  4602001100 

CE  6601000000 
BB  G 7681012000 

AA  0 9600001000 
1 I ND  7600000200 
BA  E 2 5702101000 
D C DG  9700120110 

GEGC  9582000210 

HCAB  9640100000 
ABDJ  0 7502000000 
LJCH  9602001200 
E 7603001210 
AFDE  3 8502020000 
CE  HC  0 6701010000 
D MHC  8700000000 

F J DD  9601000200 

C MFGC  9601011100 

C GE  6684000310 

C ACDB  2 9503012110 
AB  1 6700000000 

BBM  0 9602010000 
C M EF  9601001110 

EC  3601000000 

CB  1 3700000000 

CD  8501000000 

ACI  1 9600010000 

_ D 9600000000 

c GB  9601000000 

I J C 9701100010 

FCB  9602000000 

' J K 8 9600000000 

AH  8700100000 

A AG  0 9701001000 


11  PK  88+  4.1 


13  32862  GO 


13  32867  K7 
32  X2044  + 565 


13  32870  B3 

13  32877  K0 
23  LDN  1038 


232L  ABB  AAB 
8.53L  C BD 
8.03L  BB  A A 
5.93L  DC  AB  [ 


8601100000 
0 4601001000  17 
9700100000 
0 9600100000 


7.711  BD 
8.84L  BBC 
3.58L  BC 
4.52  F 

6.11L  BF 
4.96  DB 

7.64L  B 
8.17L  BC 
8.52L  BC 
3.54L  BCD 

7.60L  BD 
4.43L  C < 

5.02L  BB  j 

5.05L  C . 
21.25  BC 

5.57L  C [ 
12.51  L C 

7.88L  C t 

10.62L  B / 

7.49L  BD  E 


AB  D 0 9601001000 

BD  2 6602101000 

AAA  3 9622101000 
ABJ  0 4700001000 
G G 9702100010 

CB  0 9501000000 

NHE  2600000000 

AC  9602000010 

AA  1 6600101000 

AB  7 7602101000 

AAB  9 9701000000 

AD  C 1 6600000000 
ICG  4600000000 

AA  J 1 9700000000 

J A 9602110100 

A A 2500000008 

B 9601000000 

HB  6600100000 

EDE  9602110100 

A 6600100000 

BB  3 8601000000 


3 *13  32892  K2 


f-Jfa  CU  GD  7700000000 
C _ F 9600000000 

D C EC  7600000200 

i GG  8700100000 

5.62L  E CFF  9600100000 
12  80  BBCB  AADC  9 7502266200  14 
|H.L  CCn  ABL  0 9600100000 

E?  GDG  6601000000 

q l9  rr8  LfAB  * 3600000000 
9.34L  CC  AA  8 9701000000 

4.23L  B DD  AAB  9 9700000000 
,'£2L  AB  AAF  0 7600000000 

r\ r-  E EHC  660220020C 

3-0 2E  BD  4 9600000000 
in?m  n 9 7602200200 

D__  f 9600101000 

7.95L  BC  EAAA  9600110000 

o?f,  _ _ C JJB  9601000000 

316L  BC  AEFE  0 9711011000 

4.54L  C NBFB  9700100000  I 


7 AS  445 
13  32913  K0 

4 TMSS  +50343 


13  32919  K5 


13  32920  K 2 


5 83 

11  4 


13 

32888  K7 

10 

88 

13 

32890  F8 

5 

72 

2 

DO  38850 

75 

98 

2 

DO  38846 

79 

118 

13  32896  MO 

5 

85 

1 CCCYG 

7 

3 

13  32897  G5 

5 

62 

2 DO  38868 

27 

123 

41  20468  + 5953 

27 

12 

7 198512 

46 

83 

3.54L  C 
4.02L  BD 
38.0OL  BCC 
3.37L  B 
6.B2L  D 
3.56L  BB 
9.72L  EF 
4.14L  BC 
6.19L  D 
5.50L  CD 


11.18L  C D 
4.30L  C DD 
2.69:  CBCC  BAAC 
6.27  DD  D DB  ED 
9.38L  D D 
14.54L  DFD  AABD 
8.61  L D AED1 
6.79L  C CHNB 
3.40L  BB  A AK 
8.94L  B BE 


J DL  8600000000 

BHI  H 2 9711111000 
AABC  9 840100040C 
DD  G 1702000000 

BF  9601111000 

AB  0 5701002000 
AAE  9 5622024000 
ACE  I 0 9702111000 
F K 2601000000 

AB  8 9701000000 

D 9600100000 

DD  8601000100 

BAAC  1 5702000000 
DB  ED  6 9603000100 
D 9601010000 

AABD  9 96220121 0C 
A EDI  5603012000 

CHNB  9601000000 

AAK  1 2700001000 
BE  9602110000 


2 DO  38900 


2 DO  38906 


23  CED  184 
*41  20490+5935 

13  32931  K5 


41  20494  + 5919 
13  32934  G5 


79 

30  13 


0898  ” C,RRUS-,;  ’ CinRUS-2:  31  ^ HC  Sources  U 


Declination:  +50° — f60' 


Right  Ascension:  20h49m34>-20h53m53, 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

Galactic 

Uncertainty 
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Right  Ascension:  20h54m01*-20h58m01a  Declination:  + 50°-+60° 
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3 

41 

74 


Flux  Density 


12  /J.m 


(Not  Color  Corrected) 
25  Jim  60  Jim 

(Jansky) 


100  jim 


178 

154 

127 

180 

36 

43 

28 

154 

48 
33 

154 

40 

31 

27 

49 
65 
35 
39 
46 
23 

8 

17 

170 

178 

168 

119 

19 

19 


.62 

.80 

.31 

.401 

26L 

.45 

.47 

.57 

3.78 

.66 

.39 
35L 
.32 
.58 
25L 
.301 
.25L 
.78 
.29 
25L 

2.46 
28L 
.90 
1.78 
.36L 
.35L 
.42 
.93 
35L 
4.39 

.23 

1.03: 

.40 

.51 

.59 

.76L 

18.29 

.251 

3.67 

.271 

.25 

.25L 

18.17 

.28: 

1.01 

.33 

33L 

.37L 

1.23L 

28L 

.85 
.27L 
1.87 
28L 
3 86 
.37L 
.52 
1.63 
.301 
.431 


.51L 

.32L 

.41 

.36 

.44 

42L 

.25L 

.37 

.29L 

.40 

25.95 

.38 

1.20 

1.19 

.70 


1.31 
.25L 
.63  L 
.361 

4.27 
.28L 
.60 
1.39 
.88  | 
.47 
65.61 
.25L 
.52 
.29 

.45 

.99 

4.33 

.71 

4.98 

.48 

25L 

.41 

2.21 

.47 


.26 

7.68 

.25L 

25L 

25L 

.75 

.25L 

.18: 

2.71 

.25L 

.25L 
.47 
25L 
.31L 
.25L 
25L 
.25L 
.42 
.89L 
.27 

1.26 
.69  L 
.55 
.45 
.31L 
25L 
,32L 
2.67 
.251 
1.13 

25L 
.25L 
.25L 
25L 
.31L 
64  L 
9.02 
.40L 
1.40 
.51 

.28 

.26 

5.72 

.39 

.81 

.25L 

.46 

.251 

.25L 

.62L 

.39 

.25L 

2.29 

.331 

1.69 

.29 

.25L 

1.18 

.58 

.25L 


62L 

.31 L 

.25L 

.46: 

25L 

25L 

.25L 

.74 

67L 

25L 

10.28 

.85 

14.83 

.35 

.37L 

.74 

.39 

.92L 

.841 

.32: 

261 

,57L 

.93 

.64 

.43 

.38 

47.96 

.25L 

.14; 

25L 

1.24 

.34L 

2.34 

.32 

1.42 

.34: 

.25L 

.30 

.67 

.63 


3.43L  | 
19.45  , 
.68L  i 

1.47 
.76 
7.44: 

.511 
87L 
2.55L 
4.45L 

.61 L 
3.77: 
2.85L 
,401 1 
1.97L  1 
1.05 
.78: : , 
.40L 
3.88L 
2.83L  1 

.69: 

2.48  , 
2.31L  j 
2.29L  j 
8.50:  , 
1.50L 
.40L  | 
28.56 
1.30 
.92L 

1 .40  L 
1.75 
3.37L 
3.64L  j 
1.26:  , 
.82L  | 
1.57: 

7.71  L 
4.02L 
4.25L 

1.08L 
4.6 
1.35 
42L 
3.46L 
2.50L 
2.80:  , 
.80L  1 
1.31 
3.17 

.44L  | 
1.73 
34.1 
2.16 
2.65L 
7.49L 
3.06L 
,47L 
34.69L 
.78 

.87 

4.10  , 
.721 1 
5.81  . 
.60L  | 
.79 
1.18 
1.54L  j 
2.84 
.40L 

,78L 
5.07: 
75.27 
3.20L 
4.80L 
.41L 
.58L 
4.17 
.93 
1.62 

.90 
2.23 
7.80 
1.05: 
3.78L 
59L 
12.00 
7.68L 
52L 
.54L 

12.07L 
.62  L 
7.32L 
.51 L 
.561 
2.58L 
1.40L 
.84L 
.52L 
12.07L 


58.03L 

17.72: 

9.39L 

40.67L 

5.13L 

23.93L 

34.11L 

7.94L 

28.53L 


Flags 


Declination:  + 50*-  + 60° 

Associations 


V 

Flux  Corr  A 

Uncs  Coef  R 


Confusion  R S 

Rags*  S 2 | # 


C 

A Sep 

T Name  Type  O Mag 


B 


62.60L|B 

27.88L 
82.72L 
56.03L 
5.24L 
10.95 
7.62L 
7.26 
3.02L 
82.72L 
37.01  L 


|BD 

BBDE 

B 

D 
F 
CDF 

|CF 

BB 


EE 


D 

C 

DD 


BB 

F 

E 


ABGCj 
A A A B | 
B . 

ccl 

EB  , 
DBCD 
BF 

B!  J F | 
AAE 
A J 

CE 
FCD 
C 

[BC 
. DA 
ODD 
FB| 
ABF 
F G 
DC 


6.52L 
20.35 
39.09L 
27.99L 
48.19 
8.73 
4.79L 
95.83L 
41.59L 
30.05L 

41.60L 
12.32 
42.44L 
48.79L 
14.39: 
4.75 
43.71  L 
37.59 
33.51  L, 
44.06L 

10.46L 
11.95: 
4.93L 
4.55L 
43.93L 
1 5.94L 
39.02L 
3.77 
27.86L 
42.03L 

5.90L 

41.59L 

124.30L 

17.26; 

47.45L 

26.26: 

47.54L 

5.41L 

124.30L 

30.34L 


29.30L 

10.69: 

43.93L 

23.22 

26.46L 

6.00 

8.38 

35.61L 

30.90L 

4.69L 

8.88L 
19.20 
91.55: 
31.34L 
36.1 3L 
4.49L 
7.33L 
22.81  L 
10.181 
46.25L 

5.01  L 
30.04L 
22.37  , 
22.60L 
34.20L 
27.83L 
36.96L 
22.80 
6.43L 
6.36L 

55.1 1L 
35.74L 
44.60L 
25.00L 
7.02L 
16.92: 
10.37 
22.36L 
8.1 1 L 
32.16L 


ABD 

AADG  1 

F 

KBFB 

CC 

AAC  9 

C 

E BF  F 

CD 

DCGI  1 

DCE 

HDAA 

CBB 

AAA  5 

CC 

CC  4 

BC 

AAE  1 1 

B 

CCGB 

DD 

LCD 

D 

D 

BC 

D 
BF  F 
FE 
BB 
F C 


BBC 

AAD  0 

CC 

1 FFC 

BC 

AB  3 

BC 

AB  0 

EE 

KGEB 

D 

GNJ  A 

B 

AK 

CCE 

BAAB  2 

E 

CL  CH 

BC 

AAF  0 

D 

B H 

C DC 

LGBB 

B 

B 

B 

B 1 K 

B EE 

B 1 DC 

FC 


BB 

E 


JEi 
I B 
EFB 

. AA  J 
|HGBB 
DBCB 
DECC 
! A A D 
[CDBB 
BF 
AAF 

|dccf 
c 

DC 


CC 

J CAA1 

B 

BL 

DEDD 

FDDA 

D 

C 

CE 

GGB 

CF 

J HB 

cc 

c 

B 

[ BB 
BDDF 
BBCC 
BB 
D 

BC 

CC 

D 

D 

FC 

[ABF 

D 

BBDC 

BCD 

CC 

BC 

BBC 

F 
BF 
C 

FC 

B 

BC 

BE 

BC 

CD 

CF 

BC 

CF 


BAD 
CBD 
CN 

[AAB 
CABC 
AAA  A 
ABEC 
1BBDD 
AA 
ABEL 
IF  BB 
BE 
E BCE 

AAB 
J BF 
, B A AB 
[abb 

BA  H 
AB 
AAA 
DB 
AF 
DJ 

BAAB 

BD 

AAEF 

|ab 

AACJ 
BBHC 
FC 
B BB 
AA 

EBAE 


95021 OOOOC 
9706262 52E 
9702124320 
9600 2004 0C 
4600100000 
87442681 2E 
3501000008 
5800110000 
550021 100C 
9504200 10C 

6411110008 
950362640E 
650021 100C 
2001 1 10000 
9700001 20C 
7703002100 
6602210008 
1701001000 
950372530E 
960310360C 

4500100000 
9602135430 
87011 031 0C 
450031 100C 
950406472E 
87041 0020C 
1800000000 
95C223553E 
9500101 30C 
3402200008 

95052324 1C 
97031 0240C 
750100011C 
85022004 0C 
964222320C 
4500000000 
951241 332E 
96462457 IE 
964343452E 
950203352C 

6702111110 
66001 0200C 
2001000000 
0800001000 
951154524E 
970221 531 C 
960333650E 
7601100000 
67011 01 OOC 
950414552E 

7600200000 
850222230C 
75C223342E 
96830464 3C 
95023241 0C 
964424652C 
86031 1000C 
6600100000 
752243352E 
9502200118 

940400000C 
3703100200 
1401000008 
97C134771E 
3500140008 
2702000008 
9603200318 
960353644E 
764220020E 
2700000000 

3715200200 
970253644E 
3400140008 
95001 2252C 
760144142E 
2601001000 
4600001000 
974224342E 
980020131 E 
96041 6782E 


DO  39339 


2 

111 


3742000000 
960313553E 
974311 361 C 
9601 001 20C 
660222020E 
2500000008 
9511 001 OOE 
974635655C 
8600000000 
4500000000 

96623847 3C 
4600000008 
950647574C 
2500001008 
0703101000 
960125364E 
97021 0330C 
9603100118 
1601001000 
960557453C 


39 


33254  K5 


33259  K2 

33260  KO 


DGVW140 


77 


4 1 


1 
1 

I 4 
E 
1 


23 


LDN  1072 


32  X2114  + 538 


17 


DO  39367 
DO  39374 


V702  CVG 


3010 


116 


70 


71 

70 


DO  39379 

78 

120 

DO  39380 

81 

125 

235474 

61 

3014 

73 

106 

118 


‘Confusion  Flag.W^Con.rmed  Sma„  Emended  Sources  ,S1,  a,  12.  25,  60.  ,00  ^ 10,  High  Source  DensHy  Region. 


233 


Right  Ascension:  21h15m09s-21h17m5ls 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


(s) 


Galactic 

Coords 

I b 


Uncertainty 
SMJ  SMN  $ 

n C)  n 


21151 ^ 5153 
21151+5010 
21151+5954 
21151+5926 
21153  + 5115 
21153  + 5256 

21153  + 5158 

21154  + 5302 
21154  + 5840 
21154  + 5331 

21156+5141 
21156  + 5032 
21156  + 5517 
21156+5151 

21156  + 5303 
21156+541 2 

21157  + 5 212 
21157  + 5535 
21157  + 5951 

21157  + 520 0 

21158  + 5946 
21159+5823 

21159  + 5614 
21159+5202 

21160  + 5702 
21160  + 5253 
21160+5237 

21160  + 5546 

21161  +5758 
21161+5505 

21161+5903 

21 161  +5406A 

21162  + 5023 

21162  + 5953 

21163  + 5110 
21163  + 5937 
21163  + 5221 
21163  + 5147 
21163  + 5825 
21163  + 5047 

21163  + 5822 

21164  + 5117 
21164  + 5208 
21164  + 5948 
21164  + 5613 
21164  + 5954 

21164  + 5106 

21165  + 5031 
21165  + 5044 
21165+5037 

21165  + 5911 

21166  + 5520 

21166  + 5310 
21166+5946 

21167  + 5437 
21167  + 5758 
21167  + 5138 
21167  + 5148 

21167  + 5502 

21168  + 5948 


98  1 

10.1  47 
10.1  21 

10.2  14 

19.5  25 
20.0  19 

23.0  5 

24.6  53 

27.1  33 
27.9  51 

36.5  34 

37.2  31 

37.6  43 

41.8  25 

41.9  55 

41.9  3 

43.2  39 

44.6  15 

47.6  59 

47.9  53 

50.6  50 

55.5  31 

58.1  42 

1 58.1  56 
0.9  50 
3.0  12 

3.8  16 

5.9  57 

6.5  32 

6.9  11 

7.4  12 
11.2  12 

13.6  45 

15.6  18 
18.2  12 

19.3  41 

19.7  8 

120.2  2 

20.3  53 
21.1  11 

22.9  7 

25.4  32 

26.0  37 

27.0  20 

27.5  54 

28.0  56 

29.5  26 

31.0  20 

32.5  37 

33.5  49 


93+  2 
92  + 1 
99+  8 
99+7 
93+  2 
94+  3 
93+2 
94+  3 
98+  7 
94+  3 

93+2 
92+  1 
96+  4 
93+  2 
94+  3 
95+4 
94  + 2 
96+  5 
99+  8 
93+  2 

99+  8 
98+7 
96+  5 
93+  2 
97+  6 
94+3 
94+2 
96+  5 
98+6 
96+  4 

98+  7 
95+  3 
92+  1 
99+  8 
93+  1 
99+7 
94+2 
93+  2 
98+7 
93+  1 

98+  6 
93+  1 
94+  2 
99+  7 
96+  5 
99+  8 


7 

8 

17 
24 

8 

18 

7 
6 

30 

8 

7 
9 
9 

15 

6 

5 

80 

8 
14 

48 

20 

11 

20 

9 

10 

9 

8 

6 
12 
20 

49 
9 

24 

15 

10 

26 

49 

15 

13 

10 


9 

171 

6 

23 

33 

154 

176 

165 

35 

160 

27 

171 

14 

175 

163 

37 

154 

171 
78 

154 

180 

167 

172 
97 

9 

91 

43 

16 

20 

11 


93  + 

92  + 

93  + 
93  + 


34.8  22 

36.6  55 
38.0  10 

41.9  39 

42.7  49 

44.9  6 

45.2  17 

47.3  37 

47.4  59 
49.3  42 


21168  + 5203 
21168  + 5003 

21168  + 5357 

21169  + 5157 
21169  + 5142 
21169  + 5151 
21169  + 5418 
21169  + 5328 
21169  + 5042 
21170+5952 

21171+5815 
21171+5808 
21171+5958 
21172+5921 
21172  + 5444 
21172  + 5245 
21172  + 5157 
21172  + 5138 
21172  + 5545 

21172  + 5026 

21172+5107 

21173  + 5356 
21173  + 5014 
21173  + 5450 
21173  + 5010 
21175  + 5638 
21175+514  4 

21 175  + 51 16A 

2 1176  + 5652 
21176  + 5155 

21176+5333 
21176  + 5215 
21176  + 5936 

21176  + 5218 

21177  + 5717 
21177+5450 
21177  + 5313 

21177  + 5035 

21178  + 5108 
21178  + 5230 


50.0  52 

50.0  9 

53.5  45 
55.4  55 

56.0  36 

57.7  44 

50.3  44 

58.4  2 

59.8  20 
0.9  42 

7.8  2 

8.5  31 

11.1  21 

13.4  11 

14.3  45 

14.4  55 

15.4  7 

16.4  56 

16.4  16 
16.7  34 

17.1  42 

19.0  47 

19.6  18 

21.2  37 

22.9  14 

30.6  45 

32.6  3 

34.0  27 
[36.6  53 

37.0  53 

37.4  30 

39.7  26 

40.1  27 

40.5  19 

43.1  17 

43.8  55 

45.3  0 
45.0  23 

49.9  38 

51.5  55 


99  + 
96  + 

94  + 
99  + 

95  + 
98+  6 
93+  2 
93+  2 
96+  4 
99+  7 

94 
92+  1 
95+  3 
93+  2 
93+2 
93+2 
95+  4 
95+  3 
93+  1 
99+  7 

98+6 
98+  6 
99+  8 
99+  7 
96+  4 
94+  2 
94+  2 
93+2 
96+  5 
92+  1 

93+  1 
95+  3 
92+  1 
96+  4 
92+  1 
97+  5 
93+  2 
93+  1 
97+  5 
94+  2 

95+  3 
94  f 2 
99+  7 
94+2 
97+  6 
96+  4 
94+  3 
93+  1 
93+  1 
94+  2 


22 
11 
57 
46 
13 
18 
31 
21 
38 
27  I 11 


| Flux  Density 

Flags 

Declination:  +50°-  + 60° 

Associations 

12  jU-m 

i oo 

(Not  Color 
25  p.m 
(Jan 

Corrected) 

60  /xm  1 00  jim 

sky) 

V L 

Flux  Corr  A Confusion  R S 

Uncs  Coef  R Flags*  S 2 

1 II  III 

C 

A Sep 

# T Name  Type  (")  Mag 

165 
3 

148 

35 

171 

35 

48 

166 
73 

43 

13 

30 

86 

68 

30, 

30 

44 
12 

13 
152 

148 

160 

95 

7 

26 

7 

35 

158 

6[ 

17 

162 

27 

37 

10 

83 

46 

14 

47 
45 

5 


73 

13 

3 

13 

167 

38 

29 

49 

49 

68 

1 

47 

176 

45 

151 

3 

44 

47 


4.04 

28L 

25L 

.67 

27L 

2.67 
81 
46L 

2.62 

3.08 

1.88 

4.67 
.37 

1.17 
3.19 
31 L 
3.75 
.391 
.21 

28L 

.50 

.561 

.44 

.29 

.43 

.80 

16.76 

1.93 

•251 

.38L 
.41 
26L 
.25L 
67 
37L 
.52 
.88 
.63 
1.66 


58L 
.40 
.281 
60  L 
29 
45 
.35 
27 
36L 
26L 

.30 
.61 
.47 
69 
26 
.88 
.48 
9.38 
2422 
.77: 

34L 

.651 

.87 

1.64 

.35 

.59 

.39L 

.36 

2.92 

.39: 

37L 

26L 

.29 

.251 

.96 

.22 

1.10 

.36 

.581 

.81 

.32: 

30 

.24 

.71 

.57 

.39 

,82 

.76 

1.11 

25L 

.251 

.48 

.33 

39L 

3.03 

1.14 

.25L 

18.69 

1.06 

2.67 


1.18 

25L 

36L 

-83L 

.251 

2.44 

1.88 

•251 

1.15 

13.90 
.92 
2.40 
-78L 
2.96 
1.12 
70L  | 
.98 
.48 
88L 

27L 

2.78 

25L 

78L 

-59L 

.25L 

.30 

5.91 

.83 

25L 


.25L 

.24: 

•25L 

2.17 

.36 

-25L 

-26L 

1.01 

.22 

.46 

.35: 
25L 
.41 L 
.51 
.251 
2.44L 
1.09L 
.25L 
25L 
.30L 

25L 
1.22 
.25L 
.74 
56  L 
.34 
.69 
6.17 

10.18 

1.28 

.31:  i 

25L  | 
.20: 
.79 
.51: 
6.17L 
.22: 
25L 
1.50 
.58 

.30L 

25L 

.24 

.251 

.66 

25L 

.30 

.49: 

25L 

.21 

2.04 

.251 

.58L 

2.31 

.25L 

25L 

.30: 

2.31 
.58 
90  L 


.491 
30L 
.31 L 
36L 
1.34 
.52 
.37 
8.80 
2.37 
1.18 


1.40: 
1.17 
1.53 
2.98L  | 
1.96 
1.72: 

16.42 
2,07: 
2.16L  | 

93,89: 
2.51  L | 
.56 
1.60 
16.42L  | 
55L ) 

1.47 
.501  I 
.54L 

2.55L  | 

1.42 
6.09L  I 
1.07 
1.02: 

80L 

2.70L 

2.63L 

1.48 
42L  f 
.96 

1.09 
.571 1 
1.04 
2.91  L I 
2.88L  | 
.79 

1.30L  | 
20.36: 
12.35: 
2.46L 

21. SOL 
2.62L 
2.10 
1.81L  I 
.63L  J 
10.41: 
2.54L  f 
2.56L  j 
1.17 
1.15 

3.91L  f 
1.94 
3.64L  | 
19.10 
.70L  j 
.4 1 L 

12.81  L 
7.43L  | 
2.26 

13.80 

3.37 
.55 
.56L  I 
2.84L 
8.54: 

7.80L  | 
3.13 
2.77L  I 
2.62L  | 
4.95 

2.20 
1.42L  | 
3.30 
.79 
-55L  I 
3.17L 

1.81  L | 

6.54 

63 
3.02L 

20.49L 
56L 
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25L 

1.00 

20.82L 

C 

L DE 

5 2 

14 

94+  1 

10 

9 

38 

3 

.73 

.32 

1.06: 

27.79L 

BDE 

ABC 

77 

43 

23 

96+  3 
93  0 

39 

5 

13 

3 

46 

70 

2 

4 

25L 

1.61 

25L 

1.58 

1.09L 

3035 

9.36 

71.96 

C 

B BCC 

F C 
CB  A A 

0.0 
9.1 
122 
12  9 
14  8 
17  3 

46 

47 
56 
29 

4 

95+  2 
98+  5 
94+  1 
95+2 
99+7 

9 

12 

7 
6 

8 

8 

5 

6 
4 
8 

120 

34 

6 

169 

1“ 

3 

3 

3 

4 
3 

.69 

44.59 

263 

279 

.77 

24 
17  65 
1.49 
.72 
.47 

2.33L 

3.50 

1.25L 

1.84L 

40L 

24.07L 

28.36L 

39.17L 

25.96L 

20.10L 

BD 

DCC 

BC 

BC 

BC 

BB  F 
AAA 
A AGG 
A A B 
AB 

Flags 


V 

A 

R 


Confusion 

Flags* 


L 

R S 
S 2 


850011 3218 
9602022218 
7501 10022C 
95001 100OC 
9603435508 
960001 132C 
9602201 20C 
9702122318 
76OO0OOOOC 
960222361 C 

7504 000 20C 
9602116508 
4701000000 
92025 5644C 
95835 7754C 
9601001118 
25400233 1C 
9701 10022C 
9605224508 
950447641 C 

750000000C 
9601000228 
950000000C 
9500000008 
950101000C 
950100000C 
1701000000 
950233 684C 
9701122418 
9512100108 

9703122208 
6503000008 
96001 1012C 
960200 120C 
950101020C 
9600000 30C 
9704120014 
9702122418 
964234444C 
9601 1 1 1 10C 

7601 0001 DC 
9700000 IOC 
960244454C 
3501 100 IOC 
9501  111  IOC 
358224443C 
35001 001 OC 
3400002008 
458224443C 
9602140108 

950131263C 
960200052C 
940100000C 
9601122404 
9502101 30C 
950443332C 
9501 10030C 
9602000308 
960 1000 IOC 
950200000C 

3801010000 
9501000008 
9600000108 
9501 201 22C 
9501 002 IOC 
96020 2332C 
950220000C 
5501000008 
9501 0001 OC 
860 1443 IOC 

950010020C 
9701112404 
46021 001 OC 
96021 OOOOC 
9504 22 4 5 5C 
46C100120C 
6502100018 
960134320C 
8601 34320C 
951002423C 

9701 34320C 
9501 1003 1C 
9641001 20C 
96051 01 20C 
95020 1020C 
6600100108 
6504204508 
960100000C 
9700001304 
95051 0100C 

940521 21 1C 
9503000008 
950300000C 
9701000104 
9401 4554 2C 
9501 1 1022C 
962000000C 
95131 0230C 
85042 1550C 
8501001008 


C 

A 

# T 


Name  Type 


Sep 

(rl  Mag 


2 

F|  1 
1 


13 

33360  K5 

5 

85 

13 

33362  K2 

6 

80 

*41 

21209  + 5020 

32 

3 

*41 

21209  + 5616 

8 

3 

*41 

21212-+5027 

23 

1 

*41 

21212  + 5011 

2 

6 

13 

33375  K5 

5 

77 

32 

X2121+548 

39 

15 

32 

X2121+548 

67 

15 

4 

TMSS  +50376 

8 

23 

39 

4C+51.45 

58 

179 

*41 

21220  + 5613 

8 

3 

2 

DO  39521 

33 

103 

*41 

21221+5605 

24 

1 

* 2 

DO  39522 

84 

88 

13 

33388  K2 

45 

85 

13 

33389  K0 

1 

77 

* 2 

DO  39528 

70 

88 

2 

DO  39528 

79 

68 

32 

X2122+509B 

99 

11 

13 

33399  K2 

8 

82 

39 

3C434.1 

106 

178 

*32 

X2123  + 500 

4 

3 

17 

3030 

63 

.. 

‘Confusion  Flags  1)  CIRRUS-1.  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighbonng  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


236 


+ 11 


Right  Ascension:  21h23m188-21h26m108 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
. a 5 Coords  SMJ  SMN  0 

I cs)  n i b o (")  o 


21233  + 5539 

21234  + 5329 
21234  + 5239 
21234  + 5522 

21234  + 5012 

21235  + 5242 

21236  + 5429 
21236  + 5001 
21236  + 5008 
21236  + 5539 

21236  + 5057 

21237  + 5756 
2 1237  + 5657 

21237  + 5516 

21238  + 5456 
21238  + 5511 

21238  + 5306 

21239  + 5323 

21239  + 5229 

21240  + 5301 

21241+5118 
21241+5328 
21241+5253 
21241+5238 
21241+5021 
21241+5246 
21242  + 5113 

21242  + 5757 

21243  + 5226 
21243+5152 

21244  + 5505 

21245  + 5007 
21245  + 5142 

21245  + 5059 

21246  + 5335 
21246  + 5850 
21246  + 5509 
21246  + 5314 
21246  + 5743 
21246  + 5456 

21246  + 5637 
21246  + 5512 
21246+5409 
21246  + 5828 
21246  + 5617 

21246  + 5230 

21247  + 5034 

21248  + 5322A 
21248  + 5112 
21248  + 5331 

21248  + 5817 
21249+5223 

21249  + 5754 

21249  + 5253 

21250  + 5206 
21250  + 5535 
21250  + 5144 
21251+5502 
21251+5201 
21252  + 5319 


18.8  6 

24.3  43 

24.5  1 

26.8  45 

28.8  29 

34.5  11 

36.0  39 

38.9  20 

40.5  14 

41.1  36 

41.4  57 

45.6  54 
45.8  0 

47.5  16 

49.4  8 

50.7 

52.4 

54.2 
55.1 


4 
7 
9 
6 

4.4  26 

6.2  53 

6.4  46 

8.2  43 
8.6  40 

10.8  17 

10.8  34 
15.5  46 

16.1  43 

18.0  54 

21.2  16 

29.3  47 

31.2  40 

33.4  11 

33.8  54 

37.0  23 

37.3  24 

37.4  8 

38.2  28 

38.7  14 

39.5  56 

40.8  32 

40.9  54 

41.0  19 

41.4  56 
41.7  28 

41.7  11 

43.8  56 

49.3  48 

50.9  1 

51.7  8 

53.0  48 

54.1  9 

58.8  1 

59.6  34 

0.1  3 

2.1  49 

3.4  42 

7.1  51 
. 9.7  16 
12.5  19 


97+  4 
95+  2 
95+  2 
97+  4 
93-  0 
95+  2 
96+  3 
93-  0 
93-  0 
97+  4 

94+0 
98+  5 
98+  5 
97+  4 
96+  3 
96+  3 
95+  2 
95+  2 
95+  2 
95+  2 

94+  1 
95+  2 
95+  2 
95+  2 
93-  0 
95+  2 
94+  1 
98+  5 
95+  1 
94+  1 

96+  3 | 
93-  0 I 
94+  1 
94+  0 
95+  2 
99+  6 
97+  3 
95+  2 
98+  5 
96+  3 

98+  4 
97+  3 
96+  3 
99+  6 
97+  4 
95+  1 
93+  0 
95+  2 
94+  1 
95+  2 

99+  6 
95+  1 
98+  5 
95+  2 
94+  1 
97+  4 
94+  1 
97+  3 
94+  1 
95+  2 


14 

13 

64 

7 

7 
9 
9 

8 
8 

11 

7 
21 
10 
24 
12 
27 
44 

8 
7 
9 

20 

7 

9 

9 

17 

6 

23 

9 

9 

31 

51 

9 

11 

7 
9 

15 

10 

8 


10 

17 

5 
4 
8 

6 

4 
6 

10 

5 
8 
9 

11 

12 

17 

11 

5 

3 

7 

8 
5 
5 
8 

10 

4 
3 
8 
8 

14 

23 

8 

7 

5 

8 
3 
7 
7 
5 
5 


21252  + 5855 
21252+5231 
21252  + 5340 
21252  + 5412 
21252  + 5307 
21254  + 5709 

21254  + 5340 

21255  + 5646 
21255+5522 
21255  + 5057 

21255  + 5253 
21255  + 5306 

21255  + 5242 

21256  + 5330 
21256  + 5502 
21256  + 5251 

21256  + 5807 

21257  + 5800 
21257  + 5732 
21257  + 5024 

21257  + 5438 

21258  + 5021 
21258  + 5857 

21258  + 5836 

21259  + 5017 
21259  + 5726 

21259  + 5447 
21260+5702 

21260  + 5552 
21260+5402 

21260  + 5931 
21260  + 5007 
21260  + 5110 

21260  + 5054 
21261+5509 
21261+5147 
21261+5438 
21261+5505 
21261+5534 

21261  +5018 


12.8  40 

13.0  40 

14.5  9 

16.6  56 

16.9  7 

25.3  18 

29.9  30 

32.4  49 

32.6  32 

33.8  57 

34.1  10 

35.4  23 

35.6  39 

36.2  9 

36.7  2 

38.0  18 

40.3  50 

44.7  32 

46.3  24 

46.9  29 

47.3  0 
51.6  8 

52.0  30 

53.3  34 

55.0  36 

58.1  1 

59.5  32 
0.0  35 
0.6  3 
2.1  58 

2.5  51 

3.9  51 

5.4  1 , 

5.4  47 

6.0  57 

7.8  56 

9.1  43 

9.8  54 
, 9.9  10 

10.5  28 


99+  6 
95+  1 
96+  2 
96+  3 
95+  2 
96+  5 
96+  2 
98+  4 
97+  3 
94+  0 

95+  2 
95+  2 
95+  2 
96+  2 
97+  3 
95+  2 
99+  5 
99+  5 
98+  5 
93-  0 ] 

96+  3 
93-  0 
99+  6 
99+  6 
93-  0 
J + 5 
96+3 
98+  5 
97+  4 
96+  2 

100+  6 
93-  0 
94+0 
94+0 
97+  3 
94+1 
96+  3 
97+  3 
97+  4 , 
93-  0 | 


7 
44 

8 
6 
8 
9 
8 
8 

17 

6 

8 

9 

13 

13 

16 

13 

43 

10 

60 

10 

8 

7 

13 

25 

7 
11 

6 

46 

8 
21 

8 

8 

9 

17 

20 

12 

9 

39 

9 

7 


17 

4 

8 

14 

9 

8 

10 

8 

9 

3 

3 

3 

10 

8 

8 

9 

6 

8 

3 

3 

4 

16 

6 

5 
5 
4 
8 


164 

177 

152 

16 

180 

100 

91 

173 

109 

8 

13 

73 

177 

159 

25 
46 
49 

124 

40 
126 

101 

176 

41 
129 
170 

26 
16 
97 
92 

157 

38 

175 

32 

17 

81 

4 

179 

126 

12 

45 


39 
8 
77 
14 
105 
174 
43 
80 
39 
14 

77 

27 

35 
131 

85 

7 

30 

16 

64 

25 

20 

157 

158 
168 
180 

32 

172 

36 
168 

12 

112 

3 

44 

126 

65 

1 

64 

8 

38 

30 

118 

23 

5 

38 

179 

3 

23 

35 

172 

161 


2 

4 

3 

4 
3 

3 
2 

4 

3 

4 

2 

3 

3 

2 

3 

4 

3 

4 
3 

5 

3 

3 

2 

3 

4 
3 
3 

3 

4 
4 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

3 
2 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

4 
4 

3 
2 

4 

3 

4 
2 
2 
2 

3 

4 
4 


Flux  Density 


12  fim 


.34L 

28L 

.22 

1.63 

2.99 

.43 

.98 

.42 

.84 

.40 

4.45 

.34 

.47 

.46 

.28 

.42L 

.34 

.83 

.43 

1.06 

.41 

.24; 

.78 

1.03 

28 

2.05 

.25L 

.68 

.68 

54L 

31L 

.49 

.49 

.73 

.39 

.37 

46L 

79 

•25L 

.37 

26L 
1 75 
.51 
.25 
.65 
44 
.35 
.73 
.91 
.44 


.321 
12.39 
.33 
.91 
.95 
■ 25L 
1.83 
.41 
43L 
1.16 

4.06 

28L 

.56 

1.72 

1.51 

8.14 

.38 

.75 

.48 

1.27 

.36 

.28: 

.39 

27L 

25L 

.25: 

34L 

.96 

.90L 

.73 

.72 

1.36 

25L 

.31 

.56 

1.98 

1.01 

.31 

.50 

.26 

19  17 
2.41 
.50 
.25L 
25L 
.52 
.48 
.41 
1.24 
.72 


(Not  Color  Corrected) 
25  fim  60  p.m 
(Jansky) 


100  jim 


.251 

25L 

-25L 

.47 

.93 

.28L 

.39 

.22 

.30 

.25L 

2.76 

.25L 

.24 

■25L 

.251 

.37: 

25L 

.22: 

.31 

.59 

.20 

.37 

.59 

.28 

26L 

.57 

.25L 

25L 

.38 

-30L 

.251 

.31 

.38 

.34 

25L 

25L 

.63 

.22: 

61 

.251 


25L 

10.26 

25L 

25L 

.17: 

251 

.251 

.21: 

.51 

.84 

.24 

6.99 

27L 

.38 

.35 

.12: 

2.61 

.251 

25L 

.50 

2.83 

.29L 

26L 

.94 

.75 

4,41 

.21 

.251 

25L 

.73 

25L 

.29 

.52L 

.25L 

.17: 

25L 

25L 

.32 

.37L 

.35 

.25: 
.75 
.251 
51 L 
.77 
5.69 
58 
,25L 
1.26 
.25L 

5.22 

1.28 

25L 

.23 

.19: 

.22 
.40 
39L 
.82 
1.02 


.96 
1.49 
2.14L 
2.29L 
2.501 
2.36L 
1.93L 
2.13L 
2.53L 
.54L 

2.46L 
87L 
2.74L 
2.69L 
2.16L 
2.56  , 
2.92L 
3.42L  | 
4.0_  , 
2. SOL  J 

2.45L 
3.69 
3.67 
2.40L 
2.91L 
3.13L 
3.33L 
69L 
3.20L 
1.84 

1.84L 
2.19L 
68.90L 
2.33L 
2.92L 
1.06  . 
69.53L  j 
.77: 
9.73  , 
2.10L  | 

.91 
69.53 
2.18L 
1.03L 
68L 
3.96L 
2.39L 
2.63L 
2.30L 
8.56 

3.37 
2.94L 
3.15L 
2.61  L 
2.77L 
1.46 
68.98L 
2.56L 
2.88L 
2.70L 

96L 
.77 
1.92L 
2.21  L 
2.68L 
1.32 
2.28L 
3.88L 
.67L 
2. SOL 

3.19L 
2.68  , 
2.43L  J 
.79 
1.19 
1.07 
1.50  , 
4.39L  | 
3.43 
2.58L 

2.19L 
1.87L 
2.30  , 
.72L  j 
5.52L 
5.04 
2.1 0L 
2.36L  | 
8.72  , 
2.29L 


Flags 


V L 

Flux  Corr  A Confusion  R S 

Uncs  Coef  R Flags*  S 2 I # 


Declination:  +50°- +60° 


Associations 


9.64 
22.06L 
21.86L  C 
25.55L  BD 
28.60L  CB 
24.11L  B 
4.54L  BC 
71.96L  CC 
32.28L  BD 
30.98L  C 


BF  CB E C 
D CC 
C I E 
AA 
AA 
CC 
ABF 
. B BHD 
ABD 
C 


1.15  . 
2.24  L 
2.32L  | 
1.36 
3.95  , 
3.13L 
2.88L 
3.95L 
.61 L | 
5.52 


33.52L  CB 
52.38L  B 
29.56L  CD 
28.29L  F 
7.63L  C 
14.05  FDD 
28.84L  C 
34.13L  BD 
22.78L  DCD 
29.55L  BC 

26.25 L DD 
27.15L  CCC 
9.42:  CCCD 
24.16L  BE 
26.61  L C 
31.86L  BB 
9.39 

35.90L  B 
35.59L  BC 
11.89  DD 


AAD 
C I G 
[CD 
B 

EGN 
DBBB 
FE 
I AC 
BCAB 
AA 

BH  F 
DBAB 
BBAB 
AD 
B 

AA  I 
FDB| 
BC 
AB 
LHCC 


7703230208 
850320250C 
950221 OOOC 
2 3601 000 OOC 
7 9501 10000C 
9501 1 1100C 
0 9800101204 
0 9403531 OOC 
0 9501 11 OOOC 
7603130208 

8 | 9501 0001 0C 
6503121038 
0 762100000C 
35021 1001C 
7700000104 
360423334C 
9601 10000C 
2 940100200C 
4 86431 221 2C 
0 96001 0O00C 


16.22 

33.10L  BC 
143.34L  CD 
32.82L  CC 
29.76L  B 
24.48L  F F 
120.67L  F 

33.27L  BCD  

38.32  BCE  HAAA 
7.08L  E DEFE 


GCC 
AB 
EFBA 
BB  J 
B HB 
CFEBj 
..  BG0 
ABD 


10.35 

120.67 


4.76L  B 
38.46L  F 
34.42L  BE 
29.29L  B 
29.59L  D 
33.85L  CE 
25.15L  BC 


FD  FEE 
EBFD  BAAB 


BG 

D 

AE 

BE 

Cl 

BD 

AB 


24.35  |bbCC  BAAA 
FEC  GGEcI 


950211 21 OC 
840200200C 
960101030C 
950010110C 
950100120C 
9500000 10C 
6601 101  IOC 
. 4602111028 
6 j 551534222C 
960410232C 

36441 255 2C 
9601 0021 OC 
931 106643C 
750101220C 
750201 31 OC 
9602023008 
. 340223443C 
1 950100000C 
9401 024 12C 
6704000204 

, 0701011420 
8 340223544C 
9701100004 
7500000008 
2501000008 
950343553C 
960300000C 
050211 OOOC 
8501 10000C 
955421 3 IOC 


26.39: 

24.29L 

39.75L 

31.30L 

54.26L 

24.51  L 
143.34 

7.80L 

9.06 

29.51  L 


BB 

C 

CC 
BD 
FD 

CC  D 
C 


CC 


AAC 
CF 
ACK 
|BCG 
GBB 
DA8A 

iBJ 

D FMEB 
ABHD 


29.35L  BB 
9.23L  D 
27.81  L B 
5.38L  BC 
12.03:  BC  D 
19.61  L ABC 
36.66L  CC 
45.13L  C 
26.37L  D 
25.33L  BB 


A ACF 
I B K | 
BE) 

AA 
A A K D 
AABE 
!CB 
BFM 
CG 
AA  H 


37.09L  B B B 

31.55L  CCC  BBABl 

26.13L  B BDJ 

34.82L  C LB, 

6.39L  DD  EBD 

29.48L  F C CF  B 
11.39:  EE  Nl  DBl 

35.55L  DC  BB 
14.90L  D KCCA 
24.12L  CF  BB  F 


6.48L  BD 
28.34L  BC 
17.46  CD 
40.32L  C 
20.45:  CB  D 
32.57L  CBC 
5.53L  CB 
32.77L  C 
22.45  DCCD 
8.85L  C 

5.12L  BBC 
25.89L  BB 
28.45L  B 
28.02L  DB 
21.24  DDE 
38.18L  BD 
6.50L  CD 
6.37L  C 
30  OIL  BC 
71.52L  BBC 


AD 
.AADD 

[mcdb| 

EF  i 

baec| 

A AA  E 
|AA 
D 

DA  A A 
FJ 

AAB 
AA 
C 

BBB 
GECC 
BCH 
BBD 
DE 
AB 
BAAA 


7540033338  . 

3 350201 OOOC  29 
95001 11 OOC 

5 9601 321 OOC 
5 940010250C 
8602000208 
9 93440654 1C 
6714100204 
. 9601 10230C 

4 | 750211 OOOC 

0|  9601112328 
96023 3464C 
640310000C 

0 9800200004 

1 970020330C 
1 96001 0022C 
1 7403 1 OOOOC 

4501 2000 1C 
5703101028 
1 96001 1100C 

9501211  IOC 
950120330C 
9601 11020C 
650201  HOC 
7704111314 
96013101 OC 
3701102718 
95021 03 42C 
9700200 20C 
9602 1554 1C 

1 9702311104 
4 960336584C 
7681111328 
8501000008 
_ 965224674C 
1 960 1 00200C 
‘ 8701000004 
750000000C 
6601012108 
7602000004 

1 9720000100  18 1 
0 94000001 OC 
95021 11  IOC 
950220632C 
660222230C 
0 950323 130C 

3 8702311104 
6701010004 

0 8600100108 

4 950335784C 


C 

A Sep 

T Name  Type  (")  Mag 


1 13 


DO  39547 
DO  39548 
DO  39551 


LDN  1017 
33416  K7 

33410  K5 

3G  23 


33423  K5 


DO  39576 


OX  + 54 1 
DO  39577 


X2 124 + 566 
X2124  + 552 


90 

81 


75 


66  113 


13  33429  K2 


32 


X2 124  + 582 
3033 

X2124  + 517 


33438  KO 


16 


1415 

110 


12 

11 


1 32 


1 11 


5 13 


111  I 1 I 1 j 1 | ^ | | BAAA  | 4 1 950335784C  | 

■Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  10)  High  Source  Density  Region. 


15 


210 

2 


80 


X2 125 + 589 


PK  98+  4.1 

DO  39621 
X2125  + 558 


33443  MO 


73 


113 

2 


63 


237 


Right  Ascension:  21h26m11*-21h29m11* 

Position  (1950) 


Name 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  B 
I (I)  (")  1 b O (")  O 


21261+5413 
21262  + 5710 
21262  + 5643 

21262  + 5559 

21263  + 5200 

21263  + 5125 

21264  + 5146 

21265  + 5512 
21265+5545 
21265  + 5042 

21265  + 5047 
21265  + 5233 

21265  + 5257 
21266+5058 

21266  + 5051 
21266  + 5622 
21266  + 5016 

21266  + 5147 

21267  + 5815 

21267  + 5537 

21268  + 5555 
21268  + 5610 

21268  + 5952 

21269  + 5441 
21269  + 5414 

21269  + 5030 

21270  + 5036 
21270  + 5056 

21270  + 5200 
21270+5125 

21270+5423 

21271  +5053 
21271+5832 

21272  + 5452 

21272  + 5343 

21273  + 5101 
21273+5840 

21273  + 5428 

21274  + 5156 
21274  + 5111 

21274  + 5439 

21275  + 5006 

21276  + 5200 
21276  + 5020 
21276+5902 

21276  + 5126 

21277  + 5708 
21277  + 5828 

21277  + 5429 

21278  + 5114 

21278  + 5606 

21279  + 5736 

21280  + 5746 
21280  + 5234 
21260+5952 

21280  + 5026 
21281+5603 
21281+5905 
21281+5116 
21281+5442 

21281+5041 

21281  +5103 

21282  + 5313 
21282  + 5108 
21282  + 5050 

21282  + 5550 

21283  + 5525 
21283  + 5622 
21283  + 5606 

21283  + 5331 

21284  + 5414 
21284  + 5554 
21284  + 5615 
21284  + 5545 

21284  + 5327 
21265  + 5458 

21285  + 5533 

21286  + 5010 
21286  + 5706 

21286  + 5755 

21286+5003 

21287  + 5030 

21288  + 5804 
21288  + 5035 

21288  + 5247 
21289+5759 

21289  + 5523 
21289  + 5514 
21289  + 5815 

21289  + 5004 

21290  + 5648 
21290  + 5222 
2 1290  + 5801 

21290  + 5535 

21291  +5540 
21291+5858 
21291+5236 
21291+5712 
21291+5941 
21291+5158 


11.5 

15.4 

15.4 

17.1 

23.2 
23.9 
25.0 

30.5 

30.6 
30.7 


30.8  49 
30  9 40 

34.5  48 

36.6  58 

37.0  59 

37.4  20 

38.6  45 

40.8  28 

42.7 

43.1  21 

49.5  45 

52.6  12 
52.6  16 

56.5  _ 

57.6  40 

59.8  23 

1.3  20 

2.6  52 

3.8 

5.7  40 

5.9  42 

7.3  23 

11.8  _ 
12.2  51 
14.2|  19 

20.1 

22.0  17 
23.4  43 
24.9  40 

28.1  9 


28.9  44 

34.0  53 
37.6  32 

38.2  58 

40.8  40 

41.2  58 

46.8 

47.1  60 

47.8  20 

51.3  34 

52.0  35 

58.9  21 

2.3  12 
I 3.2  17 

3.2 

5.1  25 
6.0  60 
7.0  26 

7.9  32 

9.2  12 

9.4  12 
9.6  13 

14.1  59 

14.9  57 

15.0  43 

15.1  24 

21.3  54 
22.8  43 

23.6  17 

23.7  47 

24.1  14 
24.3. 

25.4  35 

28.8  59 

29.5  . 

30.6  28 
34.0147 

36.0 

39.0  50 

40.4  36 

41.4  44 

45.2  10 

48.2  24 

49.5  52 

52.7  21 

54.3  48 

54.6  16 
54.6  19 

55.4  37 

59.5  31 

| 0.3  59 
| 0.5  20 
I 0.9 
. 4.6  45 
| 6.2|22 
7.4, 

8.1  24 
9.6  23 

I 97 

11.9  19 


96+  3 
98+  5 
98+4 
97+  4 
95+  1 
94+0 
94+  1 
97+  3 
97+  4 
94-0 

94+  0 
95+  1 
95+  2 
94+  0 
94+  0 
98+  4 

93-  0 
94+  1 
99+5 
97+  4 

97+  4 
97+  4 
100+  7 
96+  3 
96+  2 

94-  0 
94-  0 
94+  0 
95+  1 
94+  0 

96+  3 
94+  0 
99+  6 
97+  3 
96+  2 
94+  0 
99+  6 
96+  3 
95+  1 , 
94+  0 | 

97+  3 
93-  1 
95+  1 
94  0 

100+  6 
94+  0 
98+  5 
99+  6 
96+  3 
94+  0 


98+  4 
99+  5 
99+  5 
95+  1 
100+  6 
94-  0 
98+  4 
100+  6 
94+  0 
97+  3 

94-0 
94+  0 
96+  2 
94+  0 
94-0 
97+  4 
97+  3 
98+4 
:3+  4 
96+  2 

96+  2 
97+  4 
98+  4 
97+  3 
96+  2 
97+  3 
97+  3 
94-  1 
98+  4 
99+  5 

94-  1 
94-0 
99+5 
94-  0 
95+  1 
99+  5 
97+  3 
97+  3 
99+  5 
94-  1 

98+  4 
95+  1 
99+  5 
97+  3 
97+  3 
100+  6 
95+  1 
98+  4 
100+  6 
95+  1 


13 

9 
8 

50 

7 

23 
13 

10 

10 

11 

15 
79 

B 

7 

16 

24 
12 
37 

7 
9 

52 

10 

64 

8 
13 

5 

16 


8 

13 

8 

10 

27 

17 

19 

74 

81 

13 

10 

76 

9 
16 
34 
92 
10 
56 
13 
85 

10 
15 

7 

45 

6 

17 

11 

13 

25 

9 


Flux  Density 


11 

24 

127 

161 

44 

33 

180 

11 

178 

18 

9 

117 

180 

8 

84 

38 

180 

81 

81 

14 

15 
17 
20 
67 

115 

11 

163 

163 

178 

72 

35 

113 

35 

5 

48 

8 

175 

42 

39 

177 


12  fim 


(Not  Color  Corrected) 
25  fim  60  ftm 

(Jansky) 


100  jim 


Flags 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


Confusion 

Flags* 


Declination:  + 50°-+ 60° 

Associations 


C 

A 

# T 


Name  Type 


Sep 

O Mag 


104 

37 

27 

37 

73 

164 

B 

35 

171 

40 


8 

74 

8 

13 

13 

30 

15 

6 

7 

11 

58 

33 

13 
9 

11 

66 

14 
23 
18 

9 


167 

41 

52 

12 

165 

32 

28 

6 

48 

13 

20 

31 
41 
27 
40 

7 

79 

164 

32 


35 
158 
172 

7 

169 

34 

5 

1 

156 

36 


.32 

26L 

28L 

25L 

1.17 

25L 

.49 

1.02 

.70 

16.34 

.53 

.53 

.44L 

.45 

26L 

261 

1.61 

.261 

.37 

25L 

.34 

.58 

.35 

26L 

.46 

4.46 

.42 

.48 

.29 

.34 

6.83 
.54 
.381 
47L 
26  L 
1.13 
.36 
1.07 
.391 
48 

28 
.51 
7 54 
.35 
89L 
.25L 
26L 
.28 
38L 
.45 

1.31 

.33L 

2.94 

28L 

27L 

.27L 

.56 

25L 

.53 

.471 

.25L 

.37 

1.73 

.421 

50.99 

.30L 

.44 

42 

.37 

.54 


.27L 

38L 

.44 

.39 

.35 

25L 

.94 

.87 

.39 

40L 

.37 

.251 

2.63 

,34L 

.35 

.49 

.27; 

.47 

.63 

25L 

.41 L 
.641 
.48 
1.36 
.66 
.25 
.40 
.251 
.32 
14.94 


.25L 

.46 

.25L 

.29 

25L 

.16: 

29 

25L 

781 

.22 
.25 
25L 
.27 
.32 
25L 
7.69  , 
.261 ! 
.25L 
.25  L 

.251 

28L 

25L 

.25L 

.32 

3.76 

30L 

.30L 

.29: 

.25L 

25.29 

25L 

.24: 

.22 

.25L 

.36 

.25L 

.38 

.25L 

54 

.26 
25L 
6.33 
25L 
72L  I 
.25l_! 
25L 
25L 
26L 
25L 

.34 

35L 

1.20 

.251 

25L 

.25L 

.32 

.20: 

.20: 

.30L 


.38 

.25L 

.55 

.25L 

74.36 

.27: 

.73 

25L 

.251 

.24 

.98 
.20: 
.56 
.251 
.251 
.27L 


2.69 

.34 

,25L 

.51 

,25L 

,25L 

.80 

.26: 

26L 

82L 

25L 

.37 

1.31 
.25 

.251 

1.04L 

32L 

5.34 

.25L 

.25L 

.16: 

.25L 

28L 

6.32 


5.62 
1.50: 

2.02L 

.75L 
2.96L 

2.62 
2.70L 
3.1 2L 

.64  L 
2.11 

2.47L 
3.14L 
1.00 
10.07 
.79 
.83 
45.34 
2.14 
.84L 
3.52 

.65L 
.82 
50L 
.87 
2.24L 
1.54 
1.16 
2.25L 
2.62 
3.10L 

238.06 
2.72L 
1.85 
2.20 
-86L 
2.28L 
.81L 
2.30L 
2.29 
5.18 

1.89 
.52L 
2.29L 
2.76L 
1.41: 
2.26L 
1.58 
66L 
1 41 
1.67L 

.651 
2.20 
3.61L 
1.14 
.73 
2.1 1 L 
60  L 
1.18 
2.54L 
.90 

.74 

2.21L 

2.20L 

1.18 

3343 

1.45 
1.51: 
4.15L 

B0L 

.65L 

2.09 
2.08 

4.46 
.70L 
.55L 
,68L 

28.12 

.66L 

3.69L 

7.03L 

.51L 

94L 

2.77L 

1.77 

3.14L 

3.44L 

8.09 
1.90L 

.87; 

1.52 

2.69 

2.38L 

3.00L 

81.6B 

81.68L 

1.05L 

1.00 

4.00L 

.671 

1.22 


12.58  BCCB 
19.61  ED 

49.01  L C 
9.48  E 

37.38L  CD 
14.30  DE 

37.B4L  EE 
26.54L  CD 
30.08L  E 
27.57L  CBC 


DBAA 
HDB 
F BE 
GFD 
ACBE 
MDBA 
BDFD 
ACJC 
BD 
AAAI 


9.28: 

25.84L 

40.24L 

45.00 

27.82L 

32.65L 

71.52 

10.69: 

43.76L 

13.10 


BD  F BB 
CC  AB 
C M B 
FDCD  EDCA 
CC  MBBE 
C DEB 
BBCC  A A A A . 

EF  J DBCj 
B B H 
CC  HB  A 


37.261  C 
43.04L  B 
8.68L  F 
5.48L  C 
5. SOL  DF 
10.39:  CCCD 
19.911  D D 
45.00L  C 
1B.10L  BCC 
45.58L  D 


lAEFBi 
B . 

CCD| 
AB 
A ABB  I 
ABCE 
AF 

DCBA| 
E 


9500001004 
8701 12223C 
250 120 100C 
6701001308 
9503231 20C 
660211 031 C 
9501 22351 C 
650122230C 
8600000008 
960012221C  43 

97031 1323C 
950101 100C 
9501 10000C 
9541 15531C 
96031 1443C 
2500000008 
9341 10320C 
96031 2251 C 
4603300328 
8700101208 

5601100008 
3500000108 
2600000000 
8700101004 
9600100004 
9701021 53C 
96041 4498C 
9501 45331 C 
7602211 51 C 
7501 02220C 


410.96  BCDC  BBAAj  4 
31.17L  D AFF 
44.14L  EE  HI  G 
7.76L  CC  J DAD 
7.78  E FD| 

26.48L  BB  ACH 
47.72L  D CF 
6.61  L CC  AB  C 
1B.10L  D J BA 

10.85  DBCB  BB  AB  7 

5.60L  CCC  FDA 
25.94L  D 81  C 
26.06L  AB  AAC 
20.00L  C C E 
12.29  ED  GEGA 

13.58  C E DB 

12.23:  DO  GFCB 

54.09L  C C F 
9.53L  D HBEI 

26.70L  D BGH 

33.97L  CD  AB 

46.76L  D NC 

46.35L  BD  AA 
10.76:  FE  ML  CA  j 

4.97L  C B 

9.03  C I HB  | 

31.92L  DD  BC 
44.63L  DC  DC 

25.71  L DF  BE 

7.45L  D 1 B 

26.86L  DD  CC 

26.11L  C CL 

3D.10L  BD  AB 

6.50  ED  E CA 

14.99  AACD  AAA  A 

14.46L  DF  F BCB  | 
32.15L  CCE 
56.88L  C 
33.26L  F 
29.B4L  CD 


BABH 
BC 
GL 
BE 


SOIL 

14.46 

19.17 

36.36L 

37.73L 

6.10 

310.29L 

24.35L 

50.72L 

39.40: 


BC  DAA  , 

. EDD  BFBA 
BCCD  BB  AB 
B CDEE 
C CG  , 
D J HD 
[CBE  BABC| 
BC  ABD 
C C 
D E MDGBi 


27.41L1C 
11.22 

22.16L  BC 
24.13L  DC 
35.66L  C 
35.15L  F 
32.15  C DF 
9.62  CD  C 
27.53L  BCE 
25.78L  CC 

36.54L 

7.55  D 

27.36L  C 
310.29L  CCF 
36.13L  D 
41.14L  D 
36.57L  CEC 
18.28  C 
6.46L  C 
28.93L  BBC 


B!  C 
HC 
AA 
LCB 
BF  C 
BC 
GJ  CB 
BBGC  | 
BAB 
CBB 

mgbbI 

L MFB  j 
BC 

,cdbb| 

c 

E I 

EBBK 
GB  J B J 
DKM 
AAB 


8381054424 
960121010C 
4502103208 
7702000004 
5700000228 
960101000C 
5501000108 
8701164414 
7600201 31 C 
970114200C 


7801200004 
9505010208 . 
9500201 51 C 29 
9501 10022C 
5703144618 
66001 223 1C 
684110030C 
1402103408 
5701100004 
960121 100C 

3602201008 
960303 333C 
96021 2464C 
9502001 30C 
9600000000 
96001 01 30C 
3603201008 
5500123208 
960110000C 
7702201204 

9620001 OOC 
96020 1020C 
360000000C 
97001 1020C 
971001  HOC 
3600226418 
8601 11320C 
640201 021 C 
3603201008 
6601110008 

7700000004 
3600236418 
768002222C 
3602101408 
9501110108 
37000001 0C 
74021 4223C 
9611034108 
660 1400 10C 
960302343C 

9605224608 
96001 0072C 
970020000C 
950122052C 
94021 OOOOC 
96023233 1C 
4681 11 241 C 
56131 21 40C 
960000000C 
9623434608 

96051 2352C 
960020220C 
9611 22321 C 
540235433C 
560213252C 
4500000008 
950203220C 
470333352C 
9500012000 
950020030C 


2 1 
2 

i 


4 2 
El  2 
5 


7 1 3 
2 

2 


80 


41 


13 


21263  + 5559 


DO  39637 


X2126  + 509 


DO  39641 


33452  K0 


DKM093.6-00.3 
33453  G5 


39 


67 


22  SI  27 
13  33454  K7 


sf1 


91  1 
1 


4 1 2 
4 

3 

C 


F 1 1 


1 

6|  1 


118 


32 


108 


DO  39659 
X2127  + 590 


13750 

DA551 

DO  39677 


113 


76 


1000 

83 


120 

81 


11 

PK  96+  2.1 

15 

32 

X2128  + 559 

53 

32 

X2128  + 562 

75 

32 


X2128  + 500 


X2128  + 555 
33485  K2 
33484  K7 


98 

7 


161 

1420 

113 


3 

15 


15 

75 

82 


~ ; 4,  N***.  Hours  Co—  Sources  « • WeeKs  Co—  Sources  PW, 


238 


Declination:  +50°-+ 60 


Right  Ascension:  21h29m16s-21h31m38s 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

r 

(Not  Color  Corrected) 

V 

I 

r 

a 

6 

Coords 

SMJ  SMN 

e 

6 

12  fxm 

25  pm 

60  fim 

100  pm 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sen 

h m or 

(s) 

n 

1 b 

o 

(") 

O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

T 

Name  Type 

o 

Mag 

21292  + 5040 

16.0 

24 

94  0 

11 

9 

12 

2 

.35 

.25L 

2.39L 

26.43L 

D 

CJ  L 

95041 2 132C 

1 

21292  + 5033 

17.0 

30 

99+5 

14 

8 

71 

3 

.71 

29L 

3.29L 

55.53L 

B 

BB 

7411 00021 C 

21292  + 5923 

17.5 

32 

100+  6 

17 

10 

156 

2 

.34 

.25L 

48L 

5.40L 

C 

A 

8802010000 

21293  + 5007 

20.0 

24 

94  1 

70 

20 

49 

2 

25L 

25L 

77L 

B.28 

D 

FC 

9702104618 

6 

21293  + 5535 

21.5 

34 

97+3 

8 

5 

2 

3 

25L 

508 

34.19: 

74.29: 

EFF 

AAB 

550224332C 

F 

21293  + 5530 

22.9 

18 

97+3 

15 

3 

84 

3 

36L 

.53 

582: 

22.84L 

CF 

E CB  A 

474132102C 

B 

21293  + 5311 

23.7 

55 

96+  1 

8 

7 

107 

4 

.78 

47 

49L 

20.45L 

BB 

BB 

5 

9500111008 

21294  + 5704 

27.3 

2 

98+  4 

82 

15 

37 

2 

,73L 

-25L 

1.28 

50.93L 

E 

C 

950120000C 

21294  + 5512 

27.7 

32 

97+3 

11 

9 

168 

3 

.45 

.27 

1.99L 

25.38L 

FD 

BD 

45051 2320C 

1 

21294  + 5114 

28.9 

20 

94+0 

6 

4 

5 

4 

1.50 

3.50 

35.37 

119.5BL 

BBF 

BAA  A 

8 

94C234443C 

21295  + 5017 

31.2 

5 

94-  1 

28 

12 

164 

4 

25L 

.23: 

1.03 

8,15 

FCC 

CDBB 

9701111308 

4 

21295  + 5425 

33.2 

31 

97+  2 

6 

3 

30 

3 

1.26 

.33 

2.0BL 

9.47L 

BC 

ACDB 

0 

2703000314 

21295  + 5825 

33.3 

59 

99+5 

9 

8 

82 

3 

91 

25: 

3.35L 

34.94L 

BD 

ACG 

1 

960000000C 

21295  + 5430 

35.7 

55 
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Flags* 


21342  + 5342 

21343  + 5019 
21343  + 5629 
21343  + 5514 
21343  + 5305 
21343  + 5346 

21343  + 5136 

21344  + 5030 
21344  + 5218 
21344  + 5814 

21344  + 5608 

21345  + 5213 
21345  + 5410 
21345  + 5727 
21345  + 5706 
21345  + 5008 
21345  + 5527 

21345  + 5010 

21346  + 5024 
21346+5714 

21340+5132 
21348+5502 
21349  + 5417 
21349  + 5243 
21349+5149 
21349  + 5906 

21349  + 5357 

21350  + 5006 
21350  + 5008 
21350  + 5002 

21350+5158 
21350+5647 
21350+5606 
21350  + 5215 
21350  + 5510 
21351+5416 
21351+5500 
21351+5625 
21352  + 5427 
21352  + 5826 

21352  + 5109 
21352  + 5715 
21352  + 5123 
21352  + 5018 
21352  + 5610 

21352  + 5735 

21353  + 5001 
21353  + 5527 

21353  + 5114 

21354  + 5644 

21354  + 5442 
21354  + 5823 
21354  + 5126 

21354  + 5116 

21355  + 5336 
21355  + 5050 
21355  + 5939 

21355  + 5135 

21356  + 5109 
21356  + 5816 

21356  + 5511 
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21357  + 5239 

21358  + 5636 
21358  + 5430 
21358  + 5818 
21358  + 5020 
21358  + 5120 
21358  + 5127 

21358  + 5954 

21359  + 5556 
21359  + 5106 

21359  + 5348 
21359+5203 
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21362  + 5823 
21362  + 5049 
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21365  + 5145 
21365  + 5113 
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21365  + 5713 

21366  + 5008 
21366  + 5005 
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28.4 
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32.9 
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57.1 
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23.9 

24.5 

25.0 

28.5 

29.2 

29.9 

32.2 
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15.4 
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27.4| 
28.1 

28.3 

31.9 

32.7 
34.2 

35.7 
36.1 
36.6 


97+  1 
100+  5 
98+  3 
98+  3 
96+  1 
97+  1 
95-  0 
94-  1 
96+  0 
100+  5 

98+  3 
96+  0 
97+  2 
99+  4 
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94-  1 
98+  3 
100+  5 
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95-  0 
98+  2 
97+  2 
96+  1 
95-  0 
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97+  1 
94-  1 
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98+  3 
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99+  3 
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95-  1 
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98+  3 
99+  4 
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95-  1 
99+  4 
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95-  0 
95-  1 
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95-  0 
95-  1 
100+  5 
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98+  2 
96+  0 
99+  3 
97+  2 
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95-  1 
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98+  3 

95-  1 
97+  1 
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99+  4 
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96+  0 
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4501 33443B 
950527564C 
960137464C 
4501 100 10C 
9600100438 
2601102118 
950120320C 
97001 01 60C 
96031 8554C 
95052667 5C 

7800101000 
94E326454C 
973110100C 
97401 0141C 
960435533C 
970323340C 
5703021200 
952537555C 
97001 1262C 
950925664C 

9401 204 10C 
560020000C 
9601 10230C 
9501004308 
9642221 31C 
750000000C 
970101000C 
9442202 10C 
9603202 IOC 
95451 4433C 

95000 2000C 
960111120C 
7600201000 
940326554C 
3501 10310C 
98021 0251 C 
4601 10000C 
7701013100 
9701 20031 C 
96051 4443C 

960150000C 
948843333C 
96111 1430C 
960120130C 
0600301000 
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980100121C 
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95C133453C 
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1601000000 
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9502002338 
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950527853C 
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95A1 57951 C 
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9504331 OOC 
980134692C 
950045554C 
95011 01 20C 
9404664 52C 
950120542C 
9700101000 
9602201 OOC 
952399984C 
950 14993 1C 


•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25.  60.  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  +50° — (-60' 


Right  Ascension:  21h36m36,-21h38m59* 
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Right  Ascension:  21h38m59*-21h41m02* 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


21389  + 5438 

21390  + 5338 
21390  + 5634 
21390  + 5931 
21390  + 5036 

21390  + 5104 
21391+5227 
21391+5111 

21391  +5800 
21391+5026 

21391+5802 

21391+5507 

21392+5534 

21392  + 5806 

21392  + 5912 

21393  + 5008 
21393  + 5152 
21393  + 5116 
21393+5816 
21393  + 5802 

21393  + 5454 

21394  + 5128 
21394  + 5516 
21394  + 5844 
21394  + 5028 

21394  + 5813 

21395  + 5205 
21395  + 5135 
21397  + 5217 
21397  + 5813 

21397  + 5130 
21397  + 5312 
21397  + 5120 
2 1397  + 5026 

21397  + 5000 
21397+5649 

21398  + 5744 
21398  + 5040 
21398  + 5442 

21398  + 5533 

21399  + 5536 
21399+5145 
21399  + 5044 
21399  + 5453 
21399  + 5132 
21399  + 5619 

21399  + 5632 

21400  + 5749 
21400  + 5954 
21400  + 5126 

21400  + 5143 
21401+5228 
21401+5027 
21401+5614 
21402  + 5759 
21402  + 5235 
21402  + 5553 
21402  + 5009 
21402  + 5814 
21402  + 5904 

21402  + 5823 

21403  + 5057 
21403  + 5237 
21403  + 5253 
21403  + 5018 
21403  + 5203 
21403  + 5245 
21403  + 5428 

21403  + 5435 

21404  + 5308 

21404  + 5816 
21404  + 5731 
21404  + 5640 
21404  + 5332 

21404  + 5444 

21405  + 5615 
21405  + 5250 
21405+5256 
21405  + 5407 
21405  + 5429 


(s) 


Galactic  Uncertainty 
5 Coords  SMJ  SMN  6 

o 1 b o o (•; 


59.8 

1.7 

2.8 
4.2 

5.0 
5.7 

7.1 
7.6] 
9.7[ 

10.1 

10.3 

10.5 

12.5 
13.4| 

14.1 

18.1 

18.9 
18.9J 

20.3 
20.8 

22. 
26.01 
26.3 1 
28. 
29. 

29 

34 

35. 

42.3 
43 


43. 

43. 

43. 

44. 

45. 
46., 
40.1 
49 
50. 
50. 

54. 

55. 

55. 

56. 
57.61 
57.9| 
59.8 

2.2 

2. 


11.: 

11 

12.! 

12. 

13.6] 

16.6] 
17. 
17.! 


17. 

18. 

19.1 

20.2 

20.4 

20.9 

21.9 

23.8 

23.9 
26.0| 

26.1 

27.7 

28.4 

28.7 

29.5 

31.2 

31.3 
33.2 
33.2 

33.8 


21405  + 5507 

21405  + 5424 
21406+5758 
21406+5113 

21406  + 5516 

21406  + 5810 

21407  + 5056 

21407  + 5441 
21407+5814 

21408  + 5730 

21408  + 5708 
21408  + 5216 
21408  + 5525 

21408  + 5223 
21409+5706 

21409  + 5040 

21410  + 5821 
21410  + 5757 
21410+5750 
21410  + 5747 


33.8 

34.0 

36.9 

37.9 
40.7 1 
4 1.4] 

43.4 

43.7 

45.8 

50.9 

51.4 

51.9 
51.9 

53.5 
592 
59.4 

1.0 
1.6 
1.7 
2.2 


98+  2 
97+  1 
99+  3 
101+  5 
95-  1 

95-  1 

96-  0 
95-  1 

100+  4 
95-  2 

100+  4 
98+  2 
98+  2 
100+  4 
101+  5 

95-  2 

96-  1 
96-  1 

100+  4 
100+  4 j 

98+  2 
96-  1 
98+  2 
100+  5 

95-  2 
100+  4 

96-  0 
96-  1 
96-  0 

100+  4 

96-  1 
97+  0 
96-  1 
95-  2 
95-  2 
99+  3 
100+  4 

95-  1 
98+  2 
98+  2 

98+  2 

96-  1 

95-  1 | 
98+  2 

96-  1 
99+  3 
99+  3 

100+  4 
101+  6 
96-  1 


1 
0 

95-  2 
99+  3 
100+  4 
97-  0 
99+  2 
95-  2 
100+  4 
101+  5 

100+  4 
95-  1 
97-  0 
97+  0 

95-  2 

96-  0 
97+  0 
98+  1 
98+  1 
97+  0 

100+  4 
100+  4 
99+  3 
97+  1 
98+  2 
99+  3 
97+  0 
97+  0 
98+  1 
98+  1 

98+  2 
98+  1 
100+  4 
96-  1 
98+  2 
100+  4 
1 

98+  1 
100+  4 
100+  4 

100+  3 
0 

98+  2 
96-  0 
100+  3 
“ 2 
100+  4 
100+  4 
100+  4 
100+  4 


9 

35 

15 

68 

6 

61 

11 

30 
32 
73 

6 

20 

20 

11 

18 

17 

8 

11 

13 

23 

25 

13 

13 

31 

13 
10 
48 
11 

8 

10 

14 
64 

9 

9 

6 

63 

9 

32 
8 


18 

4 

10 

6 

3 

8 

6 

9 

8 

3 

9 

3 

4 

8 

8 

3 
13 

4 
10 

7 
3 

10 

13 

3 

13 

8 
7 

11 

11 

7 

8 
8 

13 

14 

7 

8 
3 

7 

8 
14 


81 

19 

1 

26 

54 

7 

33 

17 

158 

10 

31 

3 

86 

38 
174 
167 

15 

21 

171 

39 

74 

22 

174 

2 

7 

38 

50 
13 
43 

2 

166 

2 

64 
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51 
10 
71 

167 

37 

170 

20 

75 

173 

40 
26 

41 
10 

173 

40 

52 


Flux  Density 


12  fim 


(Not  Color  Corrected) 
25  n-m  60 
(Jansky) 


100  ptm 


33 

175 
13 

176 
168 

7 

112 

95 

9 

173 

168 

2 

5 

43 

18 

129 

43 
168 

77 

3 

168 

36 
10 
23 

7 

40 

17  j 

41 
13 

172 

40 

44 

37 

173 

27 
7 

167 

179 

73 

84 

42 

175 

18 
20 
31 

175 

31 

19 

28 
11 


1.82 

.39 

28L 

.57 

,39L 

.21 

.44 

1.32 

.46L 

1.55 

.56: 

.31 

.47 

.47 

25L 

33L 

25L 

.56 

33L 

.91 

25L 

.40 

1.19 

.26L 

35L 

25L 

.50 

.841 

2.92 

32L 


32L 
26L 
30L 
1.01 
.25L 
.95 
26  L 
.25L 
.25L 
1.16 

44 
.65 
•25L 
40L 
2.09 
25L 
.41 L 
.621 
.33 
.541 

3.44 

.60 

,25L 

.39 

.25 

.44: 

.46 

.27L 

.38: 

.37L 

.48 

.38 

.43 

28L 

.32 

.53 

.27 

.53L 

24.82 

.70 

.27L 

1.62L 

2.69 

7.71 

2.11 

30L 

17.67 

25L 

1.34 

.41 

.25L 

.55 

.25L 

25L 

.39 

7.02 


.54 

25L 

1.07 

-25L 

.52 

25L 

.58 

.24 

.84 

8.54 

8.90 

25L 

.25L 

.37: 

.28 

.25L 

.21 

.83 

.35 

1.80L 

26L 

.62 

.59 

1.20 

.27 

.34 

.24 

66L 

1.19 

.47 

.44 

48L 

.14: 

.20: 

.28 

.25: 

25L 

.25L 

.37 

.39 

.28 
.32 
.251 
.41 L 
1.27 
.15: 
.29: 
.28  L 
25L 
.251 

1.51 
.52 
25L 
.37 
.261 
.33 
.24 
.34 
.62 
.251  j 


.25L 

.251 

.28 

.251 

25L 

.13: 

26L 

.80 

10.94 

.19: 

.58 

27L 

1.18 

4.31 

.95L 

.22 

8.84 

25L 

.61 

1.22 

28L 
.13: 
.41 L 
49L; 
.25L  | 
4.08 


1.49L 

1.92L 

7.29; 

.40L 
3.57L 
1.82L 
5 80 
1.59L 
8.44L 
55.67 

144.62 

2.29L 

2.19L 

144.62L 


6.37 

20.39 

ECC 

1.17 

15.36 

D 

1.42: 

15.701 

CC 

5.92 

11.65: 

CBCE 

1.97L 

46.711 

. C 

144.62L 

3.201 

6.17 

1.14L 

1.28 

2.79L 

3.25: 

1.75L 

.45 

1.53L 

5.09L 

.71 

.70: 

.58 

55.67L 

2.27: 

2.46L 

2.69: 

.98 

3.09L 

.86: 

1.94L 

1.80L 

1.25: 

.95 

.84L 

1.35 

9.14: 

2.52 

40L 

.45 

.43L 

6.60L 

.87: 

3.53L 

2.96L 

6.60L 

.60L 

2.13L 

0.42L 

1.23 

2.27L 
1.27L 
6.02L 
1.09 
1.17: 
1.73L 
2.12L 
15.31  L 
8.18 
1.78L 

7.56L 

3.08 

2.60L 

1.16 

245.79L 

3.53L 

1.83 

1.97 

1.72L 

14.66L 


1.59L 

1.97L 

1.52 

1.07: 

2.12L 

12.10L 


27.92L 
23, 
14.78: 

1 8.31  L 
21.76: 
94.63L 
38.63L 
15.96L 
425.20L 
109.55: 

425.20 

44.92L 

31.42L 

425.20L 


.31L 

25L 

1.69: 

14.94 

5.22 

26.51 

245.79 

1270.29L 

.41: 

.81 

7.56 

36.71  L 

1.19 

1.01 

4.13L 

25.92L 

.64 

.88L 

3.18L 

36.59L 

25L 

.25L 

.77L 

4.17 

1.35 

.42 

2.1  BL 

29.37L 

2.26 

.93 

1.68L 

15.90L 

1.01 

.65 

2.94L 

30.60L 

4.68 

2.68 

1.88L 

17.20L 

.35 

■25L 

2.69L 

48.55L 

1.01 

.67 

6.56L 

28.75L 

.36L 

.57 

6.56L 

49.61  L 

.34 

.45 

5.07: 

49.6 1L 

425.20L 

15.43 
28.08 
16.60L 
34.32L 
21.51 L 
29.1 
18.29L 
19.33L 
14.38L 


28.08L 

8.37 

17.761 

1 8.01  L 
14.47L 
35.52L 
10.06 
16.73L 
20.35 
26.23L 

25.02L 

20.39L 

10.41 

20.01  L 
14.01L 
24.39L 
37.77 
33.76L 
16.25L 
20.O8L 

16.44L 

19.08L 

8.75 

15.60: 

53.79L 

33.11 

4.7BL 

18.44L 

37.66L 

28.60L 

34.60L 

14.94L 

31.06: 

8.55L 

17.21L 

17.13L 

21.97L 

56.42: 

17.49: 

20.43L 

33.89L 
43.83L 
29.45L 
11.72L 
70.68L 
10.621 
20.59L 
9.19; 
6.89; 
44.19 

8.14 
23.65L 
28.82L 
14.55 
32.76L 


Flags 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


BD 

C 

CDF 

B 

D C 
F 

CCD 

BD 

F 

BBFC 

FEFF 

C 

C 

FD 


D 

BCDC 

BC 

CC 

E 

DFF 


ABD 
CFC 
FBCB 
BG 
DCBB 
ED  G 
BBBB 
AC  L 
BBC 
A AAA 

DAAA 

DK 

BD 

GED 

GCAA 

BC 

CDG 

BBAB 

GCCD 

BBED 

NDFB 
B B A A 
ABDG 
ABH 
HBBB 
BDB 


DD 

BD 

E 

FJ 

BB 

A AC  J 

D F 

EDDB 

CD 

GBCC 

CC 

J EC 

DE 

FD 

BD 

AC 

DE 

OB 

BC 

AB  1 

FD 

1 EEB 

D 

FB 

D F 

DCCB 

BCE 

ABDC 

BF 

BDF 

BD 

BB 

DE 

ECC 

D 

HB 

BB 

AAAC 

ED 

EC 

EED 

GECA 

D 

MHD 

B 

CK 

C 

1 C 

BB 

AAE 

BC 

ABCG 

DC 

DC 

CC  C 

DBCB 

D 

E 

DF  F 

FCDD 

BD 

BB 

C 

CBF 

FF 

DDDF 

C 

FBD 

3 

B 

3 

BGCB 

:f  e 

BDBC 

D 

CKEB 

2 D 

BFDC 

BE 


BBDE 

BF 


ABD 


BBB 
CD 
D 
E 


CE 


DD 
CBD 
CDD 
BC 


DCF 


AD 
EH 
CBCA 
AAAC 
AD 

B I C 
MFA 
AA 

AABD 
AB  C 
HCCB 
AAAC 
EB 
A AHB 
AABB 

DGC 
AE 
I C 
GDC 
DK 

AADC| 

GGEB 

ABBA 

BCBE 

ABF 

AC 

EB 
ABJ 
AA 
AAF 
AAFG 
E 

AAM 

DBCB 

GDAC 


970410230C 
9501 01000C 
564 11 034 0C 
9400000008 
96823 1750C 
95023 77 52C 
95C235552C 
960004620C 
930956752C 
94D222523C 

930624632C 
9601 10230C 
950410000C 
930755632C 
9441011128 
96021 0032C 
9601 0034 3C 
968 1044 10C 
9502301 10C 
920544642C 

984100232C 
654233565C 
970100120C 
9501 1021 1C 
96433232 1C 
964433420C 
950 100000C 
9502314318 
960123222C 
960254330C 

9403346538 
6602000 10C 
970002220C 
960221 242C 
964213351C 
660 1 0001 0C 
9742221 50C 
964614864C 
964100330C 
950520220C 

96061 0220C 
95001 0100C 
970502552C 
980120040C 
9504536208 
8501 13 120C 
550513332C 
960102251C 
9512000008 
9403422308 

9500102018 
950327333C 
8701 11 131 C 
8601 24331 C 
950 13003 1C 
950137656C 
4713001000 
960020200C 
960364642C 
9502020238 

95031 1000C 
96003 322 2C 
940126545C 
9641323448 
960131 150C 
9 5000 100OC 
90021001 1C 
960545544C 
971541230C 
751200000C 


’Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  10)  High  Source  Density  Region. 


960135652C 
960520320C 
650000000C 
962420333C 
950620230C 
86001 4331 C 
7501113328 
9682223548 
7601 10122C 
860545544C 

980400032C 
970655445C 
960140131C 
978224576C 
97021 OOOOC 
952543743C 
960023222C 
928533233C 
960375954C 
964610322C 

46012031 0C 
9701 1001 1C 
961301212C 
95001 1000C 
3600101 OOC 
9684301 11C 
95031 OOOOC 
960130220C 
9541 2444 1C 
9501 2446 1C 


Declination:  +50°-  + 60° 

Associations 


L C 

^ S A Sep 

s 2 # T Name  Type  (")  Mag 


1 2 

3 LDN  1084 

53 

6 

3 *4 

1 21390  + 5635 

1 

3 

1 1 

3 33657  K0 

7( 

1 2 

3 LDN  1 059 

40 

3 1 1 

3 33658  MO 

8( 

9 1 2 

3 LDN  1059 

24f 

2 *2 

3 LDN  1121 

8f 

1 1 

3 33660  KO 

1C 

77 

E 1 3, 

3 

X2139  + 518 

15 

14 

i 2: 

2 

F 

4 

2 

LDN  1121 

172 

9 1 2C 

2 

8 

2 

2 

LDN  1059 

291 

1 1 23 

1 

LDN  1059 

473 

3 * 2 
3 

DO  39958 

7 

110 

1 23 

2 

2 

2 

LDN  1 084 

194 

1 1 *41 

21399  + 5619 

3 

2 

1 3 *41 

21399  + 5632 

24 

12 

2 *41 

21400  + 5750 

17 

3 

1 23 

LDN  1 1 34 

302 

1 39 

4C  + 51.46 

54 

179 

3 3 *32 

X2140  + 562 

28 

3 

1 23 

LDN  1 1 24 

105 

1 *41 

21402  + 5553 

1 13 

2 

2 13 

7 

33665  B3 

3 

47 

1 13 

1 

33667  KO 

1 

70 

4 3 

RAFGL  2795 

67 

8 

1 13 

33670  B3 

5 

83 

2 *23 

CED  195B 

202 

2 *41 

21404  + 5640 

3 

3 

C 1 32 

X2140  + 535 

53 

12 

1 23 

LDN  1084 

364 

3 1 *41 

21405  + 5615 

31 

6 

6 3 4 

TMSS  +50394 

13 

29 

7 1 32 

1 

8 

X2140  + 529 

56 

7 

1 1 17 

E 

3062 

57 

197 

1 2 ! 

DO  39984 

76 

108 

A 23  1 

-DN  1084  ; 

388 

2 *13  : 

33677  BOP 

7 

70 

2 *41  : 

>1409  + 5709 

54 

1 

1 32  > 

C2140  + 578  1 

22 

1 

1 *32  > 

C2140  + 578 

81 

1 

243 


Declination:  +50'- +60' 


Right  Ascension:  21h41-04»-21h43m22‘ 

Position  (1950) 


Name 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
^ S Coords  SMJ  SMN  B 

(5)  o ‘ b n o n 


21410  + 5009 
21411+5432 
21411+5436 
21411+5914 
21411+5332 
21412  + 5620 
21412  + 5434 
21412  + 5902 
21412  + 5419 
21412  + 5000 

21412  + 5843 

21413  + 5508 
21413  + 5814 
21413  + 5442 
21413+5154 

21413  + 5835 

21414  + 5243 
21414  + 5234 
21414  + 5047 
21414+5455 

21414  + 5315 

21414  + 5011 

21415  + 5025 
21415  + 5210 
21415  + 5131 
21415  + 5337 

21415  + 5255 

21416  + 5248 
21416+5612 
21416  + 5547 

21416  + 5904 

21417  + 5811 

21417  + 5615 

21418  + 5403 

21418  + 5639 
21419+5104 
21419+5711 

21419  + 5832 

21420  + 5425 
21420  + 5504 

21420  + 5041 
21420  + 5132 
21421+5937 
21421+5135 
21422  + 5625 
21422  + 5249 
21422+5357 

21422  + 5739 

21423  + 5801 
21423  + 5242 

21423  + 5551 
21423  + 5328 
21423  + 5458 

21423  + 5322 

21424  + 5821 
21424+5334 

21425  + 5747 

21425  + 5339 

21426  + 5209 
21426  + 5532 

21426  + 5050 
21426+5508 
21426+5734 
21426+5723 

21426  + 5703 

21427  + 5056 
21427  + 5901 

21427  + 5401 

21428  + 5814 
21428  + 5825 

21428  + 5802 
21428  + 5301 
21428  + 5346 
21428  + 5333 

21428  + 5528 

21429  + 5058 
21429  + 5534 
21429  + 5016 
21429  + 5111 
21429  + 5307 

21429  + 5451 
21429  + 5455 
21429  + 5147 

21429  + 5805 

21430  + 5156 
21430  + 5037 
21430  + 5759 

21430  + 5445 
21431+5802 

21431  +5951 

21431+5337 

21431+5740 

21432  + 531 2 
21432  + 5220 
21432  + 5016 

21432  + 5417 

21433  + 5508 
21433  + 5455 
21433  + 5837 
21433  + 5628 


4.3 

7.5 

7.7 
[10.5 

10.9 
12.3| 

13.9 

15.3 

15.4 
15.8[ 

16.6 

20.0 

20.4| 

21.2 

22.7 
23.1 
24.8| 
25.0 

26.8 
26.7 


29.3 
296 

31.8 

33.3 

33.9 

35.4 

35.7 
36.2, 
37.0  52 

38.7  54 


41.0 

43.2 

46.2 

48.2 

51.1 

57.1 
58.4 
58.8 

0.7 

2.2 


3.0]  39 
3.8 


6.2 

7.3 
12.1 
14.2 

15.5 

15.6 
,18.9 

20.7 

21.41 

22.0 

23.1 

23.4 
24.71 
28.6 

31.1 

34.5 

37.6 
39.4 

39.8 
40.31 

40.7 

41.1 

41.7 
424 

45.8 

46.6 

48.9 

49.0 

496 

499 

50.7 

51.3 

54.0 

55.1 

55.1 

55.8 

56.7 
57.5] 

57.9 

58.4 

58.8 

58.9 
0.1 
0.4 
4.7 
5.1 
66 
8.6 

9.5 
jl  1.4 
12.6 
[12.7 

15.6 

16.9 

1 1 8.0 1 
IB. 2 
20.3 

22.6 


95-  2 
98+  1 
90+  1 
101+  5 
97+  1 
99+  3 
98+  1 
101+  5 
98+  1 

95-  2 

101+  5 
98+  2 
100+  4 
98+  1 

96-  1 
101+  4 

97-  0 
97-  0 
96-  2 
98+  2 


97+  0 
95-  2 

95-  2 
0 

96-  1 
97+  1 
97+  0 

97-  0 
99+  3 
99+  2 

101+  5 
100+  4 
99+  3 
98+  1 
99+  3 
96-  1 
100+  3 
101+  4 
98+  1 
98+  2 

96-  2 
96-  1 
101+  5 

96-  1 
99+  3 

97-  0 
98+  1 

100+  4 
100+  4 
97-  0 

99+  2 
97+  0 
98+  2 
97+  0 
101+  4 
97+  0 
100+  4 
97+  1 
97-  1 
99+  2 


96 
98+  2 
100+  4 
100+  3 
100+  3 
i-  2 
101+  5 
98+  1 
100+  4 
101  + 4 

100+  4 
97+  0 
98+  1 
97+0 
99+  2 
96-  2 
99+2 

95  ' 

96 
97+0 

98+  1 
98  + 1 
96-  1 
100+  4 
96-  1 

96-  2 
100+  4 

9B+  1 
100+  4 
102+  5 

98+0 
100+  4 
97+  0 

97-  1 

95  2 

98+  1 
99+  2 
98+  1 

101  + 4 
99+  3 


8 

5 

18  4 

61 

3 

71  3 

11 

4 

63  2 

28 

8 

75  2 

16 

11 

34  3 

26 

B 

72  3 

13 

6 

67  2 

7 

5 

76  3 

8 

4 

1 3 

16 

8 

44  3 

8 

5 

12  3 

69 

14 

42  2 

35 

15 

40  2 

7 

4 

175  3 

10 

0 

42  4 

11 

9 

170  2 

11 

10 

13  3 

24 

8 

18  3 

85 

11 

167  2 

18 

5 

45  3 

9 

5 

15  4 

10 

3 

12  4 

22 

4 

168  4 

11 

10 

20  3 

14 

10 

35  3 

14 

10 

18  4 

68 

10 

162  2 

27 

13 

44  2 

10 

6 

16  3 

6 

4 

3 3 

60 

16 

40  2 

33 

8 

38  2 

14 

6 

172  2 

8 

5 

16  a 

13 

5 

24  a 

10 

8 

39  4 

23 

8 

88 

8 

4 

22 

17 

3 

80 

16  1 

8 

3 

19 

0 

72 

22 

17 

27 

25 

10 

162 

57 

20 

47 

11 

5 

4 

10 

7 

12 

8 

5 

IB 

11 

4 

177 

14 

3 

82 

11 

9 

25 

17 

12 

178 

10 

5 

21 

7 

4 

172 

13 

8 

101 

10 

6 

26 

14 

11 

8 

10 

5 

13 

10 

3 

17 

17 

6 

175 

7 

3 

178 

21 

12 

175 

9 

6 

172 

10 

8 

7 

13 

3 

12 

10 

6 

22 

22 

11 

52 

26 

e 

84 

42 

20 

i 14 

31 

3 

1 74 

21 

15 

i 174 

13 

1 7 

' 165 

31 

ie 

\ 175 

36 

i 11 

1 162 

11 

1 7 

r 15 

3! 

> 21 

1 39 

Flux  Density 


12  jtm 


(Not  Color  Corrected) 
25  60 

(Jansky) 


100  ixm 


23 

40 

9 
5 

20 

30 

41 
37 

176 

79 

169 
16 
46 

165 

29 

2 

175 

170 
24 

10 


1.80 

.37 

.78 

44L 

.26 

43 

.68: 

2.70 

1.09 

.29: 

1.76 
1.67L 
.25  L 
44.86 
.40 
.53 
.55 
,44L 
.19 
.39: 

1.15 

.56 

8.29 

.96 

29 

.42L 

.34 

25L 

1.06 

1.13 

.46L 
.61 L 
.91 
4.51 
.28 
.25 
.35 
1295  57 
.25L 
.25L 

.31 
.33L 
.29 
.28  L 
.36 
1.64 
3.00 
.351 
1.60 
.63 

.24 

1.51 

64 

.43 

24.91 

.40 

.41 

.281 

.52 

1.70 

.21 

.91 


.54 

.25L 

25L 

70L 

.37L 

.251 

.27: 


.70 


.65 

.23: 


.30 

29 


42 


.58: 

1.35 

118 

.80 


.54 

.371 

56 

5.06 


Flags 


Associations 


V L C 

Flux  Corr  A Confusion  R S A 

Uncs  Coef  R Flags*  S 2 # T 


Name  Type 


2.02 

30.19 

90.86  B 

BED  D 

CBA  5 

41L 

10.95L 

52.75:  F 

E F 

CDB 

55 

25.54L 

207.35L  F 

F B 

AGF  9 

.16 

.64  L 

17.06L 

D 

DEM 

25  L 

2.00L 
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‘Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4) 


Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 
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Right  Ascension:  21h43m25i-21h46m03* 


Declination:  +50°- + 60° 
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Flux  Density 


(Not  Color  Corrected) 
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‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12.  25.  60.  100  Mm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Flags* 


960020 330C 
96041 5844C 
9502101208 
7604201 32C 
9500012008 
9501101008 
954334563C 
9600100208 
958312334C 
9401003228 

9504003428 
970110030C 
958213663C 
9801023428 
9400000008 
9601100108 
96021 1230C 
96A313465C 
9602011558 
950000000C 

9400100108 
960431 201C 
9606245 52C 
9501101008 
9401100008 
960331 51 1C 
94001 1122C 
9504331 30C 
96031 1100C 
9501202738 

860 100000C 
97000101 1C 
9644 1344 1C 
7400000008 
9603000228 
95021 0031 C 
96031 2241C 
966323 7 30C 
9502533218 
950221 021C 

9700000 108 
9600000 20C 
960443671 C 
9602110208 
970202340C 
9681101518 
9400100118 
9600010128 
9803221 50C 
9601544328 

96021 21 32B 
960422242C 
9502221328 
965413563C 
9400243318 
7502001 40C 
970245561 C 
9403100008 
9601334328 
9582001 OOC 

550000000C 
968411  HOC 
9701012208 
960034591 C 
9500310218 
6600000000 
960412121C 
9400243318 
9400000008 
9502120008 

8600100328 
9502000008 
960120131C 
950321 020C 
9500000008 
65021 01 20C 
75021001 0C 
9601 20122C 
6600100000 
9301000108 

961310000C 
964 00 1000C 
9401101308 
9601011228 
9501110008 
980100121C 
9501101008 
9510202438 
9600101118 
9402244418 

9500000008 
9600000238 
7701110200 
9500000008 
9482144418 
96022323 1C 
9400201008 
860100000C 
960502346C 
950140000C 


Name  Type 
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(")  Mag 


23 


DO  40146 


LDN  1073 


DO  40174 
DO  40176 


32 


21473 + 504B 


RAFGL  281 1 
21475  + 5037 


77 
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113 
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10 


33795  K7 
DO  40210 


LDN  1144 
3073  LR/N 


DO  40213 


X2149  + 535 


X2149  + 535 


DO  40232 


63 


11 

12 


90 

108 


Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH).  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 
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Right  Ascension:  21>149'n12,-211,51m^4^ 


Declination:  +50”- +60" 


Position  (1950) 


h m. 


(s) 


Galactic  Uncertainty 
Coords  SMJ  SMN  6 
1 b O (")  O 


21492  + 5558 
21492  + 5641 
21492  + 5109 
21492  + 5050 

21492  + 5030 

21493  + 5500 
21493  + 5931 

21493  + 5937 

21494  + 5147 
21494  + 5913 

21494  + 5035 
21494  + 5732 

21494  + 5238 
21495+5716 

21495  + 5736 
21495  + 5409 
21495  + 5149 
21495  + 5628 
21495  + 5137 
21497  + 5341 

21497  + 5610 
21497  + 5430 
21497  + 5231 
21497  + 5435 
21498+5103 
21499  + 5312 
21499  + 5714 

21499  + 5121 

21500  + 5154 
21500  + 5144 

21500  + 5719 
21500+5614 
21500  + 5903 
21500  + 5454 
21500  + 5435 
21500  + 5451 
21501+5324 
21501+5052 
21502  + 5140 
21502  + 5004 

21502  + 5704 

21503  + 5533 
21503  + 5011 
21503  + 5633 
21503  + 5322 

21503  + 5631 

21504  + 5239 
21504  + 5735 
21504  + 5948 
21504  + 5329 

21504  + 5050 

21505  + 5703 
21505  + 5435 
21505  + 5730 
21505  + 5016 

21505  + 5259 
21506+  5643 

21506  + 5633 

21507  + 5410 
21507  + 5316 

21507  + 5426 
21507  + 5613 

21507  + 5550 
21507+5824 

21508  + 5205 
21508  + 5009 

21508  + 5425 

21509  + 5544 
21509  + 5852 

21509  + 5628 

21510  + 5503 
21510  + 5346 
21510  + 5446 
21510+5618 
21510  + 5919 
21511+5717 
21511+  5305 
21511+5214 
21511+5205 
21511+5315 

21511+5240 
21511+5138 
21512  + 5412 
21512  + 5625 
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21513  + 5357 
21513  + 5101 
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21514  + 5222 
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Associations 
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A 
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Name  Type 


Sep 

O Mag 


9501120008 

9600102548 

9601001938 

9601000308 

8700010000 

9700110200 

9400121108 

9700000000 

9680000618 
960433340C 
9600012448 
950320200C 
96021 2330C 
9500100118 
9510232008 
96021 00 20C 
940220000C 
9501012008 

9601 10000C 
8500221308 
9601012428 
9500320308 
9400100108 
9600010008 
96043 265 2C 
96010001 0C 
9501103208 
9601200008 

960343653C 
960120000C 
550000000C 
9502101208 
9500220308 
9502101208 
9500110008 
9500111108 
9401 10000C 
9601001028 

95001 301 0C 
9602003308 
9500102238 
920223333C 
9501220018 
927333333C 
9501220028 
950321 030C 
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9600141328 

9621211108 
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9500000208 
9500000008 
9401222338 
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9500000008 
960103100C 
9600200108 
93042631 1C 
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9500120218 
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9501 00020C 
9500101 10C 
650110020C 
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9601221318 
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X2149  + 545 
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1 


70 


116 


106 

163 


•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25.  60,  100  Mm;  10)  High  Source  Density  Region 
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Right  Ascension:  21h51“40*-21h54m19* 


Position  (1950) 


Name 

Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  0 

a i b n o o 

H 

C 

O 

N 

a 8 

h m • t 

a 

<s) 

21516  + 5245 

40.5 

47  98-  < 

J 

) l 

5 22 

3 

21517  + 5427 

47.9 

9 99+  ( 

3^ 

1 f 

J 28 

3 

21517  + 5504 

47.9 

35  99+  1 

1( 

) { 

) 174 

3 

21518  + 5230 

48.6 

53  98-  1 

56 

1! 

5 40 

2 

21519+5119 

54.6 

11  97-  2 

11 

f 

> 8 

4 

21519+5207 

55.0 

9 98  - 2 

11 

t 

> 23 

3 

21519  + 5351 

55.7 

7 99-  C 

31 

1€ 

> 164 

2 

21519  + 5024 

56.3 

47  97-3 

1C 

2 

1 16 

4 

21519  + 5613 

58.3 

34  100  + 2 

7 

3 

1 2 

3 

21520  + 5755 

5.1 

58  101+3 

18 

e 

i 77 

3 

21521+5146 

6.6 

33  97-  2 

18 

3 

( 5 

4 

21521+5304 

7.0 

32  98-  1 

14 

ii 

22 

3 

21521+5903 

7.0 

25  102+  4 

9 

3 

: 36 

4 

21521+5838 

7.1 

57  102+  4 

62 

18 

42 

2 

21521+5059 

9.4 

29  97  - 2 

17 

10 

174 

3 

21521+5851 

10.5 

45  102+  4 

9 

8 

23 

3 

21522  + 5723 

12.1 

;56  101+3 

16 

10 

39 

3 

21522  + 5700 

14.8 

35  101+  2 

32 

16 

42 

2 

21522  + 5828 

15.8 

11  102+  3 

25 

10 

166 

2 

21523  + 5218 

18.0 

7 98-  1 

13 

8 

16 

3 

21523  + 5647 

22.4 

21  101+2 

13 

9 

30 

3 

21524  + 5226 

26.8 

36  98-  1 

10 

6 

17 

3 

21524  + 5614 

27.5 

6 100+  2 

8 

3 

4 

3 

21525  + 5113 

31.1 

37  97-  2 

9 

8 

180 

4 

21525  + 5457 

31.3 

0 99+  1 

9 

4 

180 

3 

21525  + 5539 

34.0 

48  100+  1 

7 

4 

6 

3 

21525+5809 

34.0 

19  101+  3 

10 

9 

15 

3 

21525  + 5631 

34.2 

21  100+  2 

7 

4 

13 

3 

21525  + 5643 

34.9 

10  101  + 2 

9 

3 

15 

3 

21525  + 5307 

35.0 

16  90  1 

17 

12 

32 

2 

21526+5151 

37.3 

8 98  2 

27 

12 

170 

2 

21526  + 5029 

37.4 

44  97  - 3 

17 

11 

30 

4 

21526+5353 

38  2 

42  99-  0 

11 

9 

21 

3 

21526  + 5401 

39.7 

42  99-  0 

12 

8 

16 

4 

21526  + 5405 

39.8 

56  99  0 

62 

23 

43 

2 

21526  + 5728 

39.8 

38  101+3 

8 

4 

33 

3 

21526  + 5819 

40.4 

9 102+  3 

9 

6 

23 

3 

21526  + 5651 

41.6 

0 101+2 

26 

8 

106 

2 

21526  + 5329 

41.9 

36  99-  1 

9 

4 

9 

4 

21527  + 5545 

43.1 

14  100+  1 

66 

13 

41 

2 

21527+5727 

44.6  : 

29  101+3 

14 

7 

176 

2 

21527  + 5734 

44.8  : 

39  101+3 

10 

6 

15 

3 

21527  + 5234 

46.5 

5 98  1 

11 

4 

28 

3 

21528  + 5851 

48.1  I 

58  102+  4 

9 

5 

34 

4 

21528  + 5636 

48  6 : 

38  100+  2 

11 

8 

99 

3 

21528  + 5549 

49.1  > 

*3  100+  1 

13 

9 

5 

2 

21528  + 5317 

494 

7 90-  1 

12 

10 

15 

3 

21528  + 5927 

51.7  1 

14  102+  4 

44 

24 

38 

2 

21528  + 5621 

52.3 

5 100+  2 

11 

5 

23 

3 

21529  + 5137 

55.0  ; 

>4  97-  2 

7 

3 

1 25  < 

1 

21529  + 5452 

56.4  C 

)7  99+1 

40 

27 

43  J 

> 

21530  + 5738 

3.2 

7 101+3 

10 

5 

36  5 

21530  + 5937 

3.8  * 

17  102+  4 

20 

8 

72  4 

21530  + 5114 

3 9 J 

>9  97-  2 

8 

3 

179  < 

21530  + 5501 

5.7  2 

>0  100+  1 

16 

8 

179  5 

21531+5323 

95 

3 99-  1 

27 

14 

36  5 

21531+5709 

9.7  4 

18  101+  2 

8 

4 

16  2 

21531+5456 

10.7  5 

>3  100+  1 

10 

5 

170  2 

21532  + 5345 

12.2 

2 99-  0 

33 

3 

15  2 

21532  + 5705 

12.2  3 

14  101+  2 

9 

9 

25  3 

21532  + 5622 

12.4  2 

!5  100+  2 

8 

4 

3 3 

21532  + 5149 

14.1  3 

10  98-  2 

16 

6 

44  4 

21532+5337 

14,3  1 

3 99-0 

23 

14 

2 3 

21532  + 5219 

16,1  1 

7 98-  2 

74 

16 

44  2 

21532  + 5004 

17.8  3 

4 97-  3 

38 

9 

40  2 

21533  + 5331 

18.8  3 

9 99-  1 

34 

22 

6 2 

21533  + 5623 

19.7  4 

4 100+  2 

12 

7 

7 2 

21583  + 5844 

20.2  5 

2 102+4 

7 

4 

30  3 

21533  + 5414 

20.4  4 

6 99  0 

9 

5 

35  4 

21533  + 5730 

21.4  4 

7 101+3 

56 

14 

42  2 

21533  + 5015 

22.6  3 

8 97-3 

13 

6 

31  3 

21534  + 5356 

26.0  2 

0 99-  0 

9 

3 

101  4 

21534  + 5603 

298 

2 100+  1 

34 

17 

39  2 

21535  + 5531 

30.6  5 

1 100+  1 

17 

9 

174  2 

21535  + 5047 

31.7  2 

1 97-  3 

71 

8 

70  4 

21535  + 5627 

33.3  ! 

9 100+  2 

13 

11 

180  2 

21535  + 5239 

34.4  i 

6 98-  1 

10 

5 

33  3 

21536  + 5647 

36.0  4: 

3 101+2 

35 

15 

41  2 

21536+5310 

38.0  5: 

3 98-  1 

10 

6 

11  3 

21536  + 5502 

30.9  3! 

3 100+  1 

10 

8 

10  3 

21536  + 5321  G 

19.0  ( 

3 99  1 

44 

8 

44  2 

21537  + 5010  4 

13.5  3( 

) 97-  3 

21 

8 

14  2 

21537  + 5602  4 

14.2  4! 

> 100+  1 

24 

8 

78  3 

21537  + 5300  4 

i8  0 1< 

) 98  1 

10 

5 

31  3 

21538  + 5738  4 

18.3  32 

> 101+3 

32 

6 

44  2 

21538  + 5210  5 

>2  8 U 

1 98-  2 

20 

11 

26  2 

21538  + 5343  E 

>3.7  52 

> 99  0 

6 

4 

16  4 

21539  + 5216  5 

>4.6  46 

5 98-2 

8 

5 

26  3 

21539  + 5821  5 

>5.2  26 

> 102+  3 

10 

7 

12  3 

21539  + 5309  5 

>6.9  2 

1 98-  1 

51 

23 

45  2 

21539  + 5214  5 

7.5  2C 

) 98  2 

24 

9 

44  2 

21540+5940 

0 6 45 

i 103+  4 

9 

8 

94  4 

21540+5744 

3.5  14 

l 101+3 

8 

3 

22  3 

21540  + 5345 

3.7  41 

99-  0 

19 

10  1 

67  4 

21541+5725 

6.2  5 

> 101+2 

8 

4 

31  3 

21541  4 5736 

7.0  52 

’ 101+3 

8 

5 

26  3 

21541+5715  1 

0.1  28 

■ 101+2 

43 

14 

43  2 

21542  + 5558  1 

2.1  42 

100  f 1 

8 

3 

1 3 

21543  + 5439  t 

8.8  17 

99+  0 

31  , 

21 

42  2 

21543  + 5843  1 

9.0  30 

102+  3 

11 

9 

30  3 

Flux  Density 

(Not  Color  Corrected) 

12  pm 

25  pm 

60  pm 

100  pm 

Flux 

(Jansky) 

Uncs 

9.02 

14.28 

4.72 

15.96 

L BBC 

.38 

.25 

.46 

21.29 

. F 

.83 

.33 

.53 

15.41 

L CD 

28 

.25 

.52 

18.79 

- F 

32 

.35 

1.31 

l.  11.03 

- CC 

1.41 

.62 

.41 

13.92 

. BC 

421 

.251 

.43 

13.65 

C 

1.30 

.61 

.40 

9.91 

. BB 

1.71 

18.37 

109.78 

151.10 

CBDD 

.62 

.331 

1.961 

28.62 

L B 

.27L 

25L 

1.671 

10.03 

D 

.39 

.251 

.431 

23.75 

- B 

1.34 

.42 

.441 

5.20 

_ BC 

25L 

.25L 

.471 

5.32 

D 

25L 

-25L 

.92 

4.74 

DC 

.83 

.63 

43L 

15.47 

BB 

.26: 

.47 

7.62: 

43.70 

CFFE 

25L 

25L 

1 .01 L 

10.01 

E 

.30 

.251 

2.23L 

15.801 

C 

.45 

.25L 

.37: 

18.1 1 L 

C E 

60 

.29: 

2.12L 

10.55L 

DD 

1.11 

.33 

461 

13.931 

BC 

.77 

94 

4.90 

23.48: 

DFFF 

.80 

.80 

1.44L 

9.481 

BB 

1.55 

.69 

43L 

17.02L 

BC 

1.47 

1.45 

17.70 

56.00: 

BBDC 

.74 

.35 

1.06L 

15.14L 

CC 

13.44 

11.16 

2.17 

7.64: 

BBEF 

4.33 

11.62 

8.93 

20.471 

BB  D 

.26 

.25L 

.411 

15.23L 

E 

.28 

58L 

.67  L 

13.25L 

D 

.25L 

25L 

.54 

6.16: 

DC 

.48 

.21: 

42L 

16.74L 

CF 

.74 

.23: 

41L 

19.25L 

BF 

25L 

.63  L 

.591 

6.69 

D 

3.42 

14.36 

109.16 

207.36 

BCEF 

1.65 

.46 

1.62L 

20.01L 

BB 

.35 

-25L 

2.18L 

26.40L 

D 

1.62 

47 

-471 

17.52L 

BF 

-43L 

25L 

1.53 

15.70L 

D 

2.32. 

15.56 

63.97: 

207.36L 

EFF 

25L 

.77 

3.22 

15.08: 

CFE 

1.32 

38 

.41 L 

14.98L 

BC 

1.69 

1.00 

.451 

15.95L 

BB 

.45 

25L 

1.68L 

16.31L 

B 

.33 

.25L 

1.53L 

17.41L 

C 

.87 

25L 

42L 

14.76L 

B 

.25L 

.25L 

.42L 

5.45 

D 

38L 

.26 

3.16 

13.82: 

DFE  < 

1.18 

.45 

1.20L 

11.97L 

BB  ) 

59L 

.25L 

.771 

5.27 

E l 

10.75 

4.77 

3.22L 

12.76: 

DB  F / 

.59 

.251 

56L 

5.39L 

B > 

25  59 

10.65 

1.65 

9.371 

BBC  > 

.33 

1.05L 

.47L 

19.94L 

F E 

.28L 

-25L 

64 

15.43L 

C 

1.60 

.89 

1.77L 

11.29 

BC  F f 

1.08 

.21 

.46L 

6.86L 

CF  / 

29L 

.25L 

.39 

6.35: 

FD  C 

.91 

.17: 

1.86L 

24.78L 

w 

o 

1.44 

.47 

3.83L 

15.62: 

BD  E/ 

.93 

.52 

1.48L 

14.18L 

df  e 

.251 

.251 

.97 

7.26L 

C 

84 1 

.251 

.49 

19.30L 

c 

.77 

25L 

.40L 

7.61  L 

c B 

.271 

.25L 

.50 

22.77L 

c 

1.65L 

.34 

2.77: 

17.76L 

FD  A 

7.30 

4.41 

.99 

16.89L 

CBB  A 

17.41 

5.58 

1.97 

5.50: 

ABCE  A 

.26L 

25L 

2.02 

22.43 L 

E 

2292 

6.72 

1.95 

10.14L 

BBC  A 

.57 

.15: 

.48L 

12.03L 

BD  A 

31L 

.25L 

.77 

20.61L 

D C 

26 

25L 

1.94L 

22.24L  I 

D C 

25L 

25L 

.54 

4.97: 

CC  D 

.35 

.27L 

2.17L 

22.03L  i 

C D 

1 37 

.46 

.44: 

11.13L  1 

BCC  A 

25L 

25L 

78L 

7.37 

D 

1 43 

.80 

.41 L 

13.09L  1 

3C  A 

.47 

.34 

48L 

19.751  1 

EE  D 

.45 

25L 

.46L 

15.60L  1 

= C 

32 

.281 

,40L 

7.80L  ( 

^ B 

29 

53L 

2.05L 

24.54L  ( 

: d 

1.31 

.32 

.43L 

13.42L  f 

3C  A 

36 

63 

18.97L 

21.48L  f 

D D 

27 

25L 

1.59L 

11.55L  ( 

: c 

1.30 

40 

.48L 

12.981  E 

3D  A 

6.23 

2.06 

.601 

3.61:  / 

VB  E A 

.251 

,25L 

5.72 

28.96 

CC 

64  L 

33L 

.46 

4.65L 

D 

.61 

.25 

.76 

13.73L  C 

;dc  a 

.94 

.39 

.32: 

6.03L  E 

3BC  A 

lie 

6,33 

20.64 

20.71  E 

1BCE  A 

.88 

.54 

.49: 

6.26L  E 

ICC  A 

1.13 

.31 

2.19L 

27.89L  E 

1C  Al 

1.27 

7.23 

18.97 

59.47L  E 

BC  A/ 

.35L 

30L 

2.16 

8.36: 

EF  J( 

238 

12.65 

31.10: 

24,54  E 

BDE  At 

25L 

25L 

49L 

624 

D 

43 

25L 

.41 L 

17.27L  B 

C 

Declination:  +50°- +60° 


Flags 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


AAA 
C 
ACI 
F 
CBI 
AB 

KLED| 
AA 
AAAA 
BBK 

CGF 
BCG 
AB 

I CB 
BA 
DCAB 
FC 
E 
BEC 

BCL 
AB 
BACC 
AAG 
A AE 
CDB  A 
BB 
AAAB 
AAA 
BD 

O E 
ML  CB 
BF 
BE 
FFD 
AAAA 
ABF 
C 

ABK 
AF 


LC 


DE 


ED 

F 


I J 


CB 

8 


HB 


FC 


9400000008 
9501000220 
7601102108 
9500000018 
95021 1300C 
9501102008 
7502101108 
7501000008 
93C532440C 
960100000C 

950203244C 
9400100008 
9700010000 
5700000008 
9601 1 1050C 
2500100008 
95461 7753C 
97010101 1C 
550000000C 
9500010108 

960220 100C 
9500102408 
950632422C 
950230000C 
6503302008 
94C003331C 
960100000C 
974201 041 C 
950110100C 
9400000008 

950221 373C 
6600100638 
9501010108 
9501100308 
9600200548 
930324532C 
760 10000 1C 
95001 0100C 
9501135348 
94001 3341C 

930444541 C 
9601 30331 C 
9401001008 
2500100008 
960321021C 
95001 OOOOC 
9501000108 
7603031200 
964332446C 
9501 101  IOC 

5782101218 
960130230C 
8602010000 
951330042C 
6503313218 
9501101228 
9604 234 50C 
5693322218 
9602000108 
960423230C 

96B342435C 
9400234 22C 
8602134428 
9500100008 
9400000008 
9400135558 
96045253 5C 
5501000008 
9601100228 
960221 130C 

7400110108 
9501220118 
46001 OOOOC 
950001000C 
96800005481 
850332534C 
9502112108 
870100021 C 
9502101228 
4503242228 


9501221208 
74001 10108 
660020040C 
9501010228 
960324 243C 
950032022C 
9502234318 
9703120308 
640000001 C 
9601101228 

9503320308 
7600000000 
950203 202C 
9601134318 
95021 11 00C 
9504251 33C 
9782203 50C 
64C030050C 
9603000238 
4600100008 


C 

A 

# T 


Sep 

Name  Type  (")  Mag 


7 MWC  645 

It 

> DO  40340 

6C 

106 

*4 

21521+5903 

18 

3 

7 

MWC  1051 

25 

32 

X2152  + 556 

19 

7 

16 

13955  MO 

63 

1400 

13 

33853  K0 

3 

83 

32 

X2152  + 574 

83 

3 

2 

DO  40359 

49 

116 

32 

X2 152 + 574 

89 

3 

2 

DO  40358 

71 

110 

13 

33857  K7 

4 

81 

32 

X21 53  + 563 

154 

10 

1 

BQ  CYG 

7 

3 

13 

33863  K7 

5 

82 

13 

33864  B9P 

4 

60 

32 

X2153  + 563 

129 

10 

1 

V413  CYG 

9 

3 

39 

BGE  2153  + 57 

83 

408 

1 

LW  CYG 

4 

3 

13 

33868  K5 

9 

80 

17 

3083 

13 

13 

33875  K0 

4 

67 

2 

DO  40404 

55 

106 

4 

rMSS  +50410 

20 

22 

23  1 

LDN  1139 

94 

17  : 

3085 

37 

32  j 

<2154  + 537 

62 

3 

17  : 

3086 

89 

32  ) 

<2154 + 576 

41 

13 

13  G 

)3880  K7 

4 

85 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1,  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH),  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


248 


Right  Ascension:  21h54m1»-21h56m5y 


Declination:  +50" — 1-60’ 


Position  (1950) 


h m 


21543  + 5605 
21543  + 5020 
21543  + 5419 
21543  + 5054 

21543  + 504B 

21544  + 5445 
21544  + 5603 
21544  + 5522 

21544  + 5417 

21545  + 5752 

21545  + 5916 

21545  + 5736 

21546  + 5226 
21546  + 5317 
21546  + 5421 

21546  + 5331 

21547  + 5834 

21547  + 5855 

21548  + 5043 
21548  + 5623 

21548  + 5615 
21548  + 5747 

21548  + 5121 

21549  + 5610 

21550  + 5558 
21550  + 5013 
21550  + 5644 
21550  + 5838 
21551+5500 
21551+5526 

21551+5508 
21551+5937 
21551+5200 
21552  + 5411 
21552  + 5407 
21552+5610 
21552  + 5054 

21552  + 5556 

21553  + 5631 
21553  + 5213 

21553  + 5939 

21553  + 5908 

21554  + 5134 
21554  + 5015 
21554  + 5803 
21554  + 5851 

21554  + 5920 

21555  + 5956 
21555  + 5103 

21555  + 5946 

21555+5859 

21556  + 5505 
21556+5521 

21556  + 5439 

21557  + 5229 
21557  + 5117 
21557  + 5426 

21557  + 5333 

21558  + 5116 
21558  + 5907 

21558+5350 
21558  + 5309 

21558  + 5146 

21559  + 5127 
21559  + 5721 
21559  + 5240 
21559  + 5207 

21559  + 5620 
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'Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  Mm;  10)  High  Source  Density  Region 
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Right  Ascension:  21h56”50--22l‘00"10» Declination:  +50”- +60’ 
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'Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  22h03ro35*-22h06m07* 


Declination:  +50°- +60' 
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4 

3 

13 

34185  M0 

4 

87 

22113  + 5422 

18.1 

22 

101  - 1 

10 

5 

32 

4 

1.25 

.58 

40L 

9.14L 

BB 

AB 

1 

3600100018 

22113  +5801 

22.0 

11 

103+  2 

16 

8 

97 

4 

.29 

-25L 

2.22L 

35.00L 

C 

CE  G 

950000000C 

22114  + 5206 

25,5 

34 

100-  3 

64 

3 

86 

3 

.43 

.25L 

.41 L 

10.33L 

C 

B KH 

9600444668 

2 

22114  + 5237 

26.7 

59 

100-  3 

46 

15 

45 

2 

.25L 

.25L 

.69 

4.29: 

FD 

GDB 

9602100548 

22114  + 5339 

27.7 

36 

101-  2 

9 

9 

20 

3 

.69 

.25L 

40L 

12.09L 

C 

BEK 

9400000008 

2 

13 

34191  M3 

5 

88 

22114  + 5557 

27.9 

17 

102-  0 

8 

5 

16 

3 

29 

.55 

3.96 

12.54L 

CCB 

DBAB 

0 

9842323318 

22114  + 5015 

29.9 

27 

99-  5 

36 

8 

46 

2 

,25L 

.25L 

1.87 

3.03 

CC 

BAB 

9500000000 

22115+5202 

30.2 

44 

100-  3 

20 

3 

4 

4 

.36 

,25L 

62L 

9.54 

C F 

B EC 

9601254648 

3 

1 

2 

DO  40967 

55 

101 

22115+5513 

30.0 

18 

102-  1 

9 

8 

43 

3 

.42 

.25L 

1.48L 

21.26L 

B 

BK 

950000000C 

1 

13 

1 34194  K0 

3 

7B 

22115+5300 

31.1 

49 

101-  3 

17 

0 

20 

3 

.25L 

.25L 

1.08 

6.33 

DC 

AA 

9600113338 

2 

22115+5845 

31.8 

59 

104+  2 

11 

5 

10 

3 

1.12 

1.08 

153.83L 

216.23L 

BC 

BB  F 

5 

640934433C 

D 

22115  + 5939 

34.0 

42 

104+  3 

16 

7 

179 

3 

1 .31L 

.28L 

1.33 

42.33L 

F 

F BB 

4602221 11C 

22115+5926 

34.9 

5 

104+  3 

27 

12 

33 

2 

25L 

.25L 

1.24L 

11.11 

D 

J B 

770010020C 

22116  + 5549 

36.4 

14 

102-  0 

8 

7 

2 

3 

44 

,25L 

2.01  L 

25.28L 

E 

BD 

98023 2220C 

22116  + 5944 

36.9 

35 

104+  3 

15 

9 

14 

3 

.44 

.25L 

2.29L 

29.94L 

B 

B E 

460 1200 10C 

22116+5145 

41.2 

18 

100-  4 

12 

9 

25 

3 

.28 

.251 

40L 

4.21  L 

B 

CCHC 

9602022128 

2 

22117  + 5217 

42.1 

37 

100-  3 

11 

8 

9 

4 

.52 

.22: 

.67 

4.24: 

BFFE 

BE  DC 

0 

9703032628 

1 

1 

13 

34200 

4 

93 

22117  + 5315 

43.9 

9 

101-  2 

21 

12 

179 

2 

.33 

,25L 

.40L 

11.74L 

C 

E 

9500000008 

22117  + 5008 

44.5 

43 

99-  5 

42 

30 

42 

2 

25L 

.25L 

40  L 

2.71 

D 

F 

9600000320 

22117  + 5459 

46.2 

5 

102-  1 

11 

8 

53 

3 

.46 

.25L 

.40L 

15.47L 

B 

BD  D 

6601000108 

22117  + 5948 

47.5 

20 

104+  3 

20 

8 

3 

3 

.251 

.251 

1,11 

30.64L 

D 

1 LC 

460 11 00 10C 

22117+5324 

47.6 

22 

101-  2 

33 

8 

93 

3 

.27 

.251 

40L 

14.94L 

C 

BCM 

9400110208 

4 

22118  + 5032 

49.9 

23 

99  5 

99 

35 

48 

2 

39L 

.26L 

.40L 

1.57 

D 

G E 

9700000000 

22118  + 5404 

50.4 

47 

101-  2 

14 

9 

19 

3 

.34 

.251 

40L 

11.85L 

C 

A 1 

9501110208 

22118  + 5204 

50.7 

22 

100-  3 

13 

9 

6 

3 

.56 

.601 

.45L 

9.54L 

C 

BFH 

9600240358 

22119+5910 

56.5 

27 

104+  2 

11 

8 

7 

3 

1.04 

.24 

2.34L 

22.06L 

BE 

AE 

6 

850021 220C 

22119+5301 

59.7 

8 

101-  3 

12 

9 

19 

3 

1.09 

26 

40L 

9.17L 

BD 

BC 

0 

9600111118 

1 

13 

34205  K5 

2 

75 

22120+5223 

0.9 

32 

100-  3 

117 

29 

175 

2 

.28L 

.25L 

48L 

2.73 

E 

HLFD 

9701031428 

1 

22120+5153 

1.1 

3 

100-  4 

32 

15 

175 

2 

43L 

.25L 

.33 

5.73L 

C 

L DF 

960020344B 

2 

22120  + 5624 

1.9 

50 

103+  0 

19 

3 

11 

3 

.361 

25L 

1.03 

27.22L 

C 

BDCB 

9602001008 

22120  + 5507 

3.6 

3 

102-  1 

15 

9 

11 

2 

.76 

.18: 

1.49L 

14.40L 

BD 

BDK 

0 

96031 11 30C 

4 

22120  + 5548 

4.7 

19 

102-  0 

19 

8 

7 

3 

.61 L 

.15: 

1.16 

9.13 

FFC 

1 CCA 

9701 12020C 

22121+5402 

7.4 

20 

101-  2 

10 

5 

33 

3 

3.76 

2.62 

.76 

14.381 

BBF 

AABE 

3 

9500110208 

22121+5853 

8.0 

11 

104+  2 

14 

8 

15 

3 

.51 

35L 

2.39L 

34.771 

D 

BCC 

760433332C 

22121+5443 

10.3 

38 

102-  1 

23 

3 

27 

4 

.811 

.25L 

.86 

5.33 

DC 

HGCB 

37001 021 OB 

2 

22121+5111 

11.4 

37 

100-  4 

12 

8 

24 

4 

.52 

.261 

.401 

6.86L 

B 

BF 

9501000008 

1 

13 

34208  K2 

3 

78 

22122  + 5938 

13.1 

5 

104+  3 

9 

4 

12 

3 

.82 

1.36 

24.15L 

57.37L 

EF 

BABB 

9 

550246453C 

B 

1 

32 

X2212  + 596 

75 

11 

22122  + 5437 

14.1 

31 

102-  1 

12 

8 

40 

4 

.42 

.25L 

.411 

14.84L 

B 

CK  J 

2500101408 

6 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


254 


Right  Ascension:  22I'12In14•-22h14m31, 


Declination:  +50°- + 60° 


Position  (1950) 


Name 

a 6 

h m.  • r 

a 6 

(■)  O 

Galactic  Uncertainty 

Coords  SMJ  SMN  6 

1 b n o o 

H 

C 

O 

N 

(1 

12  pm 

22122  + 5449 

14.9 

29 

102-  1 

14 

9 

26 

4 

.35 

22122  + 5745 

6.5 

55 

103+  1 

8 

4 

36 

4 

32.19 

22123  + 5048 

22.2 

52 

99-  4 

80 

27 

48 

2 

25L 

22123  + 5155 

224 

59 

100-  4 

77 

16 

176 

2 

.26L 

22124  + 5241 

26.0 

26 

100-  3 

20 

11 

7 

3 

44 

22124  + 5629 

27.9 

33 

103+  0 

27 

8 

177 

2 

.26 

22124  + 5934 

28.8 

18 

104+  3 

8 

4 

14 

3 

1.32 

22124  + 5215 

29.2 

49 

100-  3 

15 

3 

20 

3 

1.14 

22125  + 5312 

30.4 

22 

101  - 3 

24 

8 

114 

3 

37L 

22125  + 5637 

30.4 

37 

103+  0 

10 

9 

20 

3 

.60 

22125  + 5907 

32.3 

8 

104+  2 

13 

3 

9 

3 

1.10 

22125  + 5759 

32.5 

52 

103+  1 

8 

5 

38 

4 

.46 

22125  + 5805 

32.5 

53 

104+  2 

7 

3 

49 

4 

.27: 

22125  + 5608 

33.3 

17 

102-  0 

7 

4 

13 

3 

17.91 

22125+5212 

33.4 

45 

100-  3 

10 

3 

9 

4 

2.23 

22125+5602 

33.4 

28 

102-  0 

13 

3 

176 

3 

.43 

22125  + 5701 

35.9 

44 

103+  1 

53 

8 

80 

3 

36L 

22126  + 5127 

37.1 

60 

100-  4 

10 

8 

27 

4 

.46 

22126  + 5826 

37.5 

2 

104+  2 

59 

10 

35 

2 

34 

22126  + 5535 

39.0 

3 

102-  1 

14 

3 

11 

2 

.33 

22126  + 5613 

40.2 

7 

102-  0 

8 

3 

25 

3 

.53 

22127  + 5949 

44.5 

34 

105+  3 

12 

3 

12 

3 

1.33 

22127+5854 

45.5 

9 

104+  2 

12 

9 

21 

3 

.41 

22127  + 5455 

47.2 

36 

102-  1 

13 

8 

103 

3 

.70 

22128  + 5624 

48.6 

1 

103+  0 

12 

7 

14 

3 

.25L 

22128  + 5001 

48.8 

41 

99-  5 

31 

20 

44 

2 

25L 

22128  + 5438 

51.7 

54 

102-  1 

15 

9 

27 

3 

25L 

22128  + 5027 

53.1 

49 

99-  5 

64 

16 

47 

2 

.39L 

22129  + 5934 

54.7 

34 

104+  3 

49 

10 

32 

2 

.31 

22130  + 5143 

0.1 

9 

100-  4 

53 

21 

78 

3 

25L 

22130  + 5634 

0.4 

20 

103+  0 

9 

5 

7 

3 

10.96 

22130  + 5745 

1.6 

30 

103+  1 

17 

8 

131 

4 

48 

22130  + 5653 

2.9 

56 

103+  0 

44 

21 

27 

2 

.38  L 

22130  + 5413 

5.3 

39 

101  - 2 

21 

8 

74 

4 

.46 

22130  + 5513 

6.0 

48 

102-  1 

20 

8 

24 

3 

.25L 

22131+5714 

6.6 

24 

103+  1 

29 

8 

82 

3 

.30 

22131+5548 

7.7 

23 

102-  0 

21 

10 

36 

3 

25L 

22131+5254 

8.6 

23 

101  - 3 

33 

22 

48 

2 

25L 

22131+5931 

11.0 

58 

104+  3 

31 

8 

80 

3 

28 

22131+5839 

11.4 

26 

104+  2 

104 

13 

35 

2 

.39L 

22131+5557 

11.6 

38 

102-  0 

8 

4 

2 

3 

1.68 

22132  + 5614 

13.6 

24 

103-  0 

15 

12 

38 

3 

,25L 

22132  + 5647 

13.6 

41 

103+  0 

8 

5 

24 

3 

1.62 

22132  + 5042 

17.3 

11 

99-  5 

60 

33 

44 

2 

.251 

22133  + 5751 

18.0 

54 

103+  1 

28 

3 

99 

4 

.32L 

22133  + 5659 

18.0 

21 

103+  1 

13 

3 

92 

3 

.25L 

22133+5725 

20.6 

43 

103+  1 

36 

17 

37 

3 

.25L 

22133  + 5940 

22.4 

38 

104+  3 

41 

8 

79 

3 

.25  L 

22133  + 5713 

23.3 

19 

103+  1 

81 

16 

44 

2 

.72L 

22133  + 5837 

23.8 

38 

104+  2 

27 

6 

35 

2 

1.53 

22134  + 5834 

24.2 

12 

104+  2 

13 

5 

28 

3 

14.44 

22134  + 5356 

24.9 

53 

101  - 2 

9 

5 

30 

3 

3.31 

22134  + 5147 

27.9 

31 

100-  4 

33 

19 

10 

3 

.251 

22134  + 5731 

28.2 

59 

103+  1 

10 

3 

37 

4 

4.43 

22134  + 5738 

28.2 

22 

103+  1 

35 

8 

40 

3 

.24: 

22135  + 5523 

32.3 

49 

102-  1 

13 

3 

22 

3 

.26: 

22136  + 5717 

38.5 

45 

103+  1 

8 

8 

13 

3 

.53 

22136+5736 

39.0 

51 

103+  1 

11 

3 

41 

4 

1.53 

22136+5850 

39,8 

39 

104+  2 

109 

8 

77 

3 

.27L 

22137+5648 

42.2 

24 

103+  0 

11 

9 

7 

3 

.60 

22137  + 5400 

42.8 

38 

101-  2 

11 

8 

38 

3 

.57 

22137+5514 

43.4 

55 

102-  1 

9 

0 

99 

3 

.49 

22137  + 5559 

43.5 

21 

102-  0 

7 

4 

18 

3 

1.26 

22137  + 5529 

45.7 

48 

102-  1 

11 

7 

42 

3 

.91 

22137  + 5219 

46.9 

1 

100-  3 

52 

24 

47 

2 

25L 

22138  + 5630 

50.1 

6 

103+  0 

12 

9 

5 

3 

.62 

22138  + 5007 

51.4 

29 

99-  5 

47 

10 

46 

2 

.45 

22138  + 5154 

51.6 

10 

100-  4 

13 

9 

16 

4 

25L 

22139  + 5201 

55.0 

35 

100-  4 

16 

3 

19 

4 

.55 

22139  + 5738 

55.0 

1 

103+  1 

7 

3 

80 

4 

2.67 

22139+5311 

56.2 

7 

101  - 3 

15 

8 

41 

3 

.48 

22139+5937 

56.9 

59 

105+  3 

42 

12 

32 

2 

25L 

22139  + 5520 

58.7 

2 

102-  1 

15 

7 

39 

3 

.30L 

22139+5729 

59.2 

54 

103+  1 

31 

12 

42 

3 

.26L 

22139+5944 

59.4 

32 

105+  3 

83 

21 

32 

2 

46L 

22140  + 5614 

1.5 

56 

103-  0 

52 

8 

80 

3 

.45 

22141+5718 

8.7 

15 

103+  1 

8 

8 

50 

4 

.55 

22141+5147 

9.3 

15 

100-  4 

22 

16 

17 

4 

.251 

22141+5754 

9.6 

46 

104+  1 

27 

15 

47 

2 

.69L 

22142  + 5417 

12.2 

52 

102-  2 

0 

4 

27 

4 

2.00 

22142  + 5214 

12.7 

46 

100-  3 

12 

4 

14 

3 

1.73 

22142  + 5613 

14.1 

22 

103-  0 

11 

5 

173 

3 

1.61 

22142  + 5206 

14.7 

26 

100-  4 

10 

5 

14 

4 

20.79 

22142  + 5500 

15.1 

48 

102-  1 

24 

15 

17 

3 

25L 

22142  + 5448 

15.6 

i 51 

102-  1 

17 

10 

15 

4 

.33  L 

22142  + 5559 

16.6 

i 28 

103-  0 

10 

6 

12 

3 

.25L 

22142  + 5713 

16.6 

► 42 

103+  1 

9 

5 

11 

3 

25L 

22142  + 5304 

17.6 

i 34 

101-  3 

37 

15 

31 

3 

! .251 

22143  + 5951 

18.4 

l 48 

105+  3 

11 

3 

22 

3 

1.22 

22143  + 5212 

18.6 

i 51 

100-  3 

12 

3 

98 

4 

,B6 

22143  + 5341 

20.7 

' 31 

101-  2 

10 

3 

22 

3 

1.26 

22143  + 5110 

20. £ 

> 1 

100-  4 

10 

9 

22 

4 

.39 

22143  + 5050 

21.6 

5 15 

100-  5 

15 

10 

35 

3 

.33 

22143  + 5347 

23.4 

1 2 

101-2 

9 

5 

20 

i 3 

2.06 

22144  + 5319 

27.2 

> 32 

101-3 

11 

5 

28 

l 3 

i 1.67 

22144  + 5222 

27.4 

1 38 

101-  3 

25 

18 

28 

4 

25L 

22144  + 5251 

28.2 

> 22 

101-3 

41 

19 

18 

; 3 

i .30L 

22144  + 5743 

29.2 

) 32 

104+  1 

11 

3 

33 

: 4 

3.87 

22145+5432 

31.* 

5 30 

102-  2 

64 

15 

48 

; 2 

! 25L 

22145  + 5242 

31  .£ 

!l! 

101-  3 

11 

8 

AA 

3 

l .63 

Flux  Density 


7ok>r  Corrected) 
un  60  pm 

(Jansky) 

100  pm 

Flux 

Uncs 

\ 

Corr  A 
Coef  f 

25L 

46L 

18.71L  1 

B < 

CF 

.73 

2.94 

19.60L  1 

BAC  - 

AAAE 

25L 

.42L 

2.90 

D 

DC 

.25L 

.26 

11.1 0L 

D 

C 

.25L 

.40L 

10.44L  ' 

C 1 

B 

.25L 

.70L 

5.30L 

C 1 

CCLE 

.27 

24.15 

57.37L 

OJ 

CD 

O 

A AAA 

.271 

.40L 

7.57L 

c 

AB 

.251 

.90 

9.09L 

D 

BD 

.38 

.47L 

18.86L 

BD 

BA 

.35 

2.32L 

7.67: 

BC  D 

AAI  B 

.56 

10.72 

40.06L 

ccc 

CBAA 

.58 

14.03 

40.06L 

DCC 

HBAA 

i.87 

1.11 

17.29L 

ABC 

AAA 

.75 

40L 

8.33L 

BC 

AAE 

25L 

1.59L 

18.02L 

C 

BDDD 

35L 

.59 

23.55L 

C 

ED 

.19 

.40L 

1.79: 

CD  D 

BBJ  C 

.25L 

2.36L 

27.98L 

F 

C 

.63L 

1.63L 

11.33L 

C 

DLGB 

.32 

.49L 

16.47L 

BC 

ADBH 

.46 

2. SOL 

24. OIL 

BC 

AB 

27L 

2.56L 

41.70L 

B 

B! 

.20: 

40L 

11.05L 

DD 

AB 

.47 

3.11 

14.85: 

CEE 

CF  F 

25L 

.40L 

2.24 

C 

D 

25L 

1.63 

6.11 

CE 

J BC 

.25L 

.60 

1.42L 

C 

B 

.28L 

2.54L 

31.56L 

C 

CE 

25L 

.55 

7.00L 

C 

FI  DC 

126 

4.52 

6.86 

BFCD 

A A AD 

.25L 

2.68L 

36.88L 

B ! 

BK 

.25L 

.77 

27.18L 

D 

C 

.25L 

40L 

19.33L 

E 

CKJ 

.25L 

1.321 

6.58 

D 

Gl  FB 

25L 

.72L 

30.66L 

C 

D 1 

.311 

1.43L 

13.09 

c 

FDB 

.39L 

.50: 

2.32 

DD 

CEB 

25L 

2.23L 

43.53L 

C 

B 

.34 

2.05L 

712.87L 

F 

EKH 

.79 

1.39: 

19.93L 

D 

m 

CD 

AADB 

25L 

3.03 

23.77L 

D 

LGFC 

.43 

1.20 

1B.10L 

BOB 

A ABB 

.25L 

.40L 

1.34 

D 

HE 

.25L 

1.59 

28.58L 

D 

CHOC 

25L 

1.38 

10.02: 

BC 

MCD 

.25L 

.65: 

6.24 

EE 

KJ  1 A 

.31 

2.391 

34.69L 

C 

B 
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Right  Ascension:  22h17°35‘-22h2Q'°301 

Position  (1950) 


Declination:  +50° - + 60° 
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h m.  • • 

22175  + 5240 
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42.5 

22177+5936 

43.1 
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45.4 
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48.1 

22178  + 5922 

48.2 

22178  + 5607 

48.4 

22178+5924 

48.9 

22178+5637 

49.9 

22178  + 5628 

51.0 

22178  + 5427 

52.1 
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57.0 

22179+5515 
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22184  + 5400 
22184  + 5132 
22184  + 5759 

22184  + 5432 

22185  + 5907 

22185  + 5504 

22186  + 5043 
22187+5918 

22187  + 5721 
22187  + 5554 
22187  + 5559 
22187  + 5742 

22187  + 5105 
22187+5527 

22188  + 5754 
22188  + 5619 
22188  + 5809 
22188  + 5606 

22188  + 5235 

22189  + 5637 
22189  + 5611 

22189  + 5649 
22189+5719 

22190  + 5817 

22190  + 5833 

22191  +5842 

22192  + 5828 
22192+5114 
22192  + 5104 
22192  + 5411 
22192  + 5731 

22192  + 5939 
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22194  + 5928 
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22200  + 5502 

22201  +5729 
22201 + 5833 
22201+5924 
22201+5248 

22202  + 5828 
22204  + 5738 

22204  + 5401 

22205  + 5524 
22205  + 5845 


17.6 
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21.8 
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103-  1 
104+  1 
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ABF 
AC 
BDL 
FI  ME 
MD 

AAE 

BG 

ABDD 
H 

DDB 

BKI 

AA 

[BB  G 
CDDD 
BAFC 


BD 
FEDC 
CB 

|C 

B F 
DC 

If  d 

DD 
E C 

lc 

BBC 

BF 

ICFF 

BC 

I 

CC 

IF 

BB 

BD 


BC 
FBDB 
HDB 
|E 
CCDB 
BC  E 
FFEB 
BB 
GF  DD 
CJ 

AAC 
CBD 
HEEC 
AA 

EB 
EBCF 
B 

AAH 
ADI  L 
I FB 


9602211 21 C 
97051 741 3C 
970302322C 
992946961 C 
9700000008 
950100000C 
960728953C 
86C301230C 
960021 500C 
960720 300C 

64021251 1C 
650000000C 
74C61 4622C 
1600100000 
1600100000 
9501001008 
950101 100C 
5510100008 
9502000008 
4500000008 

5500100008 
5401000008 
98041 5533C 
7500000008 
98000003 1C 
5500100008 
1601200000 
9600000008 
978726 541C 
738354643C 

9600000008 
95C21 5332C 
6700000308 
2601100000 
95052521 2C 
7501300108 
631246432C 
97001 OOOOC 
3500010208 
7501100008 

9500000008 
950100320C 
931 23453 2C 
6500010208 
37000001 1 B 
930045431 C 
940001 000C 
9500011008 
950021 132C 
4600100308 


2 DO  41151 


34314  B8 
DO  41 1 54 


RAFGL  2885 
34315  K5 


13 


32 


32 


34320  M0 


LDN  1156 
LDN  1161 


X2218  + 572 


DO  41177 
X2218  + 572 

34327  B2P 
X2218  + 529 


73 


135 


11  PK  104+  0.1 


13 

34335  K2  ] 

1 2 

11 

PK  103+  0.2 

17 

23 

LDN  1163 

150 

39 

WK447 

67 

23 

LDN  1156 

408 

13 

3433B  KO 

5 

3 

2 

4 1 


S135 

TMSS  +50426 


108 


71 

113 


12 


111 

15 


70 

14 


65 


408 


900 

28 


13 

34355  MO 

3 

81 

22 

SI  35 

189 

900 

32 

X2219  + 589 

28 

4 

22 

S135 

59 

900 

4 

TMSS  +60352 

41 

28 

22 

S135 

199 

900 

! 22 

! SI  35 

208 

900 

^o^^agUU^Co^med  Sena,,  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25.  60,  100  „m;  ,0,  High  Source  Densdy  Region. 


257 


Right  Ascension:  22h20m33,-22h24m26» 

Position  (1950) 

Name  H 

Galactic  Uncertainty  C 

a 8 « 6 Coords  SMJ  SMN  0 O 12 

h m.  . , (*>  O I b (”)  (”)  (•)  n 


22205  + 5624 
22206+  5455 

22206  + 5656 

2220 7 + 5137 
22207  + 5146 

22207  + 5659 
22207+5524 

22208  + 5454 

22208  + 5045 

22209  + 5418 

22210  + 5812 
22210  + 5556 
22210  + 5515 
22210  + 5829 
22210+  5449 
22211+5207 
22211+5823 
22211+5821 
22212  + 5226 
22212  + 5542 

22212  + 5627 

22213  + 5406 

22213  + 5553 

22214  + 5112 
22215+5524 
22215+5121 

22215  + 5158 

22216  + 5722 
22216  + 5927  j 
22217+5125 


33.9  43  104  -0 

36.4  54  103-  2 

36.6  22  104-0 

42.5  37  101  - 5 


42.8  42  101-  4 20  8 96  4 

44.0  53  1 04  + 0 7 4 34  4 

47.4  41  103-  1 66  15  48  2 


49.2  48  103-2 

50.2  55  101  - 5 

55.6  21  102-  2 

2.1  43  105+  1 

3.6  47  103-  1 

3.7  26  103-1 
4.3  19  105+  1 

5.2  14  103-  2 

6.7  0 101-4 
7.0  24  105+  1 

9.7  35  105+  1 

12.6  20  101-  4 
14.1  34  103-  1 

14.5  33  104  - 0 

18.4  11  102-  2 

21.0  39  103-  1 
27.9  35  101-5 

31.1  45  103-  1 
34.0  49  101  - 5 

35.2  31  101-  4 

39.5  45  104+0 

41.3  43  105+  2 
42.2  49  101-5 


8 34  4 

11  179  2 
22  6 2 


22217  + 5553  42.4  16  103-  1 11  8 112  3 

+ 442  52  105  + 1 13  6 16  3 

22219  + 5400  55.8  14  102-  3 27  16  28  2 

22219+5042  55.9  44  101-  5 14  3 111  4 

22219  + 5249  56.3  16  102-  4 12  8 40  3 

22219  + 5758  56.3  50  104+  1 11  5 27  3 

22220  + 5645  3.3  3 104-  0 7 3 43  4 

22220  + 5829  3.3  3 105+  1 10  5 13  3 


????2  + 5645  3 3 3 104  0 7 3 43  4 

22220  + 5829  3.3  3 105+  1 10  5 13  3 

22220+5902  4.7  33  105+  2 48  23  35  2 

22221+5834  10.4  46  105+  1 9 4 15  3 

22221+5430  11.1  15  103-  2 18  8 92  4 

22222  + 5449  14.2  43  103  - 2 66  26  45  2 

22222  + 5718  15.7  30  104  + 0 12  9 5 3 

22223  + 5611  18.0  1 104-  1 21  8 96  2 

22223  + 5441  19.2  13  103-  2 14  10  28  3 

n««A2  + ®743  208  33  104+  1 27  3 99  3 

22223  + 5556  20.8  18  103-  1 8 4 25  3 

22224  + 5736  24.0  51  104  + 0 9 4 12  3 

22224  + 5041  25.7  7 101-  5 38  3 16  4 

22225+5031  32.3  21  101  - 6 32  8 48  2 


22226  + 5847 
22226  + 5436 
22226  + 5724 

22226  + 5637 

22227  + 5957 
22229  + 5500 
22229  + 5801 
22229  + 5428 
22229  + 5142 

2222 9 + 5913 

22230  + 5100 
22230  + 5415 
22231+5823 
22232  + 5909 
22232  + 5820 
22232  + 5641 
22232  + 5153 
22232  + 5309 
22234  + 5655 

22234  + 5923 

22235  + 5700 
22235+5008 
22235+5941 

22235  + 5839 

22236  + 5757 
22236  + 5423 
22236+  5002 
22236+5220 
22238+5720 
22238  + 5333 

22238  + 5554 

22238  + 5633 

22239  + 5604 
22239  + 5634 
22239  + 5050 

22239  + 5716 
22240+  5720 

22240  + 5808 
22240  + 5619 
22240  + 5623 

22240  + 5548 
22241+5941 
22241+5745 

22241  +5833 

22242  + 5700 

22243  + 5101 

22243  + 5859  ' 

22243  + 5756  ; 

22244  + 5556  J 

22244  + 5649  l 


36.0  52  105+1 

36.4  59  103-  2 
37.9  29  104+0 
41.8  37  104-  0 

46.0  35  106+  2 
54.2  18  103-  2 

54.4  23  105+  1 
54.7  15  103-  2 


29  17  52 

30  11  48  4 

8 4 14  3 

27  10  40  3 

8 3 25  3 

24  14  178  4 

13  6 18  3 

18  8 13  4 


58.7  27  101-  5 65  12  179  2 

59.0  47  105+  2 23  13  7 3 


3.3  4 101-5 

5.7  16  103-  2 

7.7  55  105+  1 
13.5  47  105+  2 


15.1  53  105+  1 

16.2  38  104-0 
16.7  20  101-5 

17.6  58  102-  3 

24.3  1 104-  0 

25.2  16  105+  2 

31.0  41  104-  0 

31.9  45  101  - 6 

33.9  45  106+  2 

35.7  22  105+1 

36.4  9 105+1 

38.7  30  103-2 

39.8  59  101-6 

40.8  9 102-  4 

48.2  59  104  +0 

49.6  49  102-  3 

50.1  51  104-1 

50.5  14  104-  1 
56.4  1 7 104-  1 

57.1  53  104-  1 

58.3  43  101-  5 

59.8  54  104  +0 
0.0  24  104  +0 
0.5  18  105+  1 

1.6  58  104-  1 

2.3  35  1 04-  1 

3.3  55  104-  1 

6.1  25  106  + 2 
7.0  25  105+  0 

7.7  38  105+1 

16.7  29  104-  0 

19.9  45  101-  5 
19.9  27  105+  1 

21.0  32  105+  1 

24.0  5 104-  1 
26.2  58  104-  0 


45  16  47  2 

11  9 12  3 

22  17  25  3 

40  8 37  2 

14  3 14  4 

0 8 32  4 

15  8 23  3 

17  9 21  3 

15  10  12  3 

9 4 35  4 

33  11  45  2 

56  11  36  2 

14  8 17  3 

15  8 21  3 

40  8 92  3 

24  8 46  2 

17  10  20  3 

13  3 35  3 


18  10  45  3 

24  15  46  2 

44  22  2 2 

11  4 16  4 

132  3 83  3 

23  3 37  3 

14  9 13  3 

20  8 16  3 

16  8 17  3 

15  8 17  3 

81  15  35  2 

33  3 19  3 

9 4 14  3 

19  7 32  3 

14  8 97  4 

14  6 25  3 

13  6 38  3 

25  3 94  3 

43  22  1 2 


Flux  Density 

(Not  Color  Corrected) 
25  jim  60  fxm 
(Jansky) 


Declination:  +50°- +60° 


9 8 115  3 

19  12  29  2 

7 3 55  4 

48  13  178  2 

20  8 96  4 

7 4 34  4 


V L 

A Confusion  R S 

R Flags*  S 2 


L C 

R S A Sen 

S 2 # T Name  Type  (")  Mag 


19.69L  ED  BD 

14.82L  C CD 

20.56L  BC  AA 

6.32L  C D 

1.63  C B 

7.16  A8CB  A ABB 
4.87  E GB 

16.40L  B AE 

1.88L  C EC 

3.09  F FC 


25.69L  BB 
15.551  D 

18.74L  BC 
27.29L  BC 
18.01  L BC 
2.34:  Cl 

130.251  F 


8 A AFC 
D DBK 
C A AF 
C CB 
C CB  F F 
CD  MJCC 
F HCFD 


130.25  FCDE  DGDB 
7.87L  BB  AAJ 
13.46  BBDE  A AAA 

15.13L  BC  ABJ 
10.22L  F EM 
22. 00L  BC  A A 

7.71L  C Bl  H 
19.68L  E D B DC 
5.43L  BC  ABF 
6.13L  BB  A AE  L 
21  76L  DC  AA 
31.27L  C CE 
6.45L  DB  MBBI 

15.361  BD  BF 
30.35L  BC  A A 
12.67L  C C 

1.70L  BBC  CAAE 
1O.O0L  B BH 
29.491  BB  A A 
17.671  BB  AAI 
27.32L  BB  A A DC 
23.92L  C MDi 

16.89L  BC  AA  J 

11.88t  BE  CE 
5.91  E GB 

21.84L  BCC  BDD 
22.60L  C E EJ  B 
5.00L  B SB 
30.53L  CC  8 AD 

13.90L  ED  AAC 

206,62:  BCDD  CBBA 

4.64  D J B 

5.15L  BC  AA 

38.14L  C CH 

13.53L  BF  BC  i 

25.46L  BB  AAFC 

5.87  DC  DB 

6.24L  BC  ABJ  < 

4.32;  DD  GKBB 

30.50L  CC  A A ; 

3.99  DD  CA 

5.12L  D DM 

41.68L  C EFD 


3 97010201 0C 
9400100008 
0 950310050C 
8501100008 
3 9601000108 

3 0 960 21 004 0C 
3 960021 142C 

9400200008 
" 5600000000 

^ 9602000108 

' 0 950023300C 
C 960634544C 
0 9501 10000C 
0 6701401 OOC 
r 3 7400001008 
' 7500000328 

1 650123333C 

I 2 95F223433C 

0 9600000008 

i 0 9702000 20C  26 

1 990 1 02000C 
9601100458 

1 97042 11 OOC 
9400010008 
7500000 IOC 
1 9500102118 
1 9400002008 

3 9601 121 OOC 
5402010008 
9500102118 

0 970421 200C 

0 951000000C 
9500100418 

1 5710110030 
9400020008 

0 8501 OOOOOC 

1 9601 OOOOOC 

4 660321 220C 
0601000208 

1 670501 220C 

0 960000000C 
6701 200 50C 
0 95011 1000C 
9600001 OOC 
4702420108 
9500001 11C 
9 960200000C 
9 93801 3332C 
5580100038  i 

0 6500001008 

6601 OOOOOC 

0 960221 OOOC 

1 9501 01 OOOC 
9902001 70C 

0 8601000100 
670100030C  < 

7 86010001 1C 
970100000C 
9500000008 
1500103328  E 


1 1 2 DO  41240 

1 2 DO  41249 


1 2 DO  41252 


1 1 SU  LAC  5 

1 23  MRSL  104+01/1  317 


5.77 

29.68L  B 
14.65: 
28.65L  C 


D M GB 
AC 

FD  LED 
Cl  J 


5.45 

DE 

EBB 

5.38L 

BD 

AC  J 

8.62L 

B 

B 

21.1 1 L 

C 

CDED 

35.92L 

D 

BCC 

16.37L 

BC 

AA 

4.62L 

C 

B 

31.69L 

c 

L B 

30.10L 

DC 

J CAD 

196.49L 

DE 

BEB 

19.02L 

C 

E KM 

1.68:  BBCF  AAAC 
9.85L  C D 
67.84:  CD  E DBEC 


BC  F AAED  5 580330331C 
DD  EEB  960210350C 


25.90L  C 
43.48L  C 
8.64 

27.75L  BB 
24.95L  BB 
6.47L  B 
37.74L  BD 
196.49L  CCE 
6.06:  DD 

5.96 


DD  EFC  9802000208 

D FH1  B 8701 10350C 

AAC  3 9701000000 
FCCF  968223333C 
E DBBC  95B234345C 
CD  1 950000000C 
3 N C 950210000C 
CHI  95001 000 OC 

DFI  640121331C 
K D 2400200208 
J GC  77000 2232C 
A AM  0 7 60000000 C 
AAC  1 9 500 100 IOC 
CG  I 6400010008 
AA  9 5 50000 OOOC 
DBA  B O 534354424C 


1 1 AA  LAC 

5 13  34387  MO 

1 1 17  3127 

4 


13  34393  K5 
1 3 34395  KO 


8 5 7 1C  5217 


1 1 BT  LAC 

7 1 32  X2222+576 

8 1 32  X2222  + 507 

1 1 AB  LAC 


1 6582100678 
9603000318 
850011 OOOC 
2600103328 
9500 11 OOOC 
97C000160C 

1 8401100108 
9600100110 
9501 OOOOOC 
2500000008 

6 960010000C 
9400200008 
2400100308 
7601 10010C 
534314333C  I 
960311 OOOC 

0 9500100008  43 
3400001008 

2 948234345C 

0 9500030108 


1 1 AD  LAC 


1 1 HN  CEP 


F 1 32  X2223  + 573 

1 2 13  34439  K2 


1 1 UZ  LAC 

F 2 7 MB  1 1 

F 1 32  X2223  + 573 


1 CV  LAC 
23  LDN  1180 


DDF  MDBA 
D L CC 


96E3316828 
9701 OOOOOC 


11  3 

17  7 

117  8 

52  3 


13 

34417  MO 

6 

82 

2 

DO  41309 

85 

110 

13 

34421  B9 

12 

80 

13 

34425  MO 

2 

68 

32 

X2223  + 542 

25 

4 

32 

X2223  + 591 

63 

14 

•Confusion  Rags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed 


Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


I 1 I 


1 1 if  Ml  Mil  I!  fill  I III  (III  IIIIHII  III  111  111  III  I III  III  III  II  nil  Hi  i I II  ip  II  I mill  mill'  HIM  Mil  Hill  mm  Hull  Mil  wr  It  * inumi  I m i I«m  IM  m in 


Right  Ascension:  22h24"’32»-22h27m53» Declination:  + 50°- + 60’ 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

Galactic 

Uncertainty 

H 

C 

12 

(Not  Color 

Corrected) 

100  p.m 

V 

Confusion 

L 

C 

a 8 

h m.  o t 

8 

SMJ  SMN 

e 

O 

25  jim 

60  jxm 

Flux 

Corr 

A 

R 

S 

A 

Name  Type 

s«p 

Mag 

(s) 

(”) 

1 b 

o 

C) 

O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

O 

22245  + 5205 

32.6 

45 

102—  4 

67 

8 

179 

2 

.29 

25L 

.40L 

8.16L 

C 

CK 

5400010208 

4 

1 

13 

34453  K0 

30 

81 

22245  + 5940 

35.2 

49 

106+  2 

11 

9 

23 

3 

.65 

.25 

.63L 

5.18L 

BF 

AE 

6 

7700100000 

22246  + 5020 

36.0 

60 

101-  6 

48 

11 

47 

2 

.61 

.28 

.40L 

3.90L 

CD 

BC 

0 

7500200228 

22246  + 5600 

38.0 

25 

105+  1 

22 

8 

13 

2 

.44 

28L 

14.01L 

56.72L 

C 

AC 

9501 13322C 

8 

22246  + 5750 

38.0 

23 

105+  0 

15 

8 

15 

3 

2.40: 

627 

92.99; 

196.49 

F BE  F 

EBAA 

4 

4301 1 3342C 

3 

22246  + 5720 

38.1 

27 

104+  0 

46 

3 

86 

3 

.25L 

.21 

1.69 

31  32L 

DD 

GE8 

950003334C 

3 

22246  + 5827 

39.6 

12 

105+  1 

28 

8 

83 

3 

.53 

.25L 

2.28L 

36.61  L 

D 

B 1 

750101000C 

22247  + 5026 

426 

7 

101-  6 

42 

10 

48 

2 

.74 

.42 

.45L 

1.29L 

CC 

BBG 

3 

9600100110 

22247  + 5544 

43.5 

43 

104-  1 

14 

3 

13 

3 

.25L 

.26 

2.33 

16.10L 

DC 

1 GCA 

650106865C 

5 

22247  + 5752 

46.3 

17 

105+  0 

23 

8 

36 

3 

1.09 

43L 

110.18L 

196.49L 

E 

BDB 

53022332 1C 

3 

22248  + 5552 

49.3 

25 

104-  1 

18 

11 

23 

3 

.39 

.35L 

67L 

14.291 

C 

CGDE 

9552225628 

22248  + 5816 

50.3 

19 

105+  1 

10 

4 

11 

3 

3.00 

1.13 

2.79L 

28.05L 

BB 

AA  F 

3 

9500001 10C 

22248  + 5558 

50.9 

47 

104-  1 

12 

6 

37 

3 

.25L 

.20 

1.41 

4.91: 

DEE 

F B A 

9601136618 

22248  + 5316 

51.4 

24 

102-  3 

53 

8 

89 

3 

.31 

.25L 

.40L 

10.00L 

B 

C H 

9500101008 

22248  + 5708 

51.6 

21 

104-  0 

9 

4 

18 

3 

7.05 

3.77 

.96 

17.96L 

ABE 

AAB 

1 

9602000 20C 

22249  + 5139 

58.2 

47 

102-  5 

67 

8 

179 

2 

.22 

25L 

.40L 

7.36L 

C 

B 

7400100008 

DO  LAC 

87 

22250  + 5634 

3.3 

19 

104-  1 

6 

3 

28 

4 

3.19 

1.41 

1.68L 

14.44L 

AB 

AAC 

0 

85021 01 00C 

1 

1 

3 

22250  + 5727 

3.3 

55 

105+  0 

57 

15 

37 

2 

.42L 

25L 

.69 

19.01L 

D 

C 

660100000C 

13 

34459  K7 

90 

22250  + 5954 

5.7 

39 

106+  2 

11 

9 

11 

3 

1.01 

.26 

70L 

6.1 9L 

BD 

ABE 

1 

8601000000 

1 

6 

22251+5314 

7.3 

1 

102-  4 

9 

3 

47 

3 

1.01 

.27 

.63L 

9.7BL 

CD 

BCE  L 

0 

9500101008 

22251  +5834 

7.6 

19 

105+  1 

13 

5 

16 

3 

.261 

.76 

7.08 

10.12: 

CCF 

AAB 

56001001 1C 

22251+5406 

8.4 

12 

103-  3 

10 

5 

17 

3 

2.75 

4.72 

2.46 

9.69L 

BBC 

AAAE 

0 

960010011C 

22251+5614 

11.7 

55 

104-  1 

56 

14 

51 

2 

.28L 

.29L 

.52 

14.99L 

D 

MDB 

9601121538 

8 

22251+5915 

11.9 

27 

106+  2 

23 

3 

19 

3 

.29L 

.25L 

1.60: 

10.71 

ED 

1 FDB 

87002003 1C 

1 

17 

3131 

25 

22253  + 5520 

21.2 

3 

104-  2 

20 

8 

47 
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Right  Ascension:  22h27m53‘-22h31m56‘ Declination:  +50’- +60° 
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Position  (1950) 


Name 


a 5 

(*)  o 


Galactic 
Coords 
1 b 


O 


22320  + 5148 
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1 46 

1 104  4 

22359  + 5737 

56. ( 

3 13 

l 106  1 

24 

22359  + 5743 

56.: 

2 e 

> 106-  0 

' 23 

22359  + 5007 

59! 

3 6 

> 102-  7 

73 

Flux  Density 

F 

1" 

j (Not  Color  Corrected) 

V 

oaimy  v- 

« In 

12  fun 

25  fim 

60  urn 

100  |xm 

Flux 

Corr  A 

1 

O N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef  R 

9 

32  4 

.40 

.18: 

.40L 

7.35L 

BC 

CBK  2 

g 

50  2 

.86 

.37 

40L 

4.07L 

BC 

*C  o 

4 

33  3 

1.50 

7.05 

19.92 

47.72L 

BBC 

* AA A 0 

9 

7 3 

.35 

,41L 

48L 

16.58L 

3 

31 

g 

20  3 

.59 

.15: 

3.32L 

23.50L 

)E 

3K  0 

5 

19  3 

.44 

68 

5.26 

22.47L 

CCD 

SAAB  0 

8 

49  3 

.60 

25L 

40L 

7.89L 

C 

KG 

8 

23  4 

.48 

25L 

40L 

8.54L 

B 

CGI 

>2 

39  2 

25L 

25L 

87L 

5.38 

D 

f-  B 

3 

35  2 

.22 

20L 

2.52L 

18.07L 

C 

)K  K 

0 

28  3 

.82 

81L 

35.94L 

144.94: 

F D 

EDCE 

8 

47  4 

,42 

.25L 

.40L 

12.63L 

B 

BC 

12 

10  3 

.25L 

.27  L 

2.35L 

7.76 

C 

1 FB 

3 

50  3 

25L 

25L 

.69 

8.05L 

C 

E EC 

5 

15  3 

2.63 

.71 

14.32L 

46.141 

BD 

ABEB  8 

5 

32  3 

2.52 

.96 

40L 

7.76L 

BC 

A A 6 

20 

40  2 

61L 

25L 

63L 

3.98 

D 

G BB 

6 

39  2 

.85 

1.22 

35.94L 

180.06L 

CC 

BA  F C 

6 

29  3 

1.24 

.48 

40L 

7.06L 

BC 

AB  1 

6 

36  2 

3.07: 

1.55: 

14.32 

37.40: 

CFEE 

BCCA  C 

3 

20  3 

.27L 

.54 

3.48 

40.24L 

EE 

EBA 

3 

33  3 

2.04 

2.80 

33.78 

47.72 

BDDC 

BAA  A S 

8 

44  4 

.44 

.45 

.40L 

6.12L 

BB 

BB 

12 

12  2 

.77 

.26: 

.40L 

8.26L 

CF 

BBL  C 

8 

10  3 

25L 

.25L 

.50: 

5.08 

CD 

LCB 

8 

18  3 

25L 

.39 

5.00 

25.18L 

CF 

CC 

8 

48  3 

.62 

25L 

.401 

10.60L 

B 

BB 

8 

94 

.391 

58L 

40L 

2.55 

C 

N C 

4 

11  C 

5.11 

2.94 

.73 

21.68L 

BBB 

AAB 

5 

22  3 

7.40 

5.43 

1.12 

28.1 4L 

ABC 

A ABH 

5 

30 

4.10 

36.16 

91.64 

107.27: 

DBFE 

BA  A A 

1 1 

8 

26L 

.23 

1.39: 

39.65L 

DD 

ECF 

8 

28 

69 

.26 

.42L 

7.87L 

BD 

BCEt 

4 

14 

1.24 

1.84 

19.23 

51.33L 

BBC 

A A A A 

8 

34 

.77 

.33 

.40L 

13.78L 

BC 

BB 

22 

40 

25L 

25L 

.58 

4.60L 

C 

CFC 

6 

26 

2.43 

.84 

2.66L 

41.45L 

BC 

A A 

20 

39 

.25L 

25L 

.691 

6.90 

D 

DC 

g 

15 

33L 

.24 

19.23L 

24.66 

D D 

1 CHB 

9 

36 

.37L 

.35 

2.94: 

18.07L 

DE 

CDCB 

10 

10 

.31 

.25L 

.53L 

18.18L 

C 

BN 

15 

12 

.26 

.25L 

1.74L 

43.26L 

D 

G G 

1? 

21 

.27 

.25L 

.40L 

1.86: 

C C 

C K G 

5 

27 

1.93 

1.09 

40L 

7.20L 

BB 

AAF  L 

5 

29 

.43 

1.72 

5.33 

25.30L 

CBD 

BAA 

7 

10 

3 1.19 

.45 

40L 

12.89L 

BC 

AB 

13 

37 

2 .25L 

26 

2.48: 

28.69L 

DF 

J CED 

3 

32 

3 .52 

1.00 

6.56 

14.23 

CBCC 

B AAA 

24 

43 

2 25L 

25L 

50L 

4.37 

D 

B 

23 

40 

2 .711 

25L 

.83 

16.37L 

D 

H 

4 

23 

3 7.25 

2.91 

.59 

1 1 .49L 

CCC 

A ABG 

5 

33 

3 .34L 

.61 

5.08 

23.77L 

DC 

HBFD 

10 

38 

3 25L 

.26 

1.05 

12.20: 

DE  D 

DCB 

6 

50 

2 313 

.84 

40L 

4.11L 

BC 

A A 

3 

28 

3 1.20 

.40 

3.26L 

49.86L 

BC 

AB 

3 

16 

3 .25L 

.21 

2.24 

39.73L 

DD 

E AC 

8 

48 

3 .27 

.251 

40L 

11. SSL 

C 

D 

9 

35 

4 .44 

25L 

,40L 

9.65L 

B 

C J 

3 

111 

3 25L 

.23 

1.78 

39.56L 

EE 

KECC 

6 

28 

3 .50 

.63 

5.47 

20.45 

DCEF 

CDB  A 

6 

14 

2 6.30 

2.34 

.53L 

6.28L 

BB 

A AE 

8 

98 

3 .25 

.17 

4.49L 

46.42L 

CD 

CF  E 1 

3 

28 

3 28L 

.25L 

.77 

5.47: 

CD 

G C A 

8 

23 

3 .25L 

.25L 

.35: 

3.51 

DC 

EC 

16 

23 

3 25L 

25L 

.67 

7.67: 

DD 

LED 

8 

138 

3 .53 

27L 

.40L 

11.08L 

B 

B 1 

8 

48 

3 .251 

25L 

41L 

3.14 

D 

NGC 

6 

22 

3 3.05 

7.27 

104.51 

185.14 

DBF  F 

C A A A 

3 

22 

3 25L 

.35 

2.85: 

10.97: 

DCF 

D A C 

15 

36 

2 33L 

25L 

1.48L 

12.46 

D 

MJ  F B 

3 

41 

3 121.41 

87.05 

12.09 

20.18L 

BBF 

A A AE 

8 

11 

3 29 

.25L 

.53L 

17.59L 

D 

D H 

8 

36 

4 .46 

.25L 

,40L 

5.93L 

. B 

BG  E 

6 

25 

3 .65 

.34 

.40L 

9.40L 

. BD 

BBDC 

g 

14 

3 .70 

.28 

.49L 

26.55L 

. BC 

BC 

3 

104 

4 14.80 

10.10 

1.78 

6.23L 

. BBB 

A AAM 

8 

16 

2 .34 

.25L 

40L 

6.08L 

. C 

C 

g 

26 

4 25L 

25L 

.57 

1.76L 

B 

L BE 

15 

40 

2 .25 

.251 

.46L 

6.1 1L 

. C 

E E 

4 

24 

3 1.07 

225 

29.23: 

62.77 

CDCD 

B AAA 

11 

19 

3 25L 

.25L 

.61 

3.16: 

DF 

Kl  BB 

8 

29 

3 25L 

.25L 

.54 

1.60 

DF 

GDA 

10 

19 

3 .44 

.25L 

.74L 

1 0.1 1 L 

. C 

CDF 

17 

22 

3 .25  L 

25L 

.53: 

5.36 

DE 

GB 

9 

37 

4 28L 

.20: 

.92 

6.51L 

FB 

DAG 

8 

97 

3 .40 

.251 

3.091 

32.961 

. C 

c 

3 

133 

4 1.21 

.23 

40L 

6.281 

. BC 

ACGC 

8 

127 

3 .55 

28L 

40L 

2.31: 

B F 

BC  D 

3 

23 

3 14.35 

8.32 

2.46 

6.69 1 

. CBB 

AAA 

18 

50 

2 .25L 

30L 

52L 

3.36 

E 

J GC 

8 

27 

4 .78 

.36 

.40L 

1.53L 

_ BC 

BC 

6 

11 

3 .43 

.21 

,68L 

17.191 

. BD 

BCGG 

11 

12 

3 .291 

.19: 

.93 

62.661 

. ED 

BDK 

9 

12 

3 .47 

25L 

1.02L 

31.721 

. C 

B HG 

14 

35 

3 .40 

25L 

.40L 

12.971 

. C 

BBt 

8 

114 

4 25L 

25L 

.58 

1.64 

BF 

' GGBC 

22 

50 

2 25L 

58L 

52L 

2.51 

E 

EB 

9 

29 

2 .27 

.13: 

.571 

19.391 

. CF 

CF  D 

7 

22 

3 29L 

25L 

1.13 

9.03 

EF 

' BMDB 

20 

50 

2 .451 

25L 

40L 

1.61 

C 

) M B 

Confusion 

Flags* 


L 

R S 
S 2 


9401110008 
5400001008 
850521 31 0C 
9401100208 
6600021 00C 
751031 520C 
9501100008 
9500010008 
9600110208 
G60200042C 

938123433C 
9501 21 01 IB 
57000001 1C 
9401304468 
6501 12330C 
9400204368 
6600000208 
930123433C 
9501010008 
650222341 C 

750033321 C 
650313200C 
9420000008 
9501200008 
9600000108 
650311 341 C 
9501021208 
9701100008 
9400000008 
950031 141C 

84C123332C 
4501 004 30C 
9500001118 
458014330C 
9400101118 
9600000208 
75001 OOOOC 
9601000108 
75003654 1C 
56033334 1C 

5402110108 
9503106628 
9600000008 
9501200008 
750122620C 
9501000008 
45044524 1C 
76001 2000C 
9600000208 
9501000208 

7412110108 
9543104438 
8604002328 
9500000008 
750022000C 
75020003 1C 
9400000008 
9600020008 
550146331C 
0661 1 441 0C 

9501200006 
660123230C 
9600000108 
9601000008 
9780112318 
9503010008 
9500100508 
6381 0333 1C 
670000330C 
860000220C 

756503530C } 29 
9500000508 
6400100008 
9501001018 
9502110008 
8400000008 
8400000008 
9600000100 
9601000018 
94C203430C 

9600000318 
9601000000 
5601000000 
9701000228 
5400100108 
870101000C 
5310000008 
9700000008 
8720000000 
9601000208 


7600000000 

9603363538 

340103522C 

8500100408 

9502211738 

5641000108 

9700000108 

9602156428 

9702045328 

8500000008 


14 


•Confusion  Hags:  6)-9>  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  Mm;  10)  High  Source  Density  Region 


Declination:  +50* — 1-60* 

Associations 


C 

A 

T 

Name  Type 

r?  . 

Mag 

32 

X2232  + 584A 

67 

2 

13 

34578  M0 

2 

90 

32 

X2232  + 590 

38 

15 

32 

X22 32  + 538 

94 

10 

13 

34580  K5 

6 

73 

1 

VW  LAC 

12 

3 

32 

X2232  + 590 

130 

15 

22 

SI  39 

567 

1500 

22 

SI  39 

578 

1500 

32 

X2232  + 584B 

39 

1 

2 

DO  41603 

75 

tub 

22 

S139 

191 

1500 

22 

S139 

255 

1500 

16 

14234  C 

2 

143 

22 

SI  39 

454 

1500 

13 

34595  A2 

4 

86 

22 

SI  39 

328 

1500 

32 

X2233  + 597 

132 

10 

13 

34606  MO 

5 

87 

13 

34608  K7 

* 

88 

22 

SI  39 

557 

1500 

1 

SV  LAC 

5 

3 

23 

LDN  1 1 98 

252 

32 

X2234  + 592 

16 

2 

13 

34614  PEC 

5 

68 

1 

CW  LAC 

6 

3 

4 

TMSS  +50438 

27 

26 

13 

34620  MO 

2 

90 

32 

X2235  + 582 

41 

3 

23 

LDN  1 19B 

338 

23 

LDN  1187 

437 

13 

; 34628  A5 

4 

47 

23 

l LDN  1198 

210 

261 


Right  Ascension:  22h36"01‘-22h39m45‘  Declination:  + 50"- +60° 


Position  (1950) 

Flu*  Density 

Flags 

Associations 

Name 

Galactic 

Uncertainty 

H 

C „ 

(Not  Color  Corrected) 

V 

T 

c 

a 6 

a 

6 

Coords 

SMJ  SMN  e 

0 12 

2 5 nm 

60  jim 

100  jim 

Flu* 

Co  IT 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

h m.  of 

(s) 

C 

1 b 

n 

o 

O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

o 

Mag 

22360+5502 

1.1 

3 3S 

105—  3 

32 

3 

9 

4 25L 

26  L 

.47 

5.07 

CE 

FCC 

9701001338 

22360  + 5651 

2.t 

1 21 

106-  1 

24 

16 

40 

2 53L 

-521 

.51 

5.571 

C 

LMCC 

9700000308 

1 

23 

LDN  1187 

519 

22361  +5819 

7.; 

J bl 

106+  0 

60 

10 

39 

2 .31 

.25L 

2.06L 

20.311 

F 

D 

85041 11 OOC 

22361+5436 

7.i 

16 

104-  3 

9 

9 

29 

4 .03 

.26 

40L 

13.14L 

BE 

BCDC 

4 

9400001008 

22361+5733 

7: 

ie 

106-  1 

14 

3 

36 

3 30L 

.25L 

2.33 

17.28L 

C 

DBB  A 

9601252328 

22362+5157 

1 2.1 

56 

103-  5 

10 

3 

22 

4 4.65 

2.36 

.49 

1.58L 

BBC 

AACE 

1 

9600000000 

1 

1 

AL  LAC 

59 

3 

22362  + 5629 

16.< 

12 

105-  2 

12 

5 

7 

3 4.44 

2.75 

75L 

1 3.51 L 

BB 

AABC 

1 

9500100108 

22362  + 5015 

16.' 

32 

102-  7 

56 

15 

49 

2 .25L 

.25L 

.44: 

1.45 

CD 

CB 

9500000008 

22362  + 5727 

16.7 

13 

106-  1 

17 

9 

30 

3 .41 

.55 

.701 

26.18L 

CC 

B BCC 

6 

9801011308 

22363  + 5423 

23+ 

33 

104-  3 

16 

11 

33 

2 .32 

.25L 

.40L 

12.18L 

C 

DC 

9400100208 

22363  + 5049 

23. € 

10 

103-  6 

11 

8 

19 

4 .61 

25L 

40L 

4.66L 

B 

BCF 

6401011000 

1 

13 

34646  K7 

2 

87 

22364  + 5455 

28.€ 

29 

105-  3 

15 

10 

22 

4 .41 

.19: 

40L 

12.98L 

BD 

BE 

2 

9500100130 

22364  + 5322 

29.3 

32 

104-  4 

12 

8 

47 

4 .49 

25L 

40L 

9.34L 

B 

BHK 

9400000008 

1 

13 

34647  K5 

3 

87 

22364  + 5813 

294 

17 

106-  0 

22 

3 

96 

3 1.41 

.45 

2.721 

43.1 1L 

BC 

AB 

0 

860211222C 

A 

1 

17 

3145 

54 

22365  + 5818 

30.5 

37 

106+  0 

12 

4 

24 

3 .45 

1.09 

0.13 

17.59 

BCCD 

CAA  A 

0 

860423425C 

A 

1 

32 

X2236  + 582 

153 

10 

22365 + 5534 

32.1 

20 

105-  2 

16 

6 

31 

3 .54 

2.52 

5.54 

11.54 

CBFD 

8BCE 

2 

9541223308 

3 

3 

13 

34649  B0 

8 

92 

22366+5236 

36.9 

45 

104-  5 

12 

9 

36 

3 .79 

.28 

.40L 

0.45L 

BD 

BD 

3 

8500010008 

1 

13 

34650  K5 

3 

83 

22366  + 5632 

39.6 

4 

105-  2 

10 

4 

11 

3 58.52 

15.34 

2.57 

8.87L 

BBC 

A A AE 

0 

2641100108 

18 

6 

13 

34651  MB 

3 

55 

22367+5029 

43. C 

14 

103-  7 

48 

14 

47 

2 .41 L 

25L 

.59: 

1.94 

CO 

CB 

9500000108 

22367  + 5503 

46.5 

2 

105-  3 

25 

3 

105 

4 25L 

37L 

.84 

5.62 

CD 

DGC 

9501103338 

2 

22367  + 5839 

46.6 

26 

107+  0 

11 

9 

15 

3 .74 

.22: 

3.77L 

37.41  L 

CO 

BC 

0 

660101 OOOC 

22367  + 5537 

46.9 

58 

105-  2 

12 

5 

33 

3 10.17 

6.18 

1.16 

11.54L 

CBC 

AAB 

8 

9501223308 

3 

22367  + 5721 

47.3 

1 

106-  1 

30 

14 

25 

2 .31 

.25L 

59L 

28  26L 

F 

C 

9601100008 

22368  + 5405 

50.7 

27 

104-  4 

8 

4 

41 

4 2.28 

.76 

.40L 

8.10L 

BB 

AA  L 

0 

9500000108 

22368  + 5856 

51.6 

3 

107+  1 

68 

19 

39 

2 42L 

25L 

.94 

6.23L 

C 

KEB 

4700200100 

22368  + 5919 

51.9 

58 

107+  1 

16 

10 

20 

3 .47 

.25L 

73L 

7.7BL 

B 

B 

2700000000 

1 

13 

34654  K7 

4 

82 

22368  + 5611 

52.9 

19 

105-  2 

10 

3 

35 

3 1.19 

.28 

.40L 

9.89L 

BC 

AB 

0 

4401001008 

1 

13 

34655  K7 

3 

86 

22369+5755 

55.5 

19 

106-  0 

26 

11 

41 

2 .25L 

25L 

.85 

5.76: 

CD 

M BB 

9700001008 

22369  + 5500 

56.8 

31 

105-  3 

15 

9 

23 

4 .97 

.22 

.40L 

11.431 

BC 

ACF 

2 

9401103218 

2 

1 

13 

34657  M0 

9 

82 

22369  + 5125 

58.4 

58 

103  - 6 

11 

9 

27 

4 .69 

.23 

-40L 

1 .531 

BD 

8CJ  1 

0 

4501000000 

1 

1 

AM  LAC 

19 

3 

22369  + 5852 

58.9 

53 

107+  1 

14 

9 

7 

3 .66 

.10: 

63L 

7.38L 

BE 

BO 

1 

5700300100 

22370  + 5715 

2.5 

25 

106-  1 

33 

9 

7 

2 22 

1.17L 

.54L 

23.53L 

D 

CG 

9500000008 

22371+5509 

11.4 

30 

105-  3 

57 

23 

17 

2 30L 

,25L 

.38 

14.55L 

C 

E 

9400004208 

2 

22372  + 5848 

13.6 

36 

107+  0 

21 

10 

19 

2 .26 

25L 

.96L 

12.59L 

C 

D H 

8601203300 

2 

22373  + 5650 

19.8 

30 

106-  1 

17 

9 

26 

4 25L 

.251 

.88 

5.09 

BF 

J DB 

9600000108 

1 

23 

LDN  1 1 89 

59? 

22373  + 5845 

22.6 

32 

107+  0 

31 

8 

40 

2 .31L 

56L 

2.60 

6.55L 

E 

FI 

7701103300 

2 

3 

13 

34661  B2 

It 

92 

22374  + 5636 

25.4 

52 

106-  1 

28 

10 

178 

2 30 

25L 

58L 

18.02L 

D 

CCI  B 

3501010008 

22374  + 5212 

25.5 

18 

103-  5 

65 

15 

51 

2 .441 

.25L 

.41 

1 .61 L 

D 

HD 

7601000000 

22374  + 5725 

26.8 

47 

106-  1 

78 

10 

39 

2 43L 

26L 

.54 

23.90L 

C 

D 

9600101108 

22374  + 5954 

27.5 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  22h44■,‘26,-22h48lll,16, Declination:  +50”-+ 60’ 
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40.91  L 
12.41  L 
5.68 
10.93L 
7.19L 

24.80L 

6.99: 

24.87L 

9.77L 

51.57L 

1.45L 

7.94L 

28.02L 

3.12 

12.34L 

22.48L 
60.21  L 
47.13L 
2.30 
1.12L 
17.67 
1.07L 
10.28 
7.97L 
21.36L 


D 

CO 

BD 
BB 

C 

E 
DD 
D 

CBEE 
1C 

,BE 

ICD 

DE 


C 

Ib 

CD 

ED 

B 

I B B 
D 

BC 


BEJ 
|C  H 
A AB 
A 

AD  G 
C 
BC 
CJ 

. B 

|gi  cb 

AC 

AA  C 
G 

FB 
CB 
HCEB 
AAAB 
E F 
BD 
]CBE 

CD 
C 

[BFMF 
AC 
HABB 
CDB 
] A A 
H EB 
D!  H 
BCH 


D 

DE 

BC 

BD 

D 

BD 

ABB 

DC 

B B BC 

C 

D 

D 

D 

C 
BC 
EFC 
BBC 
F E 
C 
C 


BM 
L CB 
AA 
BC 
C 

BG  E 
AAAB 
BDCB 
B A AA 
BHED 

H BH 
B I L 
C 

_ HC 

ABF 
HF  A 
AAC 
GF  CB 
GLBL 
C 


2.38L 

24.76L 

B 

CHEE 

1.36 

24.12L 

D 

K CM 

.43L 

2.69 

D 

GC 

.40L 

4.01  L 

CE 

CCI  E 

2.97L 

29.03L 

CC 

ABLE 

187.52L 

47.87L 

C 

DAAD 

.50L 

11.26L 

BC 

ABDF 

.40  L 

1.22L 

C 

B 

3.16L 

18.20L 

BC 

AACD 

5.73L 

80.3OL 

D 

D 

,40L 

1.01  L 

BB 

AAE 

.681 

12.90L 

BC 

ABHE 

.40L 

2.15 

D 

J C 

.81 

13.07L 

C 

1 CB 

.4QL 

1.34 

C 

M D 

1.29 

11.76L 

D 

KECF 

4.71L 

66.08 L 

B 

Al 

187.52 

295.08: 

BBDD 

A AAA 

.28: 

3.72 

DD 

FC 

.40L 

7.39L 

C 

E 

.40L 

8.43L 

CC 

AB  H 

.40L 

7.67L 

BB 

AA  J 

4.21  L 

36.26L 

BB 

AAL 

1 14 

5.67 

DD 

F BB 

.41 

5.97L 

CCC 

ABDD 

.51 L 

4.47 

D 

J DB 

4.01  L 

38.55L 

. E 

B G 

.401 

1.74L 

CD 

BB 

40L 

7.1 5L 

. B 

B D 

1.15 

17.51  L 

F 

K BG 

1.36 

5.07: 

DDF 

FDBB 

2.54: 

10.77 

DED 

DBDBl 

1.51  L 

15.331 

. C 

C L 

1.311 

4.41 

D 

MC 

.52 

3.47 

CB 

L DA 

401 

3.22 

E 

FB 

.401 

2.16 

C 

GNC 

3.261 

23.20 

E 

HF  D 

14.35 

62.91 

F F EC 

F CCA 

2.271 

16.54: 

BD  D 

i BGFC 

.541 

L 10.561 

L C 

BEGD 

1.10! 

L 12.031 

L C 

E M 

1.13 

4.061 

L F 

F CG 

52 

10.161 

L E 

DB 

2 24 

59.781 

L F 

C 

.40 

L 2.00 

C 

) L B 

.40 

L 9.78! 

L B 

BG 

3.64 

L 14.89 

L D 

DKB 

1.49 

L 16.21 

L B 

BGD 

.40 

L 10.16 

. . 

L C 

B 

95001 OOOOC 
6401010008 
1600312108 
9501020118 
9400101428 
960200030C 
7500000000 
9601211 10C 
95021 11 33C 
1700202108 

6400001008 
9502003000 
8501000108, 
990100120CI 
9680001438 
97804 64 64C 
1 94A213230C 
0603100008 
9400101008 
74001 11 10C 

990020220C 
2500110108 
96013104 2C 
6500000008 
9401 13230C 
7501 1202 0C 
850030055C 
96001 1020C 
9400010008 
1500210108 

95001 1020C 
990020020C 
95000 20OOC 
9300100308 
0602100028 
4500000000 
9410100308 
97631 3333C 
7580000108 
970121042C 

97020204 2C 
9600300 20C 
97421 4243C 
9600100016 
9602001000 
0600001308 
6600000000 
970203450C 
1400001008 
950020033C 


9501 14244C 
87011 2331 C 
9602100108 
9601100108 
870004 332C 
860213232C 
9501101328 
6600000000 
960211331C 
95001 1000C 

3600000000 
9401 10231 C 
9500000108 
9401100108 
6600000000 
96021 5466C 
95020 1000C 
84821 3232C 
9600000328 
9400000008 

9501001008 
9500201008 
8600021 10C 
954122452C 
9581001028 
9600101328 
970131 10OC 
2611000000 
9400100008 
95021 2333C 

97402034 1C 
980101220C 
9601 12011C 
960000000C 
6501001320 
9602100108 
95000001  IB 
970102332C 
9503033 20C 
9881 14332C 


15 


9400200418 
9400001218 
970232000C 
9500100308 
9601 14342C 
4500100270 
9501100208 
98001 4463C 
950322000C 
9400010008 


Name  Type 


n Mag 


*41  22485+6000 

2 DO  42067 
*22  BFS12 


13  34871  K5 


11  PK  108+ 0.1 
13  34873  G5 
2 DO  42085 
41  22490  + 5927 

1 FM  LAC 


'41  22491+5921 

17  3165 

13  34877  K5 


*41  22493  + 5945 

1 CL  LAC 
*13  34881  BO 
7 3 + 51  42 


60 

1 211 


41  22518  + 5909 
*41  22519  + 5947 
13  34933  KO 


4 1 TMSS  + 50449  21 


13  34895  KO 


'41  22503  + 5919 

13  34905  MO 
19  717 

13  34907  K5 

13  34909  MO 
13  34912  K5 


32  X2250  + 575 
■41  22505  + 5054 

'32  X2250  + 597 


*13  34921  K2 

*41  22513  + 5843 
13  34929  K2 

41  22515  + 5826 


100 

720 


41  22520  + 5931 

48 

13  34936  K7 

8 

41  22521+5929 

33 

13  34937  G5 

8 

3 

71 


28 


75 


67 

115 


85 


73 

73 


L_L 


2 

81 


8 

14 

83 


83 

2 

70 


^ContusiorTRags:  6,-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  a.  12.  25.  60.  ,00  „m;  10,  High  Source  Densrly  Region. 


265 


Right  Ascension:  22h52m13*-22h56m23' 

Portion  (1950) Flu*  Density 

— Galactic  Uncertainty  C (Not  Color  Corrected) 

a 5 a 8 Coords  SMJ  SMN  6 O 12  Mm  25  pm  60  pm 
h m.  . r <*)  O 1 b O <")  (*)  N (Jansky) 


Declination:  +50°- +60° 


V L 

100  pm  FJUX  Coir  A Confusion  R § 


Uncs  Coef  R 


22522  + 5241  13.9  20  106  - 6 27 

22522  + 5633  14.7  43  107-  2 22 

22522  + 5048  14.8  3 105  - 8 33 

22522  + 5855  16.8  25  108  - 0 35 

22522  + 5001  17.2  41  105-  8 79 

22523  + 5552  22.8  37  107-  3 88 

22524  + 5709  27.5  57  108-  2 17 

22524  + 5609  28.0  24  107-  3 26 

22525  + 5852  30.7  31  108-  0 13 

22525  + 5455  30.8  11  107  - 4 29 

22526  + 5920  36.9  11  109  + 0 17 

22528  + 5212  48.2  17  106-  6 24 

22528  + 5936  48.7  48  109  + 0 13 

22528  + 5802  53.9  52  108-  1 13 

22529  + 5704  55.5  8 108  - 2 12 

22529  + 5626  57.2  8 107-  3 26 

22530  + 5716  4.5  5 108  - 2 16 

22530  + 5721  4.9  59  108  2 27 

22531+5455  7.1  11  107  - 4 1 7 

22531+5901  7.6  56  109  - 0 15 

22531+5907  9.0  33  109  - 0 14 

22531+5127  11.7  12  105-  7 47 

22532  + 5054  16.8  26  105  - 8 8 

22533  + 5823  18.4  5 108-  1 72 

22533  + 5224  20.8  39  106  - 6 44 

22533  + 5915  23.8  0 109  - 0 29 

22534  + 5653  24.7  18  108  - 2 12 

22534  + 5642  25.8  42  108  - 2 37 

22534  + 5613  26.8  9 107-  3 36 

22535  + 5813  30.5  48  108-  1 48 

22535  + 5811  30.6  1 108-  1 19 

22535  + 5534  32.0  35  107-  3 31 

22536  + 5811  38.6  57  108-  1 17 

22537  + 5822  42.4  59  108-  1 38 

22537  + 5720  42.7  10  108-  2 17 

22537  + 5806  42.8  9 108-  1 11 

22537  + 5833  43.8  54  108-  1 33 

22538  + 5705  50.1  49  108  - 2 67 

22538  + 59 22  52.8  57  109-  0 14 

22539  + 5758  56.3  44  108-  1 10 


22540  + 5332 
22540  + 5827 
22540  + 5543 
22541+5837 
22541+5823 
22541+5859 


22542  + 5713 
22542  + 5653 

22542  + 5407 

22543  + 5926 
22543  + 5612 
22543  + 5913 

22543  + 5821 

22544  + 5529 
22544  + 5210 
22544  + 5808 

22544  + 5600 

22545  + 5111 
22545  + 5710 

22545  + 5046 

22546  + 5131 


13.7  16  108-  2 41 

14.8  17  108-  2 13 

15.8  33  107-  5 14 

20.7  33  109+  0 17 

21.0  52  106-  3 15 

22.3  44  109  - 0 16 

22.4  50  1 08-  1 20 


27.8  50  108-1 

28.1  48  107-  3 
31.3  45  105-  7 
32.0  4 108-  2 

34.8  39  105-  8 
37.6  3 106  - 7 


22546  + 5233 

39.7 

40 

106 

6 

22546  + 5814 

40.9 

7 

108- 

- 1 

22546  + 5908 

41.2 

39 

109 

0 

22547  + 5317 

42.5 

6 

106- 

- 6 

22547  + 5859 

43.4 

46 

109 

- 0 

22547  + 5336 

44.4 

37 

106- 

5 

22547  + 5434 

47.3 

40 

107- 

4 

22548  + 5413 

52.2 

36 

107- 

5 

22548  + 5844 

52.7 

37 

109- 

1 

22549  + 5723 

55.9 

56 

108- 

2 

22549  + 5953 

59.4 

23 

109  + 

0 

22550  + 5920 

2.9 

7 

109- 

0 

22551+5743 

9.1 

39 

108- 

2 

22552  + 5605 

13,9 

59 

108- 

3 

22552  + 5151 

13.9 

37 

106- 

7 

22553  + 5006 

22.7 

42 

105- 

8 

22555+5111 

31.9 

51 

106- 

8 

22556  + 5833 

37.5 

11 

109- 

1 

22556  + 5015 

41.3 

56 

105- 

8 

22557  + 5807 

42.5 

28 

108- 

1 

22557  + 5641 

43.7 

59 

108- 

3 

22557  + 5951 

44.6 

23 

109  + 

0 

22558  + 5626 

46.5 

46 

108- 

3 

22558  + 5145 

53.3 

53 

106- 

7 

22559  + 5956 

55.9 

12 

109  + 

0 

22560  + 5445 

1.8 

44 

107- 

4 

22560  + 5607 

4.0 

50 

108- 

3 

22561+5223 

6.9 

24 

106- 

6 

22561+5053 

7.1 

0 

105- 

8 

22561+5642 

10.3 

26 

108- 

3 

22561  +5256 

11.7 

28 

106  - 

6 

22562  + 5017 

15.2 

17 

105- 

6 

22 562  + 5923 

17.2 

31 

109- 

0 

22563  + 5752 

21  0 

34 

108- 

2 

22563  + 5025 

234 

44 

105- 

8 

13  21  2 

.31 

.251 

.40L 

7.36L  C E 

9 41  3 

.62 

.25L 

1.44L 

16.10L  C AD 

22  1 2 

.251 

93L 

.40L 

1.50  C EDD 

12  41  2 

25L 

29L 

3.30L 

10.98  D CJ  B 

11  54  2 

.37 

25L 

40L 

1.59L  D CK 

18  42  2 

27L 

25L 

1.381 

5.12  D LC 

8 12  3 

.89 

.23: 

51L 

21.66L  BD  ADF 

8 34  3 

25L 

.25L 

.69 

15.93L  D GCC 

10  19  3 

.56 

25L 

4.01  L 

51.171  D B 

11  35  3 

.23 

.25L 

43L 

13.48L  C D 

9 24  3 

.57 

25L 

4.61L 

41.79L  B C B 

12  24  3 

.49 

25L 

.401 

7.19L  B BE 

5 21  3 

3.36 

13.33 

65,86 

100.13  BBEE  AAA  A 

6 18  3 

1.28 

52 

3.76L 

40.05L  BC  A A L 

5 15  3 

.34 

.83 

2.51 

10.53:  BCDC  CABB 

7 40  3 

.25L 

.62 

2.16: 

11.60L  DD  JCBD 

8 19  3 

25L 

.43 

1.76 

8.96  CCC  CDA 

3 23  3 

.36 

36L 

3.17 

18.68  C ED  GED8 

9 13  4 

20.71 

15.19 

1.91 

10.39L  BBB  AAA 

9 12  3 

.68 

.25L 

4.73L 

69.1 5L  B BB 

7 31  3 

.331 

.38: 

3.54 

22.30:  CED  GDBC 

8 108  5 

.25L 

25L 

.40  L 

3.20  D GDD 

8 47  5 

.80 

.25 

40  L 

6.67 L BC  ACGC 

15  43  2 

40L 

.37L 

1.23 

23.93L  D J B 

19  32  3 

.25  L 

25L 

.42L 

3.83  D GHC 

8 41  2 

.67 

.50 

3.68 

13.04L  FDE  CDCC 

5 8 3 

6.83 

36.10 

137.70 

161.20  B BCE  A AAA 

15  17  2 

-27L 

25L 

.68 

16.79L  F F 

3 16  3 

.25L 

.25L 

1.32L 

6.58  D DC 

9 42  2 

.97 

,44 

29.02L 

860.92L  DD  ECHO 

3 15  2 

.84 

1.05: 

38.61L 

172.50L  FF  CDHB 

3 39  3 

1.33 

.34 

58L 

12.48L  CC  ABGF 

8 25  3 

1.03 

2.15 

29.19L 

860.92L  DD  8 Cl  D 

8 97  3 

.40 

.25L 

3.04L 

66.92L  C CG 

7 20  3 

.251 

.56 

3.02 

20.43L  CD  CC 

3 25  3 

27L 

.44 

6.63 

113.80L  CD  GCBD 

3 22  3 

.25L 

25L 

2.69L 

11.95  D J 1 DA 

18  41  2 

.26L 

.25L 

1.00 

16.67L  D GHF 

3 30  3 

1.31 

48 

4.871 

39.60L  BD  AS  L 

5 17  3 

6.79 

61.14 

319.44 

400.69  BBCD  A A A A 

12  42  2 

.68 

.57L 

6.63L 

172.50L  D BC 

6 10  2 

4.11 

1.02 

.70 

9.69L  BCC  AAB 

17  50  3 

.25L 

.25L 

48L 

2.91  D DEB 

7 28  3 

1.32 

92 

4.73L 

66.561  BC  AACI 

9 31  3 

25L 

.27 

1.24 

4.52L  DB  DAD 

14  15  2 

.31 

.25L 

4.45L 

49.94L  C E 

7 31  3 

1.17 

1.54 

4.57L 

56.96L  CC  A A 

5 34  3 

.83 

.89 

11.00: 

54.72  FCDE  EDAB 

8 27  3 

25L 

25L 

.46 

3.16  CD  JEA 

7 33  3 

12.55 

43.96 

504.89 

860.92  CCCC  EBCA 

3 14  3 

25L 

.25  L 

.77: 

6.03  FF  GFB 

9 113 

.27L 

.83 

1.27 

15.99L  BC  GBA 

9 21  2 

.90 

.29 

■58L 

3.55L  BF  ABEF  ( 

6 30  3 

.46 

1.16 

5.63L 

39.991  CC  CACF  : 

7 37  3 

25L 

.28 

1.51  L 

9,97:  D D CBFB 

5 22  3 

.46 

.37: 

3.66 

18.93:  CFDE  DEBB  1 

3 27  3 

.251 

.60 

7.46: 

56.28;  DDF  CBCD 

15  42  3 

.25L 

.25L 

.50 

4.06:  CC  1 BB 

26  36  2 

43L 

.25L 

.40L 

2.20  F B 

6 16  3 

.49 

1.15 

3.91 

21.45L  FCD  CABC  C 

13  36  3 

25L 

25L 

.55 

2.99:  CD  MJ  DB 

6 101  5 

.51 

.251 

.40L 

1.221  B CF  G 

5 22  3 

1.17 

.42 

47L 

18.97L  CC  BB  1 

10  26  3 

.29 

25L 

40L 

1.82L  F CE 

9 19  5 

.62 

.17: 

.40L 

6.28L  BC  AE  G 0 

32  26  2 

.25L 

.25L 

.40L 

3.49  D G D 

3 22  3 

2 22 

4.14 

43.92L 

860.92L  CD  A AAB  9 

3 17  3 

.38: 

.37 

5.76: 

26.06  FEDC  ECB A 4 

3 33  4 

1.53 

.59 

40L 

1.79L  BB  AB  1 

6 16  3 

25L 

.98 

5.15 

7 1 .91 L CD  J8BH 

5 33  4 

.54L 

.21 

1.62 

3.76  DBC  J BAA 

31  28  2 

261 

25L 

.40  L 

2.83  E DC 

9 23  3 

.70 

.20: 

.40L 

8.94L  BF  BFI  J 0 

14  40  3 

25L 

25L 

1.93 

27.76L  C EBE 

6 34  3 

282 

1.06 

.63L 

21.79L  BC  AAED  6 

12  42  2 

.39L 

29  L 

1.60 

35.66L  D EB 

6 24  3 

.94 

2.13 

34.84: 

64.46  CB DD  CBCB  1 

7 9 3 

25L 

.25 

1.81: 

27.321  DE  DF 

5 38  3 

1.46 

.42 

1.49L 

2.99:  CC  E AB KE  0 

8 7 2 

33L 

.251 

40L 

3.38  E F 1 A 

9 56  2 

.92 

26 

.40L 

1.09L  BD  AD  J 0 

8 28  5 

.43 

25L 

40L 

2.56L  B BG  F 

7 20  3 

189.44 

170.39 

24.75 

30.28L  ABC  AAA  1 

0 39  3 

.29 

-25L 

40L 

1.31L  C C 

9 19  3 

.63 

33L 

3.53L 

40.79L  C B 1 

7 16  3 

.251 

25L 

.94 

13.87:  EC  Ml  FC 

8 9 2 

.27 

25L 

4.72L 

69.1 2L  D C 1 

0 42  2 

-43L 

25L 

63L 

4.10  D EB 

8 22  4 

25L 

25L 

40L 

3.09  D HHB 

8 31  3 

.29 

.25L 

6.27L 

73.35L  C DE HF 

8 17  4 

.45 

25L 

.40L 

1 1.51  L B BHI  G 

0 32  3 

25L 

,25L 

.77L 

5.30  D E B 

1 31  3 

25L 

.25L 

.57 

1.66L  C 1 C 

B 30  5 

.87 

.25 

.40L 

1.52L  BE  AC  E 4 

5 19  3 

4.31 

1.10 

40L 

17.901  BB  A A 0 

4 16  2 

25L 

47L 

40L 

1.62  D KLE 

4 54  2 

.32 

25L 

.40L 

1.67L  E D E 

3 40  2 

54L 

54L 

3.31  L 

21.58  E FBGC 

5 43  2 

42L 

.28L 

2.56L 

7.42  D M C 

3 50  4 

1.07 

.24:1 

.401 

1.28L  BC  AC  0 

9300000008 
9601 10000C 
D 4500100150 
B 9802 101 32C 
4500000000 
C 9680001 30C 
0 9501013528 
C 96021 2000C 
87031 0030C 
9500100008 

970024240C 
8301001008 
\ 1 954402422C 
- 0 96011 1211C 
3 3 9681033528 
3 96422553 1C 

\ 9701024428 

3 96C123552C 

0 9401100008  26 
7603001 10C 

3 96C002322C 

) 9500000108 

' 0 9430000008 
97001 01 OOC 
' 8401000148 

: 0 980205621 C 
^ 1 9402011418 
9601111228 
J 96021 1000C 
) 4 938035454C 

I 0 954046 543C 
0 9512000208 
» 9 934036664C 
960031 201 C 
9600204308 
• 950224 553C 

8801 10130C 
9501000208 

0 971013330C 

9 930101440C  80 

950058874C 

1 9501000108 
9681001358 

0 850121010C 
9601000228 
770010120C 

0 750241 201 C 
9 57461 4433C 

9600000208 
9 93323454 3C 

9600110108 
9601000108 
0 8600101108 
3 9701 1 1 122C  i 

95831 5750C  ; 

1 9741 2644 2C 

958342543C 
9600110208  < 

6400000008 

0 964126622C  ; 

9602000108 

9300010008 

1 9500110208 
5500010000 


9580000328 

9601000208 


8600100000 
96001 OOOOC 
9681204438 
4602200 10C 
9702000138 
9500000008 
5602 100 10C 

9401000018 
96000 1040C 
9600000000 


8501000100 
9600000000 
97020233 1C 
86000002 1C 


C 

A 

T Name  Type 

Sei 

r 

P 

Mag 

*41  22523  + 5855 

1 

4 

16  14359 

1 

145 

*41  22525  + 5852 

1< 

1 

*41  22527  + 5936 

4* 

15 

32  X2252  + 570 

4 

15 

11  PK  107-  2.2 

4 4 

32  X2253  + 573 

75 

15 

4 TMSS  +50451 

28 

26 

*13  34951  K5 

4 

86 

*41  22530  + 5907 

49 

8 

*41  22534  + 5823 

60 

4 

32  X2253  + 524 

50 

a 

*41  22534  + 5915 

30 

15 

23  OCL0246 

131 

*41  22534  + 5813 

19 

1 

22  S147 

72 

120 

2 DO  42186 

41 

101 

22  S147 

21 

120 

*41  22536  + 5805 

34 

2 

*41  22537  + 5834 

25 

4 

*41  22539  + 5923 

46 

1 

*41  22539  + 5758 

14 

13 

13  34966  N3 

3 

90 

32  X2254  + 535 

97 

12 

*41  22 540  + 5827 

42 

3 

‘13  34973  B5 

7 

81 

* 1 Dl  CEP 

1 

3 

*32  X2254  + 589 

45 

9 

*22  Si 48 

50 

120 

11  PK  107-  2.1 

24 

140 

*41  22544  + 5926 

38 

2 

*41  22544  + 5913 

19 

2 

*41  22545  + 5809 

46 

I 

3 

32  X2254  + 525 

88 

8 

'41  22547  + 5909 

49 

7 

41  22547  + 5900 

29 

6 

2 DO  42227 

37 

95 

2 DO  42226 

64 

100 

41  22550  + 5953 

35 

4 

41  22550  + 5920 

23 

4 

32  X2255  + 577 

40 

6 

13  35001  K7 

3 

85 

3 RAFGL  2999 

23 

15 

32  X2255  + 566 

89 

2 

11  22558  + 5955 

31 

3 

13  35008  K2 

8 

83 

3 RAFGL  5732S 

11 

16 

3 35010  K5 

4 j 

75 

_ ■ -- « 1 1 j — I 1 L | | l | 

Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1:  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing:  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  S)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


Ifllflll1  111  1 1 Ilf  III  llll  MMlRffi  MXIIIII  Mil  l Mill  1 1 Rllllllll  III  III!  nil  nil  III  mill  mill  mi  III!  Hill  I HI  HIM  III  III  III  iiIhllltilluMIII  i iiummii  ■ in  mniRiiiiiiiiiiC:4ii  MmnmiMiiMw  iinmm  


Right  Ascension:  22h56m24s-23h00m24s 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


22564  + 5849 
22564  + 5909 
22564+5344 

22564  + 5953 

22565  + 5839 

22565  + 5044 

22566  + 5830 
22566  + 5230 

22566  + 5914 
22566+5828 

22567  + 5657 
22569  + 5730 

22569  + 5223 

22570  + 5912 

22570  + 5147 
22571+5450 

22571  + 530 7 
22571+5817 
22571+5828 
22571+5726 

22572  + 5328 

22573  + 5113 

22574  + 5641 
22574  + 5124 
22574  + 5832 

22574  + 5325 

22575  + 5531 
22575 + 5859A 

22575  + 5943 

22576  + 5843 

22576  + 5717 

22577  + 5543 

22577  + 5744 

22578  + 5828 

22578  + 5804 

22579  + 5729 
22579+5640 

22579  + 5335 

22580  + 5843 
22580  + 5907 

22580  + 5915 
22581+5823 
22581+5552 

22582  + 5847 

22583  + 5948 

22583  + 5059 

22584  + 5618 
22584  + 5702 

22584  + 5722 

22585  + 5044 

22586  + 5502 

22586  + 5403 

22587  + 5959 
22587  + 5231 

22587  + 5121 

22588  + 5914 
22588  + 5947 

22588  + 5603 
22589+5747 

22589  + 5249 

22589  + 5925 
22589  + 5642 
22589  + 5515 

22589  + 5314 

22590  + 5008 
22590  + 5601 
22590  + 5621 
22591+5851 
22591+5757 
22593  + 5017 

22593  + 5822 

22593  + 5650 

22594  + 5027 

22594  + 5212 

22595  + 5643 
22595  + 5234 
22595  + 5725 

22595  + 5919 

22596  + 5036 
22596  + 5955 

22596+5600 

22596  + 5950 

22597  + 5612 
22597  + 5902 

22597  + 5010 

22598  + 5758 
22598  + 5103 
22598  + 5853 
22598  + 5119 
22598  + 5846 


22599  + 5722 
22599  + 5610 
22599  + 5438 
23000  + 5932 
23000  + 5353 
23000  + 5705 
23001+5920 

23002  + 5315 

23003  + 5758 

23004  + 5841 


Galactic  Uncertainty 
a 6 Coords  SMJ  SMN  6 

(*)  o 1 b o <")  O 


24.8  28  109 

25.0  46  109 
25.5  28  107- 

26.4  40  109  + 
[31.9  51  109- 

34.9  58  105 

37.0  52  109 

38.5  56  106- 

38.7  31  109 

42.0  45  109 


42.5  21 
54.8  42 

59.7  6 
2.8  22 

3.3  3 

6.4  10 

7.4  37 

9.4  42 

9.5  37 

9.7  6 

12.8  15 
20.2  7 

24.4  26 

25.7  10 

26.0  4 

28.1  28 

32.4  5 

33.9  28 

35.8  58 
40.1  50 


108- 

108- 

106- 

109 

106- 

107- 

107  — 
109- 
109- 

108- 

107- 

106- 

1 08  — 
106- 
109- 

107- 

108- 
109- 
109  + 

1 09  — 


41.7  23  108- 

143.9  27  108- 

46.5  14  109- 

52.5  20  109- 

53.7  2 109- 

57.4  28  108-2 
58.1  32  108-3 

58.4  14  107-  6 
0.5  3 109 
0.5  48  109 

5.1  56  109-  0 
6.4  7 109-  1 
9.7  42  108-  3 

15.6  51  109-  1 

18.9  2 109+  0 

19.9  1 106  6 

[24.1  4 108-3 

28.5  4 108-2 

29.6  60  109  - 2 
31.5  44  106  -8 


39.6  38 

41.3  0 

44.1  52 

44.6  8 
47.9  15 

50.4  24 

53.4  44 

53.7  29 

54.1  13 

54.8  44 


108-  4 
107-  5 
110+  0 
107-  7 
106-  8 
109 
110+  0 
108 

109-  2 
107-  6 


55.1  1 109-0 

56.7  13  108-  3 
57.5  9 108-4 
59.4  37  107-6 
0.8  17  106-  9 
3.3  7 108-  3 

5.0  55  108-  3 

6.1  33  109-  1 

6.7  31  109-  2 

21.3  39  106-  9 

.3  18  109-  1 

1.2  10  108-  3 
.5  19  106- 

1.7  24  107-  7 

108-  3 
7 
2 

109-  0 
106-  8 


1.3  7 
5 20  1 107 

35.6  33  I 109 
i.6  4 

37.6  54 


.9  40  110+  0 


50. 

50.9 


.9  39 
.3  46 
.3 
9 53 
4 27 
7 28 
.4  26 
13 
.6135 
6 15 


108-  3 
110+  0 

108-  3 

109-  1 
106-  9 
109-  2 
106-  8 
109-  1 
106-  8 
109-  1 


54.4  10  109-  2 
56.3  37  108-3 

156.4  33  108-5 
0.8  55  110-  0 
1.5  53  107-  5 

5.7  32  109-  2 

9.8  24  110-  0 
13.1  46  107-  6 

18.0  9 109-  2 

24.1  50  109-  1 


13 

36 

14 
24 
17 
17 
13 
12 
22 

37 

11 

41 
13 
11 

42 

15 
11 
62 

15 

16 

20 

19 

32 

8 

19 

27 

25 

21 

15 

12 

11 

25 

26 
19 
66 
18 
12 
19 
12 
30 

18 

18 

12 

13 

8 

63 

18 

13 

33 
18 

25 
18 
13 

13 
20 
71 

26 
36 
36 

14 

19 

21 

34 
18 
85 
17 
28 
31 
39 
55 

57 

6 

73 

17 

16 

15 
48 
44 
13 


Flux  Density 


12  jim 


(Not  Color  Corrected) 
25  jim  60  Jim 
(Jansky) 


100  jim 


Declination:  +50°* + 60° 


Flags 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


17 

3 .51 

.74 

10.46 

43.28 

CCC 

E CCCB 

41 

2 1.22 

.82 

| 14.55 

25.26 

L F 

GCD 

22 

3 .66 

.16 

.40 

8.25 

L BD 

AG  J 

43 

2 .44 

.19 

1.51 

51.01 

. CDF 

BBDF 

30 

3 .30 

,54 

5.22 

30.99 

CCDI 

3 CBAB 

25 

4 .42 

.25 

.40 

1.63 

L B 

BDFF 

23 

3 23.75 

110.52 

1186.31 

2227.53 

CBC( 

3 EBBA 

36 

3 1.59 

.70 

.40 

1.58 

L CC 

ABG 

1C 

16 

2 1 .04: 

1.50 

23.00 

961.51 

L FF 

J DGB 

7 

41 

2 5.72 

33.50 

1186.311 

2227.53 

L EB 

BAE 

4 

12 

3 2.22 

.88 

.451 

16.32 

L BC 

AA 

8 

95 

3 .52 

.251 

.431 

23.50 

L C 

CD  F 

6 

37 

3 3.27 

.76 

.401 

6.94 

L BC 

AA 

4 

23 

3 16.86 

134.93 

691.50 

961.51 

B BCE 

A AAB 

8 

32 

4 .33L 

.25L 

.31 

2.07 

DC 

GK  DC 

8 

20 

4 .25L 

.251 

1.24 

3.54 

BC 

GAB 

0 

41 

4 1.07 

.30 

.40L 

2.04 

BC 

AC 

14 

43 

2 .27L 

.49L 

1.44: 

7.75 

EC 

ECEB 

3 

21 

3 .25L 

1.48 

8.90L 

2227.531 

B 

EBG 

9 

17 

2 .81 

.46 

1.50L 

20.891 

DC 

BAF 

10 

25 

3 .25L 

.25L 

1.29 

3.32 

CC 

K DB  B 

8 

31 

4 .65 

.19: 

.401 

1.981 

BE 

AD 

19 

43 

3 .251 

.25L 

.84 

5.32 

FE 

E NBA 

7 

20 

4 1.01 

.58 

-40L 

8.691 

BC 

AA 

10 

14 

2 .25L 

.71 

6.52L 

2227.53L 

C 

CDL 

8 

30 

2 .34 

.25L 

.40L 

7.21  L 

C 

C 

9 

41 

3 .54 

.21: 

40L 

11.14L 

CD 

CB 

3 

29 

3 .61: 

.36: 

4.35L 

29.25 

CD  E 

BCGC 

9 

25 

3 .43 

.34  L 

5.06L 

89.19L 

B 

BC 

5 

18 

3 .42L 

.86 

5.32L 

32.68L 

C 

EABE 

5 

25 

3 1.39 

.63 

.45L 

18.42L 

BC 

AB 

9 

41 

3 .44 

.25  L 

1.65L 

8.14L 

B 

CE 

12 

45 

3 .46 

.25L 

.69L 

21.40L 

B 

Cl  H 

10 

30 

3 .53 

.27L 

4. SSL 

71.89L 

C 

BC 

14 

43 

2 50L 

.25L 

1.09 

6.27L 

D 

MGCB 

3 

30 

3 .32L 

.16: 

1.93 

7.41: 

DBD 

FEBA 

5 

19 

3 13.00 

3.97 

.46: 

15.73L 

BBF 

AAC 

0 

35 

3 .68 

.25L 

.40L 

9.80L 

D 

BHD 

5 

20 

3 .58 

.41 

5.32L 

27.39L 

BC 

ACD 

13 

4 

2 .36L 

.24 

7.74L 

86.65L 

E 

1 1 

11 

28 

2 .43 

.35L 

6.58L 

91.13L 

E 

BF  M 

4 

20 

3 25L 

.45 

4.36L 

15.27L 

E 

1 BCB 

5 

30 

3 1.67 

.89 

.55: 

3.94L 

BCE 

AAEG 

9 

20 

3 .46 

.27L 

1.36: 

47.93L 

B D 

ACC 

3 

126 

3 2.52 

1.06 

3.74L 

44.40L 

BB 

A A 1 

37 

27 

2 25L 

-25L 

.40L 

1.30 

C 

D 

3 

21 

3 1.53 

.42 

1.45L 

14.14L 

BC 

ABK 

9 

13 

3 54 

.27 

,46L 

15.78L 

CE 

CD 

8 

32 

3 ,25L 

25L 

1.38 

17.87L 

C 

M FB 

9 

15 

* 96 

.22 

.40L 

1.20L 

O 

CD 

ADN 

14 

24  - 

1 25L 

25L 

.46: 

4.46 

EC 

MDB 

9 

17  : 

3 .76 

.25L 

.40L 

8.22L 

C 

AC 

9 

21  : 

3 .55 

.29L 

1.20L 

14.46L 

B 

BFG 

5 

3i  : 

3 3.44 

1.99 

.47L 

7.72L 

BB 

AACK 

10 

26  : 

3 .52 

.17: 

-40L 

1.52L 

CD 

BC 

18 

44  ; 

> .251 

.18 

1.37L 

32.28L 

D 

GE 

8 

15  t 

> .29 

25L 

6.33L 

102.61L 

C 

B 

17 

42  J 

> 25L 

26L 

.67L 

4.35 

E 

1 EC 

14 

34  ' 

1 .29L 

29L 

.81 

30.04L 

C 

1 GD 

6 

24  G 

1 1.21 

.58 

.40L 

1.96L 

BB 

AA  I 

10 

21  2 

1 .38 

25L 

5.96L 

51.00L 

C 

B F 

8 

9 5 

! .43 

25L 

.51 L 

15.09L 

C 

B 

10 

33  2 

! .23 

25L 

.49L 

1 1 .27L 

D 

CH 

9 

30  3 

I .59 

.21: 

.40L 

8.34L 

CE 

BF  L 1 

14 

50  3 

l .25L 

25L 

.40L 

2.47 

E 

c 

8 

114  2 

f .32 

.25L 

1.39L 

12.24L 

D 

E N 

8 

29  3 

i .27 

25L 

1.74L 

14.08L 

C 

c 

16 

42  2 

’ 49L 

.25L 

1.41 

22.78L 

D 

B 1 

15 

43  2 

25L 

25L 

1.05 

11.14: 

CE 

FC 

15 

47  3 

39L 

.25L 

.31: 

3.05 

DB 

LEEB 

17 

42  2 

.39L 

68L 

1.12 

22.38L 

D 

HC 

3 

126  3 

3.66 

.88 

40L 

13.64L 

BB 

AA  ( 

29 

9 2 

25L 

25L 

,40L 

1.58 

E 

D 

8 

29  4 

.34 

.25L 

.40L 

9.68L 

C 

D 1 

6 

42  3 

25L 

.41 

3.13: 

6.35 

CDE 

DDB 

9 

29  3 

.77 

.27 

.40L 

7.32L 

BF 

AD  C 

>0 

45  2 

.45L 

1.051 

.53 

20.34L 

C 

1 BF 

3 

42  2 

.25  L 

.28L 

2.10L 

15.91 

D 

CHB 

4 

25  4 

4.09 

2.32 

.36: 

1.67L  1 

o 

CD 

CD 

AADB  1 

8 

25  3 

82 

.30L 

1.23L 

16.32L  1 

B 

BD  G 

9 

41  3 

.25L 

.25L 

.61 L 

4.39 

C 

BC 

9 

34  3 

.61 

.22 

1 .121 

10.43L  1 

3D 

3C  1 

9 

28  2 

.41 

25L 

1.89L 

18.91  L ( 

3 

3 

4 

19  3 

2.82 

1.60 

4.90L 

66.44L  i 

3 B 

*A  0 

9 

49  4 

25L 

.25L 

.40: 

3.33 

FB 

HDC 

1 

43  2 

.32 

53L 

1.47 

15.02L  ( 

: c 

3KCD 

1 

45  2 

25L 

25L 

40L 

1.05 

D 

E 

8 

23  3 

.90 

.51 

3.68L 

50.94L  E 

3C 

\B  2 

8 

92  4 

.40 

28L 

40L 

2.08L  E 

3 

:b  i 

3 

49  3 

.44 

.73 

1.73 

51.55L  ( 

:bd 

\AB  0 

5 

36  3 

1.36 

.49 

.45L 

24.79L  ( 

:c 

1 

5 

27  3 

2.01 

1.48 

1.60L 

10.52:  E 

3C  F / 

> 

X 

m 

8 1 

04  4 

.75 

,23: 

.40L 

9.95L  E 

3D 

1C  0 

6 

28  3 

55.61 

30.48 

7.03 

57.02L  / 

^ AD  / 

(A  A 0 

5 

15  3 

.97 

.52 

.40L 

6.02L  E 

1C  / 

(B  0 

8 

21  3 

1.00 

.48 

56  L 

19.98L  E 

1C  / 

( A E 3 

5 

31  3 

4.60 

1.61 

3.4 1L 

49.94L  E 

IB  / 

(A  2 

D 

21  2 

.78 

28L 

.40L 

8.91  L C 

E 

IF 

3 

12  3 

1.77 

.53 

.70L 

34.35L  E 

E 

iA  HF  1 

5 

29  3 

2.46 

2.69 

24.19 

51.55  E 

BCC  C 

)B  AA  0 

Confusion 

Flags* 


7751 13542C 
87463453 3C 
6500010008 
460210020C 
978101420C 
5501000000 
921233333C  | 50 
9600002000 
630423 433C 
91 003444 2C 

9711001218 
7600101208 
9300002008 
330323533C 
9501000008 
9600000418 
6600010000 
970103131C 
91 005452 1C 
7601101308 

9401100008 
9400000000 
9800200508 
2300001008 
920144332C 
9501100008 
9501111008 
57422444 1C 
360000000C 
9601 27633C 

7601000008 
9601000000 
7602101108 
960045240C 
97020004 1C 
8700024418 
9701200308  19  I 
9300000008 
960127434C 
5602000 10C 

36032221 0C 
978128872C 
970 1000 10C 
950226224C 
270210000C 
9500000000 
950100000C 
9600000008 
6600024428 
9600001000 

9501000518 
3400000008 
3811010000 
9400010008 
9501000000 
370222322C 
260110000C 
97021 01 10C 
7401010108 
6601000000 

260001 100C 
9701103528 
9400000008 
9400100008 
8500000120 
960310220C 
95001 0020C 
7600001 21 C 
9500002408 
7501000220 

960300020C 
7704000008 
9500000000 
9300000008 
974210332C 
6400020008 
9600100308 
38001 1342C 
9501100100 
1801101200 

9703101 10C 
2801 100000 
950543223C 
6500000000 
9481000320 
9542104408 
9500000000 
65021 0O00C 
9401010120 
850321  HOC 

9500100308 
96C543224C 
9500000008 
46000 1030C  28  I 
9501001008 
4500000008 
460120120C 
9400200148 
9401102108 
95122541 1C 


Associations 


•Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25,  60.  100  10)  High  Source  Density  Region. 


A 

T 

Name  Type 

n 

Mag 

‘4 

22564  + 5849 

3( 

15 

*4 

22563  + 5952 

5C 

4 

*4 

22565  + 5839 

i: 

5 

1 

35016  M0 

83 

* 2r 

2 SI 52 

76 

120 

31 
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Declination:  +50’--}-  60' 


Right  Ascension:  23N)0m25»-23h04m32‘ 
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23004  + 5627 

23004  + 5632 
23005+5739 

23005  + 5258 

23005  + 5917 

23006  + 5647 
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23012  + 5755 
23012  + 5301 
23012  + 5653 
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‘Contusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3) 


Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Declination:  +50'- +60' 


Right  Ascension:  23h04m35‘-23h08m55* 
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Declination:  +50*- +60* 
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Right  Ascension:  23h2Qm19‘-23h24”OQ‘ 


Declination:  +50"- +60" 


Position  (1950) 


Name 
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h m. 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  0 

(*)  n i b n o o 


23203  + 5908 
23203  + 5131 

23203  + 5356 

23204  + 5942 
23204+5704 
23204  + 5937 
23204  + 5046 
23204  + 5724 
23206+  5609 

23206  + 5625 

23206+5612 

23207  + 5558 

23207  + 5642 

23208  + 5233 

23209  + 5714 
23209  + 5311 
23209+  5359 

23209  + 5909 
23209+5154 

23210  + 5149 

23210  + 5708 
23210  + 5837 
23211+5938 
23211+5833 
23211+5553 
23211+5429 
2321 1 + 5324 
23212  + 5857 
23212  + 5634 

23212  + 5639 

23213+5338 
23213+5127 
23213+5848 

23213  + 5626 

23214  + 5832 

23214  + 5643 

23215  + 5652 
23215+5826 

23215  + 5744 

23216  + 5249 

23216  + 5303 
23216+5522 

23217  + 5904 
23218+5745 

23218  + 5630 

23219  + 5908 

23219  + 5912 
23220 + 573B 

23220  + 5240 

23221  +5307 

23222  + 5921 

23222  + 5433 

23223  + 5938 
23223  + 5150 

23223  + 5438 

23224  + 5800 
23224  + 5851 
23224  + 5950 

23224  + 5341 

23225  + 5537 

23226  + 5448 
23226  + 5549 
23226+5953 

23226  + 5901 

23227  + 5145 

23227  + 5820 

23228  + 5917 
23228  + 5355 
23228  + 5752 
23230  + 5759 

23230  + 5700 
23231+5732 
23231+5832 
23231+5508 
23231+5738 
23232  + 5505 
23232  + 5932 
23232  + 5242 
23232  + 5839 

23232  + 5156 
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113-  2 

20 

23275  + 5906 

30.4 

42 

113-  2 

26 

23276  + 5835 

37.6 

39 

113-  2 

34 

23276  + 5947 

40.1 

22 

113-  1 

77 

23277  + 5413 

44.8 

10 

111-  7 

19 

23278  + 5908 

49.1 

39 

113-  2 

15 

23279  + 5621 

56.3 

22 

112-  4 

17 

23279+5336 

56.5 

34 

111-  7 

14 

23279+5915 

59.5 

42 

113-  2 

19 

23280+5829 

1.2 

26 

113-  2 

24 

23280  + 5459 

3.0 

51 

111-  6 

21 

23280  + 5838 

5.2 

31 

113-  2 

23 

232B1+5742 

8.1 

0 

112-  3 

12 

23281+5527 

10.9 

5 

112-  5 

13 

23281  +5836 

11.2 

21 

113-  2 

19 

23283  + 5900 

19.2 

37 

113-  2 

20 

23284  + 5958 

25.8 

44 

113-  1 

14 

23284  + 5043 

28.0 

7 

110-10 

23 

23286  + 5829 

38.6 

15 

113-  2 

21 

23286+5510 

39.7 

33 

112-  6 

23 

23288  + 5857 

48.3 

56 

113-  2 

43 

23288  + 5819 

49.2 

41 

113-  3 

21 

8 

37 

3 

.27 

17 

35 

3 

25L 

10 

14 

2 

.48: 

8 

122 

4 

.41 

15 

46 

2 

.26 

10 

47 

2 

.80 

10 

23 

3 

.25 

5 

33 

3 

1.71 

3 

32 

4 

.72: 

10 

10 

2 

.29L 

15 

20 

2 

.27 

-29L 

40L 

2.46 

SOL 

48L 

1.84 

1.16 

.41L 

7.34L  BC 

.421 

1.76 

14.90L  [ 

.25 

3.62: 

23.46L  DC 

2.11 

5.44L 

7.84L  C 

25L 

4QL 

1.31 

-25L 

.89: 

25.02L  B C 

.40 

3.00L 

14.90L  F 

,25L 

-40L 

2.87 

.49 

4.91  L 

13.16L  E 

25L 

40L 

6.32L  B 

.50 

3.94L 

22.34L  D 

.46 

40L 

1.28L  BC 

.49 

1.01 

15.27L  DF 

25L 

5.21  L 

22.34  D 

.62L 

196 

35.46L  C 

25L 

2.52L 

23.14L  C 

.25L 

.45 

2.76:  C 

25L 

40L 

1.74L  B 

25L 

40L 

6.67L  C 

.25L 

.40L 

7.68L  D 

1.91 

25.82: 

47.74:  BBC 

.14: 

1.40 

29.78L  DD 

28L 

.40L 

5.28L  C 

.39 

2.411 

22.53L  C 

.32 

3.39L 

27.82L  E 

.35L 

,44L 

1.84 

.40 

2.15L 

17.50L  BC 

.48 

40  L 

9.96L  BF 

.25L 

40L 

6.38L  D 

.41 

2.48L 

11.12:  D 

1.26 

2.20L 

18.991  BC 

.25L 

40L 

2.62 

.56 

4.22L 

39.86L  BC 

.87 

1.97L 

16.32L  BB 

.49L 

1.14L 

6.91 

25L 

40L 

8.40L  F 

.251 

66 

3.47  C 

.25L 

3.46 

21.30L  E 

.25L 

2.95L 

30.34L  C 

.21 

1.97L 

20.25 L CD 

1.39 

73L 

18.57L  BB 

25L 

1.07 

14.74L  D 

.32L 

1.06 

6.91L  D 

.47 

-401 

1.95L  BB 

.25L 

2.13L 

16.19L  C 

25L 

.40L 

2.87 

.22 

1.26 

5.42L  DC 

.17: 

.50L 

1.41  L CD 

.47 

2.97L 

6.74L  C 

.42 

.401 

7.47L  BC 

2.15 

1.39: 

24.56L  ABD 

.30  L 

.71 L 

2.59  C 

•25L 

2.00L 

18.81  L B 

.25L 

1.20L 

4.93  C 

.251 

1.50 

23.1 5L  C 

39L 

2.97 

15.40L  E 

1.02 

3.57: 

45.39:  ECFE 

25L 

.40L 

2.81  C 

.25L 

.40L 

8.66L  C 

5.11 

.88 

9.43L  ABC 

7.23 

1.14 

2.59  ABBC 

25L 

.95 

2.76  CC 

.451 

2.35L 

68.53L  E 

.251 

40L 

5.85L  E 

.25L 

3.03L 

5.05  F 

3.98 

.95 

I.OOL  BBC 

•25L 

.58 

6.73  DD 

.39 

2.59L 

20.51L  BB 

25L 

1.86L 

18.65L  C 

25L 

1.99L 

4.76  C 

.30: 

6.05L 

21.17L  DF 

.25  L 

.40L 

1.52L  C 

25L 

1.88L 

19.12L  F 

33L 

40L 

1.41L  C 

.25L 

40L 

12.34L  B 

.52 

40L 

1.18L  BC 

.37 

6.10L 

23.30L  CD 

.42 

2.52: 

27.98L  FF 

.25L 

2.81  L 

27.54L  C 

.25L 

1.13L 

23.22L  C 

25L 

40L 

1.76L  D 

3.14 

17.33: 

89.79:  BBED 

.25L 

1.96L 

16.54L  B 

32.39 

6,68 

1 .601  BBC 

.22 

6.10L 

34.93L  D 

.25L 

95L 

31.12L  E 

.50 

.481 

8.03L  BC 

.21 

1.47 

8.55:  CCD 

69.30 

12.46 

15.28L  ABC 

.31 

40L 

10.63L  BD 

.31 

2.70L 

17.31  L C 

,32L 

2.22 

14.56L  E 

94.56 

13.82 

14.22  BB  DE 

25L 

.40L 

2.59  B 

.25L 

1.89L 

9.28  E 

.20: 

1.77 

3.62:  DBD 

25L 

1.24: 

7.23  DD 

46L 

.80: 

8.07  DE 

V L 

100  Flux  Co  it  A Confusion  R 

Uncs  Coef  R Flags*  S 


Declination:  +50°- + 60° 


c 

s A Sep 

2 0 T Name  Type  (")  Mag 


E DC  C 
E CHC 


9601000008 

9600000100 


A Af  K 2 9501000008 
GBCC  968121594C 

C E 960230330C 

HBBB  966012440C 

I E 9600000000 

AMD  960233220C 

AGF  960223952C 

D | NHD  9500000228 


97851 5661 C 
9500010008 
964325770C 
0 9602101010 
950101310C 
96C436871C 
960612954C 
94020001 OC 
9600200518 
9601000000 


F CJ  I B 
KFC 
BJ 


1 2 DO  43076 

1 *41  23240  + 5949 


11  2 DO  43082 


2 13  35424  K5 

1 2 DO  43090 


1 16  14572 


F 9500100000 

E 9400000008 

AAA  A 5 95C011221C 
GCBG  950311 031 C 

BG  K 9500200318 
FC  950121321C 

DA  ED  960625963C  8 

LJB  9501100010 

ABG  3 860300021 C 

AB  0 9401100108 

F 9300010008 

KECB  97031 1466C 

AA  0 9401 101 10C 
KKC  9400010108 
ABEF  4 95042254 2C  8 

AABC  2 960130650C  * 

El  EB  9701 10440C 
BM  6401000008  1 

LDB  9600000438 

FCC  96031 0040C 

BLCE  96010201 0C  1 

AB  2 9402021 41 C 

AAC  1 950200000C  2 

LCF  9601 10750C 
KDCB  978212332C 
A AEI  7 9600000000  1 

BGFK  95001 0032C 

J D 9300000358  C 

J BAF  9500000218  4 1 

BBM  0 3601000000  1 

CDB  9641 10441 C 2 1 

AC  0 9400000008 

A ADG  1 962220392C  4 

MG  I C 8681000338 

BG  940020000C  1 

LKC  9001 1 1 1 42C 

- J B 9602001 70C 

JECF  960420362C 

3AEC  8 9605256600 
3 D 9501000540  C 

3 I 9410020008  1 1 

\AB  1 9600300 10C  15  5 

VAAC  0 9500210230  17  C 5 

. DB  3601000328  4 1 

fDBH  950346660C 

: K 7400000008  2 

HC  968001241C  4 

i ABH  0 4600000000  18  4 

/E  DD  9502010448 

iB  1 960121 132C  1 

> 950000000C  1 

C 96002001 0C 

IBE  0 96025684 7C  9 

IGJ  9501000000 

9502000 10C 

E E 9600211030  2 

L 6401100008 

B 0 9600201000  8 1 

FD  1 964565947C  9 

AFG  960137668C  9 

960130232C 

HED  960202221 C 2 

H 9600010000 

AFD  8 94E256747C  16  9 3 

I MF  9500001 00C 

AAC  2 1500001000  43 

DCD  95451 3654C  1 

I 950022031 C 1 

BL  0 9401011108 

CBD  9721 10342C 


ACH  1 9403002108 
KCED  960120332C 
GF  BE  960210732C 
AAAB  1 9621 24431 C 
GMHB  9481010130 
D GB  96001 3254C 

EDAA  8600012318 
KDB  970534762C 
HF  A 960101242C 


2 13  35434  K7 


1 13  35437  K2 


1 1 DG  CAS 


2 DO  43107 

52 

120 

13  35442  MO 

3 

75 

13  35443  KO 

13 

75 

13  35444  KO 

4 

72 

2 DO  43118 

55 

125 

2 DO  43122 

74 

91 

32  X2326  + 552 
13  35454  KO 

32  X2326  + 570 

2 DO  43132 

13  35457  K5 


13 

35461  KO 

2 

78 

1 

V356  CAS 

69 

3 

13 

35462  F8 

6 

97 

32 

X2327  + 528 

24 

4 

13 

35466  MO 

9 

85 

13 

35469  Ml 

6 

81 

2 

DO  43147 

83 

125 

13 

35472  K5 

39 

85 

16  14596  M7 


13  35479  M2 


13  35482  KO 


1 V358CAS 

2 DO  43179 


3 RAFGL 4299 


69  3 

42  123 


•Confusion  Rags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4}  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Right  Ascension:  23h28m558-23h33',119‘ 


Position  (1950) 

Name 

a 8 

h m.  » ' 

H 

Galactic  Uncertainty  C 

a b Coords  SMJ  SMN  6 O 

(s)  o i b n o o n 

12 

23289  + 5030 

>5.6  : 

31  1 

110-10 

16 

9 

34  4 

23289  + 5535 

>7.8 

2 

112-  5 

39 

20 

28  2 

23289  + 5852 

>7.9  ! 

>3 

113  2 

16 

5 

43  4 

23289  + 5737 

>8.5  ! 

30 

112-  3 

39 

3 

34  3 

23290  + 5552 

0.9 

11 

112-  5 

36 

12 

48  2 

23290  + 5911 

4.7 

10 

113-  2 

11 

4 

37  4 

23291+5153 

8.1 

12 

111-  9 

58 

12 

49  2 

23291+5537 

B.8  ! 

58 

112-  5 

27 

11 

34  3 

23291+5555  1 

11.1  ■ 

40 

112-  5 

17 

0 

31  3 

23292  + 5326  1 

12.7 

0 

111-  7 

32 

11 

48  3 

23293  + 5936 

19.5  ; 

26 

113-  1 

20 

9 

27  3 

23293  + 5640 

23.4  ; 

21 

112-  4 

42 

22 

49  2 

23294  + 5848 

>4.4  i 

60 

113-  2 

12 

8 

39  4 

23294  + 5354 

>6.0 

4 

111-  7 

16 

9 

30  3 

23295  + 5839 

35.0 

13 

113-  2 

25 

10 

44  3 

23296  + 5220 

37.3 

13 

111-8 

30 

23 

18  2 

23296  + 5541 

39.7 

25 

112-  5 

17 

10 

51  3 

23296  + 561 1 

39.9 

17 

112-  5 

63 

15 

48  2 

23297  + 5906 

43.4 

36 

113-  2 

15 

8 

37  4 

23297  + 5154 

44.3 

35 

111-  9 

37 

20 

39  3 

23297  + 5901  - 

47.6 

27 

113-  2 

53 

18 

47  2 

23298  + 5626 

51.3 

24 

112-  4 

17 

3 

29  2 

23299  + 5812 

54.1 

44 

113-  3 

14 

3 

37  4 

23299 + 5911 A 

58.8 

6 

113-  2 

36 

3 

23  3 

23299  + 5934 

59.5 

26 

113-  2 

17 

9 

25  3 

23300  + 5818 

0.1 

53 

113-  3 

58 

8 

105  3 

23301+5728 

7.7 

38 

113-  4 

26 

17 

19  2 

23301+5849 

10.4 

41 

113-  2 

21 

10 

10  4 

23301+5013 

11.5 

20 

110-10 

26 

18 

31  3 

23302  + 5042 

12.0 

52 

110-10 

23 

10 

32  2 

23302  + 5324 

12.6 

36 

111-  7 

19 

6 

34  3 

23302  + 5852 

13.4 

40 

113-  2 

11 

4 

42  4 

23302  + 5610 

13.5 

16 

112-  5 

20 

15 

32  2 

23302  + 5551 

15.8 

47 

112-  5 

24 

17 

22  3 

23302  + 5628 

16.9 

6 

112-  4 

22 

9 

24  2 

23302  + 5213 

17.8 

53 

111-  9 

18 

9 

37  3 

23304  + 5254 

24.8 

20 

111-0 

57 

31 

54  3 

23304  + 5859 

24.8 

0 

113-  2 

35 

8 

28  3 

23304  + 5747 

28.2 

39 

113-  3 

23 

10 

26  2 

23305  + 5139 

34.0 

8 

111-  9 

49 

19 

24  2 

23306  + 5945 

36.2 

39 

113-  1 

32 

0 

18  2 

23306  + 5603 

40.7 

6 

112-  5 

73 

22 

49  2 

23307  + 5122 

47.3 

25 

111-9 

22 

9 

41  3 

1 

23307  + 5635 

47.5 

49 

112-  4 

48 

22 

23  2 

23307  + 5426 

47.6 

39 

112-  6 

24 

8 

40  3 

23308  + 5834 

50.3 

41 

113-  2 

15 

9 

66  4 

23306  + 5445 

51.1 

24 

112-  6 

17 

6 

43  3 

23308  + 5651 

51.9 

58 

112-  4 

19 

10 

28  3 

23308  + 5811 

52.9 

11 

113-  3 

13 

3 

41  4 

23309  + 5316 

56.1 

4 

111-  8 

35 

13 

28  3 

23309  + 5530 

57.2 

27 

112-  5 

30 

17 

35  3 

23309  + 5553 

59.9 

26 

112-  5 

49 

3 

113  3 

23310+5238 

1.5 

23 

111-8 

24 

8 

35  3 

23310  + 5900 

2.3 

17 

113-  2 

43 

3 

17  ; 

23310  + 5911 

3.9 

51 

113-  2 

26 

12 

16  : 

23311+5408 

6.4 

48 

112-  7 

83 

32 

51  : 

? 

23311+5607 

9.8 

48 

112-  5 

50 

14 

42  : 

1 

23311+5956 

11.0 

55 

113-  1 

17 

9 

is  : 

3 

23312  + 5616 

12.7 

23 

112-  5 

32 

8 

49  ; 

> 

23313  + 5938 

19.2 

6 

113-  2 

32 

16 

64  : 

1 

23313  + 5438 

19.6 

53 

112-  6 

49 

22 

49  1 

l 

23313  + 5653 

21.2 

5 

113-  4 

18 

10 

33  : 

3 

23313+5222 

22.3 

27 

111-  8 

37 

23 

50  : 

2 

23314  + 5821 

282 

15 

113-  3 

50 

22 

47  i 

2 

23315  + 5628 

33.5 

40 

112-  5 

44 

15 

49  J 

2 

23316  + 5149 

36.6 

40 

111  - 9 

33 

31 

60  : 

3 

23317  + 5405 

46.8 

44 

112-  7 

19 

8 

30  ' 

4 

23318  + 5913 

50.3 

56 

113-  2 

23 

8 

123  : 

3 

23319  + 5934 

56.6 

43 

113-  2 

20 

9 

26 

3 

23319  + 5315 

57.7 

29 

112-  8 

28 

11 

26 

2 

23319  + 5657 

59.2 

21 

113-  4 

45 

8 

122 

3 

23320  + 5836 

0.4 

30 

113-  3 

10 

3 

36 

4 

23321+5832 

11.8 

i 16 

113-  3 

16 

8 

40 

4 

23321+5808 

11.9 

i 40 

113-  3 

24 

17 

48 

3 

23322  + 5925 

12.2 

! 4 

113-  2 

46 

13 

39 

2 

23323  + 5014 

19.3 

1 33 

111-11 

15 

8 

26 

4 

23324  + 5834 

25.9 

1 29 

113-  3 

21 

8 

43 

4 

23324  + 561 5 

26.7 

r 38 

112-  5 

88 

17 

50 

2 

23324  + 5119 

27. E 

i 42 

111  9 

54 

33 

28 

2 

23324  + 5240 

29.1 

36 

111-  8 

55 

23 

31 

2 

23324  + 5552 

29.7 

’ 35 

112-  5 

26 

17 

49 

2 

23325+5322 

32.  £ 

1 56 

112-  8 

41 

24 

23 

2 

23326  + 5854 

38.C 

) 13 

113-  2 

63 

13 

42 

3 

23326  + 5817 

41.5 

\ 40 

113-  3 

13 

3 

36 

4 

23326  + 5525 

414 

1 56 

- 112-  6 

106 

27 

50 

2 

23327  + 5324 

47.: 

> 57 

112-  8 

24 

11 

22 

3 

23328  + 5545 

524 

1 12 

! 112-  5 

41 

8 

32 

3 

23329  + 5354 

56. ( 

) 54 

112-  7 

14 

4 

37 

3 

23330  + 5614 

1.( 

) 29 

I 113-5 

35 

11 

39 

3 

23330  + 5200 

2.: 

3 44 

► 111-9 

12 

8 

45 

3 

23330+5906 

AX 

3 47 

p 113-  2 

67 

16 

40 

2 

23331  +5845 

6.; 

? 17 

' 113-2 

18 

6 

18 

2 

23331+5859 

6.1 

5 42 

! 113-2 

13 

5 

26 

3 

23331+5443 

10/ 

1 25 

i 112-6 

21 

10 

58 

3 

23332  + 5938 

13.! 

3 6C 

1 114-  2 

31 

3 

29 

3 

23332  + 5949 

15.! 

3 1 

114-  1 

73 

8 

101 

3 

23332  + 5256 

17.1 

3 27 

’ 112-  8 

74 

25 

50 

2 

23332  + 5059 

17.1 

3 € 

> 111-10 

16 

i 6 

32 

3 

23333  + 5448 

18.1 

B 25 

> 112-  6 

30 

i 12 

45 

3 

23333  + 5201 

19/ 

3 37 

r 111-9 

68 

i 8 

40 

2 

Flux  Density 


(Not  Color  Corrected) 
25  jxm  60  Jim 
(Jansky) 


100  Jim 


.49 

25L 

.50 

25L 

25L 

2.42 

.23 

.25L 

1.05 

.36 

.51 

.25L 

.85 

.96 

25L 

25L 

.25L 

.27L 

.97 

.25L 

.34L 
.62 
25L 
.28L 
.87 
25L 
.28L 
.65 
.20 
.43 

1.12 
1 84 
25L 
25L 
.30 
25L 
25L 
.31L 
.28 
1.08L 

.31 
.41 L 
.83 
37L 
.35 
.251 
4.57 
.80 
1.65 
.30L 

.25L 

25L 

.44 

.54L 

.25L 

25L 

.30L 

.51 

.25L 

.25L 

25L 

.76 

.25L 

1.63L 

.28L 

.25L 

.36 

.43 

.56 

.30 

.23 

2.25 

.54 

25L 

64L 

,B9 

.251 

.45L 

25L 

37L 

,41L 

.25L 

.381 

9.81 

.B7L 

.30: 

25L 

2.96 

25L 

.81 

42L 

45L 

1.61 

.54 

.28 

.331 

.28L 

3.92 

.34 

25L 


.25L 

25L 

.19: 

.25L 
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9701000108 

0 9500320308 
57001201 1C 

6 5501 202 32C 
9400000008 
9400000008 
9483154458 
7500000200 
9601321438 
9580000018 

9680000638 

9501000008 

8500000100 

9540100508 

9601000406 

9700100500 

4580100000 

1 9400102006 


0 9502301 23C 

0 9700000008  1 

950121253C 

0 9500001018 
9600111218 
7600000000  1 

9301000008 
9680201428 
95000302 1C  4 

9500002118 

0 960210130C  3 

9501201328 
96000001 1C  1 

7501020406  1 

960210130C 
1600000000 

9601 00021 C 1 

9500110008  2 

9600000308  4 

9501101118 

6 95O402023C  9 1 

9503000308 

4 9500000008  2 

9500200008  1 

2 9400001 OOC 

4 9531010128  41  8 5 

9680000218  4 

95C2237618  1 

1 7501204308  2 

9480000228  4 

0 9501000008  3 

1 6601204308  2 2 

2 9500000008  3 

9501347618  1 

0600000000 
5501204308  2 

6600000000  1 

3 9541202608  6 1 

952120320C  2 2 

9700000000  1 

9502102708  6 

4 950212610C  2 1 

5500010000 
6601000108 

9 426223332C  7 1 

9603010008 
6500000000 
9681000338  B 

9500000008 
9400000508  4 1 

5 6400001308  1 

2600130000  1 1 

9501001328 


2600130000 

8400000018 

950140060C 

7601000110 


Associations 

C 

A 

Sep 

T 

Name  Type 

o 

2 

DO  43445 

61 

2 

DO  43448 

5 

13 

35682  G5 

3 

2 

DO  43469 

76 

32 

X2339  + 504 

85 

13 

35698  K0 

9 

2 

DO  43486 

34 

2 

DO  43496 

40 

13 

35709  M0 

8 

23 

LDN  1249 

390 

23 

LDN  1 249 

275 

13 

35715  M0 

4 

32 

X2342  + 588 

156 

13 

35721  K 2 

4 

13 

35723  K0 

22 

1 

Z CAS 

6 

13 

35726  M0 

3 

13 

35728  G5 

18 

13 

35729  Ml 

3 

2 

DO  43549 

8 

2 

DO  43554 

84 

23 

LDN  1249 

402 

2 

DO  43558 

37 

17 

3201 

64 

32 

X2343  + 593 

26 

11 

PK  114-  4.1 

25 

2 

DO  43580 

66 

2 

DO  43578 

43 

13 

35742  KO 

2 

39 

OZ  + 572 

82 

■Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25.  60,  100  jxm;  10)  High  Source  Density  Region. 


277 


Declination:  +50°- + 60' 


Right  Ascension:  23h43m56--23h49m21* 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

Uncertainty 
SMJSMN  8 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

T 

c 

a 6 

a 

5 

Coords 

O 

12  jim 

25  jim 

60  jim 

100  jim 

Flux 

COIT 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  o t 

(s) 

n 

1 b 

O 

O 

o 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Rags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

n 

Mag 

23439  + 5412 

569 

! 29 

113-  7 

16 

5 

46 

3 

39,36 

16.96 

2.70 

5.51L 

BBC 

AAA 

4 

8400000008 

15 

5 

1 

RT  CAS 

3 

3 

23439  + 5623 

58.6 

i 15 

114-  5 

12 

3 

37 

4 

1.04 

.41 

40L 

8.05L 

CC 

ABFH 

6 

9500000008 

23440  + 5944 

0.7 

’ 45 

115-  2 

24 

13 

33 

3 

.25L 

25L 

1.05: 

8.82 

FD 

MGDC 

960002634C 

1 

23440  + 5912 

1.3 

1 44 

115-  2 

26 

24 

13 

3 

.30: 

.29L 

.92: 

692 

C DF 

ECDC 

968131141C 

23440  + 5446 

1.9 

29 

114  7 

37 

6 

42 

3 

.26L 

.25L 

.58 

8.97L 

B 

M CK 

9402000108 

23441+5900 

6.0 

44 

115-  3 

36 

8 

114 

3 

43 

25L 

1.93L 

18.37L 

C 

BC 

95001 1200C 

23442  + 5226 

13.7 

43 

113-  9 

40 

38 

59 

2 

.25L 

25L 

48L 

1.51 

D 

HG 

9600001020 

23442  + 5909 

14.2 

51 

115-  2 

14 

3 

31 

3 

i 3.38 

1.42 

2.16L 

15.12L 

BB 

AA 

0 

9500201 41 C 

23443  + 5834 

189 

21 

115-  3 

28 

12 

31 

3 

j .29L 

25L 

1.10 

21 .51 L 

D 

B 

95421 0353C 

8 

23443  + 5948 

21.9 

34 

115-  2 

17 

8 

30 

3 

.97 

25L 

2.31  L 

33.33L 

C 

BD  1 

9501 12655C 

1 

2 

2 

DO  43604 

90 

111 

23444  + 5805 

29.1 

12 

115-  3 

19 

4 

25 

3 

1.52 

.54 

48L 

10.54L 

BC 

AB 

0 

9600100008 

23445  + 5802 

31.3 

30 

115-  3 

44 

8 

111 

2 

.30 

.25L 

49L 

19.34L 

C 

C 

9500100008 

23445+5340 

34.5 

39 

113-  8 

19 

8 

40 

4 

.51 

.20 

45L 

6.09L 

BD 

BCI  J 

0 

9501000008 

23445+5710 

35.0 

26 

114-  4 

12 

4 

35 

4 

8.65 

2.33 

72L 

8 51 L 

BB 

AA  D 

3 

9601100208 

50 

5 

13 

35761  KO 

5 

57 

23446+  5822 

36.6 

23 

115-  3 

12 

5 

28 

3 

4.70 

1.24 

1.87L 

12.55L 

BB 

AA  BE 

0 

96831 1344C 

A 

6 

13 

35763  KO 

4 

50 

23446  + 5859 

37.0 

14 

115-  3 

13 

4 

30 

3 

1.23 

.54 

1.86L 

15.03L 

BC 

AA 

0 

95001 1200C 

23447  + 5925 

44.8 

25 

115-  2 

20 

9 

38 

3 

.50 

.23: 

2.30L 

24.56L 

BF 

BD 

0 

940 1 1 2022C 

23447+5238 

45.0 

39 

113-  9 

14 

8 

38 

3 

.55 

.20: 

40L 

1.10L 

BE 

AF 

0 

8702020000 

23447  + 5837 

47.1 

51 

115-  3 

11 

3 

26 

3 

3.50 

2.01 

2.22: 

22.71: 

BBDF 

A ABE 

0 

956213051 C 

23448  + 5915 

51.0 

44 

115-  2 

17 

9 

28 

3 

.54 

.33 

1.57L 

19.38L 

CD 

BDH 

7 

950304222C 

23449  + 5756 

55.0 

41 

115-  4 

15 

6 

28 

3 

4.57 

2.18 

.64 

13.75L 

BBC 

A ACF 

2 

9500100008 

1 

2 

DO  43616 

62 

103 

23449  + 5721 

59.2 

10 

114-  4 

41 

3 

26 

3 

.25L 

25L 

.56: 

3.78 

DE 

FDB 

9600100318 

23450  + 5812 

1.6 

56 

115-  3 

50 

17 

26 

2 

.27L 

25L 

2.1 1 L 

3.45 

F 

GD 

970000000C 

23451+5707 

8.7 

13 

114-  4 

20 

10 

27 

3 

.25L 

25L 

.79 

5.79 

CD 

MDB 

9581100628 

23452  + 5107 

14.5 

18 

113-10 

31 

12 

35 

3 

.26L 

.25L 

.73 

1.59: 

CD 

LCB 

6500000100 

5 

11 

PK  112-10.1 

29 

143 

23452  + 5527 

14.9 

57 

114-  6 

23 

16 

44 

3 

.25L 

.25L 

86 

7.83: 

FD 

El  D 

9580201568 

8 

23452  + 5100 

15.0 

52 

113-10 

31 

B 

121 

3 

.61 

.25L 

40L 

1.42L 

B 

BC 

3500100000 

2 

2 

DO  43626 

14 

106 

23453  + 5725 

18.8 

28 

114-  4 

IS 

3 

28 

3 

1.12 

.19: 

.41 L 

13.10L 

BD 

BE 

0 

9500101428 

23453  + 5715 

20  4 

13 

114-  4 

34 

13 

44 

3 

.25L 

.25L 

.56 

3.95: 

DF 

GGD 

9601111538 

23453  + 5351 

21.1 

54 

114-  8 

48 

8 

29 

3 

.251 

25L 

.40L 

1.96 

D 

M EC 

9600000008 

23454  + 5823 

29.5 

22 

115-  3 

18 

9 

28 

3 

.62 

.28: 

1.66L 

9.94L 

CF 

ADMD 

6 

9504101 33C 

23455+5554 

33.0 

10 

114-  6 

30 

3 

47 

4 

25L 

.25L 

.83 

5.85: 

CC 

NMFC 

9481011538 

8 

23457  + 5712 

44.1 

13 

114-  4 

28 

10 

28 

2 

24 

.25L 

54  L 

11.83L 

C 

CK  L 

9401111420 

23457  + 5636 

46.7 

15 

114-  5 

11 

4 

44 

4 

1.75 

99 

40L 

8.87L 

BB 

AA 

1 

9501000008 

23458  + 5535 

48.3 

11 

114-  6 

26 

17 

51 

2 

-26L 

25L 

.52 

8.44L 

F 

N DC 

9501000548 

8 

23458  + 5850 

53.1 

34 

115-  3 

34 

11 

30 

2 

.33 

25L 

1.77L 

26.37L 

C 

C H 

94001 1000C 

23459  + 5425 

54.7 

11 

114-  7 

48 

14 

44 

2 

.30 

.35L 

40L 

10.31  L 

D 

CG 

9300000008 

1 

13 

35781  KO 

4 

77 

23459  + 5833 

56.5 

47 

115-  3 

12 

4 

31 

3 

2.08 

.56 

1.86L 

12.18L 

BD 

AAL 

7 

960000201 C 

23460  + 5548 

2.8 

30 

114-  6 

19 

8 

51 

4 

.76 

.18: 

.40L 

9.36L 

BC 

AEG 

0 

9430000008 

2 

13 

35785  M0 

4 

68 

23461+5704 

8.2 

9 

115-  4 

19 

8 

42 

3 

.34 

.16 

.40L 

11.03L 

CD 

DD 

0 

9400000008 

23462  + 5311 

15.9 

53 

114-  8 

56 

31 

51 

2 

.25  L 

.251 

.40L 

1.44 

C 

E D 

9600000000 

23463  + 5027 

18.5 

27 

113-11 

31 

24 

46 

3 

,25L 

.25L 

-40L 

1.76 

D 

E D 

6500000000 

2 

39 

NRAO720 

10 

750 

23463  + 5417 

21.0 

8 

114-  7 

28 

10 

40 

3 

.351 

-25L 

1.08 

7.02L 

C 

F BC 

9400000018 

23464  + 5907 

25.8 

31 

115-  3 

40 

0 

21 

2 

.23 

.25L 

2.02L 

1 9.81  L 

D 

D 

950111 01 2C 

23464  + 5004 

26.8 

2 

113-11 

65 

16 

52 

2 

40L 

.25L 

.59 

1.29L 

C 

JC 

3600000000 

23464  + 5722 

28.9 

27 

115-  4 

25 

14 

43 

2 

25L 

.25L 

.59 

5.86L 

C 

1 BE 

9701100118 

23465  + 5500 

34.6 

41 

114-  7 

16 

8 

60 

3 

.46  , 

.25L 

40L 

8.12L 

B 

BD 

9401000008 

1 

2 

DO  43659 

60 

110 

23466  + 5840 

37.9 

33 

115-  3 

16 

11 

56 

3 

.37 

.20: 

2.84: 

16.18: 

ECCE 

EEDE 

4 

960125534C 

B 

23467  + 5437 

446 

21 

114-  7 

19 

7 

50 

3 

2.51 

1.26 

.51 L 

7.62L 

BB 

AAE 

5 

9500001008 

23468+5739 

48.9 

43 

115-  4 

59 

8 

42 

2 

.31 L 

.25L 

.58 

8.61  L 

E 

N MB  J 

9500000108 

23468  + 5755 

51.6 

18 

115-  4 

15 

9 

28 

3 

.82 

.21 

.40L 

11.68L 

BD 

AD 

0 

9600100008 

1 

2 

DO  43663 

38 

123 

23468  + 5114 

53.6 

4 

113-10 

56 

21 

36 

2 

.41 L 

.25L 

.39 

2.24L 

C 

EB 

3500000000 

23470  + 5918 

1.2 

59 

115-  2 

16 

8 

1 32 

3 

.72 

27 

.461 

20.49L 

BF 

BE 

0 

9501000008 

23470  + 5426 

3.9 

15 

114-  7 

96 

13 

50 

2 

.38 

.25L 

.46L 

7.77L 

D 

D D 

9401000008 

23471+5622 

9.9 

45 

114-  5 

16 

3 

47 

4 

1.55 

.38 

.40L 

2.95: 

BC  E 

AC  E 

6 

9601000008 

2 

13 

35811  M0 

3 

82 

23471+5014 

11.9 

25 

113-11 

53 

27 

42 

2 

.79L 

.66L 

.40L 

1.50 

D 

K C 

7600000210 

4 

23472  + 5310 

12.2 

57 

114  8 

12 

5 

34 

3 

2.54 

.66 

40L 

1.53L 

BC 

AA 

1 

9600001000 

1 

2 

DO  43675 

40 

96 

23472  + 5656 

15.5 

32 

115-  5 

14 

4 

32 

3 

1.16 

.57 

.401 

8.41L 

CC 

AB 

5 

9500000008 

23473  + 5504 

19.8 

34 

114-  6 

30 

8 

31 

2 

.25L 

.18 

.54L 

8.57L 

E 

i fj 

9401000008 

23474  + 5718 

25.8 

16 

115-  4 

23 

9 

28 

2 

.32 

.351 

60L 

10.82L 

C 

CDF  G 

9400210118 

23474  + 5752 

29.3 

14 

115-  4 

19 

9 

32 

3 

87 

,25L 

.401 

14.05L 

B 

AM 

9500213218 

2 

23475  + 5954 

30.1 

35 

115-  2 

35 

3 

30 

3 

25L 

.41: 

2.21  L 

7.58 

F D 

J HC 

970105364C 

B 

23475  + 5211 

32.8 

33 

114-  9 

16 

4 

33 

3 

1.54 

.53 

.40L 

1 .41 L 

BC 

AB  M 

0 

0700000000 

1 

2 

DO  43682 

55 

111 

23475  + 5337 

33.9 

31 

114-  8 

32 

8 

41 

4 

.41 

.25  L 

.40L 

7.41L 

B 

ALH 

6500010008 

1 

2 

DO  43680 

10 

101 

23475  + 5749 

34.3 

21 

115-  4 

23 

9 

32 

3 

.32L 

.25  L 

1.60 

9.44 

CE 

FDCA 

9600213318 

2 

2 

2 

DO  43679 

79 

86 

23476  + 5902 

36.8 

10 

115-  3 

24 

8 

44 

3 

.32 

.25L 

2.21  L 

27.05L 

D 

C H 

950210000C 

23476+5302 

40.7 

47 

114-  8 

34 

21 

34 

2 

25L 

.25L 

.40  L 

2.91 

F 

C 

9501000010 

23476  + 5636 

41.7 

4 

115-  5 

33 

18 

37 

4 

.251 

.25L 

.50 

4.86: 

DD 

EC 

9680000538 

C 

23477  + 5551 

42.2 

8 

114-  6 

51 

25 

28 

4 

.25L 

.25L 

.40L 

2.61 

D 

J FB 

9500010108 

23478  + 5000 

52.5 

10 

113-11 

25 

8 

33 

3 

1.13 

.27 

.40L 

1.00L 

BD 

AAM 

4 

6701000000 

1 

2 

DO  43694 

68 

96 

23479  + 5720 

55.0 

0 

115-  4 

45 

30 

22 

2 

1.30L 

25L 

,46L 

2.91 

E 

M D 

9600110118 

23480  + 5450 

5.2 

18 

114-  7 

22 

8 

35 

3 

.36 

25L 

.40L 

8.36L 

C 

B 

9500000108 

2 

13 

35827  K5 

4 

86 

23481+5910 

6.4 

49 

115-  3 

22 

3 

116 

3 

.78 

.23 

.53L 

18.88L 

CE 

AE  K 

0 

9502101228 

4 

23481+5941 

9.9 

31 

115-  2 

21 

3 

39 

3 

27L 

.26: 

2.43 

8.58 

ECC 

CJCB 

9680004408 

2 

1 

32 

X2348  + 596 

45 

2 

23481+5316 

10.4 

27 

114-  8 

16 

3 

34 

3 

2.71 

1.05 

40L 

1.30L 

BC 

AAF 

0 

9600111000 

23481+5604 

10.4 

28 

115-  6 

57 

8 

49 

3 

25L 

.25L 

40L 

2.59 

C 

F DC 

3600000108 

23482  + 5825 

17.8 

25 

115-  3 

19 

9 

28 

3 

.47 

25L 

1.74L 

15.73L 

C 

B 

95000001 1C 

23483  + 5916 

20.1 

16 

115-  2 

40 

16 

42 

2 

25L 

.34L 

.86 

5.89L 

C 

KBC 

9600001008 

23483+5748 

20.8 

48 

115-  4 

36 

9 

34 

3 

.281 

.25L 

.85 

16.25L 

D 

F DF 

9500101218 

23483  + 5923 

23.4 

7 

115-  2 

56 

8 

118 

2 

.22 

.31 L 

.601 

14.29L 

C 

HL  H 

9501100008 

23484  + 5730 

24.1 

5 

115-  4 

34 

22 

14 

3 

25L 

25L 

.67 

3.45: 

DD 

MHGD 

9501201308 

23484  + 5623 

25.4 

55 

115-  5 

51 

35 

41 

4 

.25L 

.25L 

.44  L 

3.30 

D 

FI  FC 

9600000308 

4 

23405  + 5212 

31.9 

1 

114-  9 

13 

5 

36 

3 

14.84 

13.52 

2.67 

2.1 1L 

BBC 

AAAC 

2 

4600000008 

28 

23485  + 5530 

32.7 

22 

114-  6 

61 

6 

111 

3 

.40 

.25L 

.40  L 

6.24L 

C 

BHE 

9500000008 

1 

2 

DO  43713 

56 

101 

23485  + 5336 

33.8 

47 

114-  8 

52 

8 

36 

2 

.251 

25L 

.43 

1.68: 

DE 

BB 

2600000208 

23485  + 5950 

35.9 

2 

115-  2 

23 

9 

19 

2 

.59 

25L 

.87L 

17.94L 

C 

BF  F F 

9502000208 

1 

2 

DO  43718 

75 

110 

23486+5657 

36.0 

5 

115-  5 

76 

29 

21 

2 

,43L 

.251 

.401 

351 

F 

L D 

9601000138 

23486+5958 

37.1 

30 

116-  2 

19 

9 

24 

3 

.25L 

.18: 

2.09: 

9.63 

DED 

HCA 

974203250C 

1 

23486+5103 

38.4 

45 

113-10 

26 

8 

34 

2 

.41 

,28L 

.401 

1.45L 

C 

BF 

0601010000 

1 

13 

35836  K2 

4 

BO 

23487  + 5315 

43.5 

34 

114-  8 

35 

8 

128 

3 

.40 

.25L 

.40L 

2.07L 

D 

B 

9600110000 

23487  + 5633 

46.0 

60 

115-  5 

21 

5 

34 

3 

1.04 

.28 

,40L 

8.40L 

CC 

ADE 

0 

9502000008 

1 

2 

DO  43716 

53 

101 

23488  + 5706 

52.5 

15 

115-  5 

26 

22 

38 

3 

25L 

25L 

,47L 

2.61 

C 

HC 

9600000118 

23490  + 5720 

3.2 

58 

115-  4 

13 

4 

30 

3 

4.72 

1.65 

.70 

7.95L 

BBC 

AAB 

0 

9501000106 

1 

2 

DO  43725 

58 

106 

23491+5253 

6.6 

56 

114-  9 

28 

8 

31 

3 

.37L 

25L 

.59 

2.45 

BC 

KDBB 

8600211000 

23491+5110 

7.2 

11 

114-10 

65 

11 

54 

2 

.26 

25L 

40L 

1.56L 

C 

FI 

0600000000 

23491+5934 

11.8 

34 

115-  2 

30 

14 

44 

2 

.25  L 

.34L 

.76 

17.03L 

C 

EEE 

9502116418 

F 

23492  + 5248 

14.4 

57 

114-  9 

17 

5 

37 

3 

1.49 

.41 

.40L 

1.20L 

BC 

A AD 

1 

9700111000 

2 

13 

35848  MO 

6 

85 

23493  + 5757 

19.2 

3 

115-  4 

33 

10 

43 

2 

69L 

.25L 

.74 

3.80: 

CD 

01  BB 

6700000328 

23493  + 5538 

19.5 

47 

115-  6 

6 

3 

134 

4 

1.49 

.42 

.40L 

8.23L 

BC 

AB 

2 

9402100108 

2 

13 

35849  MO 

2 

85 

23493  + 5825  ; 

21.3 

47 

115-  3 

64 

14 

42 

2 

.34  L 

25L 

.89 

16.47L 

D 

C 

950001031 C 

‘Confusion  Rags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing,  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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il  II 


Declination:  +50"- +60' 


Right  Ascension: 

Position  (1950) 


h m 


23493  + 5413 

23494  + 5431 
23494  + 5856 
23494  + 5739 

23494  + 5914 

23495  + 5253 
23495  + 5404 
23495  + 5606 
23497  + 5050 

23497  + 5422 

23498  + 5935 
23498  + 5748 

23498  + 5537 

23499  + 5546 

23500  + 5803 
23500  +5638 
23501+5627 
23501+5000 
23501+5822 
23501+5833 

23503  + 5356 

23505  + 5838 
23505+5355 

23506  + 5312 

23506  + 5031 

23507  + 5320 

23508  + 5956 
23510  + 5114 
23510  + 5800 
23510  + 5119 

23511+5318 

23512  + 5635 
23512+5042 

23513  + 5256 

23514  + 5912 

23514  + 5529 

23515  + 5612 
23516+5957 
23516+5922 

23517  + 5829 

23518  + 5853 
23518  + 5447 
23518  + 5302 

23518  + 5713 

23519  + 5417 
23519+5137 

23520  + 5450 
23521+5827 
23522  + 5925 
23524  + 5639 

23524  + 5553 

23525  + 5952 

23525  + 5830 
23525+5844 

23526  + 5732 

23527  + 5748 
23530  + 5227 
23530  + 5908 
23530+5707 
23530  + 5722 

23530  + 5231 
23531+5803 
23532  + 5923 

23532  + 5326 

23533  + 5752 
23536  + 5838 

23536  + 5627 

23537  + 5129 
23537  + 5254 
23537  + 5554 

23537  + 5744 

23538  + 5454 
23538+5542 

23539  + 5325 

23540  + 5004 
23540  + 5340 
23540  + 5249 
23541+5225 
23541+5910 
23541+5604 

23542  + 5832 
23542  + 5926 

23542  + 5307 

23543  + 5020 

23543  + 5533 

23544  + 5629 

23545  + 5609 

23545  + 5327 

23546  + 5525 

23547  + 5947 

23547  + 5847 

23547  + 5436 

23548  + 5059 
23548  + 5808 

23548  + 5145 

23549  + 5142 

23550  + 5923 
23550  + 5955 
23551+5417 
23552  + 5640 


2 

4 
.81 

.4 

.6 

5 

.9 

1.4 

9.7 

10.0| 


Galactic  Uncertainty 
8 Coords  SMJ  SMN  6 

O I b C)  O O 


114-  7 

114-  7 

115-  3 
115-  4 
115-  2 
114-  9 

114-  8 

115-  6 
114-11 
114-  7 


116- 

115- 

115- 

115- 


■6| 

1 

.3 

38.51 

40.3 


9.2 

13.2 
13.9 

23.7 

25.7 

29.3 
31. 

40.0 

41.7 

45.8 

i486 

50.5 

52.0 

52.7 

54.8 

59.9 
0.9 
7.4 

14.5 

25.0 

26.3 
30.6] 

31.1 

35.9 

40.1 
|43.9 

1.0 

2.0 

2.6 

3.7 

4. 
9. 

17.! 

17.! 

21 

36. 

41 

42.8 

43. 

1 43. 

46.1 
49. 
52. 
56. 

1 

2. 

5. 

6. 


46. 

46. 

40. 

49. 

53 

59.8 


2 
4 
6 
6 

15-  4 
115-  5 
115-  5 

113- 11 
115-  3 

115-  3 

114-  8 
15-  3 
14-  8 

114-  8 
114-11 
114-  8 

116-  2 

114- 10 

115-  4 
114-10 


114- 

115- 


8 
5 

114-11 

114-  9 
116-  3 

115-  6 

115-  5 

116-  2 
116-  2 
116-  3 


29 


116 
IIS- 

114-  9 

115-  5 
115-  7 

114- 10 

115-  7 
116 

116-  2 
115-  5 

115-  6 
116 

116-  3 
116-  3 

115 

116 

114-  9 
116-  3 

115-  5 

115 

114-  9 

116 

116-  2 

115-  8 
116 
116 
115-  5 

114- 10 

115-  9 

115-  6 

1 16— 

1 15— 
115  — 
115  — 

114- 12 

115- 
115- 

115— 

116- 
115- 


36 

22 

40 

25 

23 

18 

18 

70 

16 

36 

35 

15 

36 
47 
49 
39 
20 
31 
72 
31 

18 

44 

20 

80 

27 

31 

16 
16 
13 
22 

17 

37 

18 
12 

15 
27 
18 
35 
60 
26 

62 

44 

17 

16 

32 
22 
17 

17 

18 
73 

16 

20 

15 
35 
41 
23 
18 

16 
35 


12. 


116  — 
116- 

115  — 

114- 1 

115- 
115- 
115- 
115- 

115- 

1 16- 

iie 

115- 

116- 

116  — 
115-10 
115-10 
116 
116 

115 

116 


46 

39 

49 

32 

32 
81 

50 
23 
43 

36 
43 
31 

33 

42 
109 

43 
53 

44 
46 
28 
44 

34 
138 

44 

37 
44 
34 
28 

31 
34 

32 
29 
31 

44 

50 

38 
27 
41 
40 

51 
126 

27 

45 

33 

28 

29 

31 

30 
29 

36 
38 
22 

109 

34 

32 

37 
44 
40 
50 
29 

38 

35 
27 


Flux  Density 


14  I 5 
73  | 25 
27 
59 
12 
30 
38 
48 
17 
81 


(Not  Color  Corrected) 
um  25  pm  60  pm 

(Jansky) 

100  pm 

Flux  1 

Uncs 

V 

Corr  A 
Coef  R 

25L 

.25L 

.54 

3.11: 

CF 

CB 

>04 

.73 

.40L 

7.70L  E 

IB  A 

iA  2 

.38L 

.541 

.75L 

4.27 

F 

LEC 

25L 

1.28L 

.49 

3.95: 

CF 

FGE 

.49 

.25L 

53L 

19.66L  E 

1 E 

IF 

.96 

.19 

.40L 

2.0OL  E 

ID  E 

IG  0 

1 78 

.49 

40L 

7.69L  E 

IB  A 

t AG  0 

42L 

25L 

.55 

9.82L 

C 

KD 

1 59 

.79 

40L 

1 .21 L E 

iC  A 

lAH  0 

.37 

.25L 

.40L 

10.11L  E 

3 E 

11  M 

27L 

25L 

1.06 

21.43L 

C * 

4KCE 

1.15 

.37 

.401 

13.41L  E 

3C  / 

(CM  2 

25L 

.25L 

.40L 

2.17 

C 

HB 

25L 

25L 

.27: 

2.76 

DC 

J DC 

37L 

25L 

.52 

13.48L 

C 

E 

29  L 

,25L 

.60 

3.36: 

FD 

CC 

.93 

.34 

.40L 

8.88L  l 

3C  > 

\B  0 

.31 

.25L 

40L 

1.77L  1 

3 E 

EG 

78L 

.61 L 

1.83L 

3.72 

D 

C 

.25L 

.18: 

3.42L 

22.23 

D C 1 

_ D J C 

1.54 

.37 

40L 

2.14:  1 

CC  E 1 

^FD  8 

.45 

25L 

2.44L 

21 .81 L 1 

C 1 

B L 

.69 

.38 

.40L 

6.29L  ! 

BC  1 

BB  F 0 

.60  L 

.69L 

.45L 

1.47 

C 

HD 

.46 

25L 

40L 

1.351 

B 1 

B l 

.42 

25L 

.40L 

1.91L 

C ! 

BD  F 

.60 

.25L 

60L 

19.62L 

B 

B 

.77 

.25L 

40L 

1.33L 

B 

AGD 

67 

.37 

1.43L 

1 1.91 L 

BC 

ABDE  0 

.53 

25L 

.40L 

1.24L 

D 

CF  G 

8.11 

2.35 

.64 

1.29L 

BBC 

AABM  0 

.25L 

25L 

.47L 

3.14 

F 

LNFD 

.71 

25L 

.40L 

1.19L 

C 

B 1 

3A7 

1.46 

.33: 

1.44L 

BBC 

AACK  0 

1.28 

.64 

44L 

16.74L 

BC 

AB  0 

.25L 

33L 

.40L 

2.66 

C 

J HB 

2.13 

.49 

.40L 

7.05L 

CC 

A A 3 

36L 

25L 

1.00 

7.14 

DD 

HKHC 

.25L 

25L 

46L 

3.90 

D 

GC 

26L 

.24: 

.99 

0.1 2L 

EC 

J CC 

.36L 

25L 

.92 

18.68L 

F 

B 

25L 

.25L 

.89 

6.77L 

C 

F B J 

7.05 

3.29 

.97 

1.26L 

BBC 

AABG  1 

20*21 

5.85 

.91 

9.32L 

BBC 

AABF  0 

,25L 

.25L 

.52: 

3.10 

DD 

MDB 

.29 

.25L 

40L 

6.66L 

C 

DDE 

.40 

25L 

40L 

7.98L 

B 

B CL 

123 

.75 

1.90L 

16.20L 

BC 

AAM  1 

1 47 

.58 

43L 

15.18L 

BC 

AA  C 

31 

25L 

46L 

8.08L 

F 

C J L 

1.64 

.36 

.401 

7.43L 

BC 

ab  : 

,25l_ 

.24: 

2.43 

14.22: 

FCC 

FDCA 

1.07 

.54 

1.08L 

14.29L 

BC 

ABFF  E 

29  L 

.25L 

1.23 

21.08L 

C 

BG 

25L 

.481 

.531 

3.20 

C 

L DC 

.55 

25L 

1.69L 

11.86L 

F 

DD  G 

1.34 

.34 

.40L 

7.52L 

BC 

AB  s 

.57 

.25L 

.52L 

21.42L 

B 

B 1 

.30 

.34L 

.72L 

8.83L 

C 

DGJ 

.30 

25L 

46L 

4.23L 

C 

C F 

.43 

.25L 

40L 

5.79L 

B 

BG 

25L 

25L 

.48L 

3.02 

D 

G CC 

.25L 

25L 

.70 

7.67: 

DC 

l NBC 

2.30 

.74 

40L 

1.52L 

CC 

AA 

.29L 

25L 

2.14L 

3.14 

C 

EGJ  B 

,25L 

.25L 

.81L 

4.26 

D 

DC 

1.86 

.53 

40L 

1.68L 

BC 

AA 

64L 

.25L 

.48 

2.36L 

C 

M CD 

.39 

25L 

40L 

1.99L 

B 

CF 

.31 

.251 

.40L 

7.76L 

F 

E M 

1.70 

1.07 

.42L 

13.181 

BC 

AA  J 

.53 

.25 

40L 

10.311 

BD 

BB 

25L 

.30 

1.02L 

7.761 

D 

MCHJ 

.35 

25L 

.401 

1.591 

C 

CE 

.28L 

.251 

40L 

2.52 

E 

J HE 

77 

.27 

40L 

1.621 

BD 

BB 

.401 

25L 

.42 

7.661 

C 

ND 

25L 

.25L 

.43L 

1.73 

E 

LC 

.251 

.25L 

1.86 

22.121 

C 

J Dl 

.25L 

25L 

.46L 

2.53 

C 

> FB 

1 60 

.45 

1.611 

4.64: 

BC  E 

: ABHA 

.251 

25L 

.611 

6,15 

C 

) D 

.38 

.25L 

.40  L 

1.791 

L D 

B G 

.25L 

.25L 

.49  L 

4.77 

C 

) DF 

1.22 

.30 

.401 

6.74! 

L BD 

ACHM 

65 

.29 

,401 

1.581 

L BD 

BCM 

.251 

.251 

.401 

2.60 

E 

: KC 

.26 

.251 

.401 

1 .59 

L F 

B 

70 

.251 

.401 

8.43 

L B 

BE  HI 

.431 

.251 

.76 

22.08 

L D 

C 

.271 

.251 

.86 

17.37 

L E 

B 

.77 

.33 

.401 

8.88 

L CC 

AB 

.251 

.251 

.70 

6.11 

Dt 

3 MJDB 

1.28 

.48 

1.411 

11.97 

L BC 

A A J 

.70 

.27 

.401 

L 4.82 

L BD 

AB 

.71 

.20 

.401 

L 4.21 

L BD 

ABEE 

341 

L -271 

L 1.91 

6.50 

Dl 

} GEEB 

.36! 

L .251 

L 2.111 

L 8.33 

1 

: 1 ka 

.251 

L .251 

L .461 

L 1.64 

1 

E 1 B 

1.45 

.42 

.401 

L 1.57 

L BD 

A C 

Flags 


Confusion  R S 

Flags*  S 2 


9600000218 
9500101008 
9800000508 
9602000428 
9500000008 
9600111000 
9500000008 
9402001408 
2600000000 
9400110018 

9403135328 
7600000008 
9681000108 
9601000008 
1600000008 
9601000428 
9400110008 
3600000000 
97011 00 52C 
940024352C 

8600102028 
95001 001 0C 
8500102018 
7600000000 
1600010000 
6500101000 
9601200208 
2600100000 
960000 2 10C 
0600100000 

4600101000 
9500000308 
1600000000 
3600000110 
9500010008 
9601000318 
9401000006 
9801110318 
9701001000 
960041 331 C 

95010001 OC 
9501100008 
5600000000 
9500000008 
9681000200 
6501000008 
9501100008 
950020200C 
9500001008 
4400000008 

9501102008 

96C0151308 

960120300C 

950225363C 

9600000208 

950101000C 

9500110008 

9500010008 

9500101208 

9501110338 

9500110008 
97000001 0C 
9500000336 
4600101000 
96000 1000C 
970101220C 
9600010000 
9500000100 
2600110000 
9500100118 

8410000008 

8420021008 

9401005308 

2600101000 

9500000140 

5500010000 

7500111008 

9500000018 

9542002308 

9680000440 

970100200C 

7500010008 

1700000000 

9501000570 

9501000006 

9600010000 

8600000520 

2501000000 

6500100248 

960000000C 


950120030C 
8402001008 
9780112508 
95001 1000C 
9501120108 
9501120108 
4600122208 
960000050C 
9680000018 
9600000000 


Associations 


Name  Type 


Sep 

(")  Mag 


i 

X)  43736 

32 

116 

3 

15852  K7 

4 

86 

2 

DO  43741 

54 

93 

2 

DO 43748 

85 

115 

6 

4734 

15 

1500 

2 

<2349  + 595 

141 

15 

2 

DO  43747 

74 

120 

1 

DH  CAS 

36 

3 

2 

DO  43755 

33 

101 

2 

X2349  + 585 

112 

3 

3 

35857  K5 

3 

81 

3 

35862  M0 

2 

91 

2 

DO  43773 

43 

110 

3 

35869  K0 

10 

70 

3 

RAFGL  5791 S 

16 

16 

2 

DO  43787 

36 

116 

41 

23515  + 5529 

26 

6 

13 

35875  K 2 

1 

75 

4 

TMSS  + 50482 

57 

26 

13 

35879  F8P 

3 

47 

2 

DO  43807 

60 

95 

13 

35881  K0 

29 

82 

7 

1+59  19 

73 

13 

35884  K2 

5 

01 

13 

35885  K5 

1 

82 

23 

LDN  1256 

528 

13 

35891  K0 

3 

71 

13 

35897  K0 

2 

67 

13 

35898  K0 

4 

71 

13 

35899  B0 

5 

60 

2 

DO  43823 

11 

103 

23 

LDN  1254 

532 

13 

35903  M0 

3 

85 

13 

35905  K5 

9 

66 

13 

35904  K7 

8 

90 

*13 

1 35907  B 

9 

77 

13 

1 35908  G5 

33 

80 

13 

1 35910  K2 

4 

76 

2: 

1 LDN  1254 

179 

•i: 

3 35913  K0 

2 

! 70 

2 DO  43854 

45 

i 103 

31 

2 X2354  + 561 

41 

4 

I! 

3 35915  K5 

25 

i 85 

•I! 

3 35917  F5 

2 

( 56 

1 LP  CAS 

2£ 

) 3 

2 DO  43866 

6; 

r 96 

2 

3 LDN  1257 

51 

1 

•Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  a.  12.  25,  60,  100  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  23h55nl13•-23h59m55, 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


23552  + 5549 
23552  + 5031 
23554  + 5905 
23554  + 5730 
23554  + 5908 

23554  + 5612 

23555  + 5009 
23555  + 5532 
23555  + 5845 
23558  + 5351 

23558  + 5106 

23559  + 5208 
23559+5046 
23559+5145 
23560+  5809 
23561+5804 
23561+5306 
23562  + 5523 

23562  + 5125 

23563  + 5505 

23563  + 5533 

23563  + 5645 

23564  + 5434 

23564  + 5252 

23565  + 5527 

23565  + 5641 
23566+5947 

23566  + 5014 
23566+  5041 

23567  + 5247 

23568  + 5055 
23568  + 5735 

23568  + 5307 

23569  + 5723 

23569  + 5033 

23570  + 5928 
23570  + 5910 
23572  + 5215 

23572  + 5608 

23573  + 5642 

23573  + 5159 

23574  + 5117 
23576  + 5525 

23578  + 5805 

23579  + 5916 

23580  + 5919 
23580+  5633 
23580  + 5326 
23580  + 5936 
23581+5200 

23582+5555 

23583  + 5916 

23584  + 5148 

23584  + 5118 

23585  + 5809 
23585  + 5253 

23585  + 5157 

23586  + 5159 

23587  + 5255 
23587  + 5921 

23587  + 5055 

23588  + 5538 

23589  + 5223 
23591+5642 

23593  + 5637 

23594  + 534 2 

23595  + 5756 
23597  + 5629 
23597  + 5941 
23597  + 5645 

23599  + 5132 


Galactic  Uncertainty 
a 8 Coords  SMJ  SMN  $ 
(s)  O i b O C)  O 


13,. 

15 

24. 

125. 

26. 

29.2 

33. 

34 

34 

49. 

52.- 

54. 

56.4 

57.8 


115-  6 

114- 11 

116-  3 
116-  4 
1 16—  3 
116-  6 

114 

115 

116  — 

115- 

115— 
115  — 

115  — 

115  — 

lie- 

ns— 


9.5 

35  115-  9 

22 

12.7 

22  116-  6 

54 

17.0 

7 115-10 

20 

1 

22.2 

19  115-  7 

20 

22.7 

29  116-6 

40 

23.8 

40  116-  5 

28 

1 

26.4 

26  115-  7 

11 

26.7 

2 115-  9 

26 

11 

33.0 

36  116  6 

21 

33.4 

38  116-  5 

16 

38.7 

>0  116-2 

30 

1( 

40.9 

55  115-11 

29 

41.9 

6 115-11 

42 

44.4 

7 115-  9 

43 

11 

50.3 

>9  115-11 

05 

2t 

50.6 

>0  116-  4 
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Flux  Density 

(Not  Color  Corrected) 
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Declination:  +50°- +60° 


Flags 


V 

A 

R 


Confusion 

Flags* 


7501000008 
7402000660 
9501211208 
9600000128 
9502101008 
8550000000  j 42 
9500000000 
0501100008 
97021 0040C 
7601000000 

72C3075420  | 24 
9501000128 
7500000020 
7700000008 
950021 00OC 
7500210008 
1700100000 
6502101218 
4601000000 
7400010008 

5503112108 
9581100440 
3300101328 
8402100008 
6604114528 
9600200440 
940101233C 
8500000000 
6500000000 
9601100008 

6400000130 
9601000118 
6600000008 
9501002008 
5481043330 
9500000108 
9680133758 
9481110378 
7701001000 
9620100000 

9400000048 
3300000000 
5501000008 
8502001108 
9501201308 
9600301 108 
7600010000 
3600000100 
6400100428 
9500200028 

0600000000 
9501301008 
9501000118 
5300000008 
9501000108 
9500101008 
9401202008 
9501202018 
9600101008 
9540100008 

2400021000 
2500001008 
9501000228 
7601100030 
7602100030 
3601001000 
9600010118 
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9701000000 

9300000008 


Name  Type 


DO  43883 

WYCAS 
DO  43884 
DO  43893 
35938  M7E 


3209 
35942  K0 
23562  + 5523 

35946  K5 


2 DO  43907 
32  X2356  + 567 
1 EV  CAS 


X2356  + 554 
35951  F8 
X2356  + 598 
35954  G5 
DO  43914 


3211 

35963  B9 
V335  CAS 

DO  43920 


DO  43927 
35976  Ml 
35983  KO 


DO  43950 
3212 


35991  M0 
DO  43965 

35993  K 2 
DO  43964 
DO  43972 
35995  K7 


36001  K0 
3215 

RAFGL  4306 
36005  K5 


72 


79 


Confusion  Rags  1)  CIRRUS  1.  2)  CIRRUS-2,  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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93 
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75 
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3 

6 

91 

12 
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73 

3 


100 

80 

63 
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80 

116 
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I II' 


Right  Ascension:  00h00m10^-00h14m53^ 

Position  (1950) 


Declination:  +40°- +50" 


Name 


h m. 


10.0 

30.2 

34.2 

39.3 

46.8 

54.8 
8.4 

28.6 

30.4 

33.4 


H 

Galactic  Uncertainty  C 
6 Coords  SMJ  SMN  8 O 
(s)  o 1 b o o o N 


00001+4826 
00005  + 4504 
00005  +4352 
00006+4826 
00007  +4030 
00009  + 4937 
00011+4653 

00014  + 4904 

00015  + 4206 
00015  + 4507 

00015  + 4942 

00017  +4608 

00018  + 4712 

00019  + 4150 

00019  + 4424 

00020  +4316 
00022+4427 
00029+4711 
00030  + 4629 
00030  + 4532 

00032+4145 

00033+4718 

00033  +4631 

00034  +4008 

00036  + 4347 

00037  + 4726 
00037  + 4037 
00037  + 4707 
00040  +4325 
00042+4248 

00043  + 4737 

00046  + 4952 

00047  + 4338 

00048  +4649 
00051  +4603 
00053  + 4822 

00056  + 4625 

00057  + 4628 

00057  + 4021 

00058  + 4441 

00058+4745 

00059  + 4954 
00061+4027 
00062  + 4511 
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00064  +4436 
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00068  + 4548 
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00071+4801 

00072+4934 
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00077  + 4547 
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00089  + 4720 
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00114  + 4640 
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00126  + 4453 
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00131  +4730 
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115 
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114-19 
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115-15 
115-16 
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115-15 

114- 22 
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116- 
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116- 
116- 


116-18 
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116- 17 

117- 12 
117-15 

116-20 

117-15 

117-15 

116- 17 

117- 15 
117-16 
117-13 
116-20 
117-16 
117-14 


17 

35 

49 

25 
51 
38 
83 

26 
58 

27 

43 

43 

43 

75 

45 

35 

54 

30 

53 

45 

37 

21 

35 
26 
77 

28 
21 
19 

36 
81 

32 

22 

65 

81 

40 

69 
64 

30 
97 
77 

103 

70 
21 
17 
34 

23 
17 

56 
54 
39 

31 
80 
19 
19 

24 
39 

15 
60 

57 
53 

62 

22 

36 

16 
78 
76 
44 
30 
41 


37 

57 

56 

43 

57 

50 

56 
71 

57 

58 

44 

39 

51 
56 
56 
56 
56 
56 

40 

55 

56 
118 

57 

58 
57 

134 

57 

48 
56 
56] 

56 ! 

46 

56  I 
40  | 

127 
45] 
44 
40  | 

58 

57 

49 

40 

58 
56 
58, 
56  | 
58 

47 

56 
32 

57 

58 
38 
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.40  L 
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.74 
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.67L 
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1.75 
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.25L 
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1.55 

25L 
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.43 
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.37 
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.47 
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25L 

.72 
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.37 

.68 
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.45 
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26L 
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.25L 

.25L 
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33L 
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.85 

52L 
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.33 
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.25L 

.38 

6.25 
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.25L 

25L 

2.48 

.31 

53L 
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4.06 
.40L 
.40L 
.40L 
.40L 
.35: 

.40  L 
.40  L 
40L 
,40L 

.40L 
.40L 
.42 
1.39 
.40L 
.96 
40L 
41L 
.40L 
.40L 

40L 
.40L 
40L 
.40L 
.40L 
40L 
.40L 
40L 
44L 
57.96 

.411 
40L 
.40L 
40L 
.40L 
.59 
40L 
.40L 
4.58 
40L 

.40L 
40L 
.40L 
40L 
40L 
,40L 
.40L 
.90 
.38 
.52L 

.66 
.40L 
40L 
.40L 
40L 
40L 
40L 
.40L 
.40L 
.40L 

40L 

40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.32: 

40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 
40L 
,40L 
.40L 
,40L 
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.40L 
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40L 
.83 

.40L 
.401 
40L 
40L 
.45 
.40L 
.40L 
40L 
.40L 
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.40L 
.37: 
1.36 
.89 
.401 
40L 
.41 
.40L 
.40L 
.51 


1.32: 

1.60 

1.24L 

6.12L 

i.ool! 

1.00L 

1.28 

2.18 

1.00L 

2.11 

1.19L 

1.03L 

1.32L 

1.34 

1.46L 

1.26L! 

1.83L 

2.12 

1.50 

1.23L 
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Associations 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


L C 

R S A 
S 2 0 T 


Name  Type 
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D 
C 
C 

DC 

BBD 

C 
D 

BD 

C 

B 

C 

c 

BBCF 

C 

BBC 

C 

D 
E 
C 


1.48L 

1.17 

1.72 

1.00L 

3.04L 

1.36L 

1.00L 

1.03L1 

1.00L 

20.91 

1.97 

1.33L 

1.00L 

1.19L 

1.58 

.99: 

1.04L 

1.00L 

4.82 

1.42L 


CD 


E 

C 

B 

B 

BE 

D 


AAAE 
J E 
BE 

J 
AA 

AADH 
G D 
C 

AC 
H E 

BD 

E 

L C 
AA  AG 
B 

AABC 
CD  I 
LI  D 
E 

BK 

ABKH 
J I 
C 

BD  L 

AD  I 

BH 

BH 

BF 

JCF 


C 

BC 


DE 

BC 


1.65 

1.24L 

1.07L 

1.86 

1.10L 

1.00L 

1.00L 

1.62 

1.98L] 

1.84 

2.12L 

1.03L 

1.05L! 

1.00L 

1.00L 

1.35L 

I.OOL 

I.OOL 

1.22L 

I.OOL 

I.OOL 
1.41  L 
I.OOL 
I.OOL 
1.10L 
I.OOL 
I.OOL 
1.1 1 L 
I.OOL 
1 OIL 

1.61L] 

1.14L 

1.30 

I.OOL 

1.18L 

1.49L 

1.06 

1.33L 

I.OOL 

1.38: 


CCC 


BC 


BBDD  A AAA 


FE 
EFNF 
AAI  M] 
B 

G 
I AC 
ABN 
AAJ 
I BAA 
C 


CB 

C 

C 


BD 

BC 


BC 

BD 

C 

BC 

BC 

C 

BF 

BC 

F 

BCD 

CC 

CD 

C 

C 

C 

BD 

BC 

F 

DD 


LLE 

CHH 

B 

D 

AA  I 

AB 

A 

J BC 
L EE 
EA 

EBE 
B 

BD 
AA 
AM 
CF  L 
ABE 
AB 
BC 
AC 

AAK 
DG 
AA 
AAG 
J 

AAD 

AB 

AF 

AD 

AD  G 

D H 
AB  C 
G 
AA 
Cl 
BC 


9600100008 

9500000020 

0400000000 

9400100008 

0500000000 

4700100000 

6600000000 

4502000038 

1500000000 

6500000010 

4600000000 

2600000000 

6601000110 

1440000000 

1400110000 

0500000100 

1400110000 

5580000310 

2500100010 

3500000000 

0600000000 

4600000200 

2500100010 

0500000000 

0300000000 

4600000000 

0500000000 

6700000000 

0600000000 

0100011000 

6600100130 
2600010000 
0500001000 
3600010000 
1500000010 
2600000000 
9 1 3600111000 
3600111000 
0300100000 
1301000000 

4581000230 

1600000000 

0500000000 

2500000010 

0400100000 

1500000000 

0500010000 

2500000000 

1500000000 

4600000000 


18 


DE 


1.08L 

BB 

AAK 

I.OOL 

CD 

ABH 

1.02L 

CD 

AC 

1.54L 

B 

C N 

1.63 

CC 

CC 

1.19L 

C 

E 

1.10L 

BC 

ACMD 

1.15L 

C 

CF 

1.52L 

BC 

AB 

1.44 

C 

G F 

1.09L 

C 

B 

1.57L 

DCC 

ABF  D 

1.03: 

B B BD 

A A AF 

1.75 

CC 

1 BB 

1.56L 

. c 

BCHE 

1.19L 

. c 

B 

I.OOL 

. CBD 

AADL 

I.OOL 

. CF 

CD 

.93 

0 

i J F 

1.40L 

D 

D 

C J 

B 

E BD 


0500021100 

0500000000 

0600022100 

1600000000 

0600000000 

7500000000 

3500000000 

0400000000 

1500000000 

0400000000 

0600000000 

1300000000 

3500100000 

1500100000 

1500010000 

1600000000 

2501001000 

1500100000 

0500100000 

0600000000 

0500000000 

6600000000 

1500000140 

1600000020 

0500000000 

1600001000 

2400000010 

2400000000 

0500000000 

3500100000 

1600001000 

0500000000 

0600000000 

0300000000 

6501000220 

1500000000 

5600000000 

1500000000 

1500000000 

4600000010 

0500000010 

4600100000 

3520000000 

1400000000 

4600100000 

2600000000 

1600000200 

0500000000 

2500000010 

5500000010 


1 

1 

4 I 3 


13 


36142 

36143 

36144  KO 


36148  KO 


36150  KO 

36153  MB 

36154  K5 
36157  KO 

13  I 36156  KO 
13  36158  KO 


DO  22922 


13 


Sep 

O Mag 


1 IW  CAS 
13  36021 

5 

5 

16  00006 

8 

2 DO  44048 

30 

13  36029  K2 

4 

2 DO  44056 

28 

12  ZG  001  +47 

51 

2 DO  44062 

25 

13  36035 

5 

4 TMSS  +40003 

14 

13  36048  MO 

6 

2 DO  22706 

40 

13  36057  G5 

35 

13  36059  K5 

4 

13  36060  K2 

1 

13  36061  KO 

2 

2 DO  22723 

48 

3 RAFGL14 

26 

2 DO  22746 

66 

2 DO  22752 

36 

13  36087  K2 

15 

13  36092  KO 

36 

2 DO  22779 

62 

13  36096 

5 

1 3 36097  K5 

1 

17 

2 DO  22798 

13  36104  G5 

26 

9 U 0008 5 

41 

12  ZG  007  + 49 

63 

13  36122 

6 

13  36123  FO 

7 

2 DO  22849 

13 

81 

128 


75 

101 

151 

96 

85 

23 


92 


77 

82 

70 

91 


101 

91 


101 

81 

70 
101 

71 


81 

50 

101 


36173  A5 
36178  KO 

00098 
36183  K2 
U00133 

36185  MA 

36190  KO 
36194 


DO  22987 
36200  KO 
36206  KO 


36219 

TMSS  +50003 

36226 

36233  G5 

36234  MO 


5ZW  009 


88 

77 


62 

70 
81 
82 
65 
75 

71 


108 

56 

73 

130 

81 

150 

85 

70 


80 

78 


87 

30 

87 

75 

67 


•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25.  60,  100  w 10)  High  Source  Density  Region. 


281 


Right  Ascension:  00h15m04*-00h3 1 *"05' 

Posirion  (1950) 

Name  H 

Galactic  Uncertainty  C 


Declination:  + 40°-  + 500 


Flux  Density 
(Not  Color  Corrected) 


waiacuc  uncertainty  (_  — ^ v 

a 5 Coords  SMJ  SMN  0 O 12  25  60  100  Fhll  > n r ■ ^ 

(s)  O 1 b (")  (")  (*)  N 9*1  ^ Confusion  R S 


Uncs  Coef  R 


00150  + 4452  4.8  7 117-17  34  8 48  3 

00150  + 4937  5.3  32  117-13  36  8 129  4 

00152  + 4417  14.3  60  117-18  63  10  57  2 

00153  + 4556  20.6  14  117-16  34  8 46  3 

00153  + 4028  21.7  7 116-22  46  8 59  2 

00154  + 4556  29.9  8 117-16  19  4 45  3 

00156  + 4344  40.3  36  117-18  51  6 58  2 

00156+4416  41.4  51  117-18  20  5 57  2 

00157  + 4827  44.4  13  117-14  24  7 49  3 

00158  + 4719  50.5  26  117-15  60  8 41  3 

00159  + 4142  55.8  35  116  - 20  69  9 59  2 

00161+4744  9.2  17  117-14  19  17  53  3 


00163  + 4120 

23.5 

53 

116 

-21 

40 

7 

59 

00164  + 4603 

260 

8 

117- 

-16 

28 

8 

51 

00165  + 4317 

32.0 

42 

117 

19 

79 

11 

57 

00165  + 4839 

34.9 

6 

118- 

-14 

28 

8 

47 

00170+4027 

3.3 

5 

116- 

-22 

32 

7 

59 

00172  + 4631 

14.7 

9 

117- 

-16 

88 

32 

58 

00172  + 4425 

14.9 

53 

117- 

-18 

19 

3 

49 

00174  + 4949 

243 

56 

118- 

-12 

26 

8 

46 

00174  + 4338 

28.8 

57 

117- 

-19 

59 

7 

59 

00175  + 4632 

32.1 

23 

117- 

16 

49 

28 

48 

00178  + 4841 

51.5 

34 

118- 

14 

29 

8 

40 

00178  + 4903 

52.9 

58 

118- 

13 

48 

8 

122 

00179+4709 

54.2 

31 

116- 

15 

52 

16 

38 

00182  + 4952 

12.8 

28 

iie- 

12 

14 

3 

45 

00185+4439 

31.3 

33 

iiz- 

18 

26 

8 

48 

00185+4754 

36.0 

26 

1 18- 

14 

22 

8 

49 

00186  + 4053 

38.6 

47 

117- 

21 

69 

9 

59 

00188  + 4703 

52.8 

25 

118- 

15 

45 

18 

50 

00190  + 4437 

2.8 

0 

1 17  — 

18 

24 

7 

47 

00191+4809 

10.2 

0 

118- 

14 

34 

8 

48 

00193+4131 

19.9 

12 

117- 

21 

50 

13 

59 

00193  +4851 

19.9 

16 

118- 

13 

20 

7 

45 

00194  + 4352 

25.3 

1 

117  — 

16 

28 

6 

58 

00197  + 4949 

42.5 

40 

lie- 

12 

19 

9 

47 

00198  + 4754 

48.2 

26 

ns— 

14 

28 

10 

45 

00198+4154 

53.3 

38 

1 17  — 

20 

38 

9 

59 

00204  + 4539 

24.1 

2 

118- 

17 

12 

11 

58 

00206  + 4250 

38.9 

23 

117- 

19 

55 

11 

59 

00207  + 4616 
00207  + 4641 
00210  + 4448 
00212+4756 
00213+4358 
00217+4836 
00224  + 4949 
00227  + 4956 
00227  + 4012 
0022B  + 4538 

00230  + 4205 
00232  + 4133 

00232  + 4040 

00233  + 4805 
00236  + 4846 
00239  + 4648 
00241+4850 
00242+4130 

00242  + 4945 

00243  + 4525 

00244  + 4345 
00246+4527 
00248  + 4425 
00248  + 4935 
00250  + 4745 
00250  + 4114 
00252  + 4724 
00254  +4848 
00255+4407 
00257  + 4724 

00257  + 4737 
00257+4726 

00260  + 4346 

00261  +4857 

00262  + 4251 
00262  + 4808 
00264  + 4443 
00267  + 4552 
00269  + 4322 
00271+4549 

00272+4055 
00276+4306 
00276+4706 
00276+4332 
00276+  4906 
00277  + 4005 
00282  + 4958 
00285+4933 
00285+4945 

00289  + 4921 

00290  + 4539 


42.3  36  118-16  32  8 41  3 

42.5  58  116-16  47  10  54  3 

2.8  41  118-18  31  8 46  3 


17.7 

38 

118-14 

32 

8 

49 

23.9 

59 

118-18 

51 

9 

41 

46.3 

11 

118-14 

103 

8 

57 

28.0 

26 

119-13 

23 

8 

44 

42.0 

31 

119-12 

47 

13 

52 

47.2 

37 

110-22 

86 

30 

60 

49.3 

41 

118-17 

22 

10 

44 

0.4 

9 

118-20 

59 

9 

59 

13.7 

23 

118-21 

75 

9 

60 

14.5 

33 

118-2  2 

86 

18 

60 

24.0 

24 

119-14 

51 

16 

47 

39.6 

19 

119-14 

24 

3 

49 

58.7 

22 

119-16 

20 

9 

50 

9.1 

22 

119-14 

37 

8 

42 

13.0 

45 

118-21 

55 

11 

60 

14.1 

17 

119-13 

22 

6 

36 

22.6 

53 

118-17 

15 

0 

46 

29.3 

15 

118-19 

40 

11 

59 

40.3 

29 

119-17 

21 

11 

52 

52.1 

56 

118-18 

18 

5 

41 

53.5 

18 

119-13 

40 

26 

54 

3.6 

24 

119-15 

36 

8 

41 

5.6 

59 

118-21 

72 

7 

60 

14.8 

48 

119-15 

30 

10 

38 

29.1 

54 

119-14 

39 

8 

42 

32.5 

5 

119-18 

32 

8 

47 

43.0 

53 

119-15 

46 

28 

53 

43.2 

48 

119-15 

46 

35 

72 

47.8 

52 

119-15 

33 

8 

57 

0.2 

33 

119-19 

52 

14 

50 

7.7  24  119-13 
13.9  46  119-20 

14.3  16  119-14 

29.3  5 119-18 

43.8  7 119-17 

56.4  52  119-19 

11.3  24  119-17 

13.8  54  119-  21 

36.6  55  119-19 

37.0  16  119-15 

41.0  20  119-19 

41.4  53  119-13 

44.8  29  119  - 22 

17.7  33  120-12 

32.6  55  120-13 

35.1  5 120-13 

58.7  48  120-13 


48  11  58  3 

43  8 48  2 

28  8 50  3 

48  6 60  2 

31  8 50  3 

37  22  58  3 

37  24  40  2 

19  5 43  3 

49  12  60  2 

25  11  44  3 


00290  + 4539  4.8  3 119-17  24  8 49  3 

00291+4514  11.3  33  119-17  38  10  50  4 

00295  + 4922  30.4  19  120-13  21  9 35  3 

00295+4325  35.5  3 119-19  26  8 45  3 

00299  + 4436  55.5  9 119-18  87  15  60  2 

00300  + 4256  1.5  40  119  20  30  9 51  3 

00302  + 48 22  15.0  58  120-14  25  6 42  3 

00303  + 4357  21.9  49  119-19  69  36  47  2 

00310  + 4743  3.1  5 120-15  34  33  100  2 

00310  + 4936  5.5  52  120-13  23  3 41  3 


25L 

.25L 

.33 

-25L 

.43 

.25L 

1.86 

.47 

25L 

25L 

.40L 

1.18LIC 

Iac 

.89 

1.66  BE  DBD 

40L 

1.23L  C 

CL 

.66 

1-30L  D B 

40L 

I.OOL  C 

BB 

40L 

1.18L  BC 

ACEE 

.40L 

I.OOL  BC 

AB 

.40L 

1.00L  BC 

AC 

3.27 

6.57  DCCIF  BAA 

40L 

1.76 

C KFD 

40L 

1.58L  C 

AC  K 

.32: 

1.99  F 

C KHC 

.41: 

I.OOL  BCD  AAE 

1.02 

1.67  C 

B J AC 

40L 

1.38L  C 

C 

.401 

1.09L  C 

D 

40L 

I.OOL  BD 

AB 

.41L 

1.45 

D D 

4.03 

2.03  BBCC  AAAB 

.40L 

1.34L  B 

BF 

.401 

1.37L  CD 

AC 

40L 

1.57 

C C 

40L 

1.20L  B 

BF 

40L 

1.07L  C 

E M 

.60 

1.94  DB  ECB 

.40L 

1.20L  BB 

AAG 

40L 

1.10L  B 

CJ  M 

40L 

1.00L  C 

BE 

40L 

1.08L  CE 

AG 

42L 

1.03 

D CB 

40L 

1.00L  BD 

AB 

40L 

1.04L  C 

BC 

.75 

1.73  CD  GCB 

1.71 

3.93  FCB  MK  A A 

.60: 

I.OOL  BCC 

AAED 

40L 

1.37L  CD 

AD 

.94 

2.38  CC  M AB 

2.23 

4.47  CC  FAA 

40L 

1.00L  B 

B 

.52 

2.01L  C 

MCD 

40L 

1.00L  B 

A 

40L 

1.34L  C 

FF  L 

40L 

1.04L  E 

D 

-40L 

2.16L  C 

B D 

2.47L 

1.99L  C 

E K 

40L 

1.67L  C 

G J 

40L 

1.60L  B 

BM 

48L 

1.75L  C 

F K 

.40L 

1.52  D C 

1.26 

4.33  CB  MHAA 

40L 

1.00L  F 

CF 

40L 

1.00L  C 

C L 

.65: 

1.27  FC 

M CD 

.45 

1.13L  D 

M CE 

.40  L 

1.20L  BF 

ABG 

.40L 

I.OOL  B 

AD 

.59 

1.35:  CC 

1 1 AG 

66 

1.37L  C 

DBG 

2.26 

5.84  ECC 

FGA  A 

1.58 

2.24  CBB 

MDAB 

.99 

2,47  CC 

N BB 

.71 

I.OOL  C 

KKBC 

40L 

I.OOL  BC 

A A Mi 

40L 

1.61  C 

C 

.40L 

MIL  E 

Df 

40L 

1.06L  C 

BF 

.40L 

1.47  C D 

CDF  E 

.70 

1.72:  DC 

1 CC 

40L 

I.OOL  C 

BMN 

.40L 

2.39  E 

KC 

.40L 

2.53  E 

H C 

.40L 

1.51  L B 

BL  K 

.53 

1.43  DD 

MDC 

40L 

1.30L  C 

CK 

3.03 

2.57  F DC 

CAB 

.90 

1.52L  BBB 

AABI  0 

.40L 

I.OOL  BD 

B CM  0 

40L 

1.38L  C 

BD 

.40L 

1.88L  C 

CF 

.40  L 

I.OOL  B 

BL 

40L 

I.OOL  C 

BD 

40L 

1.02L  F 

CF 

.40L 

1.57  C 

1 C 

.41 L 

1.99  C 

J B 

.40L 

1.16L  BC 

AB  0 

40L 

I.OOL  C 

CGFK 

40L 

1.64L  D 

D F 

40L 

1.24L  BF 

AB  J 5 

.67L 

1.15L  BC 

ABG  1 

49L 

1.33L  CB 

A AFC  0 

.40  L 

I.OOL  C 

AE 

.40L 

1.05L  C 

DN 

.40L 

1.17L  BC 

AE  0 

40L 

1.18L  BD 

AB  N 0 

.42 

1.48L  D 

DD 

.40L 

I.OOL  B 

BC 

.40L 

1.14L  BE 

AB  0 

.41L 

2.37  D 

F 

.40L 

1.80  C 

MD 

.40L 

1.17L  CC 

AA  0 

0500000000 

> 1500000000 
0500111000 
2500100000 
0500000000 

0 2500100000 
0 1500000000 
0 0500111000 
4400000000 

> 5581000120 

0400000000 
3500000010 
0 0400000000 
4400000000 
0500000000 
3600000000 

0 0500000000 
2400100040 

1 0410000000  24 
1500010000 

0 0500000000 
2400100040 
2500000000 
1600010000 
5400100000 
0 0500001000 
0400110000 
2500000000 
0 0500000000 
4400000000 

0 0400100000 
! 0600000000 
0400000100 
2400000000 
0 0500000000 
0 1500010000 
0480000010 
0400000000 
0500100000 
0400000100 

0400020000 

1400000000 

1501010000 

0400000000 

0400000000 

1500000000 

4600010000 

4600010000 

1400000000 

0200000000 

1500000000 
1500000000 
2300000000 
2500000000 
2 1601000000 
0500000000 
1501000000 
2400000000 
3500000000 
0480100100 

2500000160  6 

0500100100 
1 0500000000 
3600000000 
1400000000 
1400000110 
4481101340  4 

3400000000 
0500000000 
7401201340  4 

4401000000 
7401101320  4 

4501000000 
2500000000 
3300001000 

> 3600010000  17 
I 0500001000 

0300100000 
4502000140  8 

0500100000 

0500010000 
5500000000 
5400000020  8 

4401000540  8 

1500000000 
0200000000 
4500000000 
1600000000 
4600002000 
1500100000 

2500000000 
1500000000 
1500100000 
0501000000 
1500000000 
0400000000 
1600000000 
5500000120  8 

8500000000 
1500001000 


A Sep 

T Name  Type  (") 

1 BB  AND 

10 

1 3 36242  KO 

2 

30  5ZW010 

30 

13  36246  KO 

5 

13  36247  KO 

6 

13  36248  MO 

5 

13  36250  K2 

3 

9 U00171 

27 

1 3 36252  K2 

25 

9 U 00178 

36 

30  5ZW011 

23 

*13  36260 
13  36263 
13  36269  KO 
32  X0017  + 465 
1 VX  AND 
13  36271  K0 

*13  36273  K2 

13  36277  GO 


13  36291  K2 


13  36296  MA 

1 KOCAS 

12  ZG  019  + 41 
12  ZG  019  + 48 
4 TMSS  +40007 

2 DO  23190 


9 

7B 

6 

78 

10 

65 

29 

141 

3 

75 

68 

105 

6 

88 

8 

3 

52 

156 

25 

148 

3 

28 

68 

116 

13  36314 

1 

85 

13  36315 

1 

86 

13  36322  G5 

3 

78 

13  36330  F2 

21 

65 

13  36349 

1 

86 

9 U00243 

23 

148 

2 DO  23261 

46 

98 

10  M + 07  — 02  - 002 

39 

1 3 36365  KO 

0 

70 

13  36370  K2 

I 2 

78 

12  ZG  024  + 48 

36 

150 

9 U 00 2 56 

26 

156 

9 U 00263 

85 

165 

13  36383 

2 

85 

13  36386 

20 

83 

12  ZG  025  + 48 

11 

153 

13  36390  A2 

3 

51 
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97 

408 

4 

1 

13 

36606  KO 

4 

72 

2 

1 

13 

36612 

18 

87 

1 

1 

FG  AND 

46 

3 

4 

*13 

36615  MA 

26 

85 

4 

3 

13 

36617  B3 

14 

55 

2 

1 

32 

X0041  +415 

120 

2 

5 

*13 

36618  MO 

7 

75 

4 

3 

13 

36620  B2 

4 

46 

‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  /im;  10)  High  Source  Density  Region. 


Declination:  +40° — h50' 


Right  Ascension:  00h42m12*-00h54m20* 

Position  (1950) 


Name 

a 8 

h m ® * 

Galactic  Uncertain! 

a h Coords  SMJ  SMN 

(s)  o ' b O O 

y 

e 

O 

00422  + 4700 

2.8 

9 

122-16 

29 

8 

56 

00422  + 4824 

3 1 

37 

122  14 

19 

5 

45 

00422  + 4115 

3.9 

6 

122-21 

28 

9 

52 

00422  + 4314 

5.7 

44 

122-19 

28 

7 

55 

00424  + 4135 

>4  2 

25 

122-21 

66 

8 

58 

00424  + 4147 

>5.4 

7 

122-21 

52 

19 

62 

00424  + 4120 

>7.4 

46 

122-21 

20 

7 

55 

00425  + 4601 

*4.3 

49 

122-17 

37 

8 

48 

00426  + 4650 

H.B 

56 

122-16 

46 

8 

39 

00429  + 4135 

>5.5 

26 

122-21 

75 

14 

62 

00430  + 4934 

1.6 

21 

122-13 

33 

8 

73 

00433+4403 

21.0 

14 

122-19 

42 

32 

131 

00433  + 4155 

228 

6 

122  21 

21 

9 

53 

00435  + 4135 

324 

55 

122-21 

58 

10 

52 

00435  + 4758 

333 

17 

122-  15 

17 

4 

45 

00436  + 4725 

366 

7 

122-15 

10 

4 

48 

00436  + 4521 

36.7 

35 

122-17 

74 

31 

56 

00436  + 4400 

40.7 

38 

122-19 

61 

8 

56 

00438  + 4155 

48.8 

29 

122-21 

26 

6 

52 

00438  + 4637 

49.5 

10 

122-16 

35 

8 

49 

00439  + 4417 

59.9 

26 

122-18 

69 

10 

58 

00440  + 4919 

3.5 

29 

122-13 

49 

17 

48 

00441+4832 

11.7 

52 

122-14 

31 

27 

60 

00444  + 4349 

25.9 

53 

122-19 

33 

8 

51 

00445  + 4728 

31.1 

17 

122-15 

88 

14 

56 

00445  + 4101 

35.1 

34 

122-22 

34 

8 

60 

00446  + 4701 

39  8 

51 

122-16 

36 

8 

51 

00449  + 4100 

57.7 

51 

122-22 

38 

8 

53 

00450  + 4532 

0.9 

51 

122-17 

53 

34 

56 

00450  + 4653 

2.1 

31 

122-16 

44 

30 

55 

00450  + 4814 

32 

21 

122-14 

19 

3 

45 

00451+4711 

10.8 

3 

122-15 

54 

18 

55 

00451+4947 

11.4 

3 

122-13 

38 

10 

43 

00455  + 4740 

35.6 

46 

122-15 

38 

22 

77 

00457  + 4441 

46.3 

59 

122-18 

32 

3 

50 

00458  + 4705 

53.4 

46 

122-16 

41 

21 

49 

00460  + 4810 

4.1 

1 

122-14 

27 

9 

45 

00461  +4722 

78 

2 

122-15 

66 

25 

41 

00461  +4736 

84 

20 

123-15 

45 

13 

47 

00462  + 4900 

15.0 

38 

123-14 

49 

39 

44 

00462  + 4051 

15.8 

26 

122-22 

29 

9 

55 

00462  + 4842 

17.5 

20 

123-14 

81 

12 

55 

00463  + 4351 

19.2 

20 

122-19 

51 

8 

48 

00464  + 4643 

25.2 

11 

123-16 

28 

8 

47 

00465  + 4048 

30.2 

30 

122-22 

20 

9 

56 

00467+4614 

42.4 

13 

123-16 

34 

8 

50 

00468  + 4841 

51.1 

39 

123-  14 

47 

29 

55 

00469  + 4649 

569 

35 

123-16 

33 

9 

41 

00470+4520 

2.7 

26 

123-  17 

53 

8 

56 

00470  + 4048 

3.0 

24 

123-22 

34 

B 

59 

00478  + 4053 

518 

30 

123  22 

23 

B 

57 

00478  + 4900 

53.1 

37 

123-14 

24 

23 

70 

00479+4614 

54.5 

10 

123-16 

16 

4 

48 

00479  + 4748 

57.1 

13 

123-  15 

38 

8 

49 

00480  + 4139 

4 9 

3 

123-21 

43 

12 

46 

00481  +4413 

66 

2 

123-  IB 

42 

8 

51 

00481  +4626 

10.3 

53 

123-  16 

28 

8 

56 

00482  + 4217 

126 

23 

123-20 

34 

23 

53 

00482  + 4724 

16  8 

53 

123-15 

70 

25 

43 

00483  + 4755 

19.4 

60 

123-15 

26 

3 

48 

00483  + 4905 

22.9 

7 

123-14 

45 

36 

101 

00486  + 4027 

39.6 

1 

123-22 

35 

8 

54 

00488  + 4904 

48.0 

21 

123-14 

26 

3 

50 

00489  + 4747 

57.2 

4 

123-  15 

29 

9 

44 

00489  + 4842 

59  7 

40 

123  14 

29 

10 

50 

00492+4716 

15.0 

46 

123-  15 

17 

5 

44 

00492  t 4032 

15.3 

29 

123  - 22 

44 

11 

50 

00493  + 4209 

200 

15 

123  20 

65 

27 

48 

00495  + 4614 

30  5 

2 

123-16 

26 

8 

47 

00498  + 4451 

496 

44 

123  18 

23 

6 

46 

00498  + 4744 

51.1 

40 

123-  15 

74 

22 

55 

00498  + 4241 

51.2 

3 

123  20 

59 

1 5 

56 

00498  + 4708 

531 

41 

123  15 

17 

5 

44 

00500  + 4925 

2.7 

54 

123-13 

16 

5 

48 

00501  +4910 

115 

59 

123  13 

25 

6 

50 

00502  +4719 

14.7 

58 

123-15 

36 

19 

50 

00504  + 4220 

262 

1 3 

123  20 

54 

22 

4€ 

00506  + 4225 

36  3 

( 34 

123  20 

48 

29 

54 

00507  + 4814 

423 

1 47 

123-14 

24 

6 

4€ 

00511+4353 

8.1 

57 

123  19 

59 

14 

4e 

00511  +4349 

9.7 

F 19 

123  19 

30 

8 

52 

00512+4008 

13.5 

i 44 

123  22 

21 

6 

5C 

00514  + 4445 

28  5 

i 49 

123  IB 

30 

8 

4f 

00515  + 4224 

31  € 

> 8 

i 123  20 

58 

8 

13S 

00516  + 4005 

37. £ 

l 6 

- 123  15 

22 

4 

5< 

00517+4556 

AS* 

1 29 

>124  17 

31 

11 

4/ 

00518+4200 

50.1 

1 35 

> 124  21 

86 

16 

41 

00522  + 4824 

13.f 

l 26 

► 124  14 

20 

6 

52 

00523  + 4636 

20.1 

1 51 

124  16 

31 

e 

4^ 

00523  + 4156 

22. "i 

r 56 

i 124  21 

29 

8 

4! 

00526  + 4449 

36.: 

3 £ 

1 124  18 

22 

3 

4f 

00528  + 4939 

48  ( 

3 3C 

1 124  13 

44 

8 

4( 

00528  + 4710 

50.< 

5 51 

124  15 

95 

36 

5< 

00531  + 4524 

e: 

3 4€ 

5 124  17 

42 

12 

41 

00536  + 4649 

37.: 

7 1£ 

1 124  16 

41 

12 

4! 

00536  + 4242 

41  .1 

5 2: 

1 124  20 

34 

B 

5 

00537  + 4037 

42! 

3 4! 

) 124  22 

34 

9 

5! 

00539  i 40 IB 

58. 

1 45 

i 124  22 

27 

9 

5 

00541  + 4825 

11.1 

B 55 

i 124  14 

2C 

1 5 

5i 

00543  + 4949 

201 

3 5; 

? 124  13 

ii! 

, 18 

5 

Hux  Density 

(Not  Color  Corrected) 
12  Jim  25  *tm  60  jtm 

(Jansky) 

100  jim 

Hux 

Uncs 

V 

Corr  4 
Coef  » 

65 

.25L 

40L 

1.1 0L 

3 

3E 

1 29 

.42 

40L 

1.07L 

3C 

\B 

261 

.391 

3 13 

32.56L 

C 

ZECB 

25L 

.24; 

2.68 

2.67 

DCC 

CAB 

25L 

.25L 

.67 

9.92L 

C 

-FCG 

25L 

25L 

53L 

2.22 

D 

DB 

31 

38 

333 

24.12: 

- FDD 

SDBC 

.54 

25L 

.401 

1.87L 

3 J 1 

.25  L 

25L 

40L 

2.07 

F 

MB 

.33  L 

25L 

.79 

3.22L 

C 

B 

.55 

25L 

40  L 

5.68L 

C 

Cl 

.251 

-25L 

40L 

1.39 

D 

F 

251 

.44 

1.46 

7.35L 

CC 

BAB 

26L 

.25L 

.46 

6.84L 

C 

M CB 

8.38 

249 

.53 

1.1 0L 

BBB 

AABN 

2.79 

.87 

40L 

1.03L 

BC 

AAM 

_25L 

25L 

40L 

144 

D 

c 

42 

25L 

.401 

1 14L 

C 

BH 

.25L 

.30 

1.83 

7.35 

ECC 

EBB 

.93 

.301 

40L 

1.31  L 

B 

AC 

.28 

-27L 

40L 

1.00L 

C 

CMF 

25L 

25L 

.40  L 

2.36 

C 

LI  B 

25L 

30L 

.40L 

2.05 

C 

DHC 

1.03 

.27 

40L 

1.00L 

BD 

AB 

25L 

.25L 

40L 

1.17 

C 

B 

48 

29L 

.40L 

4.77L 

B 

BB 

42 

25L 

40L 

1,091 

B 

B 

.35 

25L 

40L 

3.02L 

C 

Dl  NF 

32L 

46L 

40L 

88 

C 

G F 

25L 

25L 

40L 

1.34 

C 

H D 

4.00 

1.68 

.30: 

4.721 

BBD 

AAD 

82L 

25L 

.46 

2. OIL 

C 

E 

29 

25L 

40L 

8.15L 

D 

F 

2 1.55L 

29L 

82L 

2.45 

E 

KEKC 

J 1.26 

.31: 

.401 

1.06L 

BD 

AB 

2 57L 

25L 

.41L 

2.84 

C 

J 1 D 

3 .72 

25  L 

.401 

7.73L 

C 

AD  J 

2 25L 

71L 

40L 

1 68 

C 

EL  D 

3 25L 

25L 

.39: 

204 

CF 

G uA 

2 25L 

25L 

.401 

1.57 

E 

H 

4 42 

.251 

.40L 

3.48L 

B 

B 

2 .29 

.251 

42L 

1.35L 

C 

D 

2 24 

25L 

40L 

1.89L 

C 

0 1 

3 60 

.33 

.40L 

1.17L 

DD 

BDH! 

4 58 

.25L 

40L 

4.43L 

B 

AN  F 

3 54 

25L 

40L 

1.52L 

E 

BL 

2 411 

.57L 

40L 

1.54 

D 

C 

2 45 

43L 

40L 

2.54L 

C 

BK  L 

2 29 

25L 

60L 

1.50L 

D 

B H 

4 .47 

25L 

40L 

3.86L 

C 

BG  H 

4 82 

.24 

.401 

3.36L 

BD 

AD  M 

3 25L 

.251 

40L 

2.05 

C 

BJ  D 

3 3666 

28.  IB 

4.95 

2.00 

BBCC 

A AAC 

3 .25L 

25L 

.80 

1.43: 

CD 

G BC 

2 34 

50L 

40L 

1 22L 

C 

D 

3 42 

25L 

40L 

1.27L 

D 

EF  L 

3 .34 

25L 

40L 

1.21L 

C 

A L 

3 25L 

25L 

40L 

2.32 

D 

NKC 

2 83L 

56L 

40L 

3.50 

D 

B 

3 1.16 

.28 

40L 

5.50L 

BC 

AB 

3 25L 

.251 

40L 

3.08 

D 

GC 

4 25L 

25L 

.40 

1.26 

CB 

1 J DD 

4 3.90 

1.40 

45L 

1.22L 

BC 

A A K 

3 .64 

25L 

40L 

4.61L 

B 

B 

3 86 

.29 

.401 

3.67L 

CF 

BCGL 

3 1.25 

1 98 

23.66 

45.19 

BBCC 

AAAA 

2 42 

25L 

40L 

1.58L 

D 

C L 

2 .65  L 

60L 

.40L 

106 

C 

c 

3 .76 

.16: 

40L 

1.26L 

BE 

AC  M 

3 5.15 

1.32 

40L 

1 OOL 

BC 

AA 

2 25L 

25L 

40L 

2.06 

E 

HD 

3 .51 

25L 

40L 

1 .00L 

B 

BDKL 

3 31.  B7 

15.30 

284 

1.20L 

BBC 

AA  AF 

3 7.68 

260 

52L 

1 12L 

AB 

AAC 

3 88 

.45 

40L 

1.28L 

EC 

A B 1 

3 25L 

25L 

40L 

2.58 

C 

J 1 C 

3 25L 

.25L 

40L 

1.71 

C 

B 

2 33L 

25L 

40L 

1.60 

F 

MHC 

3 3 25 

86 

,40L 

1 001 

BC 

A A F 

3 .391 

25L 

.57 

1.18L 

D 

HCH 

3 46 

25L 

40L 

1.10L 

. B 

BE 

3 25L 

.13: 

2.15 

5.64 

F CC 

DA  A 

3 45 

25L 

40L 

1.001 

. B 

B 

3 25L 

33L 

.40L 

220 

C 

1 KD 

3 3 01 

95 

40L 

1.001 

. BC 

AA 

3 25L 

25L 

.75 

2.04L 

C 

BA 

2 57L 

25L 

37 

1.1 11 

C 

KHB 

3 9 70 

2.52 

32: 

1 00L 

. BBC 

A AF 

3 33 

25L 

40L 

1 501 

. B 

C J 

4 25L 

25L 

81 

2.18 

BC 

: GF BB 

3 1.24 

.31 

40L 

1.001 

. BC 

AD  J 

3 .32 

25L 

40L 

1221 

. D 

C 

2 25L 

45L 

40L 

1 43 

E 

J F 

2 24 

25L 

.401 

1.961 

- C 

C 

3 621 

25L 

51 

1.291 

C 

B 

3 98 

.28 

40L 

1.001 

_ BD 

AD 

3 36 

251 

40L 

1.001 

L C 

C 

3 47 

25L 

40L 

1.001 

L D 

CF  J 

3 30.46 

13  2B 

217 

1.561 

L BBC 

A A AD 

2 .331 

251 

33 

1.181 

L C 

E 

Hags 


Confusion 

Hags* 


L 

R S 
S 2 j # 


Associations 


3500000000 

6600000000 

9560199658 

0500000000 

9501144618 

9701001008 

9581076558 

1500000020 

3500000000 

9602121638 

1301001108 

2500100000 

9680202528 

9500000328 

2600000000 

4600010000 

5400000010 

2601100000 

9680102528 

3600000000 

2600000000 

5500000000 

3500000000 

2520010000 

2600010100 

9601110008 

3600000000 

7601110008 

6500000000 

3501000100 

5500000008 

8500000000 

1300000008 

2501100200 

2501000000 

8400000450 

7400010008 

9500010000 

9501000208 

5500000020 

4300150008 

4600100000 

2500000000 

2600000000 

4200150008 

3600010000 

5500100008 

5400000000 

5400000000 

3210030008 

1300000008 

3580000020 

4500000000 

8600000108 

3600010000 

1500010000 

5601000130 

4380000050 

6401000130 

8400001008 

3400200550 

0480000000 

3500100320 

9400000008 

5400001008 

7180002000 

0401000000 

4500000010 

5500000000 

0500000000 


|01 


29 


7500000110 

4600000000 

6600000000 

3500000000 

3500001000 

5400000220 

4500000130 

4500000220 

6700000000 

0500100000 

0500100000 

0200000000 

1600010000 

4500000340 

6600000000 

1400000100 

8501000000 

4700001000 

8400020000 

5400000100 

1600001000 

2500010000 

5500000020 

2402000000 

6501000000 

0500010010 

0500000000 

0500000000 

3601000000 

1500000000 


23 


01 


16 


C 

A 

T 

Name  Type 

Sep 

(")  Mag 

13 

36626  K2 

5 

80 

13 

36632 

3 

85 

4 

TMSS  +50014 

24 

24 

13 

36647  K0 

10 

78 

13 

36650  K0 

9 

73 

2 

DO  23758 

65 

106 

2 

DO  23763 

36 

103 

13 

36659 

4 

86 

13 

36664 

5 

85 

13 

36666 

4 

90 

13 

36667 

13 

85 

13 

36678  K2 

1 

75 

32 

X0045  + 470 

75 

12 

13 

36680 

3 

90 

13 

36685  K0 

11 

80 

13 

36684 

29 

90 

13 

36686  G5 

5 

75 

13 

36690  G5 

4 

73 

13 

36693  K0 

8 

72 

13 

36699  B3 

1 

43 

2 

DO  2382 1 

10 

106 

13 

36709 

13 

85 

13 

36710 

7 

86 

13 

36711  K0 

5 

75 

13 

36712  K2 

10 

78 

9 

U00522 

28 

146 

13 

36721  K0 

4 

7B 

13 

36722  K2 

2 

75 

9 

U00528 

33 

105 

39 

5C3  209 

47 

408 

2 

DO  23851 

78 

103 

13 

36732  MA 

2 

75 

2 

DO  23862 

46 

93 

1 

RV  CAS 

6 

4 

13 

36738  MB 

2 

85 

13 

36747  K5 

5 

75 

13 

36757 

6 

88 

12 

ZG  051  + 40 

47 

156 

12 

1 ZG  051  + 42 

42 

156 

13 

1 36763  M0 

3 

65 

13 

1 36764  K0 

9 

76 

12 

! ZG  052  + 41 

15 

155 

13 

1 36770  K2 

6 

75 

12 

) 36773 

17 

87 

12 

} 36777  G5 

1 

81 

i: 

) 36785  K0 

10 

65 

> DO  8577 

30 

106 

1 KS  CAS 

3 

3 

•Confusion  Flags;  1)  CIRRUS- 1;  2)  ClRRUS-2.  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Conhrmed  Sources  (PH),  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 
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Right  Ascension:  Wh54m39*-01M1^23* 


Position  (1950) 

Name 

Galactic 

H 

Uncertainty  C 

a 

b 

Coords  SMJ  SMN 

9 O 

h m.  * • 

<»)  (") 

1 b 

O 

o 

C)  N 

00546  + 4231 

19.6 

34 

124-20 

25 

5 

52  3 

00540  + 4534 

19.2 

7 

124-17 

26 

4 

47  3 

00548  + 4331 

>1.1 

19 

124-19 

19 

4 

54  3 

00548  + 4325 

>2.2 

39 

124  19 

47 

12 

47  3 

00551+4714 

7.0 

42 

124-15 

23 

6 

49  3 

00553  + 4531 

22  5 

20 

124-17 

46 

12 

50  3 

00554  + 4756 

24  5 

60 

124-15 

38 

8 

54  3 

00554  + 4909 

27.2 

0 

124-13 

37 

10 

45  3 

00555+4823 

12.6 

33 

124-14 

28 

12 

51  3 

00558  + 4441 

51.7 

10 

124  18 

37 

8 

50  3 

00558  + 4840 

524 

10 

124-14 

31 

8 

46  3 

00561+4551 

IFO 

56 

124-17 

48 

36 

58  2 

00565  + 4234 

329 

55 

124-20 

25 

5 

54  3 

00572  + 4123 

12.8 

1 

125-21 

43 

9 

56  3 

00573  + 4702 

21.1 

56 

124-16 

29 

4 

51  3 

00575  + 4310 

30.4 

51 

125-19 

81 

40 

52  2 
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’Confusion  Flags:  6)— 9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  fim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  02h09m03,-02h20"'54* 

Position  (1950) 


Declination:  +40°- + 50° 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 


Declination:  +40°- + 50° 
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Right  Ascension:  02h30m56‘-02l’41m50*  Declination:  +40"-+50" 
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Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion  R S 

Flags*  S 2 


C 
A 

I#  T 


Name  Type 


1.23: 

7.01L 

1.76L 

1.50L 

1.00L 

3.55 

2.12L 

2.79 

1.00L 

1.57L 

1.26L 

2.12 

1.79L, 

2.00L 

1.14L 

1.24L 

2.91 


CD 

D 

C 

BC 

BBD 

D 


B 

F 

BE 

D 

1C 

BC 

C 


.40L 
43L 
.40L 
.70 
40L 
.40L 
40L 
40L 
.59 
1.00 

.40L  1 
.48 
.40L  | 
1.11 
40L  | 
.79 
,40L 
.40L 
.40L 
.40L 

.45 
1.27 
.49 
.40L  i 
.45 
40L 
.40L 
40L 
50L 
40L 

.40L 
.40L 
4.45 
.40L  1 
.50 
.45 
.40L  1 
.40L  I 
.71 
,47L 

40L 
.40L 
.40L 
52L 
.40L 
58L 
,42L 
.51 

.40L  1 
.40L  | 

2.05 
.40L 
.43L  I 
63  . 
40L  | 
.69 
1.54 
1.59  , 
.40L 
40L 


1.08 

1.91 


197 

1.01L 

1.30L 

1.75 

1.07L 

1.26L 

1.42 

5.82L 

1.90L 

1.46 

4.73 

2.04 

1.53 

1.37L 

B.31L 

1.97 

1.28L 

1.27L 

3.56 

1.55L 

2.14 

1.13L 

7.28L 

1.04L 

3.34 

2.25L 

1.39L 

1.45 

2.21 


CD 

C 

EC 

C 

B 


DBC 

AF 

LCK 

AB 

AACH 
E 
EH 

DB 
DH 
B 

AC  J 
GHJB 
Bl 

DG 
AA 
BJ 

BA 
EC 
GDC 
C 


[BB 

C 


BC 


DCC 


BC 

C 


BC 


BF 


BE 


1.51L 
1.39L 
7.59L 
2.72 
1.79 
2.59 
1.00L 
2.B4 
1.35L 
1.22L 

2.14 
1.92 
1.20L 
1.27L 
2.16L 
2.53 
5.71L 
2.24 
1.42 
7.64L 

1.91 
1.43L 
7.47 
1 .01 L 
1.31  L 
1.38L 
1.44L 
1.15L 
1.49L 
4.27 

2.09 

1.36L 

5.84L 

1.07 

1.001 

1.62 

2.65 

1.62 

1.00L 

1.49 

5.68 

2.38 

1.97L 

2.01 

5.63L 

1.29L 

3.91 

3.10 

1.99 

6.44L 


BC 


CC 

BC 


EF 


HB  A 
MHG 
AAB 

i 

G G 
CE 
AE  B 
JD 
AADE 
CC 

I E E 
EDAA 
G E 
D 

AAGL 

E 

J GBB 
BJ 
AAl 
EEC 

B 

LHG 
8GM 
BM 

lc 

G ND 

0 

BL 
NDB 
I BB 


2500000100 
5500000008 
4600000000 
9601000000 
. 2500000000 
| 9501000250 
9500100000 
6500000208 
1500000000 
8600000000 

7600002000 

9500100000 

2600020000 

2400000000 

9601000000 

0400000000 

0400000120 

6400102538 

1500000000 

4500100000 

84C01 02328 
. 9600000100 
01  8601000000 
2500000000 
9500000010 
1600000000 
2500000000 
, 2500000130 
1 I 0501000008 
4500000000 

t 5501000020 
5300000000 
| 3500000030 
3400000000 
J 5500001010 
7400000008 
8500000100 
2600100000 
3601100000 
9500000208 

4600010000 
9601010230 
1600000000 
6400000008 
1500000000 
4480000350 
3500010000 
9600000000 
2400000000 
4600000000 


CC 

CCE 

C 


BC 


CC 


CD 

C 

BD 

F 

E 

CD 

BD 


.BC 

|bd 

BF 


C 

C 

CC 


BC 


CF  K 

i GH 

I AB 

BB 
E 

KHBB 
BD 
M LB 
AA  1 
BB 

BB 

CBC 

FB 

BK  K 
C 

F 

AB 

B 

K HF 
D 

K B 
AB 
J AA 
ACL 
L CC 
Dl 
AF 
AD 

CG 
M FC 


E 

AAG 

|bc 

L KD 
AF  K 
BC 
l C 
BB 
AA 

D 


CCC 

C 


DD 


CD 

D 

C 

CC 

CC 

D 


GDAA 
E 

C D 
BB 
AB  G 
AE 
J F B A 
NF  AC 
HI  EF 
DC  G 


3501000000 

2500000000 

9400001008 

1400000000 

3500000010 

2500000000 

1500000000 

4501000048 

5500001000 

9700000000 

7500000000 

1400000000 

3500000000 

8500000010 

9601000000 

9500000020 

9400001008 

9600000008 

2500000100 

3500000008 

6600000000 

2600000000 

1300000000 

9600000000 

2600000000 

8600000130 

9500000000 

8500000000 

1500000000 

4680000330 

9501000130 

6600000000 

9400000008 

2600000000 

2600001000 

7701000000 

2500000000 

0300000000 

1600000000 

7600000000 

2400000000 

6600000040 

2600010000 

5600000106 

9400101108 

4500000000 

3400000000 

4600000200 

7600000000 

4400120008 


1 17 


12 
1 

1 1 
3 

E I 


38333  K0 
38335  + + + 


U02258 


DO  26217 

U02273 
38349 
DO  26227 


38355  KO 

38357  K0 

38363  K0 
X0246  + 491 
38366  KO 
38370  K2 
2G  246+40 
ZG  246  + 46 

38372 

U02306 

DO  9553 

00953 

U02322 
DO  26285 

DO  26288 

DO  26296 


ft 


Mag 


ZG  242  + 42 
38303  KO 


38308  K2 
36309 

119  LR.NA 

38313  KO 
36314 

DO  26168 
U02233 
X0243  + 483 
ZG  243  + 41 


TMSS  +50073 
DO  26193 


3 

:i: 


46 


15 


156 

81 


83 

88 


80 

88 

111 

155 
14 

156 


26 

110 


76 

66 


136 


116 

156 

86 

116 


82 

12 

80 

82 

156 

156 

90 


38397  G5 
S4  0248  + 43 

38398  K5 


38400  KO 
X0248  + 464 
X0248  + 468 
38404 

ZG  249  + 43 
38406  KO 

U02351 
U02350 
DO  26339 

U02353 


156 

85 

136 

136 

103 

91 

108 


60 

155 

77 


66 

12 

8 

90 

151 

72 

148 

148 

115 


10 

M + 08  06  - 019 

9 1 

65 

13 

38418  K0 

16 

9 

U02361 

66 

143 

32 

X0250  + 463 

23 

4 

13 

38426 

13 

82 

* 1 ^ t ”~TT  , /cn  60  100  um  10)  High  Source  Density  Region 

'Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  a . . . 


293 


Right  Ascension:  02h5 1 m0OM)2h59m59* 

Position  (1950) 

Name  H 

Galactic  Uncertainty  C 

a 5 a 6 Coords  SMJ  SMN  6 0 12  #«** 


02510+4231 
02510+  4206 

02514  + 4230 

02515  + 4845 
02517  + 4635 
02518+4703 
02521  +4702 

02521  +4706 

02522  + 4534 
02525  + 4736 

02525+4255 

02527  + 4806 
02527+4414 

02528  + 4350 
02529+4507 
02529+4541 

02529  + 4546 
02531+4659 
02531+4113 

02531  +4657 

02532  + 4058 
02532  + 4553 

02532  + 4719 
02533+4516 

02533  +4446 

02534  + 4820 
02534+4814 
02535+4916 

02535  + 4743 

02536  + 4658 

02536  + 4207 
02538+4511 
02539+43 22 

02541  +4903 

02542  + 4357 

02544  + 4544 

02545  + 4733 
02545+4537 
02546+4331 
02547  + 4617 


(s)  (")  1 b (")  C)  O N 

0.6  22  146-15  39  11  67  3 

2.3  19  146-15  68  14  64  2 

28.8  6 146-15  27  10  66  3 

32.6  38  143  - 9 53  27  69  2 

42.8  26  144-11  26  8 68  3 

53.6  6 144-11  41  16  63  3 

9.5  50  144-11  64  12  62  2 

10.5  7 144-10  45  10  66  3 

14.3  41  144-12  29  10  64  3 

35.6  10  144-10  30  7 67  3 

36.0  36  146-14  71  46  75  2 

44.3  25  143-10  31  18  61  3 

47.5  47  145-13  54  14  65  3 

53.1  46  145-13  24  6 66  3 

56.2  35  145-12  68  26  63  2 

56.6  5 145-12  31  8 70  3 

56.7  18  145-12  66  8 67  3 


12.7  6 147-16  48  11 

14.3  22  144-11  52  12 

15.4  25  144-10  30  8 

18.7  38  145-12  1 03  41 

21.8  3 145-12  63  8 

28.6  53  143-  9 45  3 

29.6  30  143  - 9 33  7 

33.8  36  143-  8 39  8 

34.4  43  144-10  45  10 

36.9  54  144-10  35  7 

41.1  40  146-15  48  8 

49.5  39  145-12  28  8 


Flux  Density 

(Not  Color  Corrected) 
25  >im  60  jim 
(Jansky) 


Declination:  +40’- + 50° 


.251 

331 

1.42 

2.71 

CC 

EAB 

25L 

25L 

40L 

1.45 

D 

B 

.72 

25L 

.40L 

I.OOL 

B 

AJ 

.25  L 

25L 

40L 

1.49 

D 

E 

4.98 

1.28 

40L 

1 .61 L 

ac 

A AF 

25L 

.25L 

.63: 

2.31 

cc 

BC 

.34 

-25L 

40L 

1.96L 

c 

DK 

.67 

25L 

40L 

1.40L 

B 

AF 

1.15 

.52 

40L 

5.97L 

BC 

AB 

25L 

.56 

3.97 

4.51 

CCD 

AAA 

.251 

251 

40L 

1.48 

D 

GLD 

25L 

25L 

40L 

1.95 

C 

MD  C 

36L 

25L 

.63 

1.29L 

D 

1 B 

2 22  CBCC  C A A A 
1 47  E I C 


28.4  60  145-11 


39.2  26  146-13 

42.2  53  145-11 


02547  + 4516  46.9  12  145-12  73  8 66  3 

02551+4748  8.8  11  144-10  57  14  61  2 

02551+4729  10.0  2 144-10  24  8 66  3 

02552  + 4620  12.3  2 145-11  30  9 66  3 

02554  + 4918  27.8  25  143-  8 57  12  67  3 

02555  + 4309  30.2  51  146-14  56  0 70  2 

02555  + 4813  31.2  31  144-  9 87  34  70  2 

02555+4055  31.7  14  147-16  59  26  71  2 

02555  + 4831  35.8  37  144-  9 31  13  65  3 

02556  + 4345  40.6  21  146-13  46  11  66  3 


8 

8 

70 

67 

3 

3 

29.92 

25L 

16.39 

■25L 

2.24 

40L 

6.02L  BBC 
2.35  D 

AAA 

3 

13 

66 

3 

.25  L 

25L 

.98 

2.28L  C 

BB 

7 

67 

3 

1.09 

.24: 

40L 

1.00L  CE 

BGMK 

7 

65 

3 

2.59 

.66 

40L 

1.46L  BC 

AA  F 

11 

68 

2 

.44 

32L 

40  L 

1.25L  C 

BK 

12 

68 

3 

35L 

25L 

1.19 

2.97  CD 

NAB 

8 

67 

3 

25L 

.29 

2.15 

4.25  DCC 

BAA 

41 

70 

2 

.41 L 

25L 

40L 

2.05  C 

F 

8 

67 

3 

25L 

.25L 

.65 

1.35  CC 

1 BC 

3 

66 

3 

.91 

.25L 

40L 

1.60L  D 

BB 

7 

63 

3 

1.55 

.66 

40L 

1.59L  BC 

AB 

8 

68 

3 

.74 

.39 

40L 

6.86L  FC 

BB  G 

10 

66 

3 

.99 

.31: 

401 

1.39L  BD 

AB 

7 

65 

3 

1.19 

.30 

.40L 

1 .41 L BD 

AC 

8 

68 

3 

.37 

25L 

40L 

1.06L  C 

5 

8 

66 

3 

.25L 

.46 

2.53 

2.69L  CC 

KBAF 

34 

70 

2 

28L 

25L 

40L 

1.58  D 

HC 

25 

68 

2 

.251 

.25L 

.46L 

2.94  O 

MB 

34 

70 

2 

32L 

25L 

53L 

2.74  E 

D 

11 

68 

3 

.35 

25L 

40L 

5.86L  C 

B D 

14 

64 

2 

29 

25L 

40L 

1 .51 L C 

c 

21 

70 

2 

.25L 

.251 

40L 

2.13  D 

c 

9 

65 

3 

.62 

.31 L 

40L 

1.47L  C 

BDM 

11 

65 

3 

• 25L 

25L 

1.37 

2.64  CC 

BAA 

8 

66 

3 

25L 

25L 

42L 

3.07  C 

1 C 

14 

A 

61 

2 

<5 

26 
n nc 

-25L 

.44L 

2.44L  D 

C 

100  jim  Flux  Corr  A Confusion 

Uncs  Coef  R Flags* 


I 2400100000 
I 1581000020 
2500100000 
7500000000 
2 1700000000 
! 1401200300 

1500200300 
1500200300 
0 5501000008 
3400002008 

3500000000 
9400000010 
6701000100 
0 5600010000 
8700000000 
0 7601100008 
6701100008 
2400211100 
0 1500000000 
0 2500111000 

2400010000 
8701000008 
5500000000 
8600000120 
6701000000 
9601100000 
0 9400100000 
0 9400000000 
2 6500001000 
0 2520111000 

2600000000 

8601000000 

3501000000 

9501000008 

4501000000 

8600000008 

6600000000 

6601000008 

4500000000 

3600000008 

6600000220 

7401000000 

0 6500000000 

1 1500000008 


02559  + 4652 

02559  + 4348 

02560  + 4802 

02561  +4240 
02561+4108 

02562  + 4837 
02564  + 4049 
02564+4701 
02564  + 4443 

02566  + 4225 

02567  + 4350 

02567  + 4549 
02568+4356 

02568  + 4003 
02570  + 4825 
02571+4224 
02571+4850 
02571+4753 

02573  + 4403 

02574  + 4947 

02575+4721 
02575+4257 
02576  + 4840 
02576  + 4217 

02578  + 4112 

02579  + 4442 
02579+4445 
02579  + 4035 
02585  + 4346 
02585  + 4931 

02585  + 4904 
02585+4306 
02585  + 4428 

02585  + 4817 

02586  + 4814 

02587  + 4223 

02588  + 4531 
02588  + 4754 

02588  + 4449 

02589  + 4919 

02593+4615 

02594  + 4712 

02595  + 4826 

02595  + 4804 

02596  + 4109 

02596  + 4721 

02597  + 4455  4 

02597  + 4759  4 

02598+4740  4 

02599  + 4858  i 


58.3  47  144-10  42  15  65  2 

58.9  2 146-13  31  8 67  3 

1.5  37  144-  9 66  37  70  2 

9.2  59  147-14  53  10  67  3 

11.2  12  147-15  57  8 68  3 

16.2  8 144  - 9 58  28  68  3 

24.6  56  147-16  24  6 67  3 

25.2  14  144-10  32  7 66  3 

25.9  50  146-12  53  11  67  3 

39.3  21  147-14  23  6 68  3 


43.9  9 146-13 

46.3  14  145-11 

51.4  21  146-13 
53.6  56  148-16 

4.7  1 144-9 

7.2  11  147-14 

7.7  43  144-  9 

11.8  45  1 44  - 9 

23.2  40  146-13 

28.5  10  143-  8 

30.2  9 144-10 

30.5  58  147-14 

38.2  24  144-  9 

41.5  40  147-14 

53.9  7 148-15 

54.1  1 146-12 

54.4  37  146-12 

56.6  54  148-16 

30.2  1 146-13 

31.8  2 144  8 

32.9  32  144-8 

34.5  13  147-13 

35.5  7 146-12 

35.8  60  144-  9 

36.8  43  144-9 

42.8  22  147-14 

49.9  54  146-11 

52.5  28  144-9 

54.0  56  146-12 

57.9  32  144  8 

18.0  51  145-11 

24.2  1 145-10 

32.7  39  144-9 

35.3  33  144-9 

36.4  42  148-15 

39.8  21  145-10 

42.8  56  146-12 
46.7  14  144-  9 

49.3  55  145-  9 

59.4  30  144-8 


42  14  64  3 

43  20  67  3 

18  6 66  3 

35  11  68  3 

29  6 69  3 

60  35  69  3 

28  12  68  3 

51  8 66  3 

45  11  68  3 

55  10  67  3 

40  8 67  3 

51  12  67  3 

33  6 69  3 

32  21  67  3 

61  18  67  2 

51  9 69  3 

30  8 69  3 

27  6 69  3 

55  30  71  2 


48  10  68  3 

62  25  70  2 

61  8 69  3 

54  8 69  3 


1.39L  BC 
6.07L  BC 
9.02L  C 
1.26L  C 
1.55 
1.09 

1.86  ( 
1.38L  B 


2.31 

1.22L  C 
1.27L  F 
2.06 

1.00L  BC 
1.49L  BC 
6.86L 
1.13L  BC 


2.69  CC  I BA 

2.28  D EB 

1.17L  BBC  A A AL  1 

2.11  CC  AC 

1.34L  BC  AAI  I 3 

1.89  C F 

2.89  BC  GBB 

1.81L  C C HK 

2.07  CC  CBB 

7.09L  8D  AF  E 0 


B 

8400000008 

AJ 

2600000000 

c 

E 

9401000000 

E 

C 

1600000010 

CC 

J BB 

9600000000 

CMD 

5600101000 

sCC 

L CB 

0600000100 

AA  J 1 

3601101000 

E 

1 

8400000010 

CK  G 

6500000000 

B M 

1400000000 

c 

! NFD 

6500000000 

ABB  1 

1600002000 

A8  1 

1500000000 

*c 

FB 

8300000008 

AAE  4 

4700100000 

cc 

1 BA 

5681100010 

D 

EB 

5600000008 

1.72L  BF  AE 
3.13  CC  CAB 

5.80L  BC  A AJ  B 
2.12  C KHGD 

1.52L  C E 
5.51L  C KA  A 
5.51  DCC  MCAB 
1.00L  BD  ACCH 
1.65  D L GD 

2.34  F NE 


A 

T 

Name  Type 

rf 

Mag 

2 

DO  26384 

89 

| 110 

4 

TMSS  +50078 

23 

26 

l 

10 

M + 08  - 06  020 

118 

13 

38442  K0 

3 

75 

1 

t 

12 

ZG  252  + 47 

11 

156 

i 

13 

38453  K 2 

4 

82 

13 

38455  K0 

2 

60 

2 

DO  9625 

52 

103 

12 

ZG  253  + 47 

49 

146 

13 

38459 

8 

87 

1 17  129  LR/N, 


1 13  38462 


13 

38470 

14 

86 

13 

38475 

18 

85 

12 

ZG  254  + 46 

8 

150 

32 

X0254  + 452 

102 

12 

13 

38480  K 2 

2 

78 

16 

00994 

29 

143 

13 

38484  K2 

7 

86 

13 

38485  KO 

17 

68 

13 

38487  KO 

2 

02 

9 

U02449 

22 

155 

2 

DO  26508 

65 

116 

13 

38492  K2 

14 

60 

13 

38493  G5P 

3 

55 

6.71L  B 
1.22L  B 
2.92 
7.25L  C 
7.831  C 
5.25  ( 

2.72  C 

5.34L  BB 
6.90L  BE 
1.57L  C 


AC 

AB  F 
C GHE 
BKJ 
AC 

CC  I E A A 
CC  AB 
AAC 


53  13  67  3 

34  16  66  2 

36  32  55  2 

47  13  69  3 

88  26  71  2 

35  19  65  3 

49  11  68  3 

80  27  67  3 

68  25  64  2 

86  17  64  2 


CC  GBB 
D 

D D 
BF 

F F B 
C GM  B 
CC  GEA 
D J D 
C B 
G 


6700100000  15 

0400000000 

6600000000 

4600100000 

9500000008 

5501000000 

9600000000 

2400000008 


2 7501000000 
4400000000 
0 9400000008 
4600000100 
0500000000 
8400100128 
8400100128 
0 1500000100 
7500010000 
9500000000 

8500100008 

3600000000 

5502000030 

9400100008 

9400100008 

3580000030 

0600000008 

0 9401000018  01 

1 9400002038 
8500010000 

6600000008 

4501000000 

9600000008 

8501100008 

2500000000 

4500000000 

7600000308 

8600100018 

8500000000 

7500000008 


I 2 4 TMSS  +50081 

1 9 U02459 

1 13  30503  K0 


1 1 BN  PER 

2 9 U02467 


2 9 U02473 
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6 

70  3 

10.66 

3.08 

.86 

1.37L  1 

3 B D - 

AAB 

0 

8700100000 

01 

5 

2 

DO  26825 

59 

91 

03103  + 4316  1 

19.0  ; 

37 

149-12 

L 

38 

21 

72  2 

25L 

”LI 

.40L 

-J-64! 

F 

1 B 

4501000000 

_ 

•Confusion  Flags:  6+9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12.  25,  60,  100  Mm;  10)  High  Source  Density  Hegion 
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Right  Ascension:  03h10ro20,-03h18m03 

Position  (1950) 


Declination:  +40°-+ WT 


Name 

a 8 

h m.  • ' 

a 8 

(»>  O 

H 

Galactic  Uncertainty  C 

Coords  SMJSMN  B O 
1 b O O C)  N 

03103  + 4743 

>0  6 

54 

146- 

B 

26 

6 

70  3 

03105  + 4340 

J0.3 

37 

148- 

12 

52 

6 

70  3 

03105  + 4805 

\4.2 

42 

146- 

8 

20 

6 

67  2 

03105+  4347 

14.5 

2 

148- 

12 

78 

21 

72  2 

03106+4158 

J6.6 

32 

149- 

13 

71 

26 

73  2 

03107  + 4833 

n.e 

9 

146- 

8 

30 

19 

64  2 

03108  + 4550 

51.9 

42 

147- 

10 

32 

7 

69  3 

03109+4559 

58.4 

43 

147- 

10 

40 

12 

68  3 

03110  + 4055 

2.1 

10 

150- 

14 

38 

9 

70  a 

03111+4328 

6.7 

26 

149- 

12 

56 

27 

71  2 

03112  + 4745 

12.1 

20 

146- 

6 

46 

12 

67 

03113  + 4425 

21.1 

46 

148- 

11 

48 

19 

70 

03113  + 4742 

21.4 

8 

146- 

8 

86 

32 

64 

03114+4211 

24.0 

31 

149- 

13 

54 

11 

70 

03115+4458 

33.2 

2 

148- 

11 

76 

28 

70 

03115  + 4404 

34.5 

46 

148- 

11 

49 

7 

72 

03116+4219 

36.5 

1 

149- 

13 

53 

e 

70 

03117+4151 

43.3 

2 

150- 

13 

33 

8 

70 

03118+4623 

48.5 

48 

147- 

9 

21 

5 

70 

03120  + 4751 

3.5 

57 

146- 

8 

90 

27 

65 

03121+4033 

6.7 

49 

150- 

14 

58 

8 

69 

03122  + 4731 

13.3 

23 

147- 

8 

51 

14 

66 

03122  + 4443 

13.9 

28 

148- 

11 

81 

23 

69 

03124  + 4521 

26.4 

20 

148- 

10 

37 

9 

68 

03126  + 4509 

40.2 

41 

148- 

10 

29 

9 

68 

03127  + 4153 

42.1 

30 

150- 

13 

49 

8 

72 

03127  + 4042 

43.1 

14 

150- 

14 

51 

13 

68 

03127  + 4244 

44.7 

19 

149- 

12 

57 

14 

71 

03128  + 4533 

50.1 

4 

148- 

10 

60 

29 

68 

03128  + 4328 

50.3 

10 

149- 

12 

29 

8 

71 

03130+4531 

0.3 

26 

148- 

10 

54 

16 

72 

03130+4145 

4.6 

37 

150- 

13 

50 

22 

70 

03131+4522 

11.3 

41 

148- 

10 

41 

27 

73 

03132  + 4051 

17.7 

42 

150- 

14 

51 

13 

70 

03133  + 4931 

18.2 

23 

146- 

7 

33 

10 

69 

03133+4857 

19.7 

11 

146- 

7 

39 

9 

69 

03133  + 4606 

22.7 

12 

147- 

10 

43 

11 

71 

03134  + 4333 

26.4 

50 

149- 

12 

39 

11 

71 

03134  + 4901 

29.4 

34 

146- 

7 

52 

20 

68 

03134  + 4008 

29  5 

46 

151- 

15 

31 

11 

70 

03135  + 4108 

31.1 

41 

150- 

14 

35 

17 

73 

03135  + 4829 

34.8 

44 

146- 

7 

32 

19 

70 

03136+4557 

41.4 

1 

148- 

10 

41 

6 

71 

03137  + 4326 

43.6 

10 

149- 

12 

51 

11 

72 

03137+4803 

43.9 

1 

146- 

8 

70 

31 

64 

03137  + 4529 

47.8 

43 

148- 

10 

44 

22 

65 

03139  + 4054 

57.1 

29 

150- 

14 

36 

19 

72 

03140  + 4208 

2.5 

25 

150- 

13 

26 

6 

71 

03141+4113 

9.5 

19 

150- 

14 

48 

12 

70 

03142  + 4028 

12.9 

47 

151- 

14 

67 

11 

73 

03142  + 4057 

16.9 

11 

150- 

14 

43 

9 

71 

03145  + 4307 

30.1 

10 

149- 

12 

36 

7 

71 

03146  + 4055 

38.4 

55 

ISO- 

14 

72 

28 

70 

03147  + 4648 

42  2 

28 

147 - 

- 9 

42 

21 

70 

03147+4229 

44.6 

45 

ISO- 

-12 

63 

14 

69 

03148+4907 

49.9 

43 

146 

-7 

50 

9 

71 

03148  + 4502 

49.9 

6 

148- 

-10 

90 

32 

65 

03150  + 4506 

1.7 

47 

148 

-10 

67 

18 

67 

03150  + 4254 

4.3 

11 

149- 

-12 

90 

33 

70 

03150  + 4238 

5.8 

17 

150- 

-12 

86 

10 

73 

03151+4324 

6.5 

54 

149- 

-12 

46 

13 

70 

03151+4620 

7.4 

31 

148 

- 9 

85 

12 

68 

03151+4642 

8.5 

15 

147 

- 9 

61 

14 

68 

03153  + 4918 

20.2 

9 

146 

- 7 

49 

9 

73 

03154  + 4207 

24.1 

9 

ISO- 

-13 

44 

10 

70 

03154  + 4840 

24.7 

24 

146 

- 7 

25 

23 

53 

03154  + 4303 

25.6 

23 

149- 

-12 

52 

14 

72 

03156  + 4025 

37.6 

0 

151- 

-14 

56 

12 

72 

03156  + 4246 

38.8 

35 

150 

-12 

40 

12 

73 

03157+4324 

42.1 

42 

149- 

-12 

54 

24 

69 

03157+4813 

47.7 

44 

147 

- 8 

64 

17 

68 

03158  + 4227 

51.2 

31 

150 

-12 

19 

6 

72 

03161+4702 

8.5 

59 

147 

- B 

39 

8 

70 

03161+4723 

11.6 

43 

147 

- 8 

66 

20 

68 

03162  + 4349 

12.2 

29 

149- 

-11 

74 

15 

69 

03163  + 4733 

23.0 

8 

147 

- 8 

49 

8 

72 

03164  + 4919 

26.5 

56 

146 

- 7 

49 

26 

67 

03164  +4119 

29.4 

52 

151 

-13 

25 

6 

71 

03166  + 4940 

38.1 

50 

146 

- 6 

106 

18 

73 

03167+4731 

43.3 

47 

147 

- 8 

78 

28 

70 

03167+4636 

46.9 

1 7 

148 

- 9 

44 

9 

70 

03167  + 4722 

47.8 

i 14 

147 

- 8 

32 

9 

71 

03169  + 4541 

54.0 

l 34 

148 

-10 

35 

7 

68 

03169  + 4340 

57.0 

i 18 

149 

-11 

54 

14 

67 

03170  + 4559 

1.1 

7 

148 

- 9 

59 

12 

68 

03170  + 4702 

1.3 

l 28 

147 

- 8 

27 

10 

70 

03171+4054 

8.1 

26 

151 

-14 

48 

12 

70 

03172  + 4629 

12.6 

i 60 

148 

- 9 

28 

7 

70 

03172  + 4739 

17.C 

) 41 

147 

- 8 

39 

28 

63 

03173  + 4237 

22.9 

1 36 

150 

-12 

56 

14 

72 

03175  + 4937 

32.£ 

i 56 

146 

- 6 

56 

35 

64 

03176+4012 

38.C 

I 40 

151 

-14 

75 

17 

71 

03176+4617 

38.9 

1 13 

148 

— 9 

58 

22 

73 

03176  + 4411 

39.C 

) 50 

149 

-11 

35 

8 

69 

03176  + 4826 

39.9 

> 54 

147 

- 7 

45 

19 

69 

03177  + 4432 

43. £ 

j 60 

149 

-10 

61 

14 

68 

03177  + 4942 

47.9 

> 59 

146 

1-  6 

63 

12 

72 

03179  + 4506 

57.1 

I 26 

149 

-10 

60 

32 

65 

03179  + 4145 

59.1 

) 2 

151 

-13 

33 

11 

70 

03180  + 4308 

3.1 

l 54 

i 150 

-12 

49 

11 

71 

12  jxm 


2.11 

.72 

1.61 

.25L 

25L 

26L 

25L 

25L 

.63 

25L 

.77 

25L 

25L 

34 

26L 

1.11 

1.50 

.47 

36.17 

39L 

.37 

.351 

25L 

.76 

10.94 

25L 

25L 

25L 

25L 

.59 

24 

25L 

25L 

25L 

.52 

.46 

.72 

.90 

251 

28L 

41L 

,47L 

1.17 

.42 

.25L 

25L 

25L 

2.94 

26L 

.30 

.99 

.31 L 

26L 

25L 

.26  L 

42 

.251 

.71 L 

25L 

.43 

.55 

.46 

26 

.34 

.25L 

.25L 

.25L 

25L 

.99 

25L 

56L 

25L 

1.43 

25L 

.42 

.47 

.40L 

97 

25L 

28L 

.70 
28L 
2.15 
28 
.90 
.55 
.34 
5.06 
25L 
26  L 

27L 

.60L 

25L 

1.20 

25L 

.47 

.40 

25L 

.25L 

.41 


Flux  Density 

FI 

t Color  Corrected) 

V 

i fim 

s 

i 

100  Jim 

Flux 

Corr  j 

\ 

(Jansky) 

Uncs 

Coef  1 

R 

68 

40L 

1.52L  1 

BC 

K B 

0 

25L 

.401 

1.37L  1 

B 

AG 

.45 

40L 

1.77L  l 

BC 

AB 

1 

27L 

40L 

1.86 

C 

GHC 

56L 

40L 

1.21 

D 

J C 

25L 

.70: 

4.09: 

FF 

GD 

.41 

2.41 

4.74 

ECC 

KCAA 

.25L 

1.11 

2.77 

CC 

EGAB 

30L 

40  L 

6.54L 

B 

BFG 

69L 

40L 

2.00 

C 

MGC 

28L 

.40L 

2.56L 

E 

AK  G 

25L 

.40L 

2.31 

C 

GC 

28L 

49L 

3.98 

D 

KD 

.25L 

40L 

1.33L 

C 

B 

.27  L 

40L 

1.60 

C 

1 C 

.30 

40L 

MIL 

BE 

ABH 

1 

.29: 

.401 

1.27L 

BE 

ACJ 

0 

1.42 

8.25 

11.81 

CBCC 

CAAA 

1 

19.67 

3.67 

2.61 

BBCC 

AAAB 

0 

26L 

40L 

3.50 

D 

C 

32L 

.40L 

8.20L 

E 

El 

50L 

1.31 

2.00L 

C 
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30L 
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30L 

.40L 
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.25L 

1.00 

2.82 

CC 
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.62 
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40L 
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CC 
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.251 
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D 
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DF 
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C 
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c 
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o 
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c 
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BC 
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D 
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E 
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C 
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C 

D 
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D 
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CC 
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D 

B 
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CC 

BA 
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CC 
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CD 
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( 
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.40L 
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C 
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.43 
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C 
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.40L 

2.08L 

BD 

AC 

< 
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2.95 

c 

t GB 

.25L 

40L 

1.18L 

c 

BG 

.25L 

.401 

2.43L 

D 

C ED 

.25L 

.441 

3.00 

F 

1 HJ  D 

3.62 

7.22 

8.00 

BBCC 
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.25L 

63L 

3.49 

D 

EC 

25L 

40L 

2.69 

C 

D 

.44  L 

40L 

1.92L 

. C 

BD 

.26L 

.90 

2.01  L 

c 

F BE 

.46 

.40  L 

1,941 
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AC  H 

.30  L 

.40L 

1.49L 
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G 
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.44L 
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BD 
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.40L 

2.25L 
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40L 

1.33L 
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c 
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c 
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E 
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9.111 

c 

C 
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D 
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40L 
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.40L 

4.80 

C 
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DE 
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C 
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1 

.29L 
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CC 
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.40L 
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BC 
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Hags* 


8600100000 

8600100000 

6600001000 

7600100010 

7600000000 

4501000340 

2500000000 

2500000000 

5500000008 

9500000030 

6501100130 

6600000010 

6501100130 

8500000000 

9500000000 

2600000000 

3500000000 

6301000000 

4600000000 

7500000110 

6502100008 

7600000000 

9500000000 

9601000000 

9500000000 

5500000100 

6600000008 

4400000000 

8500100010 

6501000000 

8500100010 

4500000000 

9700000020 

5700000008 

2600000000 

7701100000 

7600000000 

3500000000 

5700100000 

2500000208 

3501000008 

7501000208 

8500000000 

2500020000 

4601100110 

8680000230 

5600100008 

2500001000 

5500000000 

4400010008 

6600200030 

1300000010 

4500100040 

6600000000 

1500000100 

4601000000 

7500100000 

6500100000 

1400000000 

1500000000 

3400000000 

6600000000 

5600000000 

6600000000 

2400000000 

7601000008 

3400000000 

0600000000 

1500000000 

3401000000 

9400000008 
0400000000 
7600000000 
7600000000 
2600000000 
7600100000 
B5000001 10 
3400000000 
0500000000 
7600100000 

9701020000 

6600000000 

7600001000 

2600000000 

6600000000 

6601000000 

2600001000 

9601000000 

9601000110 

2401000000 

8602110000 

3500000008 

9502010150 

1500010000 

9500000138 

0600000000 

7501110000 

6500000000 

0400000000 

2500000000 


Associations 


fc!2 


c 

A 

T 

Name  T ype 

Sep 

o 

Mag 

13 

38657  K5 

3 

80 

13 

38659  G5 

5 

76 

13 

38660 

7 

87 

32 

X0310  + 485 

125 

12 

10 

M + 08  — 06  — 029 

59 

2 

DO  9799 

56 

108 

2 

DO  26850 

71 

103 

1 

V373  PER 

35 

3 

2 

DO  26861 

59 

103 

13 

38674  G5 

9 

61 

9 

U02608 

15 

140 

1 

AA  PER 

3 

4 

2 

DO  9811 

47 

110 

2 

DO  26881 

34 

108 

13 

38685  M0 

2 

63 

9 

U02618 

30 

148 

9 

U02617 

48 

143 

12 

ZG  312  + 42 

36 

156 

13 

38690 

29 

80 

2 

DO  26887 

62 

96 

1 

AO  PER 

26 

3 

2 

DO  26895 

86 

98 

13 

38694  K2 

6 

80 

6 

10310 

73 

13 

38697  B9 

24 

81 

13 

38690 

6 

82 

2 

DO  26900 

54 

115 

* 1 

V374  PER 

58 

3 

9 

U02634 

34 

141 

2 

DO  9838 

87 

115 

9 

U02640 

10 

148 

39 

WE  0313  + 40W1 

6 

1415 

*41 

03147  + 4229 

32 

4 

1 

WW  PER 

20 

3 

2 

DO  26931 

43 

96 

13 

38710  GO 

14 

80 

2 

DO  26938 

82 

90 

* 9 

U02654 

10 

146 

9 

U02655 

29 

141 

9 

U02659 

18 

148 

2 

DO  26965 

69 

101 

13 

38720  G5 

19 

78 

13 

38727 

6 

90 

* 9 

U02669 

10 

130 

13 

38733  KO 

9 

78 

13 

38735  K5 

9 

78 

13 

38739  K2 

11 

72 

* 2 

DO  9873 

44 

105 

13 

38740 

3 

90 

10 

M + 07 -07 -072 

97 

32 

! X0317  + 462 

52 

8 

13 

I 38743 

6 

85 

23 

l OCL0392 

501 

2 

! DO  26997 

68 

98 

9 

\ U02688 

2 

150 

13 

l 38750  A2 

20 

50 

Contusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Contusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 
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Declination:  +40°- +50' 


Right  Ascension:  03h18m08"-03h27m31t 

Position  (1950) 


Name 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
a 8 Coords  SMJ  SMN  6 
(s)  <")  1 b (")  O O 


03181+4515 

03182  + 4718 

03183  + 4805 

03183  +4853 
03183+4233 

03184  + 4111 
03189  + 4822 
03189  + 4758 
03189  + 4345 
03191+4609 

03192  + 4604 
03192+4751 
03192+4450 
03192+4138 

03193  + 4835 

03195  + 4916 

03196  + 4602 
03201+4442 
03201+4328 

03202  +4800 

03202+4522 

03203  + 4837 
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Right  Ascension:  03h27ni37*-03h34m02* 
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51.3  9 148-  5 107  37  79  2 

54.2  46  151-  9 35  19  78  4 

54.6  12  152-11  30  21  69  3 

0.2  54  153-12  30  11  74  3 

2.9  45  150-  8 31  8 75  7 

7.4  45  151-  9 24  11  78  5 

9.8  0 151-  9 28  4 76  6 

10.4  52  151-  9 23  9 77  7 

14.6  45  150-  8 62  23  77  5 

15.8  12  151-  9 26  8 76  7 

16.5  20  154-13  43  8 75  3 


20.9  50  148  -5 
23.5  56  151-9 

31.1  14  148-  5 
37.3  4 151-0 

55.9  55  152-10 

56.2  12  151  - 9 

57.1  23  148  5 

59.8  19  151  - 9 
12.0  57  150-  7 

13.8  7 153  12 


I 62  32  70  2 

66  34  70  2 

19  3 77  8 

24  3 76  7 

26  4 75  6 

17  4 76  7 

20  9 73  8 

50  11  75  4 

43  13  78  3 

41  12  71  3 

80  13  75  2 

36  16  83  3 

32  8 77  8 

27  5 75  7 

39  0 107  5 

15  3 79  8 

59  16  72  2 

26  6 77  7 

46  0 77  5 

22  0 78  8 

23  8 76  8 

68  8 73  2 

30  21  75  3 

34  9 74  4 

29  8 80  8 

28  8 77  8 

20  8 77  6 

52  32  77  2 

23  3 79  8 


03335  + 4640  35.3  59  150-  7 45  10  80  2 

03335  + 4251  35.9  9 152  10  34  10  75  5 

03336  + 4305  36.1  36  152-10  23  3 77  7 

03336+4906  39.6  27  149-  5 61  10  79  3 

03337+4814  46.6  35  149-  6 32  8 78  7 

03338  + 4528  52.4  2 151-  8 19  8 76  8 

03338  + 4108  53.0  36  153-12  41  8 75  5 

03339  + 4329  59.3  15  152-10  28  8 77  7 


V L 

100  fim  p,ux  Qjrr  A Confusion  R S 

Lines  Coef  R Flags*  S 2 


2.64 
2.18L  B 
2.34 
1.80L  F 
1.71L  B 
8.65L  BD 
2.67 
1.291  C 
2.36 
1.45 


1.12L  B 
1.49L  BC 


8.83L  BB 
2.35 


1.98 

2.63L  BF 

2.19 

1.34: 

1.75L  BC 


5 30  i 

2.88 

2.50  i 

9.51L  BD 
8.18L  I 

1.92L  CD 
10.53L  CBI 
3.68 

1.49L  BE 


2.15 

2.15 

2.23L  BC 
4.26L  BC 
1.74L  BD 
2.20L  BB 
2.09L  BD 


11.76L  B 
4.66 
2.57: 

7.63L  AE 
2.21  L D 
2.49 
4.66L 
11.12L 


03340  + 4525 


2.2  53  1 51-  8 58  13  73  2 


2.30L  C 
1.51L  EC 
1.46L  BD 
2.99L  C 

11.49L  B 
9.39L  B 
3.75L  B 

1.62L  BF 


03340  + 4022  2.6  24  154-12  31  11  75  4 


CC  FAA 

5400000000 

BHI 

5600010000 

D F 

5500000000 

CN 

9701102000 

: ad 

2 7600000000 

1 AA 

3 9700102000 

) ACDF 

0 4400001008 

D J LD 

9601100000 

C KH  C 

6600001010 

C K D 

3500000000 

de  fd 

9600000108 

CF 

9702010000 

D 1 CB 

7600000018 

C J 

3600000000 

BE 

5500010000 

I AB 

7 5400000008 

C EMB 

7500100120 

BB 

6600101000 

E F C 

7600000000 

D C 

3600000000 

BB  CAA 

3301000128 

C M Bl 

1301000008 

C B 

9600100110 

B HD 

4680000040 

BK 

7700101000 

AB 

1 7600001000 

D DCB 

9600000106 

D AEHB 

9601000118 

C BB 

8600000008 

D HNCB 

3501000000 

C AAB 

4 9600000000  < 

C HHB 

9500000008 

BJ  H 

8602010000 

D AAB 

1 7500000008 

AALD 

4 2401001006 

C LI  J F 

9600000190 

C D C 

3600000000 

BGJ 

4400000008 

E B C 

3500000000 

DC  H 

3 5500000000 

C D D 

5600000000 

CC  M EB 

0600000000 

ABJ  H 

8 7701001000 

B LDHC 

9580000290 

B H E 

9602000000 

C DMC 

9581100340 

BH 

4600100000 

BG  K 

2501100000 

C J FC 

9481100340 

C KE 

5700000000 

:o  LCHC 

95C2269890 

F H D 

6501000020 

;c  J J BB 

3600100100 

ADI  G 

1 9500010008 

; cfc 

9584269998 

AD  i 

3 4700001000 

i EBAJ  ( 

} 9423209998 

C FG  E 

9582000080 

AE  ( 

) 4700100000 

AG 

0600000000 

D E 

9600000000 

D D 

5600100010 

AAH  : 

1 9731103000 

ABI  C C 

1 9692207698 

AD  I 

1 4600000000 

AB  G A 

1 9701002000 

ADCE  2 

! 9711103000 

FI 

7500020018 

DE 

9400100008 

D BF 

7500000000 

C 

1500020000 

E MC 

9602100008 

BJ  GJ 

9300100008 

B HCAA 

9580100328 

F MCB 

8601000008 

A AB  D 1 
1 

9481100878 

0500010000 

B 1 AC 

8500000000 

NBB 

9500100328 

1 CAC 

9500000108 

ACDI  1 

7621010010 

CL 

4400000008 

C Gl  E 

5500000010 

Bl  G 

4400000008 

FBAD  0 

2601000100 

E Gl  AC 

8740000000 

AB  2 

5600000000 

D M B 

9600000000 

A A J 4 

5601100000 

BB  5 

2600100000 

Dl 

6502000000 

FBD 

0600000000 

ABI  J 2 

0600000000 

C 

6600000000 

CF 

9400101018 

ACNE 

9400100008 

J LCE 

3400000008 

BBH  2 

0500010000 

0 F B 

9600100008 

C BFBB 

1500000000 

Associations 

C 

A 

Sep 

T Name  Type 

n 

12  ZG  327  + 43 

51 

13  38902 

2 

2 DO  27204 

68 

13  38911 

9 

2 DO  27214 

74 

9 U02773 

33 

9 U02775 

40 

13  38923  K0 

14 

10  M + 08  — 07-004 

84 

13  38924  F0 

14 

2 DO  9974 

33 

13  38931  MB 

4 

2 DO  27254 

63 

1 LZ  PER 

36 

13  38948 

5 

32  X03 30  + 414 

25 

32  X0330  + 419 

67 

9 U02785 

66 

2 DO  27287 

60 

32  X0331+451  j 

44 

13  38958  | 

7 

13  38959  K0 

1 

13  38960  KO 

9 

13  38961  K5 

2 

13  38962  K2 

20 

13  38966  K2 

3 

13  38973  K0 

2 

13  38975  G5 

12 

10  M + 08  — 07  — 006 

22 

’ 9 U02794 

34 

*13  36900  BSP 

1 

2 DO  27336 

90 

2 DO  27338 

23 

39  OE  + 456.2 

105 

13  38985  K5 

1 

13  38986  K2 

6 

41  03338  + 4814 

15 

2 DO  27347 

70 

1 WX  PER 

15 

13  3B988  K0 

3 

-* ‘ * J J • ‘ — ‘ * « J * — * 1 1 — l ill!  I I 

•Confusion  Rags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


ITT 


Right  Ascension:  03h34m208-03h41m10» 

Position  (1950) 

Name  H 

Galactic  Uncertainty  C 

a 8 a 5 Coords  SMJ  SMN  6 O 
h m.  o , (»)  O I b (")  (")  O N 


03369  + 4049 

03370  + 4035 
03371+4551 
03371+4932 
03372+4431 

03372  + 4847 

03373  + 4409 

03375  + 4108 

03376  + 4607 

03377  + 4206 

03378+4750 

03378+4906 

03381+4503 

03381+4229 

03382  + 4033 

03383  + 4343 

03384  + 4623 

03385  + 4321 
03387  + 4345 
03388+4318 

03388+4347 
03390  + 4316 
03390  + 4824 
03390  + 4336 
03390  + 4756 

03390  + 4357 

03391  +4958 
03391+4821 

03391  +4816 

03392  + 4732 

03393  + 4343 
03393  + 4928 
03393  + 4737 
03394+4815 
03394+4621 
03397+4252 
03398  + 4010 
03398  + 4846 

03398  + 4000 

03399  + 4514 

03399+4103 

03400+4300 

03401+4340 

03401  +4115 
03401+4907 

03402  + 4416 
03402  + 4154 

03404  + 4927 
03404+4652 
03405+4821 

03405  + 4512 

03406  + 4443 

03406  + 4842 

03407  + 4824 
03409  + 4534 
03410+4312 
03411+4718 
03411+4910 
03411+4613 
03411+4556 


51.8  59  151-  8 

54.4  48  154-11 
3.0  57  154-12 

11.9  46  151-  7 
11.9  16  149-  4 
16.1  37  152-  8 

16.7  32  149-  5 

18.8  9 152-  9 

33.7  10  154-11 

40.8  31  151-  7 

47.7  4 153-10 


40  9 78  6 

16  3 77  7 

46  8 166  5 

21  4 109  6 

33  9 76  5 

58  14  76  4 

40  8 77  6 

39  11  79  3 

62  11  80  2 
30  17  78  5 


49.8  55  150-  6 37  37  151  2 

52.2  0 149-  5 31  0 108  7 

6.5  16  152-  8 25  8 74  6 

8.1  15  153-10  18  5 70  7 

14.4  6 1 54-12  33  9 7 7 7 

18.5  20  153-  9 16  4 77  7 

29.6  1 0 1 51-  7 34  28  78  3 

30.5  21  153-  9 31  8 76  5 

42.3  10  153-  9 16  4 77  7 

49.0  33  153-  9 27  3 76  7 

52.7  40  153-  9 32  6 104  5 

0.1  48  153-  9 34  8 101  5 

0.1  26  150-  5 32  0 108  6 

1.3  51  153-  9 71  22  74  4 

3.0  58  150  - 6 44  9 105  4 

5.3  32  152-  9 30  9 76  6 

9.4  57  149-  4 36  8 106  4 

11.6  29  150  - 5 20  4 107  6 

11.0  31  150  - 5 21  5 1 00  6 

16.5  49  150-  6 37  14  105  6 


18.4  39  153-  9 

19.4  40  149-  4 
21.8  46  150-  6 

28.0  16  1 50  - 5 

20.2  22  151-7 

43.2  28  153-10 
50.6  57  155-12 

53.0  3 150-5 

53.1  21  155-12 

55.3  8 152-8 


24  3 76  7 

37  24  74  2 

20  3 106  6 

58  18  73  2 

23  3 76  5 

68  18  70  5 

32  9 77  6 

59  17  76  2 

25  8 77  6 

60  29  79  2 

58  11  100  4 

16  4 77  7 

21  5 76  6 

66  26  79  3 

17  3 77  5 

67  9 75  3 

27  8 77  7 

72  15  70  2 

21  4 104  6 

18  3 109  6 

36  14  79  3 


Flux  Density 

(Not  Color  Corrected) 
25  fim  60  /Am 
(Jansky) 


03343  + 4403 

20.9 

41 

152 

- 9 

5' 

8 

104 

4 

25L 

03343  + 4658 

23.4 

21 

150 

- 7 

2i 

8 

80 

B 

.51 

03344  + 4718 

24.7 

54 

150 

- 7 

3f 

6 

110 

7 

.47 

03344  + 4721 

26.4 

5 

150 

- 6 

8f 

25 

79 

3 

25L 

03345  + 4341 

33.3 

38 

152 

- 9 

21 

5 

77 

7 

1.18 

03345+4403 

35.4 

44 

152 

- 9 

3* 

31 

66 

2 

31L 

03346+4352 

36.0 

20 

152 

- 9 

3C 

3 

77 

7 

1.57 

03347  + 4828 

44.5 

57 

149 

- 6 

82 

24 

74 

2 

.251 

03347  + 4556 

46.5 

40 

151 

- 8 

4£ 

8 

75 

5 

.46 

03348  + 4049 

48.7 

10 

154 

-12 

2 

5 

76 

7 

.25L 

03349  + 4107 

56.3 

40 

154- 

-11 

23 

8 

76 

7 

.25L 

03349+4730 

57.7 

19 

150- 

- 6 

33 

8 

81 

7 

.50 

03350  + 4125 

2.6 

2 

153- 

-11 

31 

8 

77 

7 

.99 

03350  + 4509 

4.5 

56 

151 

- 8 

21 

5 

75 

8 

25L 

03351  +4900 

7.0 

32 

149- 

- 5 

56 

8 

75 

4 

.65L 

03352  + 4422 

12.2 

27 

152- 

- 9 

26 

8 

76 

7 

.76 

03353  + 4014 

18.8 

32 

154- 

12 

46 

8 

73 

4 

.31 

03353  + 4856 

19.2 

48 

149- 

- 5 

53 

9 

77 

3 

.37 

03354  + 4602 

27.9 

40 

151- 

- 7 

47 

18 

78 

5 

.25  L 

03355+4049 

30.6 

35 

154- 

12 

32 

8 

76 

7 

25L 

03355  + 4222 

34.2 

33 

153- 

10 

49 

11 

77 

3 

.32 

03355  + 4615 

35.7 

30 

151- 

- 7 

35 

19 

79 

2 

.471 

03356  + 4818 

41.0 

36 

149- 

- 6 

54 

13 

77 

2 

26L 

03357+4111 

47.0 

38 

154- 

11 

30 

8 

77 

7 

.74 

03358+4716 

51.4 

40 

150- 

- 6 

42 

10 

74 

4 

.31 

03359+4725 

54.9 

53 

150- 

- 6 

50 

8 

74 

5 

39L 

03360  + 4038 

1.7 

38 

154- 

12 

30 

8 

76 

7 

54 

03360  + 4143 

2.1 

6 

153  — 

11 

36 

8 

76 

4 

.38 

03360  + 4603 

2.2 

53 

151  - 

7 

38 

8 

77 

7 

.48 

03360  + 4101 

3.7 

40 

154- 

11 

40 

16 

78 

6 

25L 

03360+4852 

4.0 

44 

149- 

5 

50 

10 

78 

4 

.36 

03361+4141 

7.1 

23 

153- 

11 

42 

10 

78 

6 

.45L 

03361  +4032 

10.3 

27 

154- 

12 

90 

16 

78 

2 

64  L 

03362  + 4545 

12.7 

28 

151  - 

8 

105 

29 

73 

2 

82L 

03362  + 4726 

17.9 

60 

150- 

6 

21 

10 

78 

3 

.33 

03363  + 4732 

20.1 

30 

150- 

6 

73 

25 

73 

4 

.38L 

03363  + 4342 

23.8 

58 

152- 

9 

28 

8 

78 

7 

,77 

03365  + 4639 

35.7 

16 

150- 

7 

27 

3 

77 

6 

1.47 

03366+4953 

nooco  . jfn 4 

38.2 

52 

149- 

4 

30 

9 

109 

5 

.51 

100  fim  Flux  Corr  A Confusion 

Uncs  Coef  R Flags* 


Declination:  +4<T-  + 50° 


L C 

R S A Sep 

S 2 # T Name  Type  (")  Mag 


2.29 
1.B6L  B 
2.57L  C 
1.78 

1.43L  BB 
2.54 

1.66L  BC 
2.85 
8.88L  C 
3.64 


C KGD 
BEM 
B I BD 
D D 
AB  N 
D J D 
ABK 
O D 
BG 

BC  GBAA 


2.78  BB  KFAA 
2.25L  B AG 

5.60L  B AB 

4.09  CBS  BAB 

2.94L  C C 

1.86L  B AE  F 

1.37L  B B 

2.73L  C EEC 

2.67  C LKC 

1.84  BC  BCB 


E G 
C J HDC 
3 BD 
3 B I 
C BEFE 
3 BH 
: CH  D 

' BFGG 
CB  L GCA 


2.78L  C 
.83: 
4.22L 
2.54 
2.78L  E 
2.27 
1 .61 L B 
7.71  L BC 
2.88L  BF 
1.91 


BD  BB 
C BC 
D LC 
CF 

F HJ  J B 
BC  L 
AB 
BGG 
E LFB 


4.92L  B AJ 

4.77L  AB  A AE 

9.20L  B DD 

2.681  CBB  AAA 


9.44L  B 
2.40L 
10.25L 
6.65L  F 
6.92L  F 
1.77 


C ED 
B G BH 
CL 
EG 

B FFC 


> 9583100010 

5601000000 
t 9601110100 
i 9701110100 
I 1 6600000000 
i 9501100010 
9 9600000000 
' 8600000008 
9400010018 
1580000006 

1480000008 

8600000000 

1200010008 

6600000008 

5600100000 

9601000000 

1501000000 

3700100000 

9601000008 

0480000008 

4600000000 

9501000008 

8500000000 

0301000008 

9600000000 

9600110000 

0400000008 

4401100000 

9501000008 

1500001208 

2700000000 
4401100000 
0400000008 
9600000008 
9600210000 
9600100000 
6601000000 
7 3500001008 
5 6501001000 
8600001000 

1300000008 
2 1400001008 
9400000008 
9 6602001000 
9401000008 
3700000000 
9400000008 
1300000008 
9500100018 
4501000100 


1-38  D I H 2601000100 

2.54L  B BDM  2601000000 

2.91  B KHLC  9580000010 

1- 31 L BB  AA  J 3 4601000000 

1.10L  BF  ADK  1 4600010000 

22.45L  BBB  BAAB  2 93C01 12368 
179  C I C 4600000000 

1.96L  B DJ  5600240000 

22.45  BBBDBAAA  3 9381213588 
1.91L  BD  ACK  0 6602240000 

22.45L  CC  FCAC  9381301478 
1.93L  B BJ  6602130000 

2.57L  B CC  G 4602100000 

2.23  C C 2600000000 

2- 39L  C B 2601000000 

7.531  B B I 9510000008 

3.40L  C B F 4601100010 

1.98L  BD  A A 0 4703300000 

2.19L  BBC  AA B I 2 4702200000 

3.14  DB  KEC  6602200500 


6.94L  B JEAG 

2.18  D I B 

1.52L  BB  ABB 
1.36  D D 

1.33L  BB  AA  H 

1-91  C J GMB 

1-1 1 L BD  BD 

2.85L  C B 

1.88  BB  BB 

2.21  D K F 

1.63L  C DG  M 

1.42L  BC  AB 

B.52  CBC  HBAA 

1.33  C EE  E 

2.66L  BB  AAL 
2.79  C GB 

1 -41 L BF  AE  G 

2.53L  C I C 

1.68L  AC  AADN 
2.45L  AC  AA  K 


9401201468 
4600000000 
6 6601206100 
5701100000 
2 4700000000 
5600000000 
1 1600001000 
4600000100 
4580000100 
8500000000 

6501000000 
4 4601000000 
9400000108 
4600000000 
1 4601002000 
9501000008 
6 3500020000 
5601000000 
9 5501000000 
9 4702101000 


4 109 

6 

2.30 

1.83 

.45: 

2.33L  B 

BC  AA8F 

10  75 

2 

.23 

25L 

.46L 

2.75L  D 

D 

9 76 

6 

25L 

25L 

1.07 

2.55 

BC  1 AB 

27  73 

2 

32L 

25L 

.40L 

2.40 

E D 

36  71 

2 

27L 

.59L 

.40L 

1.20 

C Gl  D 

10  74 

4 

.40 

32L 

42L 

3.70L  C 

BE 

11  107 

5 

28L 

25L 

.70 

1.19: 

BC  J BD 

8 74 

2 

.31 

25L 

40L 

2.48L  C 

D G 

8.08L  BC  AAF  0 8300000008 


4602102000 

5601000000 

9600100028 

6700000000 

4600000000 

2600100000 

0601110000 


1 2 DO  27357 


! 1 2 DO  27367 


3 9 U02798 

1 9 U02801 

1 Ml  03349  + 4730 


1 13  39010  K 2 


3 9 U02B05 

1 13  39015  GO 


2 13  39019  K0 


1 2 DO  27405 


1 2 DO  27413 


1 2 DO  10020 


1 13  39033  K0 


! 2 13  39039 


1 1 WZ  PER 


1 13  39047  G5 

6 1 32  X0338  + 437B 

1 2 DO  27466 

6 1 32  X0338  + 437B 

2 2 DO  27469 


1 2 DO  27463 

1 1 BL  PER 

4 1 32  X0339  + 475 


2 3 13  39053  B5 


1 13  39057  K2 


! 3 13  39063  K0 


1 13  39066  K5 


15  BO 

80  4 

79  113 

110  4 

64  103 


71  103 

7 3 

120  4 


•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  /im;  10)  High  Source  Density  Region. 


1 10  M + 08— 07-010  54 

2 13  39071  A5  5 60 


299 


Declination:  +40'- +50' 


Right  Ascension:  03h41m13,-03h49'°2r 

Position  (1950) 


h m. 


03412  + 4218 

03412  + 4328 

03413  + 4349 

03414  + 4602 

03415  + 4850 
03415  + 4117 
03415+4454 
03415  + 4819 

03415  + 4437 

03416  + 4542 

03416+  4216 

03417  +4449 
03417  + 4117 

03417  + 4225 

03418  + 4217 

03419  + 4554 

03419  + 4845 

03420  + 4044 
03420+4309 

03421  +4631 

03422+4729 

03422  + 4853 

03423  + 4035 

03425  + 4432 

03426  + 4541 
03426  + 4838 
03426  + 4519 
03427+4750 
03428+4900 
03429+4506 

03430  + 4838 
03431+4411 
03432  + 4247 

03432  + 4726 

03433  + 4514 
03433  + 4617 
03434+4627 
03435  + 4500 

03437  + 4757 

03438  + 4438 

03438  + 4004 

03438  + 4549 

03439  + 4423 
03439  + 4042 
03440+4909 

03442  + 4531 

03443  + 4324 

03444  + 4114 

03444  + 4946 
03444+4910 

03445  + 4316 

03446  + 4205 

03447  + 4302 

03448  + 4432 
03449+4752 
03451+4215 
03453  + 4246 

03456  + 4348 

03457  + 4628 
03459  + 4749 


Galactic  Uncertainty 
a 5 Coords  SMJ  SMN  B 

(S)  O l b o o o 


1 13.0 

13.7 
20.2 
26.4 

30.0 1 

31.0 

31.0 

31.7 
34.9 
38.2] 

39.3 
44.6 

46.8 

47.2 

49.1 

54.4 

1 56.4 
3.7| 
5.8 

10.5 

13.9 

14.4 

19.2 

35.5 

36.5 

40.2 
40.6! 

44.9 
53.1 
560 


3.9 

7.2 

14.4 

15.3 

18.3 

21.5 

26.7 

34.1 

42.8 

50.1 

51.7 

53.4 

54.1 
58.8| 

3.0 

14.4 
18.3 
25.3; 
28.21 

28.5 

32.1 

37.1 

44.7 

49.2 

59.0 
9.8, 

18.5] 

39.9 

45.5 

57.1 


154- 10 
153-  9 

153-  9 
152-  7 
150-  5 

155- 11 
152-  8 
150-  5 
152-  8 
152-  7 

154- 10 
152-  8 

155- 11 
154-10 

154- 10 

152-  7 

150-  5 

155- 11 

153-  9 

151-  6 

151-  6 
150-  4 
155-11 
153-  8 

152-  7 

150-  5 
152-  7 

151-  5 
150-  4 

152-  7 

150-  5 

153-  8 

154-  9 

151-  6 

152-  7 
152-  6 
152-  6 

152-  7 
151-  5 

153-  8 


03459  + 4650 

57.9 

28 

152- 

6 

53 

03459  + 4855 

58.7 

3 

150- 

4 

43 

03459  + 4520 

59.0 

46 

153- 

7 

29 

03459+4345 

59.3 

3 

154- 

8 

16 

03460+4040 

5.5 

17 

156- 

10 

63 

03461  +4732 

7.5 

12 

151- 

5 

33 

03461+4050 

10.6 

4 

155- 

10 

45 

03462  + 4216 

13.0 

57 

155- 

9 

65 

03463  + 4652 

22.0 

23 

152- 

6 

40 

03465  + 4449 

35.5 

3 

153- 

7 

31 

03466+4118 

36.1 

53 

155- 

10 

83 

03466+4834 

39.1 

41 

151- 

4 

33 

03466+4924 

40.4 

50 

150- 

4 

39 

03467  + 4211 

47.2 

57 

155- 

9 

18 

03468  + 4603 

52.4 

58 

152- 

6 

27 

03469  + 4728 

58.8 

56 

151- 

5 

32 

03470+4226 

2.3 

15 

155- 

9 

18 

03471  +4316 

6.8 

55 

154- 

8 

28 

03472  + 4805 

13.1 

35 

151- 

5 

42 

03472  + 4656 

16.8 

34 

152- 

5 

34 

03473  + 4207 

22.5 

45 

155- 

9 

27 

03475+4039 

31.2 

40 

156- 

10 

51 

03475+4751 

35.0 

50 

151- 

- 5 

34 

03476  + 4305 

38.3 

26 

154- 

- 8 

32 

03477  + 4058 

44.5 

2 

156- 

10 

32 

03478  + 4721 

53.8 

28 

152- 

- 5 

67 

03480  + 4518 

2.4 

30 

153 

- 7 

43 

03480  + 4916 

3.8 

50 

150- 

- 4 

78 

03481+4848 

8.1 

13 

151- 

- 4 

31 

03483  + 4807 

18.6 

43 

151 

- 4 

35 

03484  +4253 

24.2 

48 

154 

- 9 

34 

03484  + 4007 

28.8 

31 

156- 

-11 

31 

03486  +4337 

399 

12 

154 

- 8 

27 

03488  + 4146 

50.8 

52 

155 

- 9 

42 

03488  + 4307 

51.4 

2 

154 

- e 

32 

03489  + 4757 

58.5 

46 

151 

- 5 

43 

03490  + 4455 

1.5 

47 

153 

— 7 

23 

03491+4013 

11.8 

4 

156- 

-10 

33 

03493+4132 

20.0 

i 24 

156 

- 9 

16 

03493+4931 

22.2 

! 20 

150 

- 3 

36 

156-11 

152-  7 

153-  8 
155-11 
150-  4 

152-  7 

154-  9 

155- 10 
150-  4 

150-  4 

154-  9 
154-10 
154-  9 

153-  8 

151-  5 

154-  9 
154-  9 
154-  8 

152-  6 
151 


53 

8 

75  4 

26 

6 

102  5 

40 

15 

77  5 

66 

19 

73  2 

20 

4 

109  6 

33 

22 

80  2 

37 

8 

78  6 

27 

9 

108  6 

17 

4 

76  6 

25 

8 

104  6 

29 

12 

81  2 

18 

9 

78  6 

34 

20 

76  4 

20 

5 

76  5 

35 

9 

72  3 

19 

8 

104  7 

101 

24 

73  2 

39 

8 

78  7 

62 

24 

73  2 

21 

3 

106  7 

71 

34 

72  2 

54 

8 

77  3 

92 

31 

80  2 

70 

12 

71  2 

22 

4 

105  7 

99 

32 

70  2 

27 

18 

107  5 

33 

3 

107  6 

69 

8 

71  2 

23 

4 

104  7 

28 

10 

74  3 

51  ! 

14 

76  2 

39 

10 

77  6 

24 

B 

108  6 

46 

10 

102  4 

37 

8 

77  4 

29 

9 

106  6 

17 

3 

105  7 

38 

8 

77  5 

32 

8 

104  6 

33 

33 

169  2 

51 

8 

105  4 

50 

3 

166  7 

11 


97 

77 

81 

103 

77 
76 
76 

103 
75 

100 

104 

73 
102 
103 

75 

72 

74 

75 
75 
80 

103 

75 

78 

78 

104 

79 
79 

76 
75 
75 

101 

73 

74 
102 
102 

74 

73 


Flux  Density 


(Not  Color  Corrected) 


12  Jim 


100 

102 

72 
81 

100 

70 

76 

71 
75 

77 

77 
99 
79 

78 
113 

75 

75 

99 

79 

73 


30L 

25L 

.25L 

46L 

3.87 

25L 

.49 

.80 

17.25 

.80 

.83 

.71 

25L 

402 

.84 

.90 

.31L 

.51 

,25L 

.34L 

40L 

.32 

33L 

23 

25L 

,43L 

.25L 

1.10 

.681 

25L 

.39 

,24 

.2BL 

.55 

43L 

32L 

.72 

2.82 

.35 

52 

.52L 
.30L 
25L 
25L 
.28 
25L 
88 
.25  L 
.35 
.291 

27L 

25L 

25L 

130.26 

.37 

.64 

.43 

.42 

30L 

65 

41L 

.42 

3.56 

2.79 

.27L 

.60 

28L 

.26L 

46 

1.47 

25L 

7.20 

.51 

25L 

.30 

3.14 

14.60 

.78 

.36 

1.01 


25L 

34L 

.901 

25L 

25L 

.73L 

.66 

.27L 

.54 

1.04 

.45 

.61 

5.03 

.32 

42L 

1.50 

41.90 

.60 

6.08 


Flags 


Associations 


im  60  ftm 

(Jansky) 

100  fim 

Flux 

Uncs 

Corr  A 
Coef  R 

26L 

.40L 

1.65 

C C 

,KJC 

.26: 

1.89 

3.63 

EBC 

DAA 

25L 

40L 

4.76 

D K 

GB 

25L 

.51 

1.73L 

F 

C 

.02 

40L 

2.86L  E 

IB  / 

1 3 

56L 

40L 

1.16 

D 

C 

25L 

40L 

1.68L  E 

C 

D 

17 

40  L 

2.62L  E 

iE  E 

IE  1 

18 

1.29 

5.59L  / 

B B / 

^ABE  2 

25L 

.40L 

1.69L  E 

E 

J DM 

.27  L 

.401 

2.18L  C 

; t 

30 

40L 

6.29L  1 

IF  / 

• C J t 

39L 

40L 

1.64 

c < 

3EGC 

04 

.55 

1.72L  1 

3BC 

VADJ  C 

.301 

40L 

1.70L 

3 

\CG 

.31 

.40L 

1.79L 

3C 

\D  C 

46L 

.46L 

2.59 

0 

NKC 

.25L 

40L 

1.55L 

: 

31  K 

31L 

40L 

2.23 

D 

E B 

.43 

3.97 

7.99 

CBB 

:baa 

90L 

48L 

1.67 

0 

KJ  E 

.25L 

,41L 

3.16L 

E 

D 

.27L 

.401 

1.23 

C 

L C 

28  L 

.69  L 

8.28L 

c 

D M 

.32 

1.76 

2.37 

DBC 

CAB 

.261 

.40L 

2.08 

D 

D E 

25L 

40L 

2.13 

0 

EEC 

.30: 

40L 

2.88L 

BE 

AB  0 

.271 

1.80L 

3.86 

C 

LGJ  D 

25L 

1.63 

2.97 

BB 

1 AB 

,25L 

46L 

3.60L 

D 

D HD 

.34L 

45L 

5.94L 

D 

D C 

25L 

.78 

1.97: 

BE 

BC 

26L 

40L 

2.32L 

B 

BE 

67L 

47L 

2.22 

D 

AC 

.37L 

.49 

1.27 

EC 

J F BB 

25L 

40L 

1.51  L 

B 

BF 

74 

48L 

2.06: 

AB  E 

A ACC 

26L 

.411 

2.47L 

B 

CEK 

26L 

.401 

8.77L 

B 

AD  J 

26L 

.401 

1.17 

D 

K D 

25L 

.67 

2.58: 

CD 

DBBC 

27L 

40L 

5.20 

C 

1 FGC 

25L 

.72 

2.56 

CB 

EAA 

25L 

62L 

15.74L 

C 

Bt  F 

.61 L 

.40L 

1.73 

D 

B 

28  L 

.40L 

8.32L 

B 

ACHD 

25 

1.53 

3.41 

DBB 

KCAB 

1 12 

8.47 

13.74 

FCCC 

CB  A A 

.281 

.57 

12.85L 

F 

K E 

.31 L 

.94 

8.43L 

B 

FGAC 

.251 

.41 L 

2.27 

B 

KFD 

.29L 

40L 

2.63 

C 

EEDC 

33.87 

21  86 

6.03 

BABB 

AAAA 

.271 

40L 

3.29L 

C 

CK 

.15: 

.401 

1.80L 

BD 

BB 

26L 

.40L 

B.67L 

B 

BJ 

.251 

40L 

2.10L 

C 

BF 

25L 

.42L 

1.69 

D 

J E 

,25L 

40L 

3.16L 

C 

BJ 

.251 

.84 

2.1 21 

C 

J HAE 

.28L 

.401 

2.99L 

B 

Cl 

1.65 

42L 

8.28L 

BC 

AAI 

1.38 

54L 

1 .51 L 

BB 

AAC 

26L 

.40L 

2.62 

C 

H C 

,27L 

.41 L 

2.71: 

B D 

BD  D 

.25L 

40L 

2.06 

D 

1 E 

.251 

.40L 

2.54 

C 

J HB 

25L 

.431 

2.33L 

. c 

BF  J 

.39 

40L 

7.93L 

. BD 

AC 

.28  L 

.30 

1.51: 

DD 

ED 

3.26 

.49 

2.63L 

. BBC 

AAC 

,25L 

.40L 

14.811 

. C 

c 

.38 

2.36 

3.66 

DBB 

HCBA 

.91L 

.48L 

7.57L 

- C 

EG  H 

.95 

.42L 

2.561 

. BC 

AAE! 

3.90 

.81 

8.401 

. ABB 

AAB 

.18: 

.40L 

1.841 

. BE 

BEGF 

30L 

.43L 

3.021 

_ C 

C N 

.32 

.40L 

2.651 

. CE 

AC  H 

28L 

2.25 

4.55 

BE 

t 1 CAA 

27L 

.40L 

2.60 

C 

: FH  J 

.251 

.82 

2.001 

L C 

E BC 

25L 

.401 

2.29 

C 

) M D 

.301 

.401 

2.74 

c 

) FKC 

.521 

.40  L 

3.18 

c 

) BM  G 

.27: 

.40  L 

8.241 

L FD 

EF 

.661 

.40L 

3.80 

E 

[ B 

.25L 

40L 

262! 

L C 

C 

.36 

.401 

3.18 

L BD 

A C 

.291 

.401 

10.20 

L C 

DC 

.271 

.421 

2.27 

L B 

BFEL 

1.48 

1.03 

1.68 

L BBC 

AAB 

.251 

.411 

2.22 

L B 

B 

.251 

.401 

1.97 

F 

r G E 

37 

.401 

2.39 

L BD 

AC  F 

23.79 

4.36 

3.09 

: BBCf 

= AAAE 

.251 

.401 

l 10.88 

L B 

AC 

1 68 

.44: 

1.86 

L BBC 

AADJ 

.31: 

.451 

L 13.15 

L DD 

ADJ 

Confusion 

Flags* 


9403100106 

1600000000 

8503000008 

9501021008 

0600000000 

1501000000 

4301110008 

9601100000 

3601000010 

2601000000 

3600110000 

2600000110 

9500000008 

9611100000 

6500000000 

3600010000 

6600000010 

5501000008 

3600110000 

6400001008 

2500000000 

5600000000 

6500110008 

5601000208 

2400000008 

3600000000 

8312000108 

7602000000 

2600000000 

3600000000 

6501000008 

5501000000 

3700000000 

5601000100 

8680120008 

2601000010 

3300020008 

3600000108 

4600030000 

3601001000 

2300000008. 
2701030000 ] 
9600000100 
4501010000 
5601000000 
3600000000 
9611000238 
5501000008 
1600000000 
4500000008 


17 


22 


5 

Name  Type  1 

r>  . 

4ag 

1 C 

13412+4218 

13 

6 

4 1 

rMSS  +50102 

16 

28 

3 : 

J9075  K2 

9 

81 

4 ' 

rMSS  +40067 

25 

23 

13  : 

39078  F5 

1 

38 

H i 

334 18  + 4217 

13 

3 

9 

U02851 

60 

153 

10 

M + 08  — 07  -015 

58 

13 

39092 

10 

88 

13 

39095  K0 

2 

78 

13 

39097  K2 

4 

80 

2 

DO  27562 

37 

93 

13 

39102 

6 

8B 

10 

M + 08  — 07  — 016 

57 

32 

X0343  + 443 

76 

12 

9 

U02859 

36 

160 

2 

DO  27577 

88 ; 

108 

10 

M + 07 -08 -033 

111 

3 

RAFGL  5102 

8 

2 

DO  27588 

65 

96 

13 

39128  F0 

8 

58 

13 

39129  G5 

7 

72 

10 

M + 08-07 —017 

50 

13 

39130 

11 

83 

16 

01338 

80 

1500 

13 

39131  K0 

8 

80 

13 

39134  GO 

6 

57 

3 

RAFGL  6293S 

45 

13 

39137  A0 

2 

85 

2 

: DO  27613 

50 

105 

17 

' 159 

68 

13 

i 39138  MA 

2 

80 

2 

: DO  27622 

41 

96 

13 

1 39141 

4 

91 

13 

1 39143 

3 

83 

12 

! ZG  347  + 42 

22 

156 

1( 

5 01380 

31 

145 

i: 

3 39157 

i 

i 92 

2 DO  27654 

5C 

1 105 

i: 

3 39163 

f 

) 83 

2 DO  27661 

4E 

> 108 

V 

3 39167  G5 

i 

> 75 

2 DO  27666 

51 

5 113 

3 RAFGL  5104 

7- 

\ 

1,  CIRRUS-1;  2)""ciRRUS-2;  3,  Con.os.on  Processing.  4,  Neighboring  Hours  Conferred  Sources  ,PH);  5,  Neighboring  WeeKs  Coniimred  Sources  PW) 


300 


Right  Ascension:  03MSm45,-03h59”15* 


Declination:  +40’ — t 50” 


Position  (1950) 


Name 

a 5 

h m.  • » 

a 8 

(s)  O 

H 

Galactic  Uncertainty  C 

Coords  SMJ  SMN  0 O 
i b o O O N 

03497  + 4659 

(5.8 

49 

152—  5 

28 

4 

76  3 

03497  + 4042 

17.4 

26 

156-10 

50 

8 

100  4 

03498  + 4857 

19.7 

49 

151-  4 

33 

6 

77  3 

03498+4534 

50.2 

16 

153-  6 

51 

32 

72  2 

03499  + 4633 

55.0 

52 

152-  5 

43 

9 

76  3 

03499  + 4645 

55.7 

26 

152-  5 

39 

B 

74  2 

03499  + 4730 

56.6 

12 

152-  5 

22 

6 

75 

03500+  4830 

1.7 

13 

151-  4 

34 

8 

76 

03502+4044 

16.4 

30 

156-10 

34 

10 

77 

03502  + 4151 

18.0 

37 

155-  9 

34 

10 

76 

03503  + 4943 

20.7 

6 

150-  3 

46 

13 

73 

03504+4431 

26.7 

31 

154-  7 

56 

25 

73 

03505  + 4155 

31.4 

3 

155-  9 

59 

15 

73 

03505  + 4521 

31.5 

58 

153-  6 

54 

8 

76 

03505  + 4205 

35.8 

52 

155-  9 

34 

27 

75 

03507  + 4905 

44.6 

47 

151-  3 

55 

12 

79 

03507  + 4901 

47.1 

30 

151-3 

43 

17 

71 

03509  + 4936 

55.9 

22 

151-  3 

41 

6 

75 

03509  + 4540 

56.4 

21 

153-  6 

44 

26 

71 

03510+4552 

5.4 

9 

153-  6 

35 

20 

82 

03512  + 4804 

12.4 

60 

152-  4 

51 

12 

75 

03512+4103 

16.3 

53 

156-10 

33 

29 

58 

03513+4827 

18.3 

13 

151-  4 

22 

7 

76 

03514+4925 

25.4 

8 

151-  3 

29 

10 

77 

03514+4027 

25.7 

43 

157-10 

49 

8 

76 

03515  + 4859 

32.8 

46 

151-  3 

46 

3 

74 

03515+4325 

34.3 

33 

155-  B 

51 

12 

76 

03517  + 4026 

48.0 

27 

157-10 

25 

6 

77 

03518  + 4853 

48.6 

41 

151-  3 

32 

9 

75 

03518  + 4610 

53.7 

17 

153-  6 

27 

13 

103 

03519  + 4801 

56.6 

13 

152-  4 

52 

12 

75 

03519  + 4506 

56.8 

49 

154-  6 

49 

14 

71 

03519  + 4104 

57.7 

7 

156-  9 

34 

9 

76 

03520  + 4148 

3.6 

12 

156-  9 

30 

10 

74 

03522  + 413 2 

12.8 

58 

156-  9 

45 

14 

74 

03522+4439 

13.1 

56 

154-  7 

33 

7 

76 

03522  + 4602 

13.2 

29 

153-  6 

54 

19 

72 

03524+4642 

26.9 

21 

153-  5 

51 

12 

73 

03527  + 4902 

44.1 

5 

151-  3 

37 

24 

72 

03528+4340 

49.3 

8 

155-7 

28 

6 

76 

03528  + 4534 

49.5 

6 

153-  6 

33 

9 

75 

03528  + 4150 
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196.11 

11260 

16.37 

7.53 

ABCC 

AAAA 

1 

9410100010 

23 

.46L 

.30L 

.60  L 

3.06 

D 

1 B 

7500100020 

1 49 

.41: 

,40L 

10.05L 

CF 

AB 

0 

9500000008 

25L 

.26  L 

1.66 

9.36L 

C 

DAA 

9500000008 

.251 

.25L 

1.61 

3. 83 

CC 

DB 

8501000308 

4 

4.70 

2.60 

52L 

1.87L 

CB 

AAD 

0 

7600000000 

1.98 

48 

43L 

6.96L 

EC 

AAG 

5 

9501010008 

1 75 

.75 

40L 

9.59L 

BC 

AA 

3 

9400100018 

3.09 

.89 

.40L 

1.74L 

BC 

AB 

0 

9600001000 

.39L 

27L 

40L 

2.43 

D 

CD 

5601000000 

25L 

49L 

40L 

4.01 

F 

E C 

9500000008 

,44L 

29L 

40L 

2.37 

C 

C 

3500000000 

46 

1.72 

2.39 

6.38 

BBCC 

AAAD 

1 

6382000220 

C 

25L 

.271 

.40L 

5.31 

D 

1 NG 

9501000040 

8 

25L 

.39: 

4.11 

7.81 

F CC 

E AA 

7440100000 

26L 

.55: 

1,47 

4.23 

DDC 

EBB  B 

6500000100 

.25L 

.72 

3.08 

9.36 

CCE 

A A B 

9500000138 

.35 

25L 

.40L 

12.15L 

E 

B 

7402000008 

25L 

1.70 

5.04 

8.15 

BCC 

F AA  A 

5300000000 

44 

.251 

.40L 

3.80L 

D 

C 

4600000000 

1.93 

.71 

.40L 

1.68L 

CC 

AA 

0 

7600101000 

25L 

.25L 

.74 

2.93: 

CC 

J 1 BA 

6600000000 

! 25L 

66L 

.421 

2.48 

F 

JC 

0500000000 

i .25L 

.251 

.40L 

4.21 

D 

CM  C 

9501100006 

» 26L 

63L 

.40L 

3,30 

C 

D 

5600100000 

i .73 

25L 

.44L 

2.87L 

D 

AGN 

5600000000 

1 1.79 

.56 

.40  L 

2.26L 

BC 

AB  L 

0 

3600000000 

1 2.45 

.92 

.401 

2.63L 

8C 

AA 

0 

6700000000 

I .79 

.251 

.40  L 

2.25L 

B 

BH 

4600000000 

I 29.84 

8.04 

1.87 

10.19L 

CDC 

A AAC 

9 

9400000118 

44 

! .36 

30L 

,40  L 

4.54L 

C 

B F 

9500000000 

\ 1.39 

.26: 

.43L 

3.05L 

BD 

AC 

0 

8600000000 

> .401 

.25L 

63 

3.131 

E 

D 

2600000000 

> 401 

.25L 

,74L 

5.72 

C 

FFA 

6500110300 

4 

j 1.33 

.58 

64L 

3.53: 

BC  D 

ABJ  A 

1 

3600000000 

> .37 

25L 

,40L 

2.76L 

F 

B 

2600010000 

j .25L 

26L 

.40L 

3.43 

E 

D 

9600100108 

> 27L 

.611 

.86 

4.94L 

E 

LEA 

66801 10400 

4 

j .25  L 

.251 

.42L 

5.99 

D 

FC 

9600000238 

8 

> 28L 

.271 

.56L 

5.59 

E 

KD 

6500000000 

i .78 

.42L 

.40L 

9.70L 

B 

AD 

9500100008 

3 4.39 

1.07 

.40L 

8.82L 

BC 

AAI 

0 

2401000008 

3 .82 

25L 

.40L 

10.53L 

B 

AE  G 

2501000008 

3 .261 

25L 

.42L 

3.52 

D 

B FC 

9700000228 

3 .27L 

31L 

.42L 

3.95 

C 

1 JE 

6600110200 

4 

3 7.48 

2.86 

.67 

2.41  L 

BBC 

AACJ 

0 

2500001100 

01 

3 12.22 

4.22 

1.03 

3.23L 

BBC 

A ABC 

1 

8601000000 

16 

3 .26L 

25L 

.83 

2.37L 

C 

MEC 

9601000000 

3 1.36 

.40 

.40L 

2.97L 

BC 

AEKI 

1 

2600000000 

2 .34 

,25L 

.57L 

8.361 

C 

C M 

9601000006 

2 1.67 

94  L 

.43L 

3.521 

C 

AA 

4600103000 

2 

3 .56 

2.15 

7.73 

10.84: 

E BCE 

B AAA 

0 

9482110120 

4 

3 .88 

.55L 

.40L 

2.091 

B 

AE 

9600000010 

3 .31 L 

25L 

.63 

2.26L 

C 

G BC 

2600000100 

2 75L 

.42L 

.57 

3.12L 

C 

Kl  C 

2602000000 

2 25L 

29L 

.73 

2.86: 

CE 

HBB 

9700100008 

3 .52 

.64 

2.69 

19.40 

DDF  D 

F BE  B 

9 

9441132320 

7 

3 1.79 

.94 

.40L 

2.65L 

. BE 

AAG 

6 

4600103000 

2 

3 1.26 

.65 

.40L 

4.74L 

. BF 

ABKC 

1 

2600000008 

3 25L 

.70 

7.74 

20.11: 

CCD 

BCE 

4342133348 

F 

3 .56 

-26L 

.40L 

2.55L 

. C 

BF 

1600000100 

2 .251 

28L 

.89L 

2.87 

C 

L NC 

5501000000 

3 .25L 

.25L 

.51: 

4.57 

FC 

L FB 

3500000100 

3 .42 

,25L 

.40L 

2.49L 

. C 

B 

2600000000 

3 .41 

1.04 

1.48 

8.91  L 

. ccc 

DABD 

7 

9480210338 

C 

3 7.64 

3.22 

.78 

1.33L 

. BFC 

AAA 

9 

9701000010 

2 .30L 

.25  L 

.49 

4.36L 

C 

E 

2500000000 

3 .86 

.26: 

.40L 

2. SOL 

. BF 

AE 

0 

0701000000 

3 53 

.25L 

.40L 

11.771 

. C 

8 K 

5500200008 

3 .37 

.29L 

.40L 

19.891 

. D 

BC 

5400100008 

3 24.87 

19.33 

3.32 

11.29L 

. BBE 

AAA 

9 

7500100008 

27 

-- 

Associations 


C 

A 

T 


Name  Type  O Mag 


3 

RAFGL  4333S 

20 

13 

32 

XG414  + 420 

57 

4 

13 

39449 

5 

82 

17 

198 

69 

13 

39457  A5 

23 

55 

13 

39458  K2 

33 

81 

1 

GL  PER 

58 

3 

13 

39462  K5 

3 

80 

13 

39463 

11 

90 

2 

DO  28190 

67 

91 

2 

DO  10398 

11 

103 

2 

DO  26199 

27 

111 

1 

IR  PER 

5 

3 

13 

39468  G5 

17 

60 

13 

39472  K2 

3 

75 

32 

X0417  + 442 

60 

8 

32 

X0417  + 424 

45 

8 

1 

GN  PER 

1 

3 

17 

204 

73 

13 

39482 

31 

90 

13 

39484  GO 

5 

73 

32 

X0418  + 497 

17 

4 

13 

39490  K5 

5 

85 

13 

39493 

9 

92 

4 

TMSS  +40005 

13 

26 

32 

X04 19  + 418 

36 

7 

1 

NX  PER 

78 

3 

17 

205 

28 

32 

X0420  + 482 

57 

15 

39 

OF + 434 

86 

1415 

1 

GS  PER 

84 

3 

.1 

"Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighbonng  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Right  Ascension:  04h21mQ4,-04h27m03 

Position  (1950) 


Declination:  + 40*-  + 50° 


Name 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
a 6 Coords  SMJ  SMN  B 
(s)  O 1 b (")  (")  O 


04210  + 4446 
04210  + 4211 
04211+4236 
04213+4555 
04213+4910 
04213+4215 

04213  + 4719 

04214  + 4926 
04214  + 4546 
04214  + 4700 

04215+4936 
04215+4415 
04216+4524 
04216  + 4545 

04216  + 4049 

04217  + 4251 
04218+4601 
04218+4504 
04219  + 4019 

04221  +4631 

04221+4946 

04221+4537 

04222  + 4656 

04222  + 4557 

04223  + 4638 
04223+4312 
04223+4813 
04223+4742 
04226+4932 
04228  + 4403 

04228  + 4653 
04228  + 4603 
04230  + 4635 
04230  + 4455 
04232  + 4345 
04233+4336 

04234  + 4850 

04235  + 4632 

04235  + 4757 

04236  + 4125 

04237+4230 
04237+4644 
04239  + 4849 
04239  + 4136 
04239  + 4321 

04239  + 4810 
04240+4724 

04240  + 4300 

04241  +4753 
04241+4608 

04241+4934 
04243  + 4531 

04243  + 4134 

04244  + 4051 

04244  + 4044 
04244+4155 

04245  + 4630 

04246  + 4907 

04247  + 4149 
04247  + 4743 

04248+4606 
04240+4507 
04249  + 4949 
04249  + 4858 

04249  + 4829 

04250  + 4307 
04250  + 4550 

04253  + 4739 

04254  + 4000 

04255  + 4829 

04256  + 4435 

04256  + 4457 

04257  + 4903 

04257  + 4226 

04258  + 4030 
04258  + 4008 
04260  + 4027 
04260  + 4513 
04261+4823 
04262  + 4830 

04262  + 4737 

04263  + 4623 

04263  + 4639 

04264  + 4626 
04264  + 41 30 

04264  + 4402 

04265  + 4550 
04265  + 4143 
04265  + 4845 

04265  + 4352 

04266  + 4238 
04266  + 4510 

04266  + 4459 
04267 + 4B00 

04267  + 4827 

04268  + 4836 

04268  + 4624 
04268+4020 

04269  + 4425 

04270  + 4630 


4.1 

4.1 
6.5 

19.2 

19.6] 

22.3 

22.9 

25.2 
26.1 

27.5 

35.4 

35.6] 

37.6 

37.9 

41.5 
45.8] 

48.1 

51.5 

55.7 
6.3 

10.1 

11.3 

12.6 

15.0 

19.2 

22.1 
23.0 
23.0 

39.3 
49. 


.5 

—9, 

24.7 1 

31.6 
31. 
36.9 

44.7 

45.7 

54.7 
56.2 

58.8 


158-  3 

159-  5 
159-  5 
157-  2 

155-  0 
159-  5 

156-  1 
154+  0 

157-  2 

156-  2 

154+  0 

158-  3 

157-  3 
157-  2 
161-  6 

159-  4 
157-  2 
157-  3 
161-  6 
156-  2 


154+  0 
157-  2 

156-  1 

157-  2 
155-  0 
159-  4 

155-  1 

156-  1 
154+  0 

158-  3 


156-  1 

157-  2 

157-  2 

158-  3 

159-  4 

159-  4 

155-  0 
157-  2 

156-  1 

160-  5 

160-  4 

157-  1 
155+  0 
160-  5 
159-  4 
156-  0 


58 

52 

34 

34 

112 

51 

31 

45 

37 

61 

54 

36 

54 
41 
31 
79 
61 
56 

55 
75 


80 

76 
78 
82 
82 

77 
80 
77 

109 

77 

80 

78 

79 
82 

79 

78 

80 
82 
82 
83 

80 

81 

80 

82 

82 

76 

80 

79 

78 

80 

79 
82 

80 
82 
80 
80 
82 
81 
80 
78 


0.0 

3 

156-  1 

48 

11 

80 

2.5 

5 

159-  4 

64 

23 

80 

6.6 

1 

156-  1 

50 

19 

80 

6.9 

48 

157-  2 

32 

14 

82 

9.1 

31 

155+  1 

63 

7 

82 

20.7 

11 

157-  2 

29 

9 

81 

21.4 

54 

160-  5 

20 

6 

78 

28.4 

44 

161  - 5 

57 

13 

76 

29.4 

16 

161-  6 

35 

10 

79 

29.5 

28 

160-  5 

37 

22 

80 

35.1 

13 

157-  2 

32 

6 

81 

37.8 

14 

155+  0 

42 

8 

82 

45.0 

27 

160-  5 

22 

6 

80 

46.5 

41 

156-  1 

71 

19 

79 

50.6 

17 

157-  2 

39 

17 

80 

53.3 

46 

156-  2 

35 

14 

79 

56.0 

50 

154+  1 

29 

18 

79 

56.6 

40 

155+  0 

57 

8 

82 

58.0 

31 

155-  0 

36 

10 

80 

0.6 

44 

159-  4 

73 

14 

80 

5.9 

59 

157-  2 

36 

11 

82 

21.3 

40 

156-  1 

66 

10 

85 

29.4 

45 

162-  6 

31 

31 

34 

34.9 

6 

155-  0 

21 

7 

81 

38.1 

33 

158-  3 

36 

B 

82 

38.7 

41 

158-  2 

29 

21 

78 

43.5 

58 

155+  0 

66 

17 

85 

46.8 

60 

160-  4 

38 

8 

80 

50.2 

21 

161-  5 

19 

6 

78 

51.3 

15 

162-  6 

59 

14 

80 

1.4 

32 

156+  0 

108 

18 

85 

1.5 

9 

158-  2 

33 

9 

81 

7.7 

45 

156-  0 

42 

19 

76 

12.3 

56 

156+  0 

38 

15 

81 

16.0 

i 57 

156-  1 

21 

6 

81 

20.0 

1 7 

157-  1 

49 

8 

83 

22.3 

i 26 

157-  1 

102 

27 

80 

25.5 

, 55 

157-  1 

21 

6 

82 

25.6 

l 1 

161-  5 

50 

12 

78 

26.4 

i 41 

159-  3 

56 

8 

81 

30.4 

1 30 

158-  2 

24 

5 

82 

32.C 

1 55 

160-  5 

32 

8 

80 

32.C 

) 38 

i 155+  0 

35 

10 

81 

34. ^ 

1 35 

159-3 

49 

24 

80 

36./ 

f 25 

i 160-  4 

65 

10 

80 

36.t 

i 35 

; 158-  2 

108 

28 

79 

40.; 

> 19 

\ 158-  2 

49 

B 

81 

44.1 

) 21 

156-  0 

43 

12 

81 

45. ( 

3 15 

i 156+  0 

i 74 

14 

81 

50.! 

3 59 

) 156+  0 

i 44 

16 

78 

si.; 

2 2* 

1 157-  1 

21 

6 

82 

52.< 

3 36 

> 162-  5 

i 76 

16 

79 

56 

1 6( 

) 159-  3 

1 54 

10 

81 

3.: 

2 1( 

> 157-  1 

34 

6 

81 

Flux  Density 


12  Jim 


(Not  Color  Corrected) 
25  Jim  60  Jim 
(Jansky) 


100  jim 


.451 

72L 

25L 

,72L 

45L 


1.87 

.55 

28L 

371 

.41 

.31 

17.86 

3.02 

.53 

25L 

29L 

25L 

.41 

.37 

25L 

33L 

1.41 

,38L 

.74 

1.50 


.89 

.37L 

.40L 

.35 

25L 

.54L 

.70 

.25L 

40L 

.56 

36L 

.401 

.25L 

.29L 

50L 

.36 

.25L 

.40L 

25L 

54 

3.11 

.35 

30L 

.40  L 

25L 

25L 

.49L 

43L 

.25L 

.76 

41L 

25L 

1.25 

.57 

.311 

40L 

25L 

.261 

.40L 

.68 

35L 

.40L 

1.33 

.35 

.40L 

-54L 

69L 

68  L 

35L 

.29L 

.65 

44 

.26L 

.45L 

.56 

.401 

.40L 

.27 

38L 

.41L 

.79 

.36 

40L 

1.01 

.63 

,40L 

1.22 

.30L 

.40L 

.38 

1.42 

12.05 

25L 

.25L 

.40L 

2.93 

5.57 

1.28 

.34 

35L 

.43L 

.32 

,35L 

.40  L 

.31 

25L 

1.02L 

.261 

25L 

1.47 

.57 

.58 

'6.48 

.65 

25L 

49L 

.35 

.90 

1.82: 

25L 

25L 

.40L 

2.44 

1.29 

.40  L 

36L 

25L 

.74 

.51 

.20L 

.40L 

2.52 

3.88 

88.55 

.35L 

.67 

2.00 

2.58 

.68 

.44L 

.32L  1 

47L 

.58L 

.43 

.25L 

.40L 

.81 

.281 

.40L 

25L 

.25L 

40L 

.29L 

.51 L 

.49 

-25L 

35L 

1.04 

.75 

.24: 

.401 

.30L 

.52L 

.40L 

25L 

29L 

.58: 

.45 

35L 

40L 

.25L 

.35L 

1.78: 

,39L 

.80 

3.67 

3.84 

1.74 

40L 

.43 

,25L 

.45L 

.251 

47L 

1.42 

25L 

26L 

.40L 

2.16 

.66 

.40L 

.72 

.35L 

.48L 

26.47 

7.49 

1.44 

.27L 

.251 

.50 

25L 

.25L 

.40L 

25L 

.34: 

.93: 

25L 

,25L 

.37: 

.36 

.25L 

40L 

,25L 

.49 

2.30 

.38 

.271 

40L 

.92 

.36: 

40L 

.35 

26L 

,40L 

25L 

.741 

.40L 

2.50 

3.02 

29.94 

14.26 

0.23 

2.10 

36L 

.271 

.33: 

44  L 

25L 

.40 

1.23 

.54 

,40L 

1.61 

.25L 

30L 

.251 

.261 

.251 

.77 
.27L 
.65L 
1.04 
46L 
26  L 
4.78 
.98 
.48 
.25L 

28L 

29L 

25L 

25L 

.30L 

25L 

,39 

,25L 

.27L 

.38 


Flags 


Flux 

Urvcs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


.40L 

.70 

.93 

5.10 

.54 

.85 


,40L 

.40L 

,40L 

.42L 

.40L 

.40L 

.70 

.47L 

.40L 

.40L 

.70 

.45L 

.40L 

40L 

.90 

.60: 

.40L 

.51 

40L 

,40L 


7.56L  B 

A 

B 95 

2.26L  C 

C 

G 46 

2.08L  B 

A 

G 75 

0.75L  C 

E 

H 95 

3.49 

D 

FD  85 

2.04L  C 

C 

)J  56 

5.61 

DCB 

BAA  25 

2.81  L C 

E 

:g  77 

3.75 

F h 

II  GB  95 

2.98L 

F k 

A B 27 

3.40L 

C 

A 67 

1.76L  1 

C 

;el  r 

5.19 

D 

GC  9< 

9.54L 

3C  9! 

1.75L  i 

3F 

\B\  0 2! 

2.08 

D 

ED  9' 

32.94L 

C 

^C  a- 

10.29L 

D 

3 E 6 

1.75L 

2 

:F  G 4 

2.93L 

D 

3KK  2 

3.05L 

ac 

IVBGF  0 a 

9.29L 

sc 

3C  0 9 

1 1 .21 L 

B 

aj  i g a 

32.94 

CCCF 

3AAA  0 9 

5.07 

C 

HDE  7 

2.13L 

EFC 

AAA  9 7 

11.20L 

C 

CEG  6 

1 2.49L 

c 

)J  G 4 

3.93L 

c 

D E 4 

2.27L 

c 

J BC  1 

26.18 

CDCF 

FCBA  2 1 

5.93: 

C E 

CKFE  9 

518.56L 

ECD 

EBAD  3 2 

2.54 

F 

H C 5 

1.65L 

BC 

A AK  0 1 

1.77L 

C 

AF  C 

3.09: 

C D 

B H e 

218.56 

BDDF 

BCCA  0 2 

5.49L 

CC 

AAE 

1.88L 

BC 

ABCD  0 

2.06 

C 

FDHE 

3.30 

C D 

Cl  DB 

4.23L 

B 

AH  F 

2.08 

C 

D 

3.74L 

c 

MC 

3.13 

CD 

HCC 

12.03L 

BF 

AF  0 

2.97 

C 

EMC 

5.49 

DC 

EGD 
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AT  PER 

e 

3 

31 

X0427  + 442 

83 

15 

i; 

219 

68 

23 

LDN  1445 

541 

16 

01632-  K5 

24 

111 

23 

OCL  0407 

529 

13 

39586 

6 

85 

2 

DO  28379 

24 

108 

30 

5ZW  374 

31 

1 

AU  PER 

17 

3 

13 

39593 

7 

91 

13 

39594 

8 

93 

23 

LDN  1444 

426 

13 

39595  K5 

1 

78 

13 

39600 

2 

90 

13 

39601 

12 

82 

13 

39603 

20 

85 

2 

DO  10541 

20 

96 

39 

3C119.0 

118 

178 

13 

39604  F0 

14 

60 

3 

RAFGL  631 5S 

73 

13 

39622  KO 

4 

85 

32 

X043 1+429 

56 

12 

2 

DO  28422 

52 

101 

13 

39630  K5 

3 

76 

19 

73 

5 

115 

13  : 

39632  G5 

14 

78 

13  : 

19636 

1 

78 

13  : 

19639  + + + 

5 

45 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


306 


Right  Ascension:  04h33m18•-04h39'n47,  Declination:  +40°- +50° 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Rags 

Associations 

Name 

Galactic 

Uncertainty 

H 

C 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

C 

a 

S 

Coords 

SMJ  SMN 

9 

O 

12  /Am 

43  /Am 

/Am 

100  /Am 

Rux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  • ' 

(S> 

O 

1 b 

o 

O 

C) 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Rags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

n 

Mag 

04333  + 4036 

18.2 

2 

162-  4 

45 

20 

81 

3 

.25L 

25L 

.61 L 

2.41 

C 

KCC 

8600000008 

04334  + 4247 

29.2 

9 

161-  3 

38 

12 

81 

4 

1.05 

.29: 

.40L 

1.88L 

BD 

AD  D 

2 

3500010000 

2 

13 

39644 

8 

88 

04335  + 4349 

31.6 

37 

160-  2 

23 

7 

60 

5 

,27L 

,74 

7.69 

15.23 

CCC 

FBCA 

3421002508 

6 

1 

32 

X0433  + 438 

31 

6 

04335  + 4809 

34.5 

41 

157+  1 

41 

9 

79 

4 

.86 

.22: 

42L 

3.95L 

BE 

BD 

0 

9600000000 

04336  + 4442 

40.1 

18 

159-2 

38 

6 

79 

4 

1,13 

.32: 

.40L 

11.39L 

BD 

ACG 

7 

9500000008 

1 

13 

39645 

2 

76 

04337+4553 

43.0 

47 

158-  1 

66 

27 

62 

3 

25L 

26L 

40L 

3.08 

C 

D C 

9701000008 

04337  + 4850 

45.8 

31 

156+  1 

34 

10 

78 

3 

25L 

.30L 

1.12 

5.01 

CC 

LLCB 

8501000100 

04337  + 4722 

47.3 

5 

157+  0 

31 

9 

79 

4 

.59 

.49 

.40L 

2.1 2L 

BC 

BA 

3 

8600000000 

04338  + 4040 

50.7 

58 

162-  4 

63 

12 

80 

3 

.67 

,32L 

-40L 

1.69L 

C 

BJ 

1600000000 

04339  + 4255 

54.6 

16 

161  - 3 

58 

12 

80 

3 

.39 

26L 

.72L 

2.75L 

C 

CHI 

2500000000 

1 

13 

39649  G5 

7 

80 

04339+4945 

58.1 

40 

156+  2 

44 

6 

79 

4 

27L 

25L 

3.49 

3.17L 

C 

J EA 

2800000000 

04339  + 4005 

584 

19 

163-  5 

42 

12 

81 

3 

.67 

.29: 

.40L 

9.03L 

BD 

BD 

1 

950001 0008 

04340  + 4623 

1.2 

27 

158-  0 

23 

5 

79 

4 

38.60 

31.23 

8.25 

10.33L 

CBC 

AAA 

9 

9600011008 

42 

04341  +4751 

6.4 

34 

157+  1 

64 

23 

78 

2 

.27L 

27L 

40L 

2.86 

D 

C 

9581000000 

04341  +4537 

8.0 

38 

159-  1 

28 

18 

79 

5 

.25L 

.31 L 

40L 

8.69 

E 

EDKD 

6580000458 

C 

1 

32 

X0433  + 456 

88 

12 

04344  +4607 

25.7 

59 

158-  1 

41 

5 

80 

4 

1.14 

.38: 

40L 

12.39L 

CE 

AC 

8 

9500000008 

2 

13 

39658  KO 

13 

70 

04344+4309 

26.4 

26 

160-  3 

29 

10 

79 

4 

.64 

29  L 

.40L 

2.03L 

B 

A 1 1 

2601000000 

04344+4958 

26.8 

8 

155+  2 

90 

14 

76 

2 

.32 

2BL 

.41L 

17.12L 

D 

B 1 

9601011018 

04344  + 4810 

29.7 

27 

157+  1 

112 

30 

81 

2 

.27L 

.95L 

.44L 

3.64 

c 

L B 

9602000020 

04345+4835 

30.3 

40 

156+  1 

20 

6 

79 

4 

.54 

1.40 

11.15 

15.33 

CBCC 

BAA  A 

2 

3400001000 

04345+4336 

34.6 

33 

160-  2 

55 

21 

78 

2 

73L 

.27L 

.34 

2.67L 

D 

HED 

1600000010 

04346+4201 

36.8 

3 

161-  3 

38 

11 

82 

4 

.83 

,28L 

.40L 

1.49L 

B 

AJ  H 

2501010000 

1 

13 

39660  K0 

3 

73 

04346  + 4646 

38.9 

8 

158-  0 

30 

9 

79 

4 

.55 

.40L 

.59L 

10.55L 

D 

BCFM 

6500000008 

04347+4631 

44.5 

54 

158-  0 

30 

5 

79 

4 

1.23 

.56 

.40L 

11.44L 

BD 

AB 

2 

9500100008 

1 

17 

226  N 

18 

167 

04347+4442 

45.8 

39 

159-  1 

22 

19 

85 

3 

.25L 

.39L 

.40L 

3.38 

D 

K 1 DB 

9601000008 

04348  + 4634 

49.7 

10 

158-  0 

37 

11 

80 

2 

.32 

.43L 

.41 L 

10.40L 

C 

CE 

9500100008 

04348+4218 

50.8 

43 

161-  3 

71 

12 

80 

3 

.37 

26L 

.40L 

1.45L 

C 

B 

1500000000 

04348  + 4252 

53.3 

12 

161-  3 

29 

10 

80 

4 

1.00 

.31 L 

.67L 

2.40L 

B 

ALF 

1600001000 

1 

13 

39664  K0 

1 

81 

04348  + 4356 

53.4 

10 

160-  2 

33 

7 

79 

5 

.27L 

.29L 

1.47 

4.08 

DC 

CGAB 

7500000008 

1 

9 

U03108 

77 

180 

04349+4558 

55.7 

49 

158-  1 

25 

9 

80 

4 

.61 

.99 

.93 

10.75L 

BCC 

BACD 

1 

9500112118 

2 

04349+4037 

55.9 

46 

162-  4 

50 

32 

84 

4 

.26L 

.25L 

.40L 

2.52 

C 

HJ  B 

9680000008 

04350+4706 

0.0 

14 

158+  0 

49 

6 

79 

4 

1.14 

40L 

.40L 

2.701 

B 

ACHM 

4600000000 

1 

17 

227 

78 

04350+4856 

3.1 

28 

156+  1 

97 

28 

79 

2 

25L 

25L 

.40L 

3.48 

D 

E 

9500000000 

04351+4950 

7.5 

13 

156+  2 

30 

3 

79 

4 

1.32 

.41 

.40L 

16.37L 

BF 

AC 

3 

4600000008 

2 

* 2 

DO  28460 

22 

101 

04352+4006 

13.8 

52 

163-  4 

68 

8 

80 

3 

.251 

.25L 

40L 

2.17 

F 

KDDC 

9600000008 

04353+4208 

23.0 

31 

161-  3 

56 

9 

80 

5 

.94 

.28L 

40L 

1.84L 

B 

AGE 

1501000000 

1 

13 

39666  K0 

1 

70 

04354  + 4241 

27.5 

10 

161-  3 

38 

9 

80 

5 

.48 

34L 

40L 

1.82L 

B 

BD 

4600010000 

04354+4259 

27.9 

37 

161-  2 

109 

10 

83 

3 

.33 

.281 

.40L 

2.51  L 

C 

C 

1600010000 

04355+4105 

35.9 

13 

162-  4 

87 

16 

83 

2 

.29 

45L 

.40L 

1.07L 

C 

EL 

4600000000 

04357  + 4323 

47.8 

40 

160-  2 

26 

6 

80 

4 

18.36 

5.64 

1.17 

1.68L 

BBC 

AAB 

7 

0600000000 

42 

04358  + 4841 

49.8 

45 

156+  1 

25 

6 

80 

4 

3.86 

1.88 

.70 

3.32L 

BBE 

AAB 

1 

3501000000 

04359  + 4038 

55.5 

48 

162-  4 

93 

22 

83 

2 

.27L 

.31 L 

.40L 

2.82 

E 

C 

9601000128 

8 

04359+4903 

59.1 

47 

156+  2 

35 

11 

76 

2 

.60 

.76L 

.40L 

4.37L 

C 

8 K 

9600000000 

04359  + 4756 

59.2 

43 

157+  1 

65 

8 

81 

3 

.29 

.25L 

.40L 

3. SOL 

B 

BN  F 

9500000000 

1 

2 

DO  28475 

27 

116 

04360  + 4741 

2.8 

26 

157+  1 

45 

21 

79 

4 

25L 

,29L 

.40L 

3.97 

C 

1 M C 

8501010010 

04360  + 4131 

5.3 

17 

162-  3 

24 

5 

80 

5 

5.79 

1.56 

.43 

1.52L 

ABC 

AACL 

0 

5600000000 

3 

2 

DO  10613 

61 

04361+4610 

9.9 

40 

158-  0 

80 

19 

79 

3 

47L 

.28L 

40L 

3.22 

C 

K BC 

6600000008 

04361  +4915 

11.8 

1 

156+  2 

39 

8 

80 

2 

.27: 

1.21 

4.51: 

4.08L 

ECD 

GAC 

0 

7600102310 

4 

1 

32 

X0436  + 492 

97 

4 

04362  + 4913 

16.0 

2 

156+  2 

35 

9 

79 

3 

.42 

1.20 

5.03 

17.79 

CCDC 

CBHC 

0 

7400102310 

4 

1 

32 

X0436  + 492 

52 

4 

04363  + 4327 

20.7 

42 

160-  2 

41 

9 

80 

4 

.67 

.50L 

.401 

2.62L 

B 

BC 

0600010000 

04363  + 4419 

23.7 

15 

160-  1 

116 

20 

77 

2 

.43L 

.271 

.49L 

2.33 

E 

1 LB 

9600000000 

04365  + 4717 

35.1 

15 

158+  1 

17 

4 

80 

4 

.29 

5.38 

32.51 

55.33 

CBCD 

CAAA 

1 

3380000000 

04367  + 4344 

43.7 

52 

160-  2 

45 

8 

78 

3 

.39 

26L 

40L 

2.36L 

C 

BFE 

2600000000 

04369  + 4501 

55.0 

44 

159-  1 

18 

4 

80 

4 

20.28 

9.34 

2.01 

9.82L 

BBC 

AAA 

3 

9441000008 

43 

04369  + 4117 

56.6 

37 

162-  3 

81 

32 

81 

2 

.32L 

.38L 

1.00L 

1.54 

D 

KD 

5600100000 

04369  + 4306 

57.2 

2 

161-  2 

31 

5 

81 

4 

3.16 

.88 

47L 

1.95L 

CC 

AAE 

1 

0600002000 

2 

1 

17 

232 

52 

04369  + 4045 

58.5 

13 

163-  4 

45 

10 

60 

4 

.56 

38L 

40L 

7.44L 

B 

AB  1 

6501000028 

2 

13 

39680 

5 

85 

04371+4124 

8.8 

5 

162-  3 

39 

9 

80 

4 

.88 

32L 

40L 

1.84L 

B 

AE 

4600100000 

1 

17 

233 

87 

04371+4512 

10.8 

25 

159-  1 

49 

12 

79 

3 

.39 

25L 

.40L 

2.37: 

F E 

D B 

9600010006 

04373  + 4310 

19.1 

0 

161-  2 

28 

8 

80 

4 

.89 

.25 

40L 

2.17L 

BD 

AF 

0 

2600002000 

2 

04373  + 4034 

23.4 

13 

163-  4 

30 

17 

81 

4 

25L 

25L 

42L 

4.05 

D 

MDD 

8500000148 

8 

04374  + 4815 

25.0 

50 

157+  1 

53 

16 

76 

2 

.31 

.301 

.47L 

4.76L 

F 

G 

9500100000 

04374  + 4810 

28.2 

38 

157+  1 

65 

24 

80 

2 

.281 

25L 

40L 

3.64 

F 

L F 

9601100000 

04375  + 4258 

31.5 

46 

161-  2 

34 

20 

80 

4 

.25L 

.25L 

.40L 

2.79 

C 

KB 

2600000000 

04376  + 4435 

37.4 

11 

160-  1 

23 

6 

80 

4 

1.67 

.44 

40L 

9.25L 

BC 

AC  J 

1 

9400000008 

2 

7 

1G  298 

86 

04377  + 4543 

42.9 

53 

159-  0 

33 

8 

79 

3 

35L 

.20: 

2.09 

3.75 

ECD 

CFAA 

6600000008 

04379  + 4443 

57.8 

45 

160-  1 

31 

9 

80 

4 

.83 

.35 

.40L 

7.05L 

CE 

ABDF 

3 

9400020008 

1 

1 

23 

LDN  1461 

431 

04380  + 4346 

0.7 

17 

160-  2 

30 

8 

81 

2 

.28 

.25L 

,40L 

2.26L 

C 

C 

1600000000 

04380  + 4144 

1.1 

37 

162-  3 

49 

21 

79 

2 

.31L 

.25L 

.39: 

2.16: 

DC 

1 B 

7600000000 

04380  + 4005 

2.1 

47 

163-  4 

20 

5 

81 

4 

13.99 

6.30 

1.21 

5.99L 

BBC 

AAAF 

1 

3400000008 

17 

5 

1 

HO  PER 

23 

3 

04381  +4357 

9.4 

28 

160-  1 

38 

9 

80 

4 

.93 

.39L 

.40L 

9.39L 

B 

BC 

2400000008 

1 

13 

39692 

8 

82 

04381+4158 

10.9 

55 

162-  3 

48 

17 

81 

3 

.251 

.28L 

.65L 

3.48 

C 

CD 

8502000200 

4 

04382+4505 

12.8 

50 

159-  1 

21 

16 

79 

3 

.25L 

,26L 

.40L 

4.49 

D 

B 

9500000008 

04382+4411 

13.1 

36 

160-  1 

62 

16 

78 

2 

.31 

.25L 

.40L 

7.75L 

C 

C 

2400010008 

04382+4023 

13.4 

35 

163-  4 

31 

5 

81 

4 

3.70 

1.00 

.36: 

1.80L 

BCD 

AAE 

0 

9500001000 

4 

4 

TMSS  +40096 

38 

28 

04382+4309 

15.2 

6 

161-  2 

55 

10 

82 

3 

.43 

.30L 

,40L 

1.89L 

C 

ED 

3601000100 

04382+4229 

16.6 

14 

161-  2 

53 

7 

78 

3 

.42 

.281 

.40L 

1.68L 

C 

BF 

8600000000 

04382+4207 

17.6 

48 

162-  3 

44 

17 

81 

4 

25L 

29L 

,43L 

2.67 

B 

J J B 

8500000000 

04383  + 4652 

19.8 

35 

158+  0 

37 

8 

79 

3 

1.28 

.42 

.41 L 

2.64L 

BC 

AD 

2 

0600000000 

2 

13 

39694 

2 

90 

04385+4547 

31.1 

27 

159-  0 

23 

6 

80 

3 

3.55 

2.19 

.45: 

9.72L 

B BD 

AACH 

1 

5401000008 

04385+4619 

32.3 

59 

159+  0 

43 

7 

80 

3 

1.28 

.76 

.40L 

2.66L 

BC 

AB 

0 

7700001000 

04385+4820 

34.2 

42 

157+  1 

75 

9 

80 

2 

.61 

.43L 

.43L 

3.49L 

C 

BB 

9600010000 

04386+4729 

40.7 

45 

158+  1 

30 

11 

78 

3 

.52 

25L 

.43L 

3.55L 

C 

Dl  DE 

2500001000 

04388  + 4809 

52.0 

32 

157+  1 

79 

27 

76 

2 

25L 

97L 

1.52L 

3.55 

C 

KJ  D 

9600000000 

04368+4400 

53.0 

55 

160-  1 

43 

12 

78 

3 

.47L 

27L 

1.61 

9.82L 

C 

J AF 

2400000008 

04389  + 4103 

57.0 

18 

163-  3 

36 

9 

81 

3 

.64 

25L 

.40L 

2,22V 

B 

BL 

4600000000 

04389  + 4126 

58.5 

50 

162-  3 

54 

8 

81 

4 

.41 

.27L 

.40L 

2.46L 

B 

Bl 

3601001000 

04389+4445 

59.9 

14 

160-  1 

34 

9 

77 

2 

.61 

.31L 

.40L 

9.94L 

C 

BEF 

7400000008 

1 

2 

DO  28534 

40 

103 

04390  + 4651 

2.4 

16 

158+  1 

61 

11 

79 

3 

.62 

30L 

.40L 

1.93L 

C 

AH  N 

1600000000 

04391+4904 

6.4 

35 

157+  2 

26 

6 

78 

3 

6.01 

1.90 

.40: 

2.27L 

B BD 

AAE 

1 

4700000000 

04392  + 4347 

15.9 

52 

161-  1 

45 

10 

79 

3 

.38 

28L 

.40L 

2.96L 

C 

CG 

3600000000 

1 

39 

OF + 466 

34 

1415 

04393  + 4228 

18.8 

16 

162-  2 

62 

45 

79 

2 

.27L 

29L 

.46L 

2.93 

D 

H 

6500000230 

C 

1 

32 

X0439  + 424 

100 

12 

04393  + 4536 

19.6 

51 

159-  0 

52 

13 

79 

3 

26L 

25L 

.84 

10.67L 

C 

L DJ 

7500100006 

04395  + 4007 

30.1 

46 

163-  4 

36 

24 

80 

3 

25L 

27L 

.40L 

3.13 

C 

J HE 

3401000010 

04395+4201 

31.7 

34 

162-  3 

58 

14 

80 

2 

.43 

.33L 

.40L 

1.99L 

E 

CF 

6701001000 

04395  + 4957 

33.7 

6 

156+  3 

67 

19 

76 

2 

.391 

25L 

.55 

3.59L 

D 

BF 

4600100000 

04395  + 4641 

33.8 

59 

158+  1 

73 

11 

77 

2 

.43 

33L 

.40L 

3.19L 

C 

BC 

1500000000 

04396  + 4538 

36.6 

34 

159-  0 

41 

15 

78 

2 

.44 

56L 

.71L 

3.02L 

E 

CH  C 

7600100008 

04396+4016 

41.0 

28 

163-  4 

46 

10 

81 

4 

.43L 

.25L 

.76 

1.85L 

B 

FA 

3500000000 

04397+4137 

47.1 

40 

162-  3 

27 

6 

79 

3 

.65 

.41L 

40L 

1.76L 

B 

BF 

2600000000 

‘Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  /tm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  04h39m48,-04h46m31a  Declination:  +40°-+ 50° 
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Declination:  +40°-  + 50' 


Right  Ascension:  04h46“35,-04h53m20B 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  p.m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  04h53ra23,-04h59m29* 


Declination:  +40’- +50' 


Position  (1950) 


h m. 


04533+4014 

04535+4437 

04537  + 4226 

04538  +4729 

04539  + 4450 
04539+4204 
04541+4150 
04542+4907 
04542  +4141 

04542  + 4121 

04543  + 4503 

04543  + 4829 

04544  + 4508 
04546+  4621 
04547  + 4753 
04551+4637 
04551+4755 
04551+4234 
04551+4801 

04552  + 4925 

04552+4753 

04553  + 4315 

04553  + 4039 

04554  + 4731 
04554  +4437 
04555+4000 
04555+4747 
04555+4127 
04557  + 4932 
04557  + 4631 

04559+4747 

04559+4310 

04559+4219 

04559  + 4826 

04560  + 4415 
04560  + 4435 
04560  + 4735 
04560  + 4406 
04561+4242 
04561+4147 

04562  + 4408 

04563  + 4307 

04564  + 4355 

04564  + 4609 

04565  + 4226 

04566  + 4050 

04567  + 4357 

04568  + 4923 
04568  + 4751 

04568  + 4701 

04569  + 4807 

04570  + 4544 
04570  + 4618 
04571+4404 
04572  + 4009 
04574  + 4530 

04574  + 4034 

04575  + 4756 
04575  + 4647 
04575  + 4414 

04575  + 4850 
04576+4408 
04576+4718 

04576  + 4944 
04576+4553 

04576  + 4349 
04577+4644 

04577  + 4328 

04578  + 4506 

04578  + 4156 

04579+4027 

04579  + 4703 
04579+4956 

04580  + 4333 
04580  + 4235 
04581+4000 
04581+4117 
04582  + 4806 
04582  + 4639 
04582  + 4239 

04583+4231 
04583+4508 
04583+4345 
04584+4224 
04584  + 4017 
04587  + 4411 
04587  + 4342 
04587+4655 

04587  + 4528 

04588  + 4927 

04588  + 4205 

04588  + 4832 

04589  + 4100 
04591+4512 
04591+4751 
04591+4218 
04591+4153 
04593  + 4432 

04593  + 4543 

04594  + 4704 
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23.8 

33.4 

44.0 

52.6 

55.3 
57.6| 

8.4 

12.6 

15.3 

17.2 

21.0 
21.6 

27.0 

36.5 
44.7 

6.7 

7.7 
6.6 
9.9 

15.6 

17.3 

18.0 

19.7 

29.3 

29.6 

31.7 

32.6 

33.2 
42.5 

46.4 

55.1 

55.3 

56.2 

56.2 

2.8) 

4.8 
5.9) 
6.0 

9.4 

11.8 

14.9 

21.4 

25.9 

29.7 

32.5 

38.3 

44.2 

48.3 

48.4 

51.6 

57.8 
0.0 
4.6 

6.9 
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26.7 

29.0 

32.0 

34.5 

35.0 

35.1 

36.5 

37.0 

37.9 

38.6 

39.4 

42.1 

45.7 

48.4 

50.6 

56.0 

56.6 

57.0 

4.1 
5.8 
6.6) 
9.4 

14.7 

15.0 

16.5 

19.4 

22.5 

22.8 

24.4 

28.4 

43.6 

43.7 

46.3 

47.1 

48.9 

51.8 
53  9 

58.4 

9.2 

10.4 

11.5 

11.8 

19.6 
[23,5 
29.3 


Flu*  Density 


12  /tm 


(Not  Color  Corrected) 
25  jj.m  60  fxm 
(Jansky) 
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41 

13 
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,40L 

162+  1 

66 

18 

79 

2 
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33 

8 

61 
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8 

81 

3 

.281 

.43 
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35 

6 

81 

3 
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23 

78 

2 
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.40L 
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14 

02 

2 
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44L 

159+  3 

20 
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81 

3 
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50 

10 
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3 
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81 

4 
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13 
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3 
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90 
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95 
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2 
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3 
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3 
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3.28L 

1.72L 

6.07: 

1.92L 

1.40L 

1.48L 

2.71L 

4.48 

3.75 

1.95L 
1 .71 L 
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2.18L 

367.28 

1.69L 
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9.85L 
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47.04: 
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2.65L 
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1.54L 

1.68L 

4.45 

9.09 

1.48L 
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2.52 

1.96L: 

4,44: 

3.23 

1.49L 

1.76L 

3.81 

2.88 

2.00L 
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1.69L 
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4.19 

3.71 

3.66 
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2.20L 
1.65L 
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3.43 
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2.58L 

2.12 
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2.37L 

1.B5L 

2.10L 
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1.49L 

3.68 

1.63L 

1.49L 
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1.88L 
1.72L 
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4. SOL 
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2.51  L 
2.28L 

1.86L 
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2.18L 

1.35L 
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4.43 
3.83 
3.39 
1.90L 

1.58L 

1.58L 

1.17: 

1.87L 

1.77L 

2.56 

1.59L 
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1.96L 
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F 

F 
CE 
CCC 
D 
B 

BD 

CF 

C CC 
FCC 

CF 

BBC 

C 

F 

BBBD 

B 

D 

C 

D 

BF 
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C 
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C 
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B 

C 

C 

D 
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DD 

C 

c 

BD 
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DD 
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FD 
B 
B 


BD 

CF 


BD 

C 

B 

BC 


DC 


F 
EH 
AC 

I CAA 
BKK 
BNN 
AE 

BG  G 
FFAA 
KDAB 

BC 
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CE 

AAAA 

BM 

LBB 

BF 

FFD 

BF 

DCCD 

BF 

DD  J 
E B 
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B E 
DD 

F DE 
BE 
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CBBA 
CE 

DK 
AB 
HE  J C 
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HC 
BD 
AEGD 
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CC 

AB 

I 

AB 

AB 

EC 

BC 

DF 
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BE 

BH 

D 

KGC 

D 
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BK 

BK 
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D 

LFC 


ECF  MDAD 
B | AB  C 
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C 
J B 
CC 
ADJ 
C H 
BBCG 
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B 
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B 

CD 

D 

DCC 

BC 
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C 

C 
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C 

C 
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c 
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C 
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BF 

EC 
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BJ 
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C 
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D 
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8 
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1600000000 

3500000000 
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C 

R 

S 

A 
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S 

2 

T 
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O 

Mag 

1 

2 

DO  10873 

42 

93 

6 

2 

*32 

X0453  + 474 

33 

6 

2 

13 

39895 

11 

90 

7 

* 1 

TV  AUR 

2 

3 

80 

F 

4 

*22 

S217 

167 

540 

F 

3 

22 

S217 

87 

540 

1 

13 

39903  K0 

9 

82 

1 

*41 

04551+4802 

33 

4 

F 

4 

*22 

S217 
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540 

1 

7 

1G  312 

23 

1 

*41 

04555  + 4731 

17 

1 

25 

2 

4 

TMSS  +40106 

19 

24 

2 

13 

39913 

1 

81 

1 

*41 

04554  + 4747 

39 

3 

1 

*41 

04559  + 4747 

27 

9 

2 

2 

DO  2881 9 

46 

123 

1 

*41 

04560  + 4735 

15 

14 

1 

17 
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84 

1 

13 

39921  KO 

8 

66 

1 

7 

5 + 43  19 

74 

1 

16 

01790  M3 

42 

92 

1 

2 

DO  28839 

82 
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1 

13 

39933 

3 

86 

3 

13 

39934  K5 

6 

72 

2 

13 

39939 

3 

90 

4 

1 

32 

X0457  + 479 

63 

4 

E 

2 

*41 

04575  + 4408 

24 

4 

E 

1 

32 

X0457  + 467 

58 

14 

3 

* 7 

MWC  482 

50 

C 

1 

13 

39947  K0 

1 

77 

2 

13 

39949 

1 

80 

5 

1 

32 

X0457  + 470 

52 

5 

43 

2 

*41 

04500  + 4333 

6 

12 

4 

1 

32 

X0458  + 400 

4 

4 

4 

1 

32 

X0458  + 412 

25 

4 

1 

2 

DO  28855 

58 

101 

2 

13 

39952 

5 

87 

1 

13 

39954 

8 

95 

C 

8 

*13 

39955  F5P 

4 

35 

2 

13 

39956 

16 

87 

F 

3 

*13 

39961 

20 

90 

8 

2 

*41 

04587  + 4342 

2 

8 

1 

13 

39962  KO 

14 

80 

1 

1 

FI  AUR 

67 

3 

1 

1 

HX  AUR 

59 

3 

18 

5 

13 

39966  + + + 

4 

38 

1 

13 

39970 

13 

87 

1 

17 
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89 

138 

1 

23 

LDN  1476 
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4 

3 

4 

TMSS  +50134 

34 

27 

Confusion  Flags:  1)  C!RRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Right  Ascension.  04hS9"34‘-05h07m22» 

Position  (1950) 


Declination:  + 40°-  + 50° 


h m. 


(s) 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  $ 

n i b o o o 


04595  + 4214 
04595  + 4028 
04597  + 4223 

04597  + 4457 
04597+4229 
04597+4849 

04598  + 4220 
04598  + 4527 
05000  + 4310 
05000  + 4818 

05000+4803 
05003+4735 
05003  + 4216 

05003  + 4825 

05004  + 4608 
05004  + 4217 

05004  + 4447 
05005+4632 

05005  + 4413 

05006  + 4249 

05007  + 4219 

05008  + 4540 

05009  + 4643 

05009  + 4006 
05010+4417 

05010  + 4442 
05010  + 4929 
05010  + 4455 
05011+4938 
05011+4653 

05011+4018 
05012  + 4120 
05012+4141 
05012  + 4747 

05012  + 4002 

05013  + 4411 
05013  + 4314 
05013+4155 

05015  + 4051 

05016  + 4214 

05016  + 4755 

05016  + 4959 
05016+4722 

05017  + 4650 
05017+4459 

05018  + 4552 

05023  + 4403 

05024  + 4352 

05026  + 4447 

05027  + 4613 

05027  + 4330 

05028  + 4528 

05029  + 4609 
05029  + 4731 

05029  + 4110 

05030  + 4006 
05032+4306 
05033  + 4626 
05033  + 4458 
05034+4705 

05036  + 4309 
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05038  + 4227 

05039  + 4120 
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05043  + 4019 

05044  + 4355 
05045+4950 
05047+4315 
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05049  + 4525 
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05061+4103 
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05062  +4040 
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05064  +4606 
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05066  + 4904 

05067  + 4035 

05068  + 4115 
05068+4157 
05069+4654 
05070  + 4707 

05070  + 4000 
05071+4838 

05071  +4809 
05071+4305 
05072+4945 
05073+4253 


34.31 

35.2 

42.2 
42.7 

46.3 
46.  B 

49.4 

49.6 
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2.3 

3.3 

18.9 

19.6 

23.9 

26.6 

27.3 

29.3 
30.0 
32.6 


39.0  54 


45.8 

51.4 
54.1 

54.4 

1.2 

1.9 

2.9 
5.7 
8.8 1 

.7 


35.5 
38.3 

38.3 
j3B.8| 

.1 

[44.6 

46.1 

51.3 

22.3 
29.9 

38.5 

43.6 

144.7 

48.1 


56.2 

57.6 

57.7 
0.6 

15.7 

21.4 
23.5] 
|27.9| 

36.1 

37.6 
45.9 

49.4 

53.6 

56.3 

59.1 
2.7] 
3.5 

14.3 

17.4 
]20. 
29. 
32. 
45. 
51.4] 

55.6 
7.1 

15.01 


164+  0 
166-  1 
164+  1 
162+  2 
164+  1 
159+  4 
164+  1 
162+  2 
163+  1 
159+  4 

160+  4 
160+  4 
164+  1 
159+  4 
161  + 3 
164+  1 
162+  2 
161+  3 
163+  2 
164+  1 


164+  1 
162+  3 
161+  3 
166-  1 
163+  2 
162+  2 
159+  5 
162+  2 
158+  5 
161+  3 

166-  1 
165+  0 
165+  0 
160+  4 
166-  1 
163+  2 
164+  1 
165+  0 
159+  5 
164+  1 

160+  4 
156+  5 
160+  4 
161+  4 
162+  2 
161+  3 
163+  2 
163+  2 
162+  2 
161+  3 

163+  2 
162+  3 
161+  3 
160+  4 
165+  0 
166 
164+  1 
161+  4 
162+  3 
161+  4 


32. 

41.1 
57J 

9.2 

10. 

13 
21 
28. 

32.8 

40.1  38 
45.3  57 

51.2 

53.9 

57.2 
0.4 

5.2 
6.5 

9.3 

11.5 

13.6 
22.1 


164  + 
160  + 

165  + 

166  + 

164  + 

165  + 
166- 
164  + 
160  + 
161  + 

163  + 
166- 

163  + 
159  + 

164  + 
163  + 
162  + 

166  + 

165  + 
163  + 

161  + 
159  + 

166  + 
159  + 
166  + 
163  + 
162  + 

163  + 

159  + 
166  + 

166  + 
165  + 
161  + 
161 
167  + 

160  + 
160  + 

164  + 
159  + 
164  + 


73 

61 

18 

40 

47 

48 

52 

50 

63 

68 

33 
61 
57 
86 

49 

40 

39 

54 

75 

75 

49 
67 
46 

36 

34 
42 

41 
46 
44 

37 
39 

50 
33 
28 

27 
83 

44 

55 

28 
24 

56 
36 
50 
66 
62 
80 

69 

60 

68 

81 

53 


7 

24 

11 

19 

7 

22 

15 
34 
18 
32 

8 

9 

9 
10 
14 
17 

7 

10 
14 
10 

23 

23 

10 
14 

16 
28 
10 
12 
10 
10 

7 

13 

30 

27 

6 

11 

10 

6 

6 


82 

79 
83 
83 
82 
81 
82 

80 
81 
83 

82 

81 

81 

77 

82 

81 

81 

82 

81 

81 

81 

82 

81 

83 

81 

83 

83 

83 

82 

82 


81 

83 

83 
81 

84 
82 
82 

79 
83 
81 

83 

82 

81 

82 

81 

82 

82 

83 

82 

81 

83 
82 
82 

80 
81 

84 
82 
82 

83 

84 

83 

82 

82 

82 

82 

82 

83 

82 

79 

82 

82 

83 

83 

83 

82 

B2 

81 

83 

81 

81 


Flux  Density 

Fla 

(Not  Color  Corrected) 
jim  25  jtm  60  +m  100  jim 

(Jansky)  ' 

V 

Flux  Corr  A 

Uncs  Coef  R 

1 08 

.35L 

,40L 

1.90L  C 

B 

HI 

.361 

.32L 

.38 

1.72L 

C C 

F 

43 

32L 

40L 

1.B3L  C 

c 

DC 

J 

25L 

25L 

.31: 

3.16 

MF  C 

49 

59L 

,40L 

2.06L  B 

C 

D 

55L 

25L 

.61 L 

2.03 

C G 

K E 

,25L 

.39L 

.95 

6.64 

DC  1 

HI  B 

25L 

28  L 

.40L 

2.64 

D 

E 

61L 

.361 

.48 

3.1 1L 

C E 

J E 

25L 

,64L 

40L 

2.64 

D 

HE 

2.57 

.73 

40L 

1.82L  E 

1C 

iAF  2 

1 ?9 

37 

40L 

1.80L  E 

ID  / 

tD  3 

26 

.28: 

6.26 

42.28  C 

)DF  D F 

EBC  0 

31 

.29 

.40L 

1.51  L C 

:d  c 

)BH  0 

36 

35L 

40L 

2.01L 

c 

)D 

29L 

,39L 

6.23L 

29.79 

D 1 

DHC 

54 

.73 

5.13 

20.72 

:ecd 

JCB A 0 

73 

.34 

40L 

1.85L 

3 F 

VCJ  1 

44L 

.26L 

.55 

4.01  L 

C 

1 CB 

1.02 

.39 

.40L 

1.92L 

3F 

KD  D 1 

,25L 

.41L 

83L 

2.87 

F 

EKC 

25L 

25L 

.50L 

2.44 

F 

ML  0 

60 

29L 

41L 

1 .91 L 

E 

3C  F 

51 

28L 

40L 

1.70L 

C 

H HB 

.25L 

25L 

40  L 

4.38 

F 

27L 

.29L 

.63  L 

2.09 

F 

KD 

33 

25L 

.40L 

1.73L 

C 

DE  K 

30 

29L 

.40L 

2.33L 

C 

EM 

55 

30L 

40L 

1.65L 

B 

BB 

.84 

.34: 

.40L 

1.70L 

CF 

BB  0 

.74 

.32L 

.40L 

1.40L 

C 

BE 

41 

.41L 

.40L 

1.52L 

C 

BC 

27L 

58L 

40L 

2.43 

C 

D E 

25L 

25L 

.45L 

2.08 

c 

CC 

98 

.44 

.40L 

1.66L 

EC 

AC  4 

57 

32L 

.401 

6.75L 

C 

BF 

68 

26  L 

.40  L 

2.04L 

B 

B J 

1 67 

.66 

.40  L 

1.37L 

BC 

AA  0 

1 46 

.31 

.40L 

1.37L 

00 

AC  0 

.63 

26L 

.40L 

2.18L 

C 

C 

25L 

,25L 

.40L 

3.13 

C 

J GD 

2 42 

.66 

40L 

1.77L 

BC 

ABI  1 

25  L 

.25L 

.40  L 

3.95 

C 

t L J B 

1 14 

.32L 

.40L 

1.89L 

C 

AF 

321 

30L 

.69 

2.34L 

C 

KED 

54 

.27L 

40L 

1.97L 

D 

BH 

60 

.38: 

40L 

6.58L 

BF 

AC  6 

1 07 

61 

.401 

6.10L 

BC 

AC  2 

41  07 

18.89 

3.72 

2.91 

BBCC 

AA AB  0 

.41 L 

.30  L 

.47L 

2.36 

E 

H KB 

251 

.32L 

.40L 

2.72 

E 

C 

25L 

.35 

.80 

1.64L 

DC 

B B 

1 60 

60 

.40L 

1.70L 

EC 

ABH 

7.25 

4.61 

.78 

1.76L 

ABC 

AAB  2 

1 .23 

39L 

.40  L 

2.26L 

C 

AG 

2J1 

.87 

.63 

1.35L 

BCC 

AAB  C 

54 

.25L 

.40L 

1.57L 

F 

B 

.251 

.251 

.40L 

3.19 

C 

J F B 

.47 

25L 

40L 

2.03L 

C 

B 

,37L 

.27L 

,40L 

1.68 

C 

G C 

_73L 

.29L 

.54L 

3.83 

c 

FGHD 

.68 

.25L 

.40L 

1.87L 

c 

C J 

.38 

60L 

.41L 

2.1 1 L 

D 

CF 

.37 

.31L 

40L 

1.26L 

. c 

DG 

.36 

29L 

.71L 

1.89L 

. c 

C 

.51 

.25L 

40L 

1.56L 

. c 

C 

B G 

.74 

.27L 

.40  L 

1 .531 

. D 

88 

43L 

,40L 

1.661 

. B 

BB 

.25L 

7.20 

20.20 

11.00 

BCC 

AAA 

1.34 

.58 

.401 

6.141 

. BC 

A B 

1.29 

.33 

.401 

1.64L 

. BD 

AE 

25L 

27: 

.98 

3.26 

DCC 

1 KE8B 

.25L 

.25L 

.40  L 

3.59 

C 

; EMDD 

.39 

.271 

.40L 

1.111 

. c 

Cl  E 

251 

.35L 

.401 

2.00 

c 

1 G H 

]25L 

.59 

4.17 

8.83 

ccc 

J HB  AA 

2T6 

1.18 

.561 

1.751 

L BC 

AAB  J 

.39 

,34L 

.401 

1.831 

L C 

BH 

8 04 

2.21 

.41 L 

1.321 

L BC 

AAF 

25L 

.37L 

.40L 

2.01 

C 

; c 

.88 

.22: 

.401 

1.401 

L DE 

BC  K 

F90 

.72 

.401 

2.431 

L BC 

ABHI 

.251 

.251 

.401 

2.34 

t 

: G C 

1.03 

.291 

.401 

1.75 

L D 

AE 

1.03 

.31 

.401 

1.63 

L BD 

A B J 

9.85 

3.81 

88 

2.00 

L BBB 

AABM 

.46 

.251 

.401 

8.16 

L B 

BF 

54 

.28: 

.401 

1.67 

L BF 

BBK 

30 

.671 

L .401 

L 1.63 

L C 

DC 

2.07: 

5.27 

49.50 

104.37 

: BBDI 

D DBB A 

1.31 

.46 

.401 

L 1.37 

L BD 

ABG 

.40 

.251 

L .401 

L 1.59 

1 C 

D 

.57 

251 

L .401 

L 6.28 

IL  C 

BG  M 

58 

2.72 

15.11 

30.08 

1 CBCI 

E 8 AAA 

.281 

L .32 

.76 

1.93 

IL  EC 

CB 

1.32 

.35 

.40 

L 1.28 

IL  BD 

A E 1 

.27 

28 

L .81 

L 2.87 

rL  C 

E N 

.25 

L 25 

L .40 

L 3.27 

D FC 

40 

.25 

L .40 

L 1.58 

>L  F 

C EE 

57 

.34 

L .40 

L 1.8C 

)L  B 

BGHH 

Confusion 

Flags* 


2600200210 

4600000000 

6601200110 

9601000000 

6600100000 

4500000000 

6581222540 

9600000000 

1700000000 

6500000000 

5500000000 

3600000000 

1381122340 

3501000000 

8800000000 

5380222340 

9400034310 

6600000000 

9700000238 

3701000000 

5600121230 

9600000000 

5700010000 

7600100000 

9600000238 

9700010010 

1501000000 

9701000100 

2601000000 

6700010000 

6600000000 

2600000000 

3600000000 

4500000100 

7702101000 

9600000008 

1700010010 

5601000000 

2600000000 

5600030000 


5500000110 

3500000000 

3500000030 

5700010000 

9601000300 

9601000000 

9500010008 

9500000008 

7620000000 

7600100000 

4600000008 

8700010000 

8600102000 

3600000000 

1501000000 

4701001000 

4700110110 

8580000000 

6700000000 

4500000000 

6600110110 

1600110000 

2600010000 

1500000000 

3600000000 

4600000000 

2600000000 

4701000000 

1400110000 

9401001008 

4700000000 

3500000000 

6681100020 

2500000000 

6600000000 

4500000000 

5600000000 

5500000000 

4700000000 

6700000000 

2500000000 

1600002000 

5600000000 

1600000000 

6602000000 

5600100000 

9400000008 

5700110000 

3600000000 

4123033000 

5700000000 

3600000000 

8400000008 

5200000008 

2500000000 

2600000000 

3500010000 

5600010130 

0600000000 

5600000100 


Associations 


C 

A 

T Name 


Type 


Sep 

O Mag 


17 


279 

27 

LDN  1475  2 

38 

39978 

2 

03 

05000  + 4310 

27 

4 

DO  28883 

66 

111 

39984  K0 

5 

75 

X0500  + 422 

71 

15 

4C  + 48.14 

9 

179 

39987 

10 

85 

X0500  + 422 

122 

15 

X0500  + 447 

10 

6 

DO  28895 

74 

98 

3 40000 

3 

92 

2 DO  28911 

60 

103 

3 40006 

20 

86 

3 40005  M2 

8 

88 

2 X050 1+473 

47 

8 

3 40008  F8 

2 

6b 

3 40009  B3 

7 

83 

2 DO  28936 

50 

96 

2 DO  28943 

66 

106 

>3  LDN  1480 

487 

2 DO  28945 

18 

111 

13  40026  B3 

30 

32 

17  283 

31 

13  40029  F2 

8 

61 

2 DO  28954 

51 

98 

2 DO  28955 

44 

96 

2 DO  28970 

61 

105 

2 DO  28972 

86 

105 

13  40039 

1 

90 

2 DO  28974 

32 

115 

2 DO  28973 

70 

86 

30  5ZW  377 

67 

17  286 

19 

13  40051 

4 

85 

4 TMSS  +40116 

2i 

> 25 

2 DO  28999 

5* 

5 98 

32  X0506  + 405 

1! 

5 3 

13  40077  F5 

2J 

2 55 

2 DO  29008 

a 

B 118 

32  X0507  + 430 

21 

B 8 

13  40082 

8 85 

■Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25.  60.  100  „m;  10)  High  Source  Density  Region. 


311 


Right  Ascension:  05h07m30,-05h14m59* 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


05074+4101 

05075+4656 

05077  + 4702 

05078  + 4303 

05079  + 4407 
05079+4330 
05079+4613 
05082+4533 
05082  +4455 
05084  + 4543 

05086  + 4109 
05086  + 4503 
05007  + 4649 
05088  +4854 
05088+4124 
05088  + 4938 
05089+  4207 

05090  + 4131 
05091+4639 

05091  +4814 

05092  +4607 
05092  + 4136 

05095  + 4051 

05096  + 4652 
05096  + 4413 
05097+4648 
05097+4152 
05098  + 4158 
05100+4233 
05101+4459 

05102+4611 

05103+4329 

05104  + 4908 

05105  + 4625 

05106  + 4503 
05106  + 4520 
05106+4730 
05107+4011 
05107+4758 
05109  + 4501 

05109  + 4109 
05109  + 4148 
05110+4029 
05111+4120 

05112  + 4208 

05113  + 4116 
05113  + 4047 
05113+4818 
05115  + 4706 

05115  + 4659 

05115+4318 

05116  + 4004 
05117+4135 

05119  + 4019 

05120  + 4503 

05120  + 4254 

05121  +4929 
05123+4354 
05124+4112 
05125  + 4632 

05125  + 4541 
05125  + 4811 

05127  + 4025 
05127+4117 
05127+4321 

05128  + 4817 

05129  + 4936 
05130+4556 

05130  + 4542 
05131+4200 

05131+4530 
05132  + 4724 
05132  + 4046 
05133+4237 
05134+4439 
05135+4917 
05135+4650 
05136+4712 

05136  + 4853 

05137  + 4749 


(•) 


30.0 
35.4 

46.6 
48.9 

55.0 

55.3 
56  5 

14.4 

16.0 

25.7 

40.3 

40.7 

47.0 

50.4 
[52.1 
53.2 

56.6 
0.6 

9.0 
9.7 

14.8 

17.7 
[31.6| 

37.1 
[40.3 
[44.0] 

46.1 

51.1 
5.3 

8.0 

14.2 

18.7 
26.1 

33.9 

37.6 

37.9 
[386 

44.4 
47.2] 
56.1 

[57.3 

59.0 
0.1 
9.1 

17.7 

18.9 
22.3 
23.6 

31.5 

32.1 


35.0 

40.6 

44.3 

55.8 

3.1 

5.2 

7.3 

18.8 

24.6 

30.4 

30.8 

30.9 
43  1 
[45.5 

47.8 

48.4 

57.8 
2.8 
4.7 
6.1 

6.6 
12.3 

17.0 

19.6 
'27.5 

32.7 

34.1 

36.01 
42.0| 

43.1 


05137  + 4207 
05139+4038 

05139  + 4136 
05139+4510 

05140  + 4507 
05141+4604 
05141+4528 
05143  + 4531 
05143  + 4045 
05143+4617 

05145  + 4928 

05146  + 4659 
05146+4826 
05146+4244 
05147+4852 

05147  + 4627 
05147  + 4736 
05147  + 4409 
05149  + 4648 
05149  + 4156 


45.4 
58.0 
58.8 
[60.0 

5.9] 
6.6] 
7.4 
19.9 1 

21.5 

23.6 


35.7 

40.2 
[40.5 

41.3 

43.7 

44.0 

45. 1 j 
46.9 

54.7  13 

59.3  48 


Flux  Density 


Declination:  +40"- -(-50° 


Galactic  Uncertainty 

6 Coords  SMJ  SMN  0 

n 1 b n O (•) 

H 

c 

O 12 
N 

(Not  Color  Corrected) 

25  pm  60  pm  100  pm 

(Jansky) 

Flux  Conr 

Uncs  Coef 

1 166  + 

3i 

0 2 

83 

3 .31 

L .25 

L 40 

L 2.39 

C Dl  E 

1 161  + 

i 21 

5 21 

0 06 

3 .25 

.25 

L .66 

4.12 

L C 

EOF 

56  1 61  + ■< 

4 5 

4 1 

3 81 

3 .35 

.25 

L .41 

L 6.77 

L C 

DC 

39  164  + 

2 5 

7 21 

i 83 

4 .60 

.31 

L .47 

L 2.94 

H H l B 

22  164  + 

3 

7 2: 

3 80 

2 36 

L .25 

L .58 

L 2.03 

C E DO 

4 164  + 

3- 

11 

> 81 

3 .25 

.37 

L .40 

L 3.29 

MC  C 

26  162  + 

21 

83 

3 1.36 

.29 

.40 

L 6.47 

L BC 

AD 

40  162  + 

4{ 

Vi 

82 

3 .27 

L .35 

L .73 

2.24 

Cl 

E J 8 A 

7 163  + 

5< 

83 

3 .37 

.25 

.44 

L 2.34 

L C 

F L 

6 162  + 

3‘ 

1( 

83 

3 1.01 

.59 

.40 

5.92 

L CD 

BB 

17  166  + 

s: 

12 

84 

2 .39 

.361 

.40 

1.84 

L C 

CH 

50  163+  C 

7E 

3C 

82 

2 .25 

.291 

.40 

2.36 

3 K D 

46  161  + 4 

55 

6 

82 

3 .63 

.251 

.401 

9.31 

L B 

BF 

37  160+  6 

31 

e 

84 

3 6.05 

3.14 

.67 

1.46 

L BBC 

AAB 

9 166+  1 

52 

? 

81 

4 .64 

.261 

.401 

2.08 

L B 

B F 

50  159+  e 

5S 

e 

83 

3 .80 

.25L 

.401 

1.53 

L B 

B 

51  165+  2 

55 

22 

81 

4 .251 

.38L 

.55L 

3.16 

( 

mgkd 

17  166+  1 

59 

8 

81 

4 .34 

.26L 

40L 

1.63 

B 

B M 

30  162  +4 

27 

5 

82 

3 17.21 

11,68 

1-98 

6.101 

CDF 

AAA 

46  160  + 5 

62 

8 

83 

3 .53 

.28L 

.40L 

2.121 

C 

BG  G 

23  162+  4 

82 

20 

80 

2 .25L 

26L 

40L 

3.22 

c 

C 

15  166+  1 

60 

6 

81 

4 .82 

.21: 

.40L 

1.371 

BD 

BD 

52  166+  1 

23 

5 

81 

4 1.28 

.43 

40L 

7.171 

BD 

AC 

46  161+5 

89 

25 

85 

2 .321 

.51L 

.40L 

2.99 

E 

H C 

38  1 64  + 3 

75 

11 

83 

3 64 

.31 L 

.40L 

1.84L 

c 

CF 

*6  162+  5 

38 

9 

82 

3 .51 

.32 

.40L 

7.64  L 

CE 

BE 

33  166+  2 

47 

a 

83 

3 65 

28L 

40L 

1.66L 

C 

ANK 

<9  165+  2 

46 

20 

84 

3 .25L 

68L 

40L 

2.86 

D 

MOO 

*8  165+  2 

32 

7 

83 

3 1 72 

.44 

.401 

1.36L 

BD 

AC 

34  163+  4 

27 

5 

82 

3 2.24 

.89 

-40L 

1.45L 

BC 

AAE 

13  162+  4 

34 

27 

85 

2 .27L 

-34L 

.41 L 

2.82 

D 

C D 

>8  164+  3 

55 

10 

84 

3 50 

27L 

.401 

1.60L 

c 

AD 

SO  160+  6 

52 

27 

82 

3 .25L 

37L 

.40L 

1.57 

c 

F KB 

>8  162+  5 

66 

11 

83 

3 ,69L 

25L 

.66 

1.86L 

c 

1 0 

*0  163+  4 

48 

9 

82 

3 .81 

.43: 

.40L 

1.93L 

CF 

BD 

>2  163+4 

29 

6 

82 

3 13.91 

7.19 

1.71 

1.84: 

BBCD 

A AA0 

*9  161+5 

41 

9 

84 

3 .92 

.33: 

-40L 

7.43L 

BD 

ADHH 

7 167+  1 

45 

6 

82 

4 .56 

391 

.40  L 

1.65L 

E 

AE 

1 161+5 

62 

17 

85 

2 76L 

27L 

.70 

1.24L 

C 

G DM 

10  163+  4 

31 

5 

83 

3 2.02 

1.06 

.40L 

1.69L 

BC 

AA 

7 166+  1 

37 

14 

82 

2 .35: 

.36L 

58L 

3.81 

F E 

BEI  C 

9 166+  2 

62 

25 

83 

3 .25L 

.31 L 

.40L 

2.46 

c 

NM  E 

2 167+  1 

36 

10 

84 

3 .46 

25L 

.40L 

1.84L 

B 

c 

6 166+  2 

36 

14 

82 

2 .46 

26L 

.46  L 

3.02L 

C 

D 1 E 

9 165+  2 

52 

21 

83 

3 25L 

29L 

.44L 

2.80 

D 

HHF  B 

0 166+  2 

60 

13 

82 

2 .40 

34L 

40L 

6.55L 

E 

c 

3 167+  1 

44 

8 

84 

3 56 

36L 

40L 

9.20L 

C 

BD 

8 161+6 

32 

6 

84 

1.74 

42 

.401 

1.87L 

BC 

AB  E 

3 161  + 5 

37 

10 

84 

3 62 

.26L 

40L 

7.07L 

B 

BN 

7 162+  5 

23 

19 

85 

2 52L 

30L 

.46: 

3.31 

FD 

J GHC 

5 165+  3 

68 

26 

83 

1 25L 

.28L 

40L 

2.71 

E 

EJ  D 

3 167+  1 

21 

6 

84 

1 6.37 

1.89 

40L 

1.85L 

BC 

AA  J 

0 166+  2 

53 

27 

82 

8 27L 

62L 

.401 

3.06 

D 

KK  C 

3 167+  1 

72 

10 

84  2 

1 .54 

,30L 

40L 

2.10L 

C 

B L 

1 163+  4 

33 

19 

82  2 

1 .311 

.60L 

40L 

3.12 

D 

B 

9 165+  3 

68 

14 

85  2 

8 .28 

.26L 

,45L 

1.89L 

D 

H 

9 160+  7 

22 

6 

84  3 

t 16.93 

4.71 

1.13 

1.65L 

BBC 

AAAF  C 

5 164+  3 

29 

6 

83  3 

1 2.78 

.88 

.401 

1.70L 

BD 

AA  i 

5 166+  2 

27 

18 

83  3 

1 25L 

.291 

.57 

3.48L 

D 

J GE 

3 162+  5 

67 

43 

83  2 

! .25L 

60  L 

.47L 

3.34 

E 

LH 

3 163+  4 

80 

21 

83  2 

1 38L 

.26L 

.86L 

2.B4 

D 

H NE 

J 161+6 

46 

8 

84  3 

.54 

.25L 

.40L 

1.63L 

B 

BM  L 

* 167+  1 

16 

5 

85  3 

1.42 

.39: 

,40L 

1.99L 

BE 

AF  C 

3 1 66  + 2 

55 

9 

84  3 

.54 

.32L 

.40L 

8.89L 

E 

CD 

1 165+  3 

33 

5 

04  3 

1.20 

.57 

40L 

1.71  L 

BC 

ABL  1 

I 161+6 

40 

12 

83  3 

.27L 

39L 

.74 

1.32L 

B 

KGB 

1 160+  7 

56 

8 

83  3 

38 

26L 

40L 

1.27L 

c 

EM 

I 163+5 

17 

6 

85  3 

236.15 

56.94 

8.80 

2.67: 

ABCF 

A A AC  1 

163+  4 

49 

14 

84  2 

41 

26  L 

48L 

3.04L 

D 

D 

l 166+  2 

56 

7 

84  3 

.251 

.351 

1.38 

6.25 

CD 

FDB 

i 163+  4 

21 

5 

85  3 

27.80 

48.77 

14.89 

3.12  1 

BBFE  . 

AAAB  9 

• 161+5 

27 

6 

84  3 

10.91 

5.30 

1.30 

1.84L  1 

BBC  , 

AABC  0 

1 167+2 

43 

10 

84  3 

28L 

35L 

1.27 

2.52: 

CF  ■ 

GOA  A 

165+3 

56 

8 

86  2 

.38 

.34L 

50L 

1.92L  ( 

2 i 

c 

164+  4 

83 

38 

82  2 

30L 

63  L 

.41 L 

1.97 

D 

EME 

160+  7 

61 

9 

81  2 

.39 

25L 

.46L 

1.72L  1 

- | 

H 

162+  5 

30 

6 

84  3 

2.11 

.70 

40L 

1.59L  f 

3C  t 

\A  i 0 

162+  5 

20 

6 

85  3 

53.12 

24.27 

4.91 

1.52L  1 

3 BC  t 

4 A A F 5 

160+  6 

43 

10 

84  3 

.46 

25L 

.40L 

1.37L  [ 

3 i 

3E 

161  + 6 

82 

28 

80  2 

.25L 

.261 

40L 

2.45 

C 

C 

166+  2 

56 

11 

84  3 

.25L 

.30: 

1.77 

5.18L 

ec  r 

YCCF 

167+  2 

23 

9 

85 

25L 

.45 

1.19 

4.42: 

ccc  r 

SIB  B B 

166+  2 

54 

9 

84 

.74 

25L 

40L 

8.53L  E 

3 ) 

M LE 

163+  4 

27 

6 

85 

1.58 

.79 

40L 

1.05L  E 

JC  / 

VB  0 

163+  4 

96 

19 

86 

.25L 

.281 

40L 

2.53 

c 

MA 

163+  5 

26 

6 

84 

1.24 

.35 

40L 

1.45L  E 

IF  J 

(CM  2 

163+  4 

65 

10 

85 

! .84 

.27L 

40L 

2.08L  E 

I E 

j j 

163+  5 

25 

10 

85 

i 1.08 

.58 

.40L 

1.76L  E 

ID  t 

SB  C 0 

167+  2 

43 

9 

85 

.77 

27L 

40L 

11.13L  C 

) / 

(E  1 

162+  5 

42 

8 

85 

.39 

.291 

.40L 

1.97L  C 

: e 

1 

160+  7 

44 

7 

64 

2.38 

.91 

40L 

1.43L  E 

IF  A 

10  E 0 

162+  5 

56 

10 

84 

.68 

26L 

401 

1.21L  E 

1 A 

i H 

161  + 6 

36 

7 

84 

1.74 

1.41 

.46 

1.26L  B 

ICC  A 

lAC  0 

165+  3 

16 

5 

85 

52.01 

12.42 

2.30 

1.77L  B 

IBC  A 

, A A 0 

160+  6 

42 

7 

83 

1.20 

29 

40L 

1.23L  C 

ID  A 

lF  2 

162+  5 

18 

6 

84 

13.09 

4.71 

1.23 

2.37:  D 

•CCD  A 

lABE  9 

161  + 6 

45  : 

?3 

85 

25L 

.25L 

.401 

4.81 

C 

1 E 

164+  4 

95  : 

28 

86 

.68  L 

27L 

43L 

1.95 

F K 

C 

162+  5 

42 

18 

83 

.25L 

25L 

40L 

4.19 

C J 

HDD 

166+  3 

31  1 

'± 

84 

25L 

.25L 

1.25 

4.80 

DC 

HCB 

Flags 


V 

A 

R 


Confusion 

Flags* 


5680010010 

8401000028 

6303000008 

7601000010 

7600000000 

7401000010 

9401100138 

1600000008 

4600000000 

6500001008 

3600000000 

3600000000 

9300000028 

2601000000 

5600000000 

0600000000 

9500001120 

8600100000 

9500000008 

1500000000 

9500000008 

8600100000 

5300000008 

9600100138 

5600000000 

9500100008 

9600010000 

9500000010 

1600002200 

6600101000 

9500010000 

5500000000 

2600000000 

9600000100 

6600200000 

5600000130 

2500000008 

7700000000 

4600000000 

6600100000 

4400010308 

9601000000 

2600000000 

4600100008 

9602000008 

4500100008 

3400000008 

3601001000 

9501000008 

9603000108 

2500000000 
8701000000 
5600000008 
6600000000 
4500000000 
2600000000 
1600000000 
2600000000 
4680100318 
5500000670 

3500000000 
3600010000 
5600000000 
4400100008 
2600000000 
3600000000 
3500000000 
5631002000 
3501000000 
9500000308 

0500000000 
8600001000 
2700000108 
0600000000 
7400000000 
3500000000 
9601000020 
9600000000 
0500000000 
3501000000 


9501000318 

1680000108 

2500000008 

8601100000 

9501100000 

4600001000 

9600101000 

8600101000 

1500000008 

3600000000 

4500000000 

9700000000 

1600001100 

6711100010 

0610000000 

3581001100 

3400201240 

2501000000 

9500000150 

9500000308 


27 


Associations 


Name  Type 


Sep 

H Mag 


1 

2 DO  29021 

2 

96 

1 1 

7 295 

4, 

2 1 

3 40108  B3 

3f 

77 

1 1 

9 92 

108 

2 

2 DO  11100 

45 

105 

1 

2 DO  29033 

28 

111 

1 1( 

40117  K0 

17 

80 

1C 

40119 

5 

86 

17 

300 

49 

17 

299 

36 

1C 

40134  K2 

23 

81 

17 

302 

12 

2 

DO  29069 

83 

113 

2 

DO  29066 

73 

116 

13 

40144  K0 

7 

80 

32 

X0510  + 411 

65 

4 

2 

DO  1 1 1 28 

83 

91 

17 

304 

62 

13 

40152  KO 

10 

80 

17 

305  N: 

87 

153 

13 

40155  K0 

7 

77 

13 

40158  G5 

4 

70 

13 

40163  MA 

5 

82 

2 

DO  29092 

90 

105 

13 

40175  MB 

2 

81 

2 

DO  29094 

51 

101 

32 

X0512  + 412 

53 

4 

32 

X0512  + 465 

115 

12 

*41 

05124  + 4541 

14 

8 

13 

40182 

2 

86 

*13 

40186  GO 

32 

1 

32 

X0512  + 419 

75 

4 

* 3 

RAFGl  712 

7 

13 

2 

DO  29110 

51 

108 

13 

40188  K0 

9 

83 

! 13 

40193  KO 

4 

78 

2 

DO  29117 

69 

115 

13 

40195  K0 

9 

80 

*41  l 

05140  + 4510 

38 

3 

*13  - 

40203  K5 

3 

75 

* 2 1 

DO  29127 

34 

105 

*41  1 

05143  + 4531 

9 

7 

13  - 

40208 

2 

88 

*41  ( 

05143+4616 

18 

1 

13  < 

10211  MA 

7 

81 

13  ^ 

10213  G5 

1 

80 

13  A 

10214  MB 

1 

58 

13  A 

10215  K0 

3 

70 

32  > 

(0514  + 476  1 

'32 

8 

32  ) 

(0514  + 467  1 

32 

8 

32  > 

(0515  + 419 

70  _ 

4 

'Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


312 


n in 


Right  Ascension:  05h15“01,-05h21m26* 


Declination:  +40’-+ 50° 


Position  (1950) 


h m. 


(s) 


Galactic  Uncertainty 
Coords  SMJ  SMN  0 

i b n o o 


05150  + 4244 

1.1 

40 

165+  3 

35 

9 

84 

05151+4742 

8.4 

36 

161+  6 

26 

10 

84 

05151+4733 

10.3 

50 

161+  6 

34 

10 

83 

05151  +4024 

10.4 

48 

167+  2 

35 

6 

84 

05152  + 4240 

16.0 

12 

165+  3 

63 

8 

86 

05153  +4406 

21.7 

48 

164+  4 

71 

42 

62 

05153+4736 

23.6 

15 

161+  6 

39 

27 

86 

05154  + 4210 

24.2 

40 

166+  3 

52 

17 

82 

05154  +4102 

24.6 

39 

167+  2 

31 

6 

84 

05155  + 4022 

32.6 

57 

167+  2 

42 

9 

84 

05156  + 4914 

37.2 

60 

160+  7 

34 

14 

82 

05156  +4003 

38.6 

3 

168+  2 

44 

6 

84 

05158  + 4207 

48.7 

44 

166+  3 

40 

7 

84 

05158  +4005 

48.9 

14 

168+  2 

58 

10 

84 

05158  + 4318 

51.8 

57 

165+  3 

45 

9 

85 

05158+422 2 

52.2 

23 

166+  3 

61 

25 

85 

05159  + 4748 

55.9 

15 

161+  6 

27 

27 

52 

05160  + 4652 

2.2 

48 

162+  6 

68 

21 

86 

05160  + 4301 

5.8 

0 

165+  3 

55 

12 

83 

05161+4706 

11.6 

44 

162+  6 

38 

7 

85 

05162  + 4143 

17.1 

4 

166+  3 

64 

10 

85 

05163  + 4246 

21.2 

40 

166+  3 

28 

6 

85 

05163  + 4653 

22.1 

34 

162+  6 

30 

20 

81 

05163  + 4633 

22.7 

15 

162+  5 

39 

34 

86 

05164  + 4422 

24.0 

31 

164+  4 

26 

6 

85 

05164  + 4055 

25.2 

59 

167+  2 

39 

6 

84 

05166  + 4315 

38.2 

19 

165+  4 

33 

6 

85 

05167  + 4405 

44.0 

2 

164+  4 

64 

21 

84 

05168  + 4025 

46.6 

25 

167+  2 

41 

12 

84 

05160  + 4102 

52.0 

20 

167+  2 

31 

9 

84 

05168  + 4158 

52.9 

12 

166+  3 

68 

25 

84 

05168  + 4654 

53.9 

50 

162+  6 

46 

10 

85 

05169  + 4113 

54.7 

57 

167+  2 

37 

8 

85 

05170  + 4516 

2.3 

6 

164+  5 

55 

19 

81 

05171+4547 

6.9 

7 

163+  5 

72 

35 

84 

05171+4324 

7.2 

31 

165+  4 

48 

10 

85 

05171+4104 

7.2 

7 

167+  2 

28 

6 

85 

05172  + 4234 

16.4 

15 

166+  3 

33 

6 

86 

05172+4249 

16.6 

45 

166+  3 

26 

5 

86 

05173  + 4322 

23.6 

4 

165+  4 

45 

17 

83 

05174+4126 

27.5 

53 

167+  3 

43 

15 

84 

05175+4027 

33.7 

48 

168+  2 

35 

12 

86 

05176+4219 

36.4 

4 

166+  3 

46 

7 

86 

05176  + 4745 

40.1 

16 

162+  6 

50 

17 

81 

05178+4722 

51.2 

35 

162+  6 

28 

7 

85 

05101+4743 

6.8 

3 

162+  6 

42 

19 

81 

05181+4639 

7.1 

43 

163+  6 

67 

10 

86 

05181+4458 

8.2 

54 

164+  5 

39 

10 

85 

05181+4005 

11.4 

34 

168+  2 

91 

10 

83 

05183  + 4200 

20.0 

37 

166+  3 

45 

10 

84 

05103  + 4334 

23.9 

35 

165+  4 

51 

27 

83 

05184  + 4214 

24.2 

19 

166+  3 

53 

11 

85 

05184  + 4208 

26.8 

56 

166+  3 

19 

6 

85 

05185  + 4002 

31.9 

41 

168+  2 

29 

5 

86 

05187  + 4700 

44.9 

8 

162+  6 

41 

8 

85 

05188  + 4240 

49.7 

19 

166+  4 

59 

22 

84 

05188  + 4254 

51.7 

53 

166+  4 

28 

6 

85 

05189  + 4217 

57.9 

9 

166+  3 

48 

12 

03 

05190  + 4436 

1.2 

15 

164+  5 

30 

7 

85 

05190  + 4735 

2.4 

9 

162+  6 

51 

12 

83 

05190  + 4504 

2.7 

24 

164+  5 

22 

8 

85 

05190  + 4831 

4.3 

13 

161+  7 

51 

8 

85 

05191+4108 

10.2 

51 

167+  3 

25 

12 

84 

05192  + 4055 

13.4 

29 

167+  3 

39 

14 

83 

05192  + 4912 

16.2 

21 

161  + 7 

58 

10 

85 

05192+4156 

16.2 

25 

167+  3 

38 

9 

85 

05193  + 4059 

22.4 

4 

167+  3 

39 

10 

86 

05193  + 4254 

23.0 

5 

166+  4 

75 

8 

84 

05194  + 4231 

25.8 

18 

166+  4 

29 

9 

85 

05194  + 4353 

25.8 

25 

165+  4 

35 

7 

85 

05194  + 4726 

26.8 

18 

162+  6 

64 

13 

82 

05194  + 4658 

26.2 

32 

162+  6 

28 

8 

85 

05196  + 4644 

40.4 

53 

163+  6 

50 

9 

85 

05197  + 4047 

46.2 

28 

168+  3 

72 

18 

84 

05198  + 4330 

51.6 

44 

165+  4 

48 

14 

85 

05200  + 4221 

5.7 

43 

166+  4 

31 

7 

85 

05201+4840 

6.7 

8 

161  + 7 

32 

9 

84 

05203  + 4038 

19.5 

44 

168+  3 

72 

20 

85 

05203  + 4801 

21.3 

0 

162+  7 

49 

12 

04 

05203  + 4819 

21.4 

45 

161  + 7 

67 

27 

81 

05203  + 4134 

22.5 

32 

167+  3 

30 

26 

84 

05204  + 4831 

24.4 

51 

161  + 7 

97 

8 

84 

05204  + 4307 

25.8 

58 

166+  4 

74 

31 

87 

05204  + 4201 

27.7 

14 

167+  3 

42 

10 

85 

05204  + 4615 

29  5 

49 

163+  6 

79 

16 

82 

05206  + 4217 

39.5 

38 

166+  4 

25 

11 

84 

05207  + 4215 

43.6 

41 

166+  4 

59 

12 

84 

05207  + 4841 

44  5 

2 

161+  7 

62 

11 

84 

05207  + 4557 

45.6 

30 

163+  6 

41 

12 

83 

05208  + 4228 

53.4 

48 

166+  4 

46 

8 

85 

05209  + 4613 

54.0 

34 

163+  6 

61 

33 

82 

05209  + 4402 

55.1 

43 

165+  5 

80 

8 

84 

05210  + 4131 

2.9 

40 

167+  3 

33 

11 

84 

05210  + 4017 

4.5 

31 

161+  7 

80 

22 

81 

05212  + 4117 

14.5 

37 

167+  3 

78 

14 

84 

05212  + 4113 

14.5 

42 

167+  3 

35 

11 

85 

05212  + 4358 

14.6 

57 

165+  5 

57 

12 

85 

05213  + 4156 

22.9 

13 

167+  4 

62 

13 

87 

05214  + 4015 

24.9 

52 

168+  3 

36 

28 

84 

05214+4001 

26.3 

22 

168+  2 

25 

8 

84 

Flux  Density 

Flags 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

o 

12  jtm 

25  p.m 

60  ftm 

100  Jim 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

3 

.73 

.35  L 

,40L 

1.36L 

C 

BE  I 

6710200000 

3 

.79 

25L 

40L 

1.36L 

B 

BGFH 

7600100100 

3 

1.00 

.49 

40L 

1.68L 

BC 

AB  G 

0 

3500201250 

8 

3 

2.55 

.72 

40L 

2.12L 

BC 

A A J 

2 

2701101000 

2 

.30 

.41 L 

40L 

1.94L 

C 

DJ 

9601100000 

2 

,251 

.25L 

47L 

2.45 

D 

G 

4501000020 

8 

2 

.25L 

28L 

40L 

3.06 

D 

D 

3400101240 

8 

2 

.26L 

26L 

.71 

5.51L 

C 

DG 

9500200538 

8 

3 

2.86 

.69 

.40L 

7.91  L 

BD 

AA 

0 

5400000008 

3 

46L 

1.00 

1.22 

2.85L 

CC 

CAAB 

1601101000 

2 

.47 

.481 

40L 

1.24L 

D 

DJ 

2600000000 

3 

2.31 

.48 

.40L 

2.71  L 

OD 

AC 

1 

1700100000 

3 

.35 

28L 

1.32 

6.34: 

C DF 

EFBE 

9501100338 

8 

3 

.95 

25L 

40L 

2.32L 

C 

B 

1700100000 

3 

.45 

25L 

40L 

1.96L 

B 

BK 

4601000000 

2 

.25L 

261 

41L 

3.39 

D 

JC 

9600100308 

2 

,29L 

.25L 

.40L 

1.75 

D 

C 

9500000000 

2 

25L 

.31 L 

.40  L 

2.88 

E 

BFA 

9581100000 

2 

.47 

29L 

.40L 

1.94L 

C 

BF 

4600010000 

3 

1.18 

.39 

.40L 

1.31L 

BD 

AC 

0 

6700000000 

3 

.45 

.29L 

.40L 

8. OIL 

C 

CE 

4500000006 

3 

.58 

1.10 

B.83 

10.66 

BCCC 

BAAA 

0 

5400012100 

2 

2 

25L 

.32L 

.46L 

3.36 

E 

FC 

9500100100 

2 

25L 

.70L 

.61 L 

1.06 

D 

1 J D 

9600000010 

3 

1.99 

.62 

40L 

1.69L 

BC 

AB 

0 

3600000000 

3 

2.99 

.80 

40L 

8.17L 

BC 

AA 

0 

6400000008 

3 

.31 

.70 

5.57 

9.20 

CCCC 

CB  AA 

1 

5400000000 

3 

.25L 

.40L 

.40L 

2.34 

C 

1 MA 

4500000000 

3 

.25L 

.34L 

.76 

3.25 

CC 

LCBC 

1600000000 

3 

42 

26  L 

.40L 

11.54L 

D 

B 1 

6400211108 

2 

.30L 

31L 

48L 

3.15 

D 

HB 

9500000108 

3 

66 

25L 

.40L 

1.77L 

B 

B JG 

9601000120 

3 

.72 

.37L 

40L 

8.44L 

C 

BDJ  J 

7400000008 

2 

.43L 

31L 

.38: 

1.92: 

DE 

J EC 

3500000200 

4 

2 

.43L 

29L 

40L 

1.94 

E 

E F 

5500000000 

3 

.70 

26L 

.40L 

1.81  L 

B 

B L 

3600100100 

3 

.45: 

.53: 

2.73 

11.54 

CCDD 

CB  A A 

0 

7400111108 

3 

1.39 

.35: 

,40L 

6.811 

BD 

AD 

0 

6500000008 

3 

.60 

.71 

3.93 

10.52 

BCCC 

BAAA 

0 

4481001000 

2 

.42L 

.271 

.62 

1.66L 

C 

BB 

3500100100 

3 

25L 

.291 

.40: 

3.13 

DD 

1 DC 

6600000008 

2 

.31 

30L 

.41 L 

2.81L 

C 

E 

1600000000 

2 

.60 

38L 

40L 

6.51L 

C 

BH 

8400010008 

2 

.27 

.281 

40L 

1 .31 L 

C 

F M 

4600100000 

3 

1.70 

1.22 

40L 

1.22L 

BC 

AAI 

2 

7600001000 

2 

,26L 

.25L 

.42 

2.09L 

D 

N DE 

3500100000 

2 

.70 

27L 

40L 

1.84L 

F 

G 

9600010000 

3 

.95 

.66 

40L 

1.41L 

BC 

AC 

0 

1600000000 

2 

.37 

38L 

40L 

2.73L 

F 

DL 

1500133200 

3 

3 

.63 

.37L 

40L 

6.51  L 

E 

CFH 

7400000008 

2 

.25L 

25L 

44L 

2.97 

C 

J D 

3601000010 

2 

.60 

25L 

.57L 

9.35L 

c 

C M 

7301100008 

3 

17.02 

11.92 

1.43 

8.82L 

BBC 

AAAI 

3 

8302110018 

29 

3 

1.71 

2.37 

23.02 

55.06 

CBCC 

CBAA 

6 

32C0 133300 

3 

3 

17.31 

7.26 

1.15 

1.42L 

B DC 

A ABE 

9 

9601000000 

13 

3 

30L 

.30L 

40  L 

2.38 

C 

K!  D 

3681000000 

3 

6.79 

3.78 

.65: 

1.26L 

BBD 

AAA 

4 

7600000000 

2 

.50 

28L 

.40L 

6.35L 

C 

BG 

4400000008 

3 

2.66 

.74 

.401 

1.45L 

BC 

AB 

0 

1600000000 

3 

.76 

.291 

.40L 

1.54L 

B 

AG  D 

4601000000 

3 

1.98 

1.25 

.45L 

1.35L 

BC 

AA  J 

0 

2600000000 

3 

.73 

26L 

,40L 

1.61L 

B 

AG 

5600000000 

3 

27L 

42 

1.03 

4.06 

CCD 

FCCB 

6580000208 

4 

2 

25L 

.31 L 

2.12 

4.24L 

C 

DH 

55001 10458 

8 

3 

.40 

25L 

40L 

1.89L 

C 

CH 

1500000000 

3 

83 

.33L 

.40L 

6.33L 

B 

AD 

6400000008 

2 

.32 

49L 

40L 

6.82L 

C 

GH  H 

6400240358 

9 

3 

.42 

.27L 

40L 

2.1BL 

C 

BL 

8600000000 

3 

25L 

.30: 

1.87 

4.43 

FCD 

LBBB 

2500000128 

8 

3 

1.72 

.97 

40L 

1.80L 

BC 

AA 

1 

4500000000 

' 2 

.37 

33L 

.40L 

1.62L 

C 

B 1 

5600020000 

1 

t 3 

4.32 

1.12 

.47L 

1.64L 

BC 

AAEG 

0 

9601000000 

i 3 

.97 

.23: 

,65L 

1 .01 L 

BD 

ADD 

0 

9600000000 

. 2 

38L 

.25L 

.52 

4.41  L 

D 

GG 

3600100308 

i 3 

25L 

.25L 

1.31 

3.39 

CC 

BA 

8501000000 

i 3 

1.11 

1.50 

19.03 

43.22 

CCCE 

BAAA 

0 

2280123208 

7 

i 3 

30L 

1.58 

5.12 

5.05 

CCC 

H AAA 

4500010000 

i 3 

25L 

26L 

40  L 

3.38 

C 

K B 

5600000000 

t 3 

.55 

.25L 

.55L 

3.20L 

c 

BL 

3500000000 

2 

.39L 

58L 

.40L 

3.17 

c 

FG  D 

4501000020 

\ 2 

B8L 

27L 

.44L 

2.81 

c 

K 1 EC 

9601000000 

[ 2 

40L 

73L 

.42L 

2.95 

D 

HK  C 

4500000010 

r 2 

.42L 

.30L 

53L 

1.91 

C 

MHE 

9501000000 

i 3 

1.04 

39 

40L 

9.57L 

BD 

AB 

0 

3400001008 

! 2 

.33 

.27L 

40L 

3.45L 

C 

8 K 

5502100050 

8 

1 3 

32L 

25L 

1.03 

3.00 

CC 

HGAB 

2500100008 

l 3 

.36 

.25L 

40L 

7.91L 

C 

C 

3400100008 

l 3 

.46 

30L 

.40L 

2.05L 

C 

CF 

8501010000 

1 2 

.53 

34L 

49L 

1.36L 

C 

BDH 

3601000000 

i 3 

52 

30L 

40L 

3.75L 

C 

CL  E 

0500000008 

» 2 

25L 

.39L 

.401 

2.65 

D 

G F 

9501100040 

8 

l 3 

.53 

26  L 

40L 

2.19L 

C 

C 

0501110000 

l 3 

.50 

25L 

40L 

1.44L 

B 

BC 

6700000000 

i 2 

25L 

25L 

.40L 

2.67 

D 

B 

7501000020 

1 3 

26L 

25L 

.51 

2.60L 

D 

MDBC 

8600100000 

i 3 

.52 

25L 

40L 

1.93L 

C 

C 

9600100000 

> 3 

.65 

.251 

40L 

1.62L 

C 

BH 

5601120000 

r 2 

48L 

.371 

.50 

5.76L 

c 

CCJ 

2600000008 

1 3 

25L 

28L 

.40L 

3.03 

c 

F ME 

6600000200 

4 

1 3 

8.95 

2.37 

.64 

1.58L 

DCD 

AAC 

2 

5700100000 

05 



Associations 


C 

A 

T 


Name  Type 


ft 


Mag 


2 

13 

40218 

8 

86 

2 

13 

40222 

5 

90 

2 

13 

40224  K0 

4 

62 

1 

32 

X0515  + 441 

53 

8 

2 

13 

40229  K5 

2 

67 

3 

13 

40233  GO 

1 

48 

1 

32 

X051 5 + 421 

30 

8 

1 

2 

DO  29147 

41 

96 

2 

13 

40242  K0 

2 

66 

2 

13 

40243 

9 

85 

2 

13 

40251  + + + 

12 

65 

1 

2 

DO  11192 

75 

90 

1 

17 

314 

6 

1 

13 

40257 

15 

90 

1 

13 

40263  K0 

31 

75 

1 

13 

40267  K2 

14 

80 

1 

13 

40271 

9 

83 

1 

13 

40275  K0 

10 

71 

1 

32 

X0518  + 400 

8 

3 

1 

2 

DO  29197 

86 

98 

1 

19 

97 

26 

106 

1 

23 

OCL  0423 

177 

4 

13 

40290  A3 

36 

55 

2 

13 

40293 

25 

82 

3 

13 

40294  K5 

3 

70 

1 

13 

40296  K5 

25 

82 

1 

9 

U03300 

51 

180 

1 

32 

X0520  + 423 

13 

3 

1 

32 

X0520  + 462 

98 

8 

2 

13 

40314 

7 

86 

2 

2 

DO  29248 

21 

103 

1 

17 

326 

44 

•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25.  60,  100  >un;  10)  High  Source  Density  Region 


313 
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CE 

AC 

1.40 

D 

FL  t) 

3.49 

BBCC 

AAAA 

5.68L 

C 

D 

2.66 

CB 

HCB 

3.83 

D 

K C 

1.83: 

CCCD 

A A AB 

1.53L 

C 

CD 

1.43L 

C 

B 

1.00L 

C 

CF 

2.65 

C 

C C 

1.02L 

B 

ACK 

1.23L 

BC 

AA 

1.29L 

BD 

ADI  E 

1.20L 

B 

B L 

2,26 

BC 

1 CAC 

4.07 

CC 

J AA 

1.08L 

D 

Bl 

1.52 

C 

Ef  D 

5.00 

E 

EJ  FC 

1.00L 

BC 

AAJ 

1.05L 

E 

BGH 

2.20 

CC 

E AB 

1.15L 

D 

B 

1.69: 

B DD 

BMDD 

1.36L 

BC 

AB  L 

1.54 

C 

F C 

1.00L 

BC 

AA 

1.00L 

B 

CG 

3.85 

D 

El  1 

1.25L 

C 

D 

1.22L 

B 

B 

1.15L 

BE 

AE  1 

4.47L 

B 

BD  D 

1.17L 

B 

BF  F M 

2.01 

BBCE 

AAAB 

1.39L 

C 

CC  F 

1.00L 

B 

BCF 

1.08L 

BD 

BCML 

3.09L 

C 

AC  F 

1.11L 

BC 

AA  J 

1 .31 L 

B 

BF 

2.01  L 

D 

EL 

2.25L 

£ 

CCE 

5.16 

F C 

E E 

1.30L 

. BC 

AB 

1.521 

. B 

B 

3.40 

E 

G 

1.69L 

. C 

A 1 

1.00L 

. BC 

ABL 

1.281 

. B 

AF L H 

1.111 

. BF 

BE 

1.15L 

. CC 

AA  D 

1.201 

. C 

C 

1.581 

C 

DBE 

1.361 

. C 

BD 

2 551 

. E 

BM  1 

1.261 

. D 

B 

1,021 

_ CE 

DEK 

2.07 

C 

) ELG 

1.591 

. C 

BK 

2.88 

: 

) C 

1.001 

. E 

A H 

1.77 

BCEC 

: A ABD 
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'Confusion  Flags:  6>-9)  Hours  Connrmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60.  100  pm,  10)  High  Source  Density  Region 


Declination:  +40*- +50" 

Associations 


C 

A Sen 

# T Name  Type  (")  Mag 


1 

16 

02680  M3 

20 

115 
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13 

40675 

2 

88 

3 

13 

40680 

12 

85 

1 

2 

DO  29775 

55 

103 

1 

13 

40687 

9 

86 

2 

13 

40688 

1 

81 

1 

13 

40689  F5 

21 

85 

1 

1 

GN  AUR 

20 

3 

5 

9 

U03374 

37 

138 

2 

13 

40690  K2 

5 

81 

1 

*41 

05517  + 4643 

15 

1 

1 

*41 

05518  + 4618 

26 

3 

1 

1 

XY  AUR 

32 

3 

2 

12 

ZG  552  + 48 

74 

156 

2 

2 

DO  29813 

56 

91 

4 

* 2 

DO  29812 

80 

103 

1 

*41 

05527  + 4612 

39 

7 

2 

13 

40720  G5 

1 

63 

5 

13 

40721  MC 

4 

83 

4 

1 

LO  AUR 

19 

3 

1 

12 

ZG  553  + 43 

38 

155 

1 

13 

40726  G5 

4 

65 

2 

13 

40730  K0 

7 

80 

1 

10 

M + 08-11-013 

152 

3 

13 

40738 

7 

85 

4 

12 

ZG  555  + 40 

56 

156 

1 

13 

40742  G5 

9 

75 

2 

13 

40743  G5 

7 

60 

4 

13 

40750  A0P 

11 

20 

1 

13 

40751  K0 

34 

78 

1 

13 

40755 

5 

87 

1 

13 

40754  K0 

1 

81 

5 

13 

40756  M0 

7 

45 

1 

13 

40758 

8 

90 

1 

13 

40761 

6 

85 

1 

2 

DO  11784 

50 

96 

1 

13 

; 40787  K5 

9 

80 

2 

13 

i 40786 

5 

83 

3 

13 

1 40709  K0 

5 

61 

1 

2 

! DO  29910 

59 

91 

2 

12 

1 40792 

4 

87 

i 

2 

*12 

1 40802  F5 

10 

65 

1 

1c 

1 40806  K5 

4 

77 

i 1 

3; 

! X0559  + 464 

34 

4 

317 


Right  Ascension:  051'S9"116--06'-14m10‘ Declination:  +40'-+50’ 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 
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8 
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Flux. 
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R S 

C 

A 

h m.  • » 

(s) 

r 

) I b 

r> 

n 

• o 

N 

(Jansky) 
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Cocf 

R Flags* 

S 2 

# 

T 

Name  T ype 

n 
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05592  + 4322 
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4 4 f 

1 169+10 

35 

6 

87 

3 1.41 

.31: 

40L 

1.001 

. BD 

AB 

1 260000000C 

1 

2 

13 

40808  KO 

3 

65 

05593  + 4759 

20.- 

4 2f 

> 165+12 

43 

7 

87 

3 .52 

25L 

40L 

1.081 

. B 

BJ 

160000000C 

1 

13 

40810  KO 

3 

72 

0559b  + 4 706 

36J 

2 51 

1 166+12 

62 

11 

89 

2 .38 

.261 

43L 

1.411 

. C 

C J 

0501000000 

1 

2 

DO  29934 

40 

95 

05597  + 4212 

43. 

1 32 

1 170+10 

32 

6 

88 

3 1.15 

.341 

40L 

1.231 

. B 

AE  D 

2601000010 

3 

13 

40820 

i 

83 

05597  + 4254 

43.1 

3 bi 

> 170+10 

40 

6 

87 

3 1.51 

.46 

40L 

1 .031 

. CF 

AD 

0 2500000000 

2 

13 

40818  G5 

23 

60 

05599+4626 

56.; 

l U 

1 166+12 

49 

6 

87 

3 72 

26L 

40L 

1.001 

. C 

B 
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1 

1 

SV  AUR 

4 

3 

Odbyu + 4024 

58. < 

5 6 
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77 

21 

88 

3 .26L 

.631 

40L 

1.36 

C 

; h f 

26000000 1C 

06001+4811 

6. 

1 £ 

1 165+13 

49 

10 

87 

3 .251 

.25L 

1.14 

225 

CC 

AB 
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1 

*41 

06000  + 4811 

15 

12 

06001+4617 

7: 

1 3£ 

1 167+12 

20 

7 

87 

3 18.82 

9.10 

.75: 

1.06L 
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AABD 
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4 

• 3 

1 
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36 

3 

06001  +4331 
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f 5C 

l 169+10 

39 

7 

87 

3 .25L 

28L 

1.46 

2.56 

CB 

. DAA 
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06003  + 4129 

16.; 

r a 
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34 

28 
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2 60L 

.311 

40L 

1.38 

D 

• B E 
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06003  +4747 
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r 52 

! 165+12 

36 

7 

87 

3 35.28 

27.05 

4.79 

1.26L 

. BCC 

AAAG 

6 2601000000 

1 

*41 

06003  + 4748 

12 

15 

06003  + 4233 

23.2 

1 46 

i 170+10 

61 

9 

87 

2 46 

.551 

.40L 

1 .61 L 

. C 

CG 

3400000000 

06005  + 4200 

31.{ 

l 42 

170  + 10 

30 

5 

88 

3 5.13 

1.93 

.41; 

1.09L 

. BBE 

AAC 

6 1600000000 

1 

1 

YY  AUR 

59 

3 

06005+4825 

32.2 

1 27 

165+13 

62 

11 

87 

3 25L 

.261 

1.20 

2.29 

CC 

1 AA 

1500000000 

1 

*41 

06005  + 4825 

25 

14 

06005  +4251 

33.; 

’ 28 

170  + 10 

39 

31 

87 

2 ,25L 

44L 

401 

1.76 

F 

K D 

4500000000 

06007  +4717 

43.7 

’ 23 

166+12 

34 

6 

89 

2 2.59 

.69 

54  L 

1.03L 

. BD 

ABI 

0 1600000000 

3 

2 

DO  29955 

48 

108 

06008+4120 

524 

i 18 

171+9 

29 

23 

2 

2 .46L 

.25L 

.40L 

1.70 

C 

F D 

4600000300 

4 

06010+4243 

5.3 

1 13 

170+10 

30 

6 

88 

3 1.51 

.41 

.40L 

I.OOL 

. BD 

AC 

2 4600000000 

06011+4508 

7.7 

’ 55 

168+11 

91 

32 

86 

2 .72L 

-77L 

.40L 

1.22 

D 

L D 

1500000000 

06013  + 4529 

23.1 

31 

167+12 

46 

8 

89 

2 1.30 

48  L 

,40L 

1.01  L 

. C 

AE 

2400000000 

2 

13 

40839  K5 

1 

80 

06014  + 4935 

25.1 

55 

164  + 13 

27 

6 

86 

3 1.44 

.58 

.40  L 

1.59L 

BC 

ACC 

1 0600000000 

06014  + 4259 

28.0 

i 12 

170+10 

45 

7 

68 

3 44 

25L 

40L 

1.05L 

B 

B H 

5600010000 

3 

13 

40840  FO 

6 

58 

06015+4248 

35.5 

. 1 

170+10 

35 

27 

88 

3 .251 

.43L 

40L 

1.77 

C 

B C 

5500000010 

06020+4816 

3.4 

49 

165+13 

84 

22 

89 

2 1.09L 

.44L 

.63 

3.231 

L F 

1 GH 

1401000300 

4 

1 

32 

X0601  +482 

56 

4 

06021+4113 

6.4 

57 

171  + 10 

63 

11 

67 

2 .45 

30L 

1.08L 

1.68L 

F 

D K 

3600000000 

2 

2 

DO  29988 

63 

93 

06021+4441 

7.9 

40 

168  + 11 

33 

6 

88 

3 3.13 

.87 

40L 

1.03L 

BC 

AAG 

0 1500000000 

2 

13 

40845  K2 

6 

77 

06024  + 4603 

26.5 

22 

167+12 

54 

B 

87 

3 .42 

36L 

40L 

1.09L 

B 

CF 

2501010000 

06035  + 4718 

31.8 

41 

166+13 

52 

9 

87 

3 .25L 

.29L 

1.23 

2.07: 

CF 

J BB 

0500000000 

06036  + 4403 

40.0 

56 

169+11 

37 

24 

88 

3 .25L 

.31L 

40L 

2.24 

C 

M C 

6580000130 

06037  + 4413 

47.8 

24 

169+11 

76 

10 

87 

2 .40 

65L 

40L 

1.65L 

c 

BMHE 

6601000000 

06038  + 4112 

49.6 

25 

172+10 

28 

6 

88 

3 2.88 

.72 

40L 

1.40L 

BC 

AAJ  1 

0 1700000000 

2 

13 

40867  MA 

9 

83 

06038+4151 

52.9 

39 

171  + 10 

31 

6 

86 

3 2.06 

.43 

.40L 

1.30L 

BD 

AB  E 

0 1600001000 

2 

13 

40868  KO 

4 

62 

06040  +4245 

0.2 

5 

170+11 

52 

10 

88 

3 .25L 

.39L 

.63 

1.23L 

C 

KBG 

6500000000 

06042+4031 

13.1 

44 

172+10 

80 

8 

88 

3 .46 

28L 

40L 

1.26L 

B 

BG 

1600000000 

2 

2 

DO  11911 

6 

130 

06042  +4046 

14.9 

23 

172+10 

56 

7 

88 

3 .70 

28L 

.401 

1.24L 

E 

BF  H 

2501000000 

1 

1 

LS  AUR 

63 

3 

06044  +4503 

27.2 

35 

168+12 

74 

10 

87 

2 .35 

261 

.40L 

1.871 

C 

E 1 

0500000000 

1 

13 

40875  K2 

14 

82 

06046+4355 

41.0 

26 

169  + 11 

67 

30 

89 

2 .25L 

59L 

.40L 

1.61 

D 

L D 

7600000000 

06047+  4312 

43.1 

41 

170+11 

54 

10 

88 

3 .26L 

.27L 

.73 

1.10L 

C 

LC 

3601000000 

06048  + 4221 

49.4 

28 

171  + 11 

90 

27 

87  ; 

2 .26L 

.85L 

40L 

1.87 

D 

H D 

5600001000 

06048  + 4103 

50.9 

50 

172+10 

52 

7 

88  : 

3 1.19 

.34L 

40L 

1.28L 

B 

AE 

2500000000 

2 

13 

40881  KO 

2 

63 

06050  + 4157 

3.1 

11 

171+10 

27 

17 

87  ; 

2 .29L 

49L 

.47 

2.37L 

C 

FC 

2501000000 

06052  + 4345 

13.7 

23 

169+11 

73 

10 

90  ; 

2 .61 

35L 

.40L 

1.43L 

C 

BJ 

7600100000 

1 

2 

DO  30041 

22 

111 

06054+4055 

28.2 

6 

172+10 

46 

7 

88  ; 

3 .88 

,28L 

.561 

1.08L 

B 

BDF 

2500000000 

2 

2 

DO  11937 

87 

ino 

06054  + 4419 

28.6 

34 

169+12 

47 

7 

88  : 

3 1.03 

.43 

40L 

1.00L 

BE 

AC 

2 6500000000 

1 

2 

DO  30043 

73 

103 

06055+4344 

31.0 

28 

169+11 

48 

8 

88  : 

3 1.21 

.33L 

40L 

1.00L 

C 

ADK 

7600100000 

06055  + 4205 

31.1 

43 

171  + 11 

23 

11 

88  : 

3 .25  L 

32L 

1.39 

2.11 

CC 

E AB 

5600000000 

3 

9 

U03407 

45 

145 

06058  + 4904 

46.3 

19 

165+14 

29 

6 

86  - 

\ 1.18 

.61 L 

40L 

1.09L 

B 

AC 

0600110000 

1 

13 

40892  K5 

2 

75 

06059  + 4115 

58.4 

11 

172+10 

48 

8 

88  : 

3 .79 

33L 

.40L 

1.181 

C 

AF 

0600000000 

1 

13 

40894  K2 

4 

73 

06060  + 4908 

0.0 

25 

164+14 

37 

10 

85  ; 

l .27 

.25L 

.401 

1.58L 

C 

D 

0500110000 

1 

13 

40896 

2 

88 

06061+4635 

7.8 

2 

167+13 

33 

7 

88  : 

3 10.91 

4.43 

.80 

I.OOL 

SBC 

AAB 

2 0500000000 

14 

3 

4 

TMSS  +50159 

28 

27 

06062  + 4246 

16.3 

56 

170+11 

83 

24 

88  : 

3 25L 

28L 

40L 

1.77 

C 

GC 

7500000000 

1 

10 

M + 07-13  008 

62 

06064  + 4646 

26.4 

9 

167+13 

42 

7 

; 88  : 

3 .77 

.25L 

.40L 

1.24L 

B 

BK  H 

0600001000 

1 

13 

40907  KO 

7 

72 

06064  + 4602 

29.3 

12 

167+13 

60 

15 

; 88  : 

3 37L 

.25L 

.55 

1.16: 

DF 

EF 

1500010000 

06065  + 4744 

33.6 

56 

166+13 

24 

5 

87  - 

1 15.98 

4.51 

.86 

1.60L 

BBB 

AAB  J 

1 1600000000 

18 

6 

*13 

40909  MB 

6 

77 

06068  + 4721 

52.5 

26 

166+13 

46 

31 

88  J 

> 72L 

.721 

.401 

1.09 

E 

D 

1500000010 

1 

1 *41 

06068  + 4721 

17 

8 

06076  + 4239 

41.2 

30 

171  + 11 

32 

28 

179  : 

3 .251 

29L 

40L 

3.27 

D 

G G 

5501000340 

C 

1 

32 

X0607  + 426 

38 

12 

06078  + 4310 

53.0 

35 

170+11 

74 

7 

89  ; 

3 .70 

.271 

.40L 

1.00L 

C 

B 

1600000000 

1 

13 

40926  G5 

8 

70 

06078  + 4348 

53.5 

40 

169+12 

58 

6 

89  • 

3 1.03 

.371 

40L 

I.OOL 

B 

AGM 

1500000000 

1 

13 

40929  K2 

9 

72 

06080+4713 

0.8 

6 

166+13 

37 

10 

07  A 

1 .45 

26L 

.40L 

1.43L 

B 

BN 

1501000000 

1 

2 

DO  30093 

1 41 

100 

06083  + 4607 

18.3 

23 

167+13 

24 

3 

87  A 

\ 2.23 

1.03 

40L 

1.00L 

BC 

AAE  1 

1 1500001000 

06084  + 4407 

27.1 

40 

169+12 

49 

7 

89  5 

1 .54 

.25  L 

40L 

1.00L 

C 

CK 

0501000000 

1 

13 

40937  K5 

22 

80 

06085  + 4310 

31.8 

37 

170+12 

25 

6 

89  2 

1 6.08 

2.34 

.40L 

1.03L 

BB 

AAG  : 

) 4600000000 

1 

1 

RR  AUR 

6 

4 

06085  + 4417 

31.9 

44 

169+12 

31 

6 

87 

1 1.38 

.40 

.40L 

1.19L 

BD 

AB  ( 

) 0510000000 

1 

2 

DO  30100 

48 
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06087  + 4427 

46.9 

7 

169+12 

33 

7 

87  A 
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.32: 

1.36 
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FBC 

CAA 

0400000000 

3 

9 

U03418 

14 
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06088  + 4329 

49.3 

1 

170+12 

23 

7 

88  A 

1 3.93 

1.23 

.42L 

1.17L 

CC 

AAE  f 

) 2500000000 

06089  +4343 

56  4 

5 

170+12 

41 

3 

88  A 

1 .35 

.321 

40L 

1.30L 

B 

C 

2500000000 

06089+4528 

57.3 

49 

166+13 

35 

11 

08  4 

1 .41 L 

26L 

.59 

.89: 

BD 

DJ  CC 

0500000000 

06089  + 4731 

58.3 

38 

166+14 

48 

8 

07  4 

1 25L 

.431 

1.10 

1.7B 

CB 

1 CAA 

1500000000 

1 

10 

M + 08  — 12  - 003 

49 

06089  + 4049 

59.4 

23 

172+11 

91 

12 

89  3 

1 .40L 

.251 

.75 

1.27L 

D 

BH 

0600000000 

06091  +4719 

6.9 

29 

166+14 

36 

3 

87  4 

1.37 

.29 

.40L 
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2 
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14.6 

19 
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51 

171  + 11 

37 

14 
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06096  + 4611 
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B 

CL 

2500010000 
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39.4 

17 
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9 
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,27L 

,59L 
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13 

40951 

33 

86 

06096  + 4718 

40.5 

7 
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12 

88  3 
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.251 

.40L 
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C 

EM 
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5 

82 

06098  +4803  ! 

50.9 
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12 
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48L 
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D 

0500000000 
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17 
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2 
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Right  Ascension:  06h54m25»-07h16rn47' 

Position  (1950) 


Declination:  +40°-- 1-50° 
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06544  + 4413  25 

>.1  16 

06550  + 4315  ( 

X9  56 

06555  + 4529  3‘ 

1.5  14 

06558  + 4841  5( 

XO  35 

06561+4115  1 

3.9  46 

06569+4209  51 

3.0  40 

06569+4232  5! 

9.4  29 

06569  + 4025  5! 

9.5  10 

06582  + 4954  V 

4.5  38 

06583  + 4653  % 

0.4  3 

06583  + 4004  2 

2.6  9 

06584  + 4431  2 

4.4  15 

06585  + 4801  3 

4.0  50 

06585  + 4500  3 

5.1  25 

06587  + 4207  4 

2.7  16 

06591+4759  1 

0.8  59 

06592  + 4238  1 

2.5  15 

06592  + 4929  1 

2.8  53 

06595  + 4329  3 

1.9  39 

06598  + 4457  5 

2.5  56 

07004  + 4039  2 

!8.7  26 

07011+4041 

8.5  37 

07012  + 4159  1 

3.5  50 

07012  + 4612  1 

6.5  59 

07019  + 4547  5 

>6.1  21 

07020  + 4716 

4.5  24 

07024  + 4456  < 

>6.0  29 

07024  + 4105  2 

>9.6  13 

07032  + 4244  1 

17.9  25 

07033  + 4145  2 

>0.5  46 

07037  + 4050  *■ 

17.6  36 

07038  + 4452  ! 

>2.1  7 

07040  + 4847 

1.5  44 

07040  + 4536 
07042  + 4932 
07045  + 4407 

07045  + 4705 

07046  + 4247 

07047  + 4922 
07047  + 4041 

07054  + 4954 

07055  + 4329 

07056  + 4729 

07057  + 4639 
07057  + 4212 
07059  + 4142 
07061+4759 

07063  + 4816 

07064  + 4657 
07066  + 4432 

07066  + 4743 

07067  + 4111 

07069  + 4406 

07070  + 4707 
07072  + 4519 
07072  + 4959 

07074  + 4322 

07075  + 4715 
07077  + 4549 
07080  + 4236 

07081+4952 
07062  + 4159 
07084  + 4443 
07084  + 4807 
07089  + 4404 
07089  + 4147 

07089  + 4440 

07090  + 4005 
07090  + 4116 
07093  + 4553 

07098  + 4734 

07105  + 4547 
07106+4630 
07108  + 4724 

07106  + 4714 
07108+4235 
07120+4529 
07121  +4719 

07121  +4210 
07122+4844 

07122  + 4338 

07123  + 4244 
07130  + 4958 
07130+4727 
07134  + 4005 
07134+4245 

07136  +4258 

07137  + 4624 
07139+  4129 
07142  + 4102 

07144  +4822 
07144  r 4836 
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07144  + 4104 
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174  + 20 
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174  + 20 

167  + 22 

174  + 20 
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175  + 20 
171+21 
171+21 
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172  + 21 

176  + 20 

175  + 21 
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12.9 

24.4 
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171 

13 

41508  K5 

42 

80 

13 

41509  KO 

2 

75 

13 

41513  K5 

5 

85 

9 

U03638 

11 

143 

13 

41516 

20 

07 

13 

41523 

3 

86 

13 

41536  K0 

B 

70 

U03655 
ZG  702  + 45 
DO  31196 
41550  K5 
ZG  702  + 41 


41568  MB 

U03679 

41571 


41579  G5 


41582 
DO  12785 


ZG  705  + 49 


07057  + 4838 

41589  K5 
U03706 
07063  + 4816 
41595 
U03711 


1 

1 

1 

1 

C|  2 
3 

1 

I 1 
1 
1 
1 
1 


28 


145 

156 

103 

75 

151 


B3 

155 

88 


90 

125 


155 


80 

146 

3 

81 

131 


2 

D0  3127B 

31 

121 

13 

41601  KO 

16 

76 

13 

41600  G5 

5 

78 

13 

41606 

10 

85 

2 

DO  31285 

38 

123 

13 

41612  M0 

1 

68 

12 

ZG  708  + 44 

39 

153 

13 

41619  K5 

10 

80 

13 

41621  K5 

9 

80 

13 

41622 

9 

85 

12 

ZG  709  + 45 

71 

156 

13 

41627 

23 

85 

29 

•MARK  376  SI 

7 

146 

4 

TMSS  +50176 

31 

26 

2 

DO  31342 

68 

118 

12 

ZG  710  + 42 

43 

1 53 

13 

41643  K0 

8 

66 

13 

41644  GO 

12  1 

55 

13 

41645  K5 

10 

80 

2 

DO  31355 

40 

101 

12 

ZG  713  + 49 

25 

156 

2 

DO  31369 

75 

110 

13 

41659  K2 

4 

03 

12 

ZG  713  + 42 

35 

156 

13 

41664  KO 

4 

80 

13 

41670  KO 

12 

75 

2 

DO  31391 

35 

98 

13 

41678  MC 

5 

87 

2 

DO  31395 

89 

96 

9 

■ U03781 

33 

148 

13 

i 41681  A2 

2 

47 

13 

1 41684  G5 

14 

77 

12 

> 41699  K5 

2 

71 

=^rJr,rt  c— . s-  s°»«*  « * *. « •»  - « "•*" 


321 


Right  Ascension:  07h17m028-07h42m44s 


Position  (J950) 


Name 


« 


Galactic  Uncertainty 
8 Coords  SMJ  SMN  fl 

n i b o (") 


o 


07170  + 4240 
07175+4553 
07175  + 4245 
07178  + 4023 
07178  + 4729 
07180  + 4606 
07180+4551 
07180  + 4849 
07181+4146 
07182  + 4619 

07182+4031 
07185  + 4922 
07107  + 4033 
07189  + 4950 
07189  + 4631 
07192  + 4010 
07192+4737 
07196  + 4047 
07201+4741 
07202  + 4114 

07207  + 4046 
07207  + 4550 

07207  + 4921 

07208  + 4319 
07208+4716 
07212+4252 
07212  + 4935 

07212  + 4711 

07213  + 4457 
07213+4204 

07215+4945 
07217  + 4654 
07220  + 4455 
07221+4349 
07225  + 4643 
07225  + 4006 

07228  + 4912 

07229  + 4918 

07230  + 4711 
07230  + 4848 

07231+4434 
07234  + 4321 
07236  + 4546 
07242  + 4217 

07244  + 4600 

07245  + 4605 
07245  + 4815 

07249  + 4643 

07250  + 4251 
07250  + 4801 

07250+4104 
07250  + 4914 
07252  + 4625 
07256  + 4047 
07262  + 4149 
07262  + 4946 
07271+4159 
07276  + 4610 
07280  + 4739 
07281+4244 

07288  + 4755 
07302  + 4116 
07305  + 4615 
07307+4731 
07309  + 4502 
07314  + 4718 
07328  + 4617 
07331  +4622 
07331  +4607 
07338+4935 


2. 

31 

32.1 
48. 
50 

0. 

1. 

4., 

10. 

15.1 

16. 

34.5 

44.0 
58. 
58.6] 

12.2 

15.6, 

38.5 
6.6 

16.4 

42.3 

42.6, 

47.9 

49.6 
49.8, 

12.5 
13.0| 

14.6 

18.0 

19.7 

30.1 
47.31 

4-9 

10.7 

32.1 
33.4] 
48.0] 

57.2 
2.2 

5.9 


8.3  52 


25.1 

39.8 

13.8 
25.1 
33. 
35. 
57. 

0. 

0. 

3. 

4. 

12.4 

39. 

12.8 
13.0 
11. 
37. 

U 

7. 


50. 

17.2] 

31 

42.7 

57.7 
25.6| 

53.7 
6.2 
i.i 


07338  + 4057 

07338  + 4008 

07339  + 4053 

07340  + 4853 
07341+4943 
07342  + 4528 
07348  + 4402 
07351+4800 
07352  + 4711 
07355+4434 

07355+4401 
07358  + 4928 

07368  + 4018 

07369  + 4541 

07374  + 4833 

07375  + 4814 
07377+4558 
07388+4955 
07388  + 4038 
07390  + 4838 

07396+  4548 
07399  + 4305 
07402  + 4354 
07404+4539 
07407+4225 
07407  f 4529 
07412  + 4228 
07419+  4715 
07420  f 4213 
07427  + 4152 


51.4 

52.1 

53.3 

55.9 

4.8 

[11.2 

15.3 
|49.0 

6.9 
13.6 

33.5 

34.6 

49.9 

52.6 
59.4] 

26.4 

31.3 

42.4 

48.1 

49.5 
0.7 

139.1 
59. 9| 

14.1 
24.2, 

42.2 
42.6] 

12.3 
59.0 

4.0 

144.2 


175  + 23 
172  + 24 

175  + 23 
178  + 23 
170  + 24 
172  + 24 
172  + 24 

169  + 25 

176  + 23 
172  + 24 

178  + 23 
168  + 25 
178  + 23 

168  + 25 
172  + 24 
178  + 23 

170  + 25 
178  + 23 
170  + 25 

177  + 23 

178  + 23 

172  + 25 

169  + 25 
175  + 24 
171+25 

175  + 24 
168  + 26 
171+25 

173  + 24 

176  + 24 

168  + 26 
171+25 

173  + 25 

175  + 24 
171+25 
178  + 23 
169  + 26 
169  + 26 
171+25 

169  + 26 

174  + 25 

175  + 24 
173  + 25 

176  + 24 
172  + 25 
172  + 25 

170  + 26 
172  + 25 

176  + 25 
170  + 26 


46 

46 

52 

56] 

58 

38 
18 

2 

36 
32 
58 

39 
35 

28 

17] 

52 

26 

28 

11 

17] 

44 

17 

37 

50 

14 

30 

9 

52 

56 
8 

40 
13 
26, 

23 

33 

57 
59 

43 
28 
42 

44 
21 


17B  + 24 

169  + 26 
172  + 25 
178  + 24 
177  + 24 
168  + 26 

177  + 25 
172  + 26 
171+26 
176  + 25 

170  + 26 

178  + 25 
172  + 26 
171+27 
174  + 26 
171+27 
172  + 27 

172  + 27 

173  + 27 

169  + 28 

178  + 26 

179  + 25 

178  + 26 

170  + 27 
169  + 28 

173  + 27 
175+27 
171+27 

172  + 27 

174  + 27 

175  + 27 

169  + 28 

179  + 26 

173  + 27 

170  + 28 
170  + 28 
173  + 27 
169  + 28 
179+26 
170+28 

173  + 28 

176  + 27 
175  + 27 

173  + 28 

177  + 27 

174  + 28 
177  + 27 
172  + 28 

177  + 27 

178  + 27 


19 

38 

30 

51 

57 
102 

38 

71 
28 
32 

39 
97 

58 

72 
57 
68 

73 

70 
53 

53 

24 

39 

54 
61 

29 

71 
42 
50 
83 
75 

30 
41 

100 


5 

6 
6 
6 

11 

20 

8 

17 

6 

6 

9 

33 

17 

10 

6 

12 

13 

8 

6 

7 

7 
6 

8 
7 
5 

10 

7 
9 
9 

8 

5 

6 
30 


96 

96 

96 

97 
97 
97 

96 

97 
97 

96 

97 
97 
97 
97 

96 

97 
97 
97 
97 
97 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

97 


Flux  Density 


Flags 


Declination:  +406-+50° 

Associations 


12  p.m 


(Not  Color  Corrected) 

25  60  jim 

(Jansky) 


100  Jim 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


10.48 
1.89 
2.85 
.79 
.25  L 
.46L 
25L 
.40L 
.75 
1.71 

47L 

.25L 

27L 

.43 

.70 

.26 

.28L 

.41 

.88 

.62 

4.68 

B2 

25L 

44 

9.28 

.30 

29L 

,37L 

.40 

1.9B 

1.62 

.41 

1.35L 


Confusion 

Flags* 


L 

R S I 
S 2 # 


3.75 

.70 

.82 

.42L 

25L 

25L 

25L 

-25L 

.28L 

.43 

.25L 

.32L 

.33L 

39L 

25L 

.30L 

.27L 

.29L 

33L 

.20: 

1.08 
.30L 
25L  | 
25L 

2.87 
.33L 
.31 L 
26L 
25L 
.44 

.33 

.25L 


4S 

7 

97 

3 1.51 

.52 

51 

16 

98 

2 .27 

.32L 

36 

8 

97 

3 .251 

.32L 

62 

23 

97 

3 27L 

.27L 

23 

6 

97 

3 64 

25L 

47 

10 

97 

3 25L 

25L 

25 

5 

97 

3 .25L 

.48 

52 

9 

98 

2 .35 

.25L 

45 

7 

97 

3 1.72 

.37 

46 

8 

97 

3 .43 

.251 

55 

12 

97 

3 37L 

,25L 

48 

10 

97 

3 .45L 

.36L 

24 

6 

97 

3 121.86 

64.21 

78 

11 

96 

2 .36 

.41 L 

63 

12 

97 

3 ,28L 

.27L 

52 

8 

97 

3 .37 

25L 

23 

5 

97 

3 15.09 

3.89 

34 

5 

98 

3 25.13 

9.40 

41 

17 

97 

3 .27L 

.25L 

47 

7 

97 

3 1.36 

.44; 

34 

6 

98 

3 1 1 75 

4 23 

36 

12 

98 

3 .25L 

26L 

23 

6 

97 

3 .97 

25L 

48 

6 

98 

3 .57 

30L 

85 

26 

98 

2 .25L 

28L 

34 

7 

98 

3 3.69 

1.50 

22 

6 

98 

3 2.19 

.57 

79 

24 

97 

2 25L 

28L 

21 

6 

98 

3 1 08 

.38 

36 

4 

98 

3 3.36 

.90 

37 

28 

99 

2 .38L 

38L 

61 

8 

99 

2 .39 

26L 

30 

21 

98 

3 38L 

.29L 

22 

6 

98 

3 9.36 

2.20 

72 

22 

98 

3 25L 

.33L 

55 

8 

98 

3 .37 

.25L 

32 

5 

98  : 

3 1.78 

.53 

79 

10 

99  J 

? .44 

29L 

41 

7 

99  ; 

l 5.41 

1.58 

62 

9 

99  ; 

> .61 

.37L 

89 

9 

98  : 

l .29 

25L 

20 

11 

98  C 

) 25L 

.30: 

28 

6 

99  I 

5 1.13 

.37 

64 

8 

99  E 

1 1.02 

26L 

55 

8 

99  2 

! .54 

.25L 

36 

6 

99  5 

1 1.29 

.38: 

63 

8 

99  a 

1 .42 

25L 

32 

11 

99  3 

1 .33 

25L 

46 

14 

99  3 

I 25L 

25L 

27 

6 

99  3 

> 2.57 

.66 

45 

7 

99  3 

t 1.11 

31L 

47 

6 

99  3 

.85 

.25L 

28 

6 

99  3 

2.30 

.60 

72 

20 

100  2 

.25L 

26L 

25 

6 

99  3 

.27 

.78 

49 

7 

99  3 

.73 

33L 

63 

9 

99  3 

.49 

25L 

34 

23 

100  2 

.25L 

.25L 

42 

7 

99  3 

.52 

25L 

66 

8 

99  3 

.48 

25L 

47 

7 

99  3 

.99 

29L 

22 

6 ' 

100  3 

227 

.57 

78 

9 

99  3 

.34 

25L 

37 

15  ' 

138  3 

25L 

-25L 

53 

15  ‘ 

100  2 

.25L 

26L 

31 

5 1 

100  3 

2.96 

.76 

33 

9 1 1 00  | 3 

■52__ 

-62L 

CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  N 

40L 

.66 

.36 


.401 

.401 


1.14 

-63L 


.40L 

.40L 


■40L 

40L 

.40L 

40L 

1.18 

40L 

.73 

.40L 

2.18 

1.28 

.40L 

.401 

40L 

.40L 

48L 

40L 

40L 

1.17 

40L 

.40L 

.63 

2.93 

-40L 

.40L 

.40L 

.49 

.97 

11.51 

40L 

.69 

.40L 

.70 

1.59 
.35: 
.40L 
.56 
.85 
40L 
40L 
.51 L 
40L 
40L 

.40L 
.40L 
.511 
.41 L 
.401 
.40L 
.45 
.40L 
40L 
40L 

40L 
.40L 
40L 
.40L 
1,34 
40L 
40L 
.40L 
.40L 
.40L 

.401 
.57: 

40L 

40L 

.40L 

.40L 

1.02L 

1.50 

40L 

40L 

.40L 

-40L 

.40L 

40L 

40L 

40L 

.52 

.55 

40L 

.40L 


Name  Type 


1.001  BBD 
1.00L  CC 
1.00L  BC 
1.00L  B 
1.11 
1 .01 L 
3.29 
1.27L 
1.00L  I B 
I.OOLfBC 

1.1 
1.50 
1.16: 

1.00L  E 
I.OOL  C 
1.23L  C 
1.26L 
1.10L  E 
1.00L  C 
I.OOL  BE 

I.OOL  BC 
I.OOL  C 
2.20 
I.OOL  [ C 
1.00L  BBC 
1.00L  D 
4.87 
I.OOL 
1.00L  1 E 
1.03L  BD 


1.18L 

1.00L] 

.91 

i.ool; 

1.35L 

2.17 

2.10 

I.OOL 

1.70 

3.12 


CC 


CC 

CCB 


1.51  L C 
I.OOL  BD 
1.63L  C 
I.OOL  C 

I.OOL  C 

4.54  CBCC 

1.70L  C 
1.39  CC 

I.OOL  D 
I.OOL  BBB 

I.OOL  BBC 
1.47  DC 

I.OOL  8 F 
I.OOL  BBC 
1.32:  CE 

I.OOL  D 
I.OOL  B 
1.91 

I.OOLlCD 

i.ool|bc 

1.70 

I.OOL  j B F 
I.OOL  BC 
2.11 

1 .1 3L  | D 
3.04 

I.OOLjCBC 
1.62 
1 .01 L C 
I.OOL  BF 

I.OOL  C 
I.OOL  CC 
I.OOL  C 
1.16L  C 
2.35  FCC 
I.OOL  BE 
1.10L  B 
I.OOL  C 
I.OOL  BD 
I.OOL  D 


I.OOL  C 
1.85  DC 
I.OOL  BC 
I.OOL  B 
I.OOL  C 
I.OOL  BC 

1.56 
2.19  F CCB 
I.OOL  B 
1.09L  E 

2.23 
I.OOL  B 
I.OOL  C 
1.02L  C 
I.OOL  BC 
1.44L  C 

1.57  DC 

1.91  DC 

I.OOL  BC 
1.05L  B 


Sep 

C)  Mag 


AAC 

ABDH| 
BE 

BB  | 
E 

AAj 

EH 

AH 
AB 

HMBE  I 
ML  HE 
CBD 
01 
BM 
F 

ECJ  I 
C 

AD  D | 
BH 

AAE 
BFM 
HAB  | 
Cl 
A AB 
CG 
HDAA  ] 

MGAK 

CD  L 
AB  F | 


0500000000 
0500001000 
0400001 020 
0400001000 
0500000100 
0500000000 
0401000010 
0500000000 
0400020000 
0500000000 

0300000210 

2500000000 

0401000210 

3600000000 

0500010000 

0500000000 

0500000000 

0500000000 

0500000000 

0300000000 

0500000000 
0600001000 
I 2500000000 
0500000000 
0500000000 
0500020000 
6400000000 
0500000000 
0500010000 
0600000000 


AB  2 4500000000 
N 0600000000 
LD  1500000000 
AAE  0 0500002000 
GD  0500000000 

CAB  0400000000 
4400000020 
4500000000 
0400000100 
3500001000 


BB 
GBAB 


J 

AC 

Di 

BH 
LJ  A 
A AAA 
BE  L 
NDCC 
J 

A A B 


AAAD 
FC 
AC 
AAB 
FBD] 
AF 
BJ  J 

C| 

AA 
AA 


1400010000 
0400001000 
0400000000 
0500000000 
0500100120 
1 1300100130 
I 0400000000 
1500000000 
0601000000 
| 0500000000 

0600000000 
4500000100 
2500000000 
1500000000 
1400000100 
1501000000 
1400010000 
2500000000 
3500000000 
6 I 0401000000 


BC 


AAI 

HBC 


HC  C 
A AD  1 
K C 

AB  J 0 

CF 
AA 


F AB  | 
ABM 
BF 
B 

AC  Ml  2 
BJ 

E 

GBC  | 
ABH 
BD 
BG 
AA 

DC  I 
DA  AA 
BF 


I 

EEl 

BB 


AAL 

BE 


1500000020 

1500000000 

3600001000 

6501000030 

0400000000 

5400000030 

4601100000 

4501100020 

4600000000 

0400000000 

0501100000 

0400000000 

0501100000 

0400000000 

0300000000 

0500000000 

0400010000 

2400010000 

0500000100 

1400000000 

I 0400020000 
1400000110 
1400000000 
3500000000 
0500010000 
0500001000 
3401000030 
0400011000 
1400000000 
0510000000 

8582000040 

0500000000 

0400010000 

8600000000 

0500001000 

8400000000 

0501000000 

0400000000 

0500001000 

0301000000 


TMSS  +40173 
41705  KO 


41712 

41713  K 2 


U03812 

M + 07— 15  — 015 
41723  K5 

DO  12963 

41731  KO 
41735  K5 


16 


13 


13 


41833  K5 


41850  K5 
41853  K5 

41858  KO 
X0731+473 
41879  K5 

41882 

M + 08  — 14  - 027 

41888  G5 
41887  MO 

41889 


4 1894 
DO  31733 

41904 

41905 
DO  31745 

41911  K2 
ZG  735  + 49 

41923  MA 

41924  K5 
41932 
41934  G5 

U03973 

41947 

41948  K2 

X0739  + 458 
41961 
41963  G5 
DO  31816 

41968  MA 

41969  KO 

M + 08-14-C 
41981  MA 


41736  KO 
41739  K5 
M + 08  14-013 
41741  K2 
RAFGL  1109 

U03831 

41748  KO 

41749  K5 

41751  KO 
41753  KO 
ZG  722  + 44 
DO  31530 
DO  31532 
ZG  722  + 40 
X0722  + 492 
41764  AO 
U03845 
ZG  723  + 46 

41767  KO 
41772  K2 
41775  KO 


41784  MB 
41786 

41794  KO 

41795  MB 

VX  AUR 
U03863 
41799  KO 
HM  AUR 

41808  F5 
41822  KO 


16 


26 

65 


143 

87 

96 

80 

85 


52 

81 


83 

13 


75 
80 

85 

80 

155 
111 
121 

156 
8 

45 

136 

151 

76 
66 
82 


68 

83 

76 

68 

3 

138 

65 

3 

53 

73 


80 

72 


76 

65 

01 


82 

100 

87 

82 

96 

82 

148 

85 

83 

83 

57 

133 

90 

72 


88 

71 
98 
78 

72 


Contusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


322 


I I 


Right  Ascension:  07h42m45s-08h18m41s 


Declination:  +40°- + 50° 


Position  (1950) 


h m 


07427  + 4827 

07428  + 4708 
07430  + 4454 
07433  + 4541 
07433  + 4644 

07436  + 4727 

07437  + 4210 
07437  + 4546 

07445  + 4754 

07446  + 4952 

07454  + 4417 
07461+4429 
07466  + 4459 
07469  + 4528 

07488  + 4023 

07489  + 4724 
07491+4531 

07498  + 4552 

07499  + 4610 
07501+4435 

07508  + 4731 
07510  + 4741 

07512  + 4157 

07513  + 4655 
07522  + 4025 
07527  + 4239 
07531+4942 
07535  + 4454 

07539  + 4523 

07540  + 4800 

07543  + 4716 
07547  + 4406 
07550  + 4531 
07552  + 4153 
07552  + 4845 
07556  + 4747 

07563  + 4807 

07564  + 4201 
07567  + 4133 
07568+4823 

07570  + 4547 
07573  + 4324 
07575  + 4002 

07577  + 4654 

07578  + 4500 

07579  + 4059 

07580  + 4235 
07590  + 4843 
07594  + 4548 
07598  + 4621 

08014  + 4802 
08014+4618 
08016  + 4638 
06016  + 4107 
08019  + 4631 
08022  + 4552 
08028  + 4625 
08037  + 4751 

08045  + 4818 

08046  + 4154 

08050+4652 
08059  + 4234 
08063+4327 
0B070  + 4821 
0B074  + 4837 
08076  + 4820 
08079  + 4608 
08081+4534 

08084  + 4521 

08085  + 4906 

08091 + 4804 
08096+4608 
08099+4637 
08099  + 4724 
08101+4950 
08104  + 4145 

08109  + 4835 

08110  + 4912 
08111+4742 
08117  + 4613 

08126  + 4657 

08133  + 4843 

08134  + 4017 
08145  + 4744 
08149  + 4711 

08157  + 4527 

08158  + 4338 
08160  + 4537 
08161+4221 
08162+4418 

08163  + 4446 
08163  + 4409 
08165  + 4002 
08171+4000 

08174  + 4734 

08175  + 4445 

08183  + 4301 

08184  + 4202 
08186  + 4033 
08186+4512 


Flux  Density 


a 6 
(s)  O 

Galactic  Uncertainty 
Coords  SMJ  SMN  9 

1 b (")  o o 

H 

C 

0 

N 

(Not  Color  Corrected) 
12  +m  25  fim  60  p.m 

(Jansky) 

100  ftm 

Flux 

Uncs 

\ 

Corr  / 
Coef  F 

45.3 

18 

170  + 29 

30 

12 

99 

3 

.42L 

.261 

1.04 

2.48 

O 

O 

GBB 

48.4 

35 

172  + 29 

79 

13 

99 

2 

.33 

.27L 

.40L 

1.39L 

3 

4.8 

55 

174  + 28 

51 

13 

100 

3 

.25L 

.25L 

.51 

2.29 

CB 

HCA 

19.2 

19 

173  + 28 

69 

26 

99 

2 

.25L 

.71 L 

.40L 

1.25 

D 

D 

22.3 

3 

172  + 29 

53 

11 

100 

3 

,251 

.25L 

.65 

1.00L 

B 

BN 

41.6 

43 

172  + 29 

50 

7 

100 

3 

.50 

.25L 

.40L 

1.00L 

3 

3 L K 

44.4 

45 

177  + 28 

32 

11 

100 

3 

,54 

-29L 

.401 

1.00L 

_/ 

3G 

45.9 

56 

173  + 28 

53 

8 

100 

3 

,50 

26L 

.40L 

1.03L 

3 

3D 

31.2 

41 

171  +29 

54 

12 

100 

3 

25L 

25L 

.65 

1.54 

CC 

CB 

36.0 

55 

169  + 29 

63 

8 

99 

2 

.43 

.251 

.40L 

1.38L 

- 

27.3 

39 

175  + 28 

74 

10 

100 

3 

.39 

28L 

.40L 

1.45L 

□ 

DE  F 

10.7 

59 

175  + 29 

39 

7 

100 

3 

.99 

32L 

.40L 

1.00L 

B 

AG  K 

38.4 

23 

174  + 29 

95 

32 

101 

2 

67L 

.60L 

.42L 

1.13 

F 

EC 

58.7 

2 

174  + 29 

71 

11 

101 

2 

.33 

25L 

.40L 

1.17L 

C 

B 

53.5 

44 

180  + 28 

39 

6 

100 

3 

1.27 

.63 

.40L 

1.00L 

BC 

A B H 

55.4 

51 

172  + 30 

45 

7 

101 

3 

.95 

30L 

.401 

1.05L 

B 

ADI  K 

6.0 

13 

174  + 29 

86 

34 

101 

2 

.541 

.25L 

.401 

1.47 

F 

F D 

46.4 

19 

174  + 29 

41 

11 

101 

2 

.43 

.54L 

.40L 

1.18L 

C 

CC 

54.7 

12 

173  + 30 

61 

19 

100 

3 

.25L 

.251 

.40L 

3.08 

c 

D 

7.6 

44 

175  + 29 

26 

8 

101 

3 

292 

.83 

.40L 

1.00L 

BC 

A B 

51.7 

3 

172  + 30 

25 

8 

101 

3 

1.55 

.33 

.40L 

COOL 

BD 

AC 

4.2 

48 

172  + 30 

33 

8 

101 

3 

6,88 

1.64 

.40L 

COOL 

BC 

A A H M 

12.4 

1 

178  + 29 

51 

7 

101 

3 

.81 

30L 

.40L 

COOL 

B 

B GM 

19.0 

9 

172  + 30 

51 

8 

101 

3 

.44 

25L 

,40L 

1.1 4L 

B 

B 

16.3 

56 

180+29 

63 

10 

102 

2 

.34 

69L 

.40L 

1.03L 

C 

CJ 

47.0 

11 

177  + 29 

75 

19 

102 

2 

95L 

25L 

.42 

2.27L 

c 

K DF 

11.1 

17 

169  + 31 

24 

13 

101 

3 

27L 

25L 

.79 

2.07 

DD 

J J DA 

33.6 

17 

175  + 30 

21 

10 

101 

3 

.51 

26L 

.40L 

COOL 

D 

B 1 

56.8 

47 

174  + 30 

110 

19 

102 

2 

96L 

64L 

.40L 

2 12 

F 

G C 

4.0 

37 

171+31 

40 

16 

101 

3 

27L 

25L 

.44 

C32L 

C 

B B 

22.3 

14 

172  + 31 

70 

33 

100 

2 

.28L 

25L 

.40L 

1.29 

F 

F 

46.9 

46 

176  + 30 

42 

8 

101 

3 

1.18 

.281 

.40L 

COOL 

B 

A E 

0.5 

5 

174  + 30 

34 

29 

101 

2 

.251 

.70L 

.40L 

1.61 

D 

L D 

12.3 

24 

178  + 30 

59 

11 

101 

3 

.33L 

.27L 

.69 

1,071 

C 

BF 

14.9 

49 

170  + 31 

68 

7 

101 

3 

.48 

25L 

.40L 

COOL 

B 

BG 

37.0 

10 

172  + 31 

51 

7 

101 

3 

1.03 

.33L 

.40L 

COOL 

B 

A C 

23.1 

35 

171+31 

21 

8 

102 

3 

.37 

.25L 

.43L 

COOL 

C 

Cl  H 

29.5 

41 

178  + 30 

51 

8 

101 

3 

.52 

.31 L 

.40L 

C58L 

D 

CG  E 

42.7 

40 

179  + 30 

66 

9 

101 

3 

1.62 

.32: 

.401 

C05L 

BE 

A D ML 

52.3 

57 

171  + 31 

52 

9 

102 

3 

25L 

.25L 

1.23 

C37 

CC 

GMA  B 

5.6 

2 

174  + 31 

62 

7 

102 

3 

1.21 

,39L 

.40L 

COOL 

B 

AC  N 

18.7 

35 

177  + 30 

65 

25 

102 

2 

.25L 

.44L 

.40L 

1.16 

C 

L E 

33.2 

56 

180  + 30 

41 

7 

102 

3 

63 

25L 

.40L 

COOL 

B 

A C 

43.0 

20 

173  + 31 

34 

8 

102 

3 

.60 

25L 

.40L 

1.14L 

B 

B L 

53.0 

53 

175  + 31 

64 

13 

102 

2 

39L 

1.03L 

.69 

1.05: 

CD 

EBG 

58.6 

43 

179  + 30 

59 

8 

102 

3 

.43 

25L 

.40L 

COOL 

B 

B L J 

4.7 

26 

178  + 30 

44 

9 

102 

3 

1.17 

.41L 

.40L 

1.00L 

B 

AF  L 

2.9 

59 

171  + 31 

40 

6 

102 

3 

1.37 

.56 

.40L 

COOL 

BD 

A B 

26.8 

6 

174  + 31 

35 

22 

103 

2 

.25L 

.25L 

.40L 

2.16 

C 

D 

51.6 

3 

173  + 31 

30 

15 

102 

3 

.25L 

.251 

.40L 

4.51 

C 

E HB 

27.5 

56 

171  +32 

35 

8 

102 

3 

.88 

.25: 

,40L 

C48L 

CD 

BD  L 

29.2 

31 

173  + 32 

26 

22 

102 

3 

,251 

.25L 

.40L 

2.50 

C 

H C 

38.3 

19 

173  + 32 

57 

23 

103 

2 

.70L 

.25L 

,40L 

2.04 

D 

K D 

39.4 

43 

179+31 

25 

6 

102 

3 

17.35 

11.25 

2.06 

CIO: 

BCEF 

A A AD 

57.7 

21 

173  + 32 

74 

16 

102 

3 

25L 

.25L 

.441 

4.27 

C 

GL  CB 

13.0 

45 

174  + 32 

91 

28 

101 

2 

.251 

.45L 

.40L 

1.43 

E 

EHD 

49.2 

51 

173  + 32 

51 

8 

102 

3 

.42 

.25L 

.40L 

1.13L 

C 

A 

44.5 

42 

172  + 32 

52 

9 

102 

3 

.60 

.25L 

.40L 

1.14L 

B 

CJ  G 

35.8 

34 

171+32 

47 

9 

103 

3 

.72 

.251 

.40L 

COOL 

B 

B GM 

40.0 

52 

179  + 31 

29 

14 

103 

2 

.45  | 

.25L 

.40L 

1.85L 

F 

E L 

5.9 

14 

173  + 32 

28 

8 

103 

3 

.69 

.25L 

,40L 

COOL 

B 

BC  L 

57.7 

41 

178  + 32 

33 

7 

103 

3 

1.96 

.57 

40L 

COOL 

BD 

AB 

20.1 

59 

177  + 32 

63 

39 

102 

2 

.31 L 

.29L 

40L 

1.69 

D 

F 

2.6 

28 

171+33 

60 

11 

103 

3 

.28  L 

.25L 

.75 

1.21  L 

C 

BD 

27.3 

31 

171+33 

61 

9 

103 

3 

.40 

.33L 

.40L 

COIL 

C 

C B J 

39.8 

39 

171+33 

46 

8 

103 

3 

.40 

26L 

.40L 

1.11L 

E 

DH 

58.9 

46 

174  + 33 

67 

11 

104 

2 

.33 

.33L 

.40L 

1.15L 

D 

DD 

7.9 

34 

174  + 33 

70 

10 

104 

2 

.35 

.251 

.40L 

1.82L 

C 

D 

24.3 

32 

175  + 33 

32 

10 

103 

3 

.40 

.25L 

,40L 

COOL 

D 

A 

33.1 

34 

170  + 33 

61 

6 

103 

3 

1.38 

.28 

,40L 

1.01L 

BD 

A B 

9.2 

0 

172  + 33 

54 

15 

103 

3 

.28L 

.29L 

.55 

COOL 

F 

J DB 

41.4 

36 

174  + 33 

32 

9 

103 

3 

.25L 

.30: 

3.19 

6.52 

ECD 

E AA 

54.3 

16 

173  + 33 

35 

17 

103 

3 

.25L 

.25L 

.51 

1.68L 

C 

EG 

59.2 

19 

172  + 33 

24 

7 

103 

3 

4.00 

1.00 

.401 

COOL 

BC 

AAL 

7.3 

12 

169  + 33 

54 

15 

103 

2 

.61 L 

.59L 

.49 

1.93L 

C 

C H 

27.7 

51 

179  + 32 

73 

10 

103 

3 

.82 

.25L 

.40L 

COOL 

C 

AG  G 

54.4 

20 

171+33 

54 

7 

103 

3 

.55 

,25L 

.51L 

COOL 

B 

B 1 F 

2.1 

30 

170  + 33 

52 

9 

104 

3 

.25L 

.25L 

1.19 

4.27 

CC 

F E A 

12.0 

2 

172  + 33 

113 

26 

103 

2 

25L 

,80L 

40L 

1.46 

F 

M D 

44.4 

42 

174  + 33 

47 

10 

104 

2 

25L 

.27: 

1.20 

2.13 

DCF 

CAB 

37.5 

21 

173  + 34 

29 

8 

104 

3 

3.46 

1.03 

.40L 

1.34  L 

BC 

AA  F 

21.1 

18 

171+34 

91 

12 

105 

2 

.34 

.25L 

.47L 

2.44L 

C 

B 

25.7 

12 

181  +33 

25 

7 

104 

3 

3.47 

2.29 

.40L 

COOL 

BF 

AAI 

34.0 

I 20 

172  + 34 

71 

15 

103 

2 

41L 

.251 

.76 

2.00L 

F 

BB 

59.8 

1 35 

173  + 34 

86 

11 

105 

2 

.44 

1.06L 

.40L 

1.30L 

C 

C L 

42.7 

p 33 

175  + 34 

57 

17 

104 

3 

29L 

,25L 

.67 

1.23L 

C 

DC 

52.C 

> 11 

177  + 34 

55 

25 

103 

2 

25L 

.26L 

40L 

2.05 

D 

MC 

3.6 

i 34 

175  + 34 

62 

9 

104 

3 

.59 

.27: 

.40L 

1.12L 

. DE 

B F 

10.6 

i 13 

178  + 34 

63 

7 

104 

3 

.45 

.30L 

.40L 

I 1.15L 

. C 

A H 1 1 

12.3 

1 1 

176  + 34 

97 

12 

105 

. 2 

.28 

.25L 

.40L 

1.25L 

. D 

D G 

19.5 

i 35 

176  + 34 

36 

31 

15 

i 2 

.26  L 

.30L 

.40L 

1.43 

D 

i H E 

20.E 

1 29 

176  + 34 

76 

32 

103 

I 2 

.25L 

.25L 

.40L 

1.59 

F 

F 

33. £ 

) 39 

181+33 

54 

9 

104 

■ 3 

.58 

25L 

.40L 

COOL 

. C 

Cl 

8.2 

> 47 

181+33 

28 

6 

104 

1 3 

1.48 

.36 

,40L 

COOL 

. BD 

A C 

27.1 

1 37 

172  + 34 

56 

13 

104 

i 2 

.33 

.25L 

.40L 

1.341 

. C 

C 

35.£ 

} 30 

i 176  + 34 

56 

27 

104 

\ 2 

25L 

.25L 

,40L 

1.55 

c 

; E DE 

23y 

1 36 

i 178  + 34 

28 

15 

IOC 

> 2 

.75L 

.49L 

.53 

1.241 

D 

KLCH 

28.5 

> 6 

i 179  + 34 

47 

9 

104 

1 2 

25L 

.30L 

1.30 

2.39 

CC 

) L DAA 

38.2 

> 25 

i 181+34 

36 

7 

104 

1 2 

.67 

.25L 

.40L 

1.101 

. C 

BC 

41. £ 

i 6 

- 175  + 34 

30 

6 

104 

i 2 

1.31 

.40 

.40L 

1.001 

. BC 

A B 

Flags 


Confusion  R S 

Flags*  S 2 


1400000000 
0500000000 
0401000000 
3400001 000 
0601000100 
1500010000 
0501000000 
2501000000 
1401000000 
0500010000 

0400010000 

1500000000 

1400000000 

1501000000 

1400011000 

1400000000 

1401000020 

1500010000 

4400000030 

0300011000 

2500000000 

0500000000 

0401000000 

0500000000 

1500000000 

0400000000 

0400000000 

2400000000 

6401000000 

0400000000 

2300000060 

0500010000 

6501000020 

0300000000 

0400000000 

0500000000 

0400000000 

0400001000 

0300000000 

0300000010 

2600000000 

1400000020 

1501000000 

4601010000 

4600000000 

0500000000 

0401000000 

0302010000 

2401000040 

4481000130 

1400001000 

8480000040 

3400000040 

0400000100 

6480000030 

8500000130 

6500000000 

0500000000 

0300000000 

0400000000 

1500000000 

0500001000 

1500000100 

0300000000 

0300010000 

0300000000 

0400000000 

0301000000 

0300000000 

0300000000 

1400010000 
0200000000 
1500000100 
2500000000 
0400000000 
0400000000 
040001 0000 
0300000300 
1500000010 
0400000000 

0500000000 

0300000000 

0300000000 

0400000100 

0400000000 

1400000000 

5481000130 

0500000000 

0400000000 

9601000000 

9500000110 

8500000330 

0501000000 

0500001000 

0400010000 

9500100230 

1400000000 

0300000000 

0402000000 

0500000000 
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Associations 


Name  Type 


Sep 

C)  Mag 


9 

U04007 

54 

146 

9 

U04008 

75 

143 

13 

41995  KO 

4 

75 

13 

41999  KO 

38 

85 

2 

DO  31863 

84 

106 

13 

42007  KO 

2 

77 

2 

DO  31883 

84 

98 

13 

42021  K5 

16 

78 

13 

42029  K2 

4 

81 

13 

42049  G5 

1 

75 

32 

X0750  + 461 

89 

8 

2 

DO  31934 

41 

108 

13 

42055  KO 

3 

63 

13 

4205B  KO 

4 

56 

13 

42059  K2 

3 

01 

2 

DO  31953 

50 

105 

13 

42075  KO 

16 

80 

9 

U04107 

69 

138 

2 

DO  31979 

55 

118 

10 

M + 08  — 15-029 

80 

13 

42097  KO 

6 

65 

13 

42101  KO 

24 

75 

2 

DO  32005 

81 

93 

13 

42114 

11 

87 

13 

42115  K2 

4 

76 

13 

42120  K5 

19 

80 

13 

42123  KO 

3 

75 

13 

42125 

8 

88 

13 

42128  G5 

1 

76 

2 

DO  32046 

85 

98 

13 

42137  K5 

3 

75 

32 

X0759  + 458 

60 

B 

13 

42162  K2 

10 

05 

32 

X0802  + 458 

108 

8 

13 

42177 

7 

85 

13 

42184  K5 

5 

78 

13 

42 186 

37 

88 

2 

DO  32108 

15 

113 

13 

42199  K2 

4 

63 

13 

42208 

11 

82 

13 

42212 

4 

87 

13 

42214 

11 

86 

13 

42216  KO 

12 

80 

13 

42220  KO 

1 

77 

13 

42223  KO 

1 

70 

9 

U 04274 

25 

116 

13 

42233  MC 

5 

88 

2 

DO  32157 

59 

91 

13 

42238 

29 

78 

9 

U04284 

37 

130 

12 

ZG  811  + 46 

31 

151 

13 

42257  K5 

7 

70 

13 

42263  K 

10 

83 

1 

W LYN 

7 

4 

13 

42281  G5 

21 

68 

13 

42288  K2 

16 

76 

13 

42290 

11 

86 

32 

' X0816  + 441 

111 

12 

13 

i 42293  KO 

26 

67 

2 

! DO  13474 

66 

101 

13 

1 42300  G5 

6 

80 

12 

! ZG  818+42 

83 

153 

12 

1 42312 

4 

88 

•Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jrm;  10)  High  Source  Density  Region, 
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Right  Ascension:  08h19m06s-09h01m55! 


Declination:  +40°- + 50° 


Position  (1950) 

— t — 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

O 12  fim 

25  fzm 

a 8 

a 

(s) 

6 

c 

Coords 

SMJ  SMN  e ] 

60  jim 

100  fim 

Flux 

Corr 

A Confusion 

R S 

A 

rf 

h m.  «■  t 

) I b 

{ ) 

< ; 

> O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R Flags* 

S 2 

# 

T 

Name  Type 

Mag 

08191+4530 
08194  + 4320 
08208  + 4206 
08213  + 4210 
08225  + 4607 

08233  + 4943 

08234  + 4003 
08241+4549 
08246  + 4624 
08251  +4402 

6> 
241 
53* 
20.: 
34/S 
20. £ 
28.C 
7.e 
37.C 
8.2 

4 42 
3 51 

5 55 
3 ^ 
r 5£ 

3 51 

4 2£ 

5 11 
) 52 
1 24 

2 175  + 35 

3 177  + 34 
) 179  + 34 
f 179  + 35 
> 174  + 35 
1 170  + 36 
i 181+35 
f 174  + 35 
i 174  + 36 
1 177  + 35 

• 30 
27 
79 
25 
37 
41 
58 
49 
57 
44 

i 11 
7 

> 13 
6 
9 
7 

7 
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Right  Ascension:  09h02rn29‘-09h41m46i 


Declination:  +40° — i-50' 
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10159  + 4700 

10159  + 4325 

10160  + 4642 
10163  + 4838 

10167  + 4714 

10168  + 4548 
10173  + 4703 
10175  + 4921 
10177  + 4124 
10182  + 4629 

10187  + 4354 
10192+4128 
10193  + 4145 
10196+4433 
10197  + 4853 
10206  + 4236 
10213+4053 
10221+4548 
10223  + 4034 
10225  + 4749 
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Galactic  Uncertainty 
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42. 

I31 

49. 

12.' 

56.6 

14. 

26. 


10228  + 4236 
10237  + 4720 
10237  + 4438 
10239  + 4415 
10239  + 4208 
10245  + 4052 
10247  + 4129 
10249  + 4913 

10249  + 4902 

10250  + 4314 

10255  + 4528 
10257  + 4005 
10269+4304 
10271+4043 
10272  + 4336 
10278  + 4956 
10285  + 4707 
10287  * 4655 
10294  + 4747 
10303  + 4040 


41 

9.4 

15. ! 
39. 

16. 
50.; 

6. 

17. 

12,6 

31 

48,9 

55.6 

58.4 
0.2 

20.6 

43.1 
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33.6 
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17.5 

44.3 

13.1 

19.5 
38.8 

44.4 
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18.5 
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33.4 
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45.4 
45.6j 
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32.6 

46.4 

59.4 

59.5 
1.1 

35.4 

47.5 
58.8 

9.8 

13.6 
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45.4 
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173  + 49 

174  + 49 
181+50 
181+50 
168  + 49 
173  + 49 
176  + 50 

180  + 50 

176  + 50 
168  + 49 

172  + 50 

173  + 50 
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167  + 49 
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176  + 51 
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172  + 51 

173  + 51 

180  + 52 
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180  + 52 
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176  + 52 
180  + 53 
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176  + 52 
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173  + 52 

179  + 53 
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173  + 52 

177  + 53 
176  + 53 
168  + 52 

171+52 
172  + 53 
181+54 

180  + 54 
166  + 52 
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170  + 53 
173+54 
170  + 53 
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172  + 54 
165  + 53 
174  + 55 

169  + 54 
165  + 53 
176  + 55 

178  + 55 
178+56 
176  + 55 

174  + 55 

169+54 

175  + 55 
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171+55 
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179  + 56 
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179  + 57 
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173  + 56 
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165+55 
175+57 

171+56 

180  + 58 

175  + 57 
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163  + 55 
168  + 56 
168+56 
167  + 56 
179  + 59 


36 

81 

53 

29 

33 
28 

38 
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27 

30 
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70 

34 
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30 
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88 

47 
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56 
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42 

87 
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26 
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70 
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55 

52 

43 
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31 
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66 
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23 
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27 
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40 
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42 

44 

27 

28 
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54 
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114 
114 

113 

114 

115 

114 

115 

114 

115 
12  1 1 16 
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Declination:  + 40°-  + 50‘ 


Right  Ascension:  10h30m318~11h10m53! 

Position  (1950) 


Name 


h m. 


(s) 


Galactic  Uncertainty 
8 Coords  SMJ  SMN  0 

(”)  i b (•')  (">  n 


10305  + 4419 

10306  + 4610 
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10322  + 4210 
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10325+4554 
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10356  + 4447 
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11057  + 4053 
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176  + 59 
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176  + 59 
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170  + 64 

167  + 64 
162  + 62 

175  + 65 
173  + 65 
172  + 65 

159  + 62 


11 

8 

7 

9 
13 

7 

8 
8 

13 
9 

19 
11 

9 

14 

10 

5 

18 

9 

13 

28 

9 
13 

3 

10 

7 
12 

20 

13 
12 

10 

15 
9 

6 
10 
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9 

14 

8 
12 
14 

9 

7 

14 
7 

12 

17 

11 

22 

7 

15 


115 

115 

115 
117 

116 
117 
116 

117 

115 
113 

118 

116 
118 

117 

118 
118 

115 
118 

116 
118 

117 

118 

119 

120 
118 

119 

117 

118 

120 
119 

119 
118 
118 
116 

117 
116 

118 
116 

120 
120 

117 

119 

118 
118 

120 
122 
119 
118 

119 

120 


Flux  Density 


12  fim 


(Not  Color  Corrected) 
25  ^m  60  jxm 
(Jansky) 


100  fim 


Flux 

Uncs 


44  11 

38  12 


34 

68 

44 

50 

48 

29 
50 
31 

59 

13 

59 

46 

55 

48 

39 

36 

30 
66 

85 

45 
24 
24 
79 

46 
27 

40 

47 

37 

38 
76 

40 
38 

31 
61 
95 

32 
71 
52 

41 
23 
23 
58 

37 
79 
47 
68 
39 

38 


4 

39 

18 

7 

16 

5 
7 

6 

7 

25 

7 

4 
9 

9 
14 
12 

7 

20 

13 

11 

5 

7 
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12 

7 

6 

7 
6 

6 

18 

8 

10 
8 

12 

18 


119 

119 

119 
118 
118 

120 
121 

117 
120 
120 

119 

119 

120 
120 

118 
1 

120 

118 

118 

121 

118 

121 

116 

120 

116 

119 
121 
121 
121 
121 

120 
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115 
122 

119 
30 

117 

120 
120 
121 


117 

117 

118 

115 
118 
123 

116 
117 
116 
122 


.25L 

.34 

1.52 

.25L 

26L 

2.04 

.35 

.55 

.28 

.31 

25L 

.52 

.251 

.251 

.43L 

.92 

25L 

.25L 

.28L 

.25L 

26L 

25L 

.81 

.35 

1.37 

.25L 

42L 

.25L 

91L 

1.12 
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.27L 

1.29 

.251 

35 
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.26L 

.25L 

.26 

.29L 

.25L 
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,25L 

.70 

.33 

.27L 

.55 

26L 

.40 

33L 

26L 

,44L 
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.251 

.45L 

1.14 
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1.58 
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7.05 


68 
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1.04 

1.49 

.51 

.47 
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.251 

.251 

.271 
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.40 
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28 
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1.19 
.39L 
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.34  L 
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,34L 
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.31L 
.39L 
.51 
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.31 L 
.86 
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.25L 
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25L 
.25: 
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25L 
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25L 
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.42L 
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.251 
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.25L 
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.46L 

.34 
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.26L 

.32L 
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47L  I 

.49L 

.25L 

.38 
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.25L 

.25L 

.23. 

.28L 

.31 L 

.22 
.25L 
.251 
,28L 
.28L 
-25L 
.32L 
3.36  1 
.71L 
-25L 

.25L 

3.21 

7.41 

27L 

.25L 

.25L 

.25L 

,25L 

.26: 

.25L 


.74 

.40L 

.40L 

1.64 

.89 

.40L 

.40L 

.401 

.40L 

.40L 

.41 

.40L 

.52 

.57 

.68 

40L 

.69L 

1.75 

.67 

.40: 

1.40 
.59: 
.40L  | 
.40L 
.40L  1 
1.04 
.42L  1 
.54 
1.02 
40L  | 

.52 
.62 
.401 1 
1.19 
.40L  | 
.40L  1 
.51 
2.52 
.40L  1 
.60 


1.42 
3.36 
.68 
.40L  1 
.841 1 
.54: 

.40L  I 
.42 
.40L  1 
.54 

.62 
.62 
.401  i 
.40L  I 
.66 
40L  | 
,50 
.40L 
40L 
.40L 

.40L 
,56L 
.41 L 
.40L 
.47L 
.40L 
.61 
.58 
2.48 
.38: 

1.09LI 
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6.06 
4.22 
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1.32 
,40L 
,40L 

,40L 
.47 
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.76 
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.52 
1.02 

.71 
.56 
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.82 
.40L  1 
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.57 
.40L  | 
1.49 


1 

1.28L 
1.00L 
2.30 
1.28: 
1.00L 
1.00L 
1.00L 
1.201 
2.02L 

1.53L 
1.00L 
1.38 
.72: 

1 .001 
1.00L 
2.67 
4.70 
1 .521 
1.35 

1.28L 
2.34 
1.00L 
1.19L 
1.00L 
2.02 
1.24 
1.32: 
1.36: 
1.00L 

1.37 

2.43 

1.00L 

2.55 
1.001 
1.03L 
1.00L 
4.76 
1.38L 
1.37L 

3.55 
5.60 
1.1 0L 
1.00L 
1.00L 
1.84: 
1.00L 
1.22L 
1.04L 
1.66L 

.95: 
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1.00L 

1.50 

1.23L 

1.10L 

1.93 

1.00L 

1.24L 

1.00L 

1.001 
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CCl  B 0 
C 

BD  AB 
CB  AA 
DD  BB 
BC  AB 
ED 

ADKG 
D 

BF 


Flags 


V 

Corr  A 
Coef  R 


L 

Confusion  R S 

Flags*  S 2 


DC 

DCl 


BC 


CC 

C 


E 

BKL 

CC  F CC 
CF  CCF 
C GMBF 
BD  AB 
D FDC 
CC  F L A A 
C LB 
EC  EC 

HB  AD 
BB 
AD 
DG 
AC 

BB 
I 

FC  K J CB 
CD  H BG 
BE  AF 

CD  DC 
CD  J J BA 
BD  AED 
CC  F B A 
C 

BF 

C | I B 
CCl  DA A 
D 

C j GKCC 


CC  H AA 
CC  HAA 
C ECF 
BM 
ECMK 
DD  Ml  BD 
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C DG 
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C DCB 


BB 

GCD 


BF 
F 

BC  ABK 
D GDH 
D BF 
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Nl 


BE 


1.02L 
1.19L 
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1.08L 

1.001 
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1.60 
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Kl 
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Bl  M 
BF  N 
E DC 
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CE 


EJ  H 
DN 
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D EL 
CC  I BB 
CC  ECAA 
FCC  LDAA 
B BGM 
C BBE 
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0300010000 

0400000000 

0300000000 

0401000000 
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0300000000 
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1300000100 
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0200010000 

0400000000 
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0200000000 

0400000000 
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0240000000 

oioooooooo 

0300000000 

oioooooooo 

1300001110 

0300000000 

0400000000 

0400000000 

0300100000 

1400000000 

0400100000 

0400001000 

4401000020 

0300000000 

0200000000 

0400000000 

0300000000 

1100000000 

1300000000 

0400000000 

1300000000 

0300000000 

1300001000 

0400000000 

0400000000 

1200000100 

1300000100 

OIOOOOOOOO 

1200000000 

1300000000 

1300000000 

1100001100 

0200001000 

0300010000 

1200000100 

0200000000 

0300000000 

0300010000 

0300000000 


BD 

B 


AE  E 
C 

AH 

CE  GHBB 
CC  BAB 
CC  BB 
D J CEF 
BBC  AADJ 
C FDD 
CC  GAB 

C H BD 
BBB  AAD 
BBC  AAA 
C KCBK 
8D  DBB 
D BF 
EC  CB 
C CE 
BD  BD 
CC  ECAA 


Associations 


C 

A 

T Name 


Sep 

Type  (")  Mag 


0200000000 
0300000000 
0401000000 
0200000100 
0100000010 
0201000100 
0400000000 
0200000000 
1400000000 
OIOOOOOOOO 

0400000100 
0301000000118 
0300000000 | 18 
0300000000 
0200000000 
0300000000 
0300000000 
0200000000 
0200001000 
0200000010 


12 

ZG  1030  + 44 

63 

13 

13382  K2 

17 

13 

13387  K5 

8 

9 

J05744 

26 

13 

43390  K5 

3 

13 

43392  KO 

3 

13 

43396  KO 

6 

13 

43397  K5 

15 

13 

43400  KO 

13 

13 

43410  KO 

14 

10 

M +07 -22 -034 

39 

6 

A1035  + 44 

6 

13 

43417  K5 

11 

9 

U05789 

47 

9 

U05794 

33 

12 

ZG  1038  + 40 

29 

9 

UO5038 

65 

13 

43444  FO 

4 

13 

43455  KO 

6 

13 

43456  K5 

1 

3 
1 
2 
2 

3 9 

1 13 


13 


13 


13 


13 


13 


U05872 
43471  K2 


U05901 
43474  KO 
M + 08  20-024 

43476  KO 
43479  MA 

2G  1047  + 41 
43493 

10487  + 4450 


U05969 


43503  KO 
DO  33480 
U06013 
43512  AO 

43518  KO 


U06029 
43535  KO 


43552  KO 
U06O69 

43557  GO 

43558  KO 
43562  K2 


13  43564  FB 


13 
13 
13 
13 
9 
12 
9 
9 

1 | 13 
6 

12 
13 


6 
2 I 

13 

13 

39 

13 

9 

12 

9 

10 

13 


1 2 
3 9 


43627  MO 
43629  KO 


43631 


DO  33605 
U06255 


153 

81 

70 

141 

70 

73 

75 

85 

75 


80 

120 

131 


140 

52 

78 

75 


146 

70 

80 

83 

145 

87 

14 


43565  KO 

43566  KO 
43568  K2 
43572  KO 
U06100 
ZG  1059  + 44 
U06103 
U06106 

43584  K2 

A1101+41. 

ZG  1101+43 
43598 
U06136 
U06135 
A1 102  + 45 
DO  33564 
43609  Ml 

43608  K2 
OM  + 405 
43611 
U06156 
ZG  1103  + 46 
U06165 

M + 07 -23 -026 
43616  K5 

U06187 


10 

1 

21 

6 

26 

13 

14 
39 

19 

5 
16 
25 

24 

25 
8 

55 

8 

12 

63 

6 
33 
35 
19 

127 

8 


73 

110 

138 

47 


140 

60 


70 

136 

50 

82 

56 

60 

66 

62 

73 

70 

141 

146 

133 

145 

83 


146 

85 

146 

130 

110 

87 

75 

1415 

81 

151 

156 

153 

80 


60 

30 


103 

136 


■Confusion  Sma.f  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25.  60.  100  ,m;  10)  High  Source  Densdy  Region. 


327 


Right  Ascension:  11h10m54"-12h04m28s 

Posirion  (1950) 


Name 


h m. 


11108+4121 
11109  + 4323 
11113  + 4835 
11113  + 4819 

11129  + 4607 

11130  + 4152 
11131+4330 
11138  + 4945 
11141+4159 

11143  + 4713 

11144  + 4012 
11152  + 4153 
11155  + 4601 

11157  + 4235 

11158  + 4149 
11185  + 4803 
11189  + 4629 
11200  + 4345 
11207  + 4242 
11218  + 4852 

11221+4908 

11230+4112 

11234  + 4351 

11235  + 4300 
11235  + 4714 
11251+4527 
11252+4509 
11257  + 4414 
11259  + 4950 
11261  +4304 

11262+4127 
11263  + 4758 
11273  + 4610 

11276  + 4656 

11277  + 4351 

11278  + 4326 
11281+4812 

11284  + 4903 

11285  + 4055 
11285+4050 

11288  + 4022 
11300  + 4946 
11306  + 4718 
11312  + 4532 
11319  + 4858 
11321+4214 
11328  + 4137 
11332  + 4502 
11337  + 4125 
11339  + 4229 

11350  + 4809 
11353  + 4314 
11356  + 4354 
11358  + 4706 


(s) 


Galactic  Uncertainty 
5 Coords  SMJ  SMN  0 

<">  1 *>  (”)  O (*) 


11359  + 4421 

56.7  56 

11360  + 4523 

3.6  15 

11366  + 4647 

38.7  33 

11374  + 4218  ; 

26.7  1 

11380  + 4639 

2.4  44 

11386  + 4758  I 

36.3  7 

11387+4116  - 

13.0  31 

11390  + 4428 

0.5  21 

11404  + 4840  J 

>5.0  30 

11410  + 4159 

1.0  44 

11413  + 4022  1 

18.5  1 

11418  + 4847  4 

19.2  44 

11434  + 4803  5 

>4.8  21 

11434  + 4746  5 

>9.5  16 

11445  + 4344  2 

16.0  57 

11446  + 4238  3 

18.0  56 

11455  + 4848  3 

15.2  13 

11460  + 4859 

0.1  19 

11469  + 4842  5 

9.9  25 

11473  + 4603  2 

2.3  53 

11476  + 4400 
11491+4845 
11491+4857 
11498  + 4844 
11502  + 4423 

11510  + 4808 
11518  + 4809 
11520  + 4912 
11530  + 4319 
11538+4658 
11541+4836 
11547  + 4517 
11547  + 4933 
11553  + 4557 
11559+4413 

11560  + 4732 
11582  + 4855 
12002  + 4854 
12005  + 4448 
12008  + 4738 
12034  + 4745 

12036  + 4951 

12037  + 4633 
12044  + 4808 
12044  + 4849 


54.0 

57.1 

23.0 

23.9 

57.4 
3.8 

. 9.2| 
|51 . 1 

, »-5 

20.3 

28.9 

15.5 
335 

42.8 

50.0 

34.2 

57.2 

, 54 

45.8 

48.2 


7.9  28 
, 3.8  49 
25. 5{  33 

31.1 
|32.1  56 

6.6  J 39 

I14’1!  - 

46.4  j 39 

|59.8  . 

8.6  10 

15.1  18 

22.1  12 

23.6  11 

41.4  _ 

45.6  19 

50.5  43 
9.0  23 

26.8  54 

31.8  52 

33.9  43 

51.4  18 
, 4.1  35 

37.3  16 

16.4  32 

1 55.0  _ 

. 7 5|33 
1 4 9 . 5 
,12.2  24 

43.7  19 

55.9  26 


. 5.0  54 
20.2  5 
40.9  2 
51.4  49 


172  + 66 
168+65 

158  + 62 

159  + 62 
162  + 63 
170  + 66 
167+65 

156  + 61 
170  + 66 

160  + 63 

158  + 62 
170  + 66 
162  + 64 
168  + 66 
170  + 66 

157  + 63 
160  + 64 
165  + 66 
167+66 
155  + 63 

155  + 63 
169  + 68 

164  , __ 

165  + 67 

157  + 64 

160  + 65 

161  +66 
162  + 66 
153  + 63 
165  + 67 

168  + 68 
155  + 64 

158  + 65 

157  + 65 

162  + 67 

163  + 67 
155  + 64 
153  + 63 
169  + 69 

169  + 69 

170  + 69 
152  + 63 
155  + 65 

158  + 66 
152  + 64 

165  + 68 

166  + 69 

159  + 67 
166  + 69 
163  + 69 


35.0  6 
j 38.9  43 

9.2  8 
10.4  40 

52.1  2 

12.8  58 

5.1  15 
[48.6  6 

1.9  58 
, 2.1  35 
[51.3  53 

6.3  44 
42.3  18 

43.2  46 
235  2 

56.0  35 

2.1  9 

16.2  8 
16.6  54 

35.9  36 

52.2  27 

28.5  26 

36.2  38 

47.0  45 

25.6  56 
28.5  24 


153  + 65 
161+68 
160  + 68 

154  + 66 
159  + 68 

157  + 67 
154+66 
163  + 69 
154  + 66 
152  + 65 

165  + 70 

158  + 68 
150  + 65 
162  + 70 

166  + 71 
150  + 65 
150  + 66 
151+66 
157  + 69 
159+70 

149  + 65 

146  + 65 
148  + 66 
152  + 68 

159  + 71 
156  + 69 

147  + 66 
147  + 66 

147  + 66 

154  + 69 

148  + 66 

147  + 66 
146  + 66 

155  + 70 

148  + 68 

146  + 66 
151+69 
145  + 66 

149  + 69 
152  + 70 

147  + 67 

144  + 66 

143  + 67 
149  + 70 

145  + 68 

144  + 68 

141  + 66 

145  + 69 
143  + 68 

142  + 67 


27 

27 

20 

81 

39 

18 

49 

35 

48 

55 

41 

64 

31 

47 
33 
26 
86 
28 
35 
21 

48 
45 
33 
84 

49 
23 
60 
54 
25 
49 

56 

49 

40 

20 

45 

54 

37 

65 
58 
82 

49 

51 
22 

52 

66 
48 
83 
68 
54 
36 


23 

63 
51 
59 

64 
61 
51 

31 

32 
31 

68 

28 

40 

33 
30 
28 
22 
33 
26 

25 

33 

22 

55 
111 

51 

45 

44 

27 

83 

30 

26 
80 

56 
26 
56 
32 

37 
62 
48 
35 

25 

50 

25 

22 

38 
35 
29 
23 
66 
60 


4 

11 

8 

17 

8 

11 

8 

6 

8 

14 

8 

28 

13 
0 

29 

9 

21 

3 

32 

5 

14 
11 

3 
12 
11 

4 
0 

10 

3 

8 


6 

15 

17 
8 

18 
23 
13 
13 

6 

29 

8 

10 

12 

10 

12 

9 

12 

7 

12 

7 

17 

8 
6 
6 
7 

7 

8 
7 

3 

7 

15 

29 

11 

11 

14 

7 

17 


116 

116 

122 

124 

117 
116 
116 
121 
116 

118 

121 

120 

119 
116 
126 
121 
122 

117 

115 
121 

120 

118 
119 

116 
119 
119 
119 
119 
121 
119 


Flux  Density 


Flags 


12  pm 


(Not  Color  Corrected) 
25  pm  60  pm 
(Jansky) 


100 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


119 

120 
119 
118 
119 
119 
119 
118 
121 
117 

119 

120 
121 
120 
122 
120 
121 
121 

119 
121 

121 

123 

120 
120 
120 
120 
122 
121 
120 
121 

120 

119 
122 
121 
123 
122 
122 
122 
121 

120 


122 

123 

124 
120 
123 

123 

124 
120 
122 
123 

123 

121 

123 

125 

123 

124 
122 
128 

124 

125 

123 

125 

125 
127 
127 

126 

125 

126 
125 
131 


1.55 

-25L 

52 

.64L 

.61 

.251 

.80 

1.96 

.55 

.26L 

.31 

25L 

25L 

.64  | 

-251 

.51 

1.33L 

3.34 

65L 

3.52 

53L 

.82 

.43 

.27 

.25L 

43.89 

.70 

.37 

7.80 

.82 

.46 

25L 

.251 

2.32 

.65 

.65 

1.04 

.77 

.28L 

.72L 

.70 

.62 

-25L 

25L 

.65L 

.50 

43L 

38L 

25L 

39L 


.251 

25L 

.48 

.47 

29L 

.55 

25L 

1.07 

251 

.25L 

37L 

1.78 

.77L 

.77 

.47 

1.42 

19.29 

.21: 

74.97 

2.01 

1.65 

.82 

25L 

.63L 

.801 

25L 

25L 

25L 

.25L 

25L 

.60 

.451 

.33 

28L 

.35 

25L 

1.19 

.25L 

25L 

25L 

.25L 
.251 
.34 
.77 
55L 
25  L 
.49 
1.36 
.27 
.40 


Confusion 

Flags* 


.33 

45L 

.71 

25L 

25L 

25L 

25L 

.45 

25L 

■25L 

.25L 

60L 

25L 

28L 

25L 

■251 

25L 

.80 

59L 

.84 

25L 

.23: 

54 

25L 

25L 

10.76 

.25L 

.25L 

2.02 

-25L 

35L 

.25L 

.25L 

.57 

.25L 

.27L 

.21: 

.261 

25L 

25L 


25L 

25L 

25L 

25L 

1.27L 

25L 

.25L 

25L 

30L 

25L 

.25 

.25L 

25L 

.251 

.26L 

25L 

.251 

.42 

.25L 

25L 

25L 

.49 

.30L 

.25L 

25L 

.35 

4.72 

.35 

53.23 

.53 

.43 

1.13 

25L 

,59L 

25L 

.17: 

25L 

.44 

25L 

.22: 

.90 

26L 

,25L 

.27: 

25L 

32L 

.34 

-34L 

.26L 

.24: 

25L 
.25L 
.39 
1.40 
.25L 
.31 L 
.80 
.33: 
25L 
.251 


40L 
1.06 
6.93 
.43 
40L 
1.23 
-40L 
40L 
40L 
.46 

-40L 
40L 
.81 
40L 
65L 
■40L 
51 L 
40L 
40L 
40L 

.40 
■40L 
7.87 
53L 
1.09 
3.14 
40L 
40L 
.37 
.40L 

40L 
1.07 
.86 
40L 
40L 
.40L 
.40L 
.40L 
.55 
.54 

-40L 
.40  L 
2.71 
.57 
.44 
.40L 
.57 
.43 
.65 
.80 

2.50 
.54L 
.841 
■40L 
.65 
40L 
1.01 
40L 
.51 
2.49 

1 02 
40L 
.75 
,40L 
40L 
.401 
.74 
4.84 
6,76 
.401 

40L 
13.80 
.45 
47L 
.55 
1.30 
.67 
2.67 
.46: 

4.93 

10.67 
.52 
.40L 
2.01 
.40L 
1.40 
40L 
.55 
.80 
5.08 

1.64 
.64 
3.70 
8.28 
.96 
4.05 
8.58 
.40L 
.40L 
40L 


FOOL  CD 
1.67  CF 

17.98  ECCC 

1 35L  F 

FOOL  C 
2.02  CC 

FOOL  C 
FOOL  BD 
FOOL  B 
1.34:  CF 


1.00L  C 
1.63 
3.33  , 

i.oolIb 

91  , 
i.oolIb 

1.50  , 
FOOL  BD 
1.12 
FOOL  BC 


1.04  CD 

FOOL  BE 
35.20  CDCC 
1.18L  C 
2.59  CC 

F1 1 BBCC 
1.15L  B 
FOOL  C 
FOOL  BBC 
FOOL  B 

FOOL  E 
2.16  CC 

1.38  CC 

FOOL  BC 
F20L  B 
FOOL  B 
FOOL  DD 
F33L  B 
F45L  C 

F35L  C 


ABN 
L F AC 
BBAA 
MDBK 
C L 
. EAA 
BF 
AC 
BDG 
MDB 

C 

F D 
L BA 
AFL 
, JD 
CF  N 
GB 
A A J 

D 

AA 


FOOL  B 
I.OOLIB 
16.13 
1.37  , 

1.1 1 L i 

1.06LIB 
F19LI 
1.07L  | 
1.27: 

.96: 


7.47  ECC 
.90  D 

1.07L  B 
FOOL  C 
1.18L  C 
FOOL  B 
2.50  CC 
FOOL  BC 
F15  CC 
5.73  CD 

1.50:  CC 

FOOL  BC 
2.26L  F 
FOOL  B 
FOOL  B 
FOOL  CC 
FOOL  BBC 
19.47  FDCC 
2.47  BBCC 
FOOL  BC 


K BC 
BD  J 
EDBA 
[B  K 
NKBB 
AAA  D 
BC 
C 

[aace 

Al 

BE 
FHBB 
KBD 
. AB  I 
AE  K 
BC 

AE  J 
AFF 
BC 
CL 

AG 

B 

FB 
J BB 
LC  | 
BG 

CM 

EK 

EBD 

GBD 


16 


FOOL  BC 
35.07  BBCC 


1.47: 
F12 
.86:  | 

2.86 

1.44 

5.46 

1.26 

22.18 


DE 
F 
CC 
ECC 
CC 
CCC 
DC 
DCC 


25.23  BCCC 
1.13L  F 
F05L  B 
5.13  DCC 
FOOL  B 
3.76  CC 

FOOL  CD 

2.41  L C 
1.05L  C 

21.53  FDD 

6.41  | CC 

1.02L  C 

10.62  JDCCC 


HDAA 
HE 
CCE 
CF 

. EBG 
[ADEL 
GBA 
AB 

BC 
I AA 

G BB 
AB  J 
CCC 
AD 

BENE 
AC 
AA  B L 
F BC  A 
AAAB 
AB 


20.94 
1.76: 
20.30 

20.97  _ _ 

FOOL  BD 
1.45L  C 
1.14L  C 


CCCD 
DD 
CC 
DCCC 


AB  M 
CB  A A 
DB 
DD 
M BE 
FAB 
DC 
F A A A 
HCD 
FFCA 

BBAA 
D 
D 

[kcaa 

BK 
BAA 
AC  L 
J EB 
I HAD 
FCA 

BA 
BE 
. DB  AA 
BABA 
N CC 
CEA 
EBAA 

!ab 

|CI  J 


0300000000 

0300000000 

0100001000 

0400000000 

0300020000 

0400000000 

0100000000 

0400000000 

3500000000 

0100000000 

0300010000 

3401000020 

0200000000 

0301000000 

3500000010 

1300000000 

1300000100 

0500001000 

1500000010 

0300000000 

0300000000 

0300000000 

01C1034300 

1400000000 

0200000000 

0200000000 

0400001000 

0501000000 

0300000000 

0400000000 

1300010000 

0200000100 

0300000000 

0400001000 

0300000000 

0400010000 

0400000000 

0400000000 

0300101020 

0300100000 

1300000000 
0300000000 
0141012320 
0400000100 
0300000000 
0400000000 
0300000000 
0400000000 
0300000010 
0300000000 


0100000000 

1400000000 

0401000000 

0400000000 

0300000000 

0400000000 

0300000100 

0400000000 

0400000100 

0200010000 

0400000100 

0300002000 

0400000000 

0500000000 

1400000000 

0500001000 

0500000000 

1201043300 

0200000000 

0400001000 


0500001000 

0181023100 

1500000000 

1400000100 

0400000000 

0300000000 

1301000100 

1201000000 

1300000210 

0180024300 

1180022000 

0401011000 

0500000000 

1200000000 

1400000000 

0300000000 

0400000000 

0400000210 

0500000000 

0200002200 

1200000300 
0400000100 
0200000000 
0280022200 
0400000000 
0100022300 
1 100033000 
1300000000 
0400000000 
0400000000 


Declination:  +40°-+ 50° 

Associations 


C 

A 

T Name 


Type 


Sep 

o 


Mag 


43649  KO 

U06263 

43665  K2 
U06283 
DO  33630 
43675  KO 
43677  KO 
ZG  1114  + 47 

43679  KO 

U06318 
43689  G5 

43706 
U06375 
43719  G5 


13  43732  K5 


43738  K2 
U06439 

U06441 
43748  MB 
43751  KO 
43758  KO 
TMSS  +50212 

43764  KO 

43765  G5 
ZG  1126  + 47 

43784  KO 
43786  KO 
437B7  F8 
43790  G5 
43793  G5 
ZG  1128+40 


43795  K2 
43802  K5 
U06537 
ZG  1131  +45 
11319  + 4857 
DO  33740 


12 

32 

22 

4 

6 

11 

13 

3 

17 

44 

3 

12 

21 

8 

3 

55 


80 

126 

98 

60 

77 

151 


126 

70 

90 

151 

50 


77 

103 

135 

65 

68 

72 

21 

76 

75 

155 

65 

67 

58 

63 

63 

156 


80 

81 

111 

156 

12 

111 


9 U06595 

50 

13  43837  FO 

7 

13  43839  F2 

16 

13  43840 

13 

9 U06618 

47 

13  43854  MA 

16 

9 U06650 

8 

13  43863  MA 

3 

12  ZG  1140  + 48 

31 

13  43875  G5 

30 

2 DO  33795 

84 

13  43880  K2 

9 

13  43886  KO 

5 

9 U06745 

17 

13  43889 

2 

13  43890 

2 

13  43895 

14 

9 U 06778 

19 

9 U06797 

25 

*39  OM  + 479 

119 

9 U06805 

67 

12  ZG  1147  + 44 

53 

9 U06834 

59 

12  ZG  1149  + 48 

18 

9 U06856 

59 

9 U 06869 

17 

13  43944  KO 

27 

9 U06901 

42 

*13  43952  KO 

39 

9 U06921 

44 

13  43965  MA 

4 

9 U06930 

48 

9 U 06963 

55 

9 U06964 

23 

9 U07025 

15 

9 U07030 

36 

9 U07033 

32 

9 U07090 

53 

9 U07095 

22 

13  44032  K5 

2 

13  44033  KO 

23 

13  44036 

16 

Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


116 

55 

62 

83 

131 

76 


75 

150 
67 

100 

71 

38 

118 

82 

87 

83 

106 

141 

1415 

141 

151 

131 

151 

110 

108 

73 

143 

78 

130 
85 

141 

123 

131 

128 

115 
156 

116 
116 

75 

80 

80 


328 


Declination:  +40°- +50' 


Right  Ascension:  12h06m21‘-13h11m02a 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

C 

a 6 

a 

6 

Coords 

SMJ  SMN  ’$ 

O 

12  pm 

25  nm 

60  pm 

100  pm 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m. 

(s) 

n 

1 b 

n 

o 

o 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

O 

Mag 

12063  + 4927 

21.6 

54 

141  +66 

41 

10 

125 

3 

.44 

.25L 

.40L 

1.00L 

D 

C 

2500010000 

1 

13 

44052  K0 

11 

75 

12067  + 4720 

43.2 

5 

143  + 68 

52 

15 

127 

2 

.25L 

.27L 

.63 

2. SOL 

C 

CG 

2400000000 

5 

6 

A1206  + 47 

1 

12070  + 4910 

0.2 

34 

141+67 

74 

18 

123 

2 

.43L 

.25L 

.40 

1.88L 

E 

EH 

1300000000 

2 

12 

ZG  1207  + 49 

34 

153 

12074  + 4644 

28.0 

9 

143  + 69 

29 

11 

127 

2 

.25L 

.25L 

1.44 

3.85 

DD 

BA 

1200000000 

4 

9 

U07151 

80 

123 

12121+4717 

7.7 

44 

141+69 

80 

10 

132 

2 

.53 

.25L 

.40L 

1.03L 

C 

B 

0600000000 

2 

13 

44089 

22 

81 

12127+4724 

42.0 

12 

140  + 69 

79 

12 

132 

2 

.39 

.99L 

.40L 

1.04L 

C 

B 1 

0600000000 

12132  + 4B24 

15.7 

42 

139  + 68 

63 

9 

129 

3 

.25L 

.25L 

1.00 

2.55 

CC 

BC 

0200000000 

2 

6 

N4218 

21 

12137  + 4809 

42.5 

44 

139  + 68 

57 

8 

129 

2 

.25L 

29L 

1.57 

7.06 

DD 

KKAA 

0200000000 

4 

9 

U07290 

45 

123 

12143  + 4743 

20.3 

25 

139  + 69 

37 

12 

132 

2 

.25L 

25L 

.79 

2.38 

CC 

CB 

0300000000 

7 

9 

U07304 

34 

145 

12145  + 4842 

35.7 

31 

138  + 68 

65 

13 

132 

2 

.30 

.25L 

.40L 

1.09L 

C 

G J 

0300000000 

2 

13 

44105  K2 

12 

75 

12166  + 4035 

36.7 

29 

148  + 75 

75 

11 

118 

2 

.50 

.27L 

40L 

1.17L 

C 

BM 

0500000000 

1 

13 

44121  K0 

8 

70 

12167  + 4937 

44.6 

52 

136  + 67 

57 

16 

128 

2 

.25L 

,25L 

48: 

1.55 

CF 

J BC 

1300000100 

3 

9 

U07358 

27 

143 

12173  + 4915 

20.5 

46 

136  + 67 

26 

6 

130 

3 

17.44 

3.85 

.62 

1.00L 

CBC 

AAC 

1 

1400000000 

17 

4 

13 

44127  K2 

9 

55 

12185  + 4008 

35.3 

55 

147  + 76 

65 

15 

119 

2 

.25L 

.25L 

.73 

2.19 

DC 

GA 

0300000200 

4 

4 

12 

ZG  1218  + 40 

66 

151 

12191+4107 

10.3 

33 

145  + 75 

39 

13 

120 

2 

,63L 

.25L 

.00 

2.05 

CC 

G BB 

0400000000 

4 

9 

U07416 

55 

141 

12214  + 4059 

25.2 

51 

144  + 75 

29 

6 

119 

2 

3.64 

.94 

40L 

1.00L 

BC 

AA 

1 

0400001000 

3 

13 

44156  MA 

9 

80 

12221+4136 

10.5 

33 

142  + 75 

42 

8 

119 

2 

1.04 

1.11L 

40L 

1.63L 

C 

AF 

2400000000 

1 

13 

44162  K0 

1 

72 

12251+4137 

7.2 

48 

140  + 75 

43 

10 

121 

2 

.43 

25L 

.45L 

1.00L 

B 

B L 

1700010000 

1 

13 

44184  + + + 

14 

68 

12251+4026 

11.8 

4 

142  + 76 

26 

8 

119 

2 

.251 

.52 

3.70 

5.92 

DDD 

BAA 

0100000000 

2 

12 

ZG  1225  + 40 

5 

150 

12272  + 4215 

13.8 

58 

138  + 74 

46 

14 

121 

2 

.29 

25L 

.40L 

1.1 1 L 

C 

EN 

1500000000 

2 

13 

44202 

12 

91 

12275  + 4049 

306 

60 

140  + 76 

38 

14 

121 

2 

.36L 

.25L 

.56 

1.59: 

CC 

1 BB 

0400000000 

12279  + 4018 

59.8 

24 

140  + 76 

31 

19 

122 

2 

.32L 

.25L 

.47 

.80: 

DE 

CD 

0300000000 

12201+4155 

8.1 

24 

138  + 75 

21 

7 

120 

2 

1.19 

3.26 

39.91 

77.96 

CCED 

CB  AA 

0 

0100022100 

3 

7 

* 9 

U07651 

34 

101 

12295  + 4345 

34.6 

30 

135  + 73 

21 

6 

119 

2 

4.13 

1.21 

.40L 

1.00L 

BC 

AA 

0 

0400000000 

3 

13 

4421 B 

4 

88 

12300  + 4259 

0.0 

0 

136  + 74 

51 

14 

121 

2 

.25L 

.59L 

.51 

1.09: 

CD 

CC 

0300000210 

4 

3 

9 

U07690 

1 

136 

12301+4426 

7.5 

42 

134  + 73 

45 

17 

122 

2 

.78L 

.61 L 

.61 

1.29L 

D 

BE 

0301000000 

12311+4405 

9.3 

16 

134  + 73 

98 

18 

121 

2 

.501 

.25L 

.57 

1.29L 

D 

D 

0200000000 

12313  + 4137 

20.5 

51 

136  + 75 

29 

7 

120 

2 

338 

.71 

.401 

1.04L 

BC 

AA  M 

0 

0400000000 

4 

13 

44230  GO 

4 

42 

12316  + 4341 

388 

25 

134  + 73 

48 

16 

123 

2 

.35L 

29L 

.50 

1.31: 

FC 

MDCB 

0400000000 

2 

12 

ZG  1231+43 

46 

151 

12337  + 4051 

47.6 

41 

135  + 76 

50 

8 

123 

3 

.37 

.251 

.40L 

1.00L 

B 

DMG 

1400000000 

2 

13 

44243  KO 

2 

72 

12365  + 4126 

325 

6 

133  + 76 

32 

11 

120 

2 

.30L 

.25L 

.93 

1.56 

CC 

J BC 

0300000000 

12365+4149 

35.9 

17 

132  + 75 

46 

17 

117 

3 

.39L 

.25L 

.40 

1.00L 

D 

M DH 

0300000000 

12373+4030 

23.4 

50 

133  + 77 

29 

14 

120 

2 

,25L 

.28L 

1.33 

2.77 

DC 

F BB 

0300000000 

12391+4125 

7.8 

16 

131+76 

32 

9 

120 

2 

,25L 

.25L 

3.27 

11.65 

CC 

FDA 

0200001200 

4 

8 

* 9 

U07853 

48 

115 

12395  + 4132 

30.4 

38 

130  + 76 

38 

12 

119 

2 

.35L 

.33L 

1.22 

3.81 

CC 

J CB B 

0200000000 

5 

* 9 

U07861 

82 

130 

12411+4132 

10.5 

10 

129  + 76 

32 

6 

121 

2 

6.31 

1.67 

.57L 

1.00L 

BC 

AAGI 

0 

0400000000 

4 

13 

44300  MA 

6 

73 

12420+4422 

5.8 

36 

127  + 73 

41 

8 

122 

3 

.33 

.25L 

40L 

1.00L 

C 

D D 

0400000000 

2 

13 

44307  F5 

3 

62 

12421+4100 

6.2 

52 

129  + 76 

85 

16 

120 

2 

.39L 

.37L 

.57 

1.37L 

C 

HBJ 

1300100110 

4 

6 

13723 

20 

12422  + 4323 

12.1 

59 

127  + 74 

34 

4 

123 

2 

1.26 

.30 

.81 L 

1.00L 

BC 

ACH 

0 

0300000000 

1 

13 

44308  K2 

4 

71 

12423  + 4057 

20.4 

3 

120  + 76 

34 

11 

120 

2 

69L 

.31 L 

1.91 

4.45 

DD 

F E AA 

1200100110 

3 

9 

U07921 

63 

156 

12427  + 4542 

47.2 

45 

126  + 72 

27 

5 

120 

3 

27628 

70.32 

17.25 

7.82 

BBCC 

AAAA 

6 

2110000330 

42 

C 

8 

13 

44317  N3 

3 

53 

12438  + 4124 

48.6 

42 

127  + 76 

63 

15 

119 

2 

26L 

.55L 

.57 

1.43: 

CF 

1 DF 

0200000000 

12442+4550 

12.6 

52 

126  + 72 

50 

8 

121 

3 

26L 

-25L 

.74 

1.09L 

C 

KJ  BD 

2500000000 

12443  + 4738 

18.7 

37 

125  + 70 

27 

8 

122 

2 

6.13 

1.52 

.40L 

1.00L 

BC 

AA  E 

0 

1400000000 

3 

13 

44324  MA 

8 

75 

12445  + 4232 

35.5 

17 

126  + 75 

43 

7 

120 

2 

.27L 

.39: 

209 

6.23 

FCC 

ECAA 

0100000000 

1 

10 

M + 07-  26-051 

17 

12446+4052 

39.7 

17 

127  + 76 

57 

14 

120 

2 

.62L 

.30L 

.76 

1.44 

CF 

MF  AD 

0300000000 

1 

12 

ZG  1244  + 40 

60 

156 

12449+4725 

59.8 

48 

125  + 70 

62 

17 

124 

2 

.34L 

.55L 

.67 

1.16L 

C 

MBD 

1400000000 

2 

6 

A1245  + 47 

16 

12464  + 4211 

25.0 

37 

125  + 75 

33 

8 

120 

2 

28L 

.48 

1.70 

2.32 

CCC 

L A A B 

0200003000 

2 

4 

9 

U07972 

81 

148 

12474  + 4345 

24.3 

18 

124  + 74 
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Declination:  +40°- +50' 


Right  Ascension:  13h11m118-13h57m18B 
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1:1  II 


332 


Right  Ascension:  15h24m40*-15h59ra05* 


Declination:  +40” — (-50' 


Position  (1950) 


Name 


h m 


15246+4231 
15248  + 4044 
15253  + 4318 
15264  + 4306 
15269  + 4146 
15272  + 4143 
15280  + 4305 
15280  + 4248 
15283  + 4604 
15285  + 4633 

15288  + 4253 
15290  + 4701 
15291+4100 
15291+4304 

15296  + 4036 

15297  + 4711 
15299+4104 
15301+4602 
15305  + 4332 

15305  + 4917 

15306  + 4454 
15308  + 4519 
15311+4236 
15314+4442 
15316  + 4551 
15323  + 4350 
15330  + 4414 
15334  + 4319 
15337  + 4951 
15341+4459 

15345  + 4945 
15347  + 4340 
15349  + 4700 
15354  + 4327 
15356  + 4433 
15360  + 4030 
15366  + 4221 
15366  + 4657 
15370  + 4837 

15373  + 4705 

15374  + 4329 
15374  + 4401 

15377  + 4857 

15378  + 4251 
15378+4708 
15382  + 4851 
15384  + 4606 
15391+4456 
15401+4456 
15404  + 4008 

15411+4509 

15417  + 4416 

15418  + 4755 
15420  + 4355 
15425  + 4114 
15426+4116 
15433  + 4122 
15445  + 4048 
15445+4237 
1 5446+4510 

15449  + 4609 

15450  + 4659 

1 5452  + 4626 

15453  + 4708 
1 5457  + 4445 
15461+4553 

15462  + 4132 

15463  + 4131 
15467+4208 

15483  + 4227 

15484  + 4817 
15492  + 4837 
15496  + 4724 
15502  + 4931 
15502  + 4248 
15504  + 4306 
15506  + 4428 
15509  + 4235 
15511  +4440 
15511  +4047 

15513  + 4126 

15515  + 4611 

15516  + 4052 
15520  + 4414 
15523  + 4145 
15529  + 4316 

15542  + 4940 

15543  + 4157 

1 5544  + 4000 
15548  + 4805 

15548  + 4201 
15557+4957 
15562  + 4155 
15571  +4507 
15576  + 4838 
15582  +4101 
15585+4425 
15586+4958 

15589  + 4121 

15590  + 4043 


Galactic  Uncertainty 
5 Coords  SMJ  SMN  6 

(s>  o i b o n o 


40.1 
[51.3 

18.7 
[27.5 
[59.5 

16.2 
0.2 

3.2 

22.7 
31.6 

50.3 
2.6 

6.7 
11.2 

40.9 

45.1 
[59.3] 

11.4 

34.9 

35.8 

38.2 

51.8 

11.4 

27.5 
37.0 

18.2 
5.5 

26.4 

44.2 
6.6 1 

33.4 

44.8 

57.9 

29.9 

37.0 
2.0 

39.8 

40.3 
0.9 

23.3 

24.4 

26.0 

47.5 

48.6 

53.5 

13.5 

24.8 

9.7 
9.1 

[28.1 

8.7 

43.9 

51.0 

5.3 
35.4 

41.3 

23.1 

31.2 

31.2 

37.4 

54.3 

1.4 
16.2 

21.4 

44.2 

9.9 

12.2 
21.0 
423 
22.1 

24.4 
16.0| 
[40.4 

12.5 

13.2 

24.4 

36.3 

58.1 
6.0 

7.5 

20.8 1 
33.6| 

40.1 
5.6] 

18.9 

57.8 

16.2 

21.5 

28.8 
51.9 

53.5 
|47.5 

14.2 

1 92 
[42.0 

,13.2 

34.1 

36.6 

156.1 
5. 


69  + 55 

66  + 55 

70  + 55 
70  + 55 

68  + 55 

67  + 55 
70  + 54 

69  + 54 
75  + 54 

75  + 53 

69+54 

76  + 53 
66  + 55 
70+54 

65  + 55 
76  + 53 

66  + 54 
74  + 53 

70  + 54 

79  + 52 

73  + 53 

73  + 53 

69  + 54 
72  + 53 

74  + 53 
71+53 

71  + 53 

70  + 53 

80  + 51 

72  + 53 

80  + 51 
70  + 53 
76  + 52 
70  + 53 
72  + 53 
65+53 
68+53 

75  + 52 
78  + 51 

75  + 52 

70  + 53 
71+53 
78  + 51 
69  + 53 

76  + 52 
78  + 51 
74  + 52 
72  + 52 
72  + 52 

64  + 53 

72  + 52 
71+52 

76  + 51 
70+52 
66  + 52 
66  + 52 
66  + 52 

65  + 52 
68  + 51 

72  + 51 

74  + 51 
75+51 

74  + 51 

75  + 50 

71  + 51 

73  + 51 

66  + 51 

66  + 51 

67  + 51 

68  + 51 

77  + 50 

77  + 49 

75  + 50 

78  + 49 

68  + 50 

69  + 50 
71+50 
68  + 50 
71+50 

65  + 50 

66  + 50 
73  + 50 
65+50 

70  + 50 

66  + 50 
69+50 

78  + 48 

67  + 50 

64  + 50 

76  + 49 

67  + 50 

79  + 48 
66  + 49 
71+49 
76  + 48 

65  + 49 
70  + 49 
78  + 48 

66  + 49 
65  + 49 


22 

34 

12 

15 
26 
24 
18 
34 
58 
12 

28 

10 

14 

29 
21 
14 

16 
80 
23 

13 

33 

64 

40 
76 
20 
27 

14 

15 
10 
20 

18 

14 

30 
13 
18 
13 

65 
13 
11 
11 

29 

19 

27 
13 

33 

16 
46 

23 

15 

28 

65 

24 
58 

29 
22 

30 

27 

25 
23 
23 

28 
18 
13 
23 

13 
12 
23 

41 
19 
49 

25 

12 

11 

34 
46 

14 
18 
13 
13 
43 

15 
15 
25 

116 

25 

13 
17 
46 
17 

26 

17 

25 

43 

54 

77 

74 

14 
25 
27 
94 


99 

100 

101 

94 

95 

87 

93 
85 

8 

91 

94 

90 
100 
168 

9 

99 
101 
158 

3 

110 

82 

97 

81 

79 
121 

92 

95 

91 
112 

89 

94 

88 
14 

95 

92 

95 

113 
101 

100 
106 

96 
104 

84 

100 

95  | 
87 

80 
104 
110 

91 

163 

107 

115 

100 

97 

90 

91 
100 
101 

97 

96 

95 

96 
61 
96 

91 

114 

93 
101 

93 

84 

92 

93 


Flux  Density 


12  ftm 


(Not  Color  Corrected) 
25  fj,m  60  ji.m 
(Jansky) 


100  +im 


104 

105 
103 

75 

91 

95 

94 

114 

101 

102 

88 

83 

99 

86 

108 

103 

101 

94 
117 

113 

95 
78 
94 

114 


25L 

,25L 

.84 

25L 

,32 

.45 

25L 
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Declination:  +40°- +50' 


Right  Ascension:  15h59m428-16h26m58> 
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BF 

BD 
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4 
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3 
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AB 
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16033+4935 

18.8 
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8 

85 

3 

.25L 
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1.10 

C 
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3 

12 
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26 
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16033  + 4355 

21.7 

7 
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43 

19 

90 

2 

.38L 

.25L 

.49 

1.17 

CC 

DB 
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16035  + 4535 

35.2 
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72+48 

48 

24 
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3 

.681 

.25L 
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1.43 

ED 

HC 
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2 

12 

ZG  1603  + 45 

55 
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16037  + 4218 

47.7 

34 

67  + 48 

15 

3 

99 

4 

12  27 

7.38 

1.20 

1.00L 
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AAAE 

8 
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28 

16038  + 4351 

49.6 

11 

69  + 48 

17 

8 

101 

3 

60 

27L 

.40L 
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B 

BC 
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1 

13 
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3 
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16040  + 4128 

3.4 

39 

66  + 48 

12 

8 
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4 

27L 

.27 

1.46 

1.86 
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20 
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12 

4 
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3 
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1.06 
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0 
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4 
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29 
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B 
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8 
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0 
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13 
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44 

8 
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.25L 

.40L 
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1 

13 

45913  F5 

8 
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17.0 

24 
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.40L 
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C 
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27 
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42.1 
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.25L 
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1.59 
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40 
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8 

97 

3 
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.25L 
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CC 

FLAC 

1200001000 
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8 
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C 

C 
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23 
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82 

28 
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2 

.25L 
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.46L 
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C 

GC 
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1 

12 

ZG  1609  + 49 

33 
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16096+4656 

37.0 

1 

73  + 46 

27 

12 

96 

2 

.33 

.54L 

.40L 

1.00L 

D 

CH 

0400000000 

1 

13 

45949 

3 

85 

16099  + 4158 

57.4 

15 

66  + 47 

14 

4 

92 

3 

3.00 

.81 

.40L 

1.00L 

BC 

AA  L 

3 

0101000000 

3 

13 

45955  MB 

5 

80 

16100  + 4753 

1.3 

50 

75  + 46 

17 

8 

89 

3 

.44 

.251 

.40L 

1.00L 

C 

CM  L 

0400000000 

1 

13 

45956  K2 

6 

78 

16101  +4230 

7.8 

8 

67  + 47 

13 

3 
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4 

4.73 

1.15 

.40L 

1.00L 

AB 
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13 
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3 
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28 
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34 

16 
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CD 
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9 
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6 
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2 
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2 

82 
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120 
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1300000000 

16136  + 4653 

39.1 

51 
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18 
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2 
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EF 

0201110000 

3 
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42.9 

49 
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17 

8 
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C 
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2 
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5 
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59.7 
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9 
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3 

25L 

.251 

.63 

1.00L 

F 

DD 

0400000000 

16142  + 4416 

17.9 

59 

70  + 46 

24 

11 

98 

4 
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18 
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10 
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BB 
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12 
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26 
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3.1 

37 
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16 

4 

102 

3 

235 

.64 

40L 

1.00L 

BB 

AA 

0 

0400001000 

1 

13 

46006  K2 

1 

68 

16154  + 4305 

25.6 

14 

68  + 46 

19 

8 

105 

3 

.82 

.25L 

40L 

1.00L 

B 

AG 
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16156  + 4405 

41.8 

17 

69  + 46 

33 

12 

91 

2 
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1.241 

.53 

1.21 

cc 
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16158  + 4133 
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22 

10 

95 

3 

.55 

.25L 

.40L 
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c 
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0200000000 

1 

13 

46011  K2 

3 

80 
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0.2 

40 

72  + 45 

14 

4 

108 

4 
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.20: 

1.64 

3.89 

EBB 

BAA 
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2 

9 

U 10325 

20 

145 

16160  + 4644 

0.8 

60 

73  + 45 

46 

15 

100 

3 

25L 

.25L 

.51: 

1.23 

DC 

CB 

1100000100 

16161+4015 

7.5 

49 

64  + 46 

16 

5 

100 

3 

25L 

.251 

2.34 

3.70 

BB 

F E AA 

1340001000 

16163  + 4436 

18.9 

7 

70  + 46 

74 

19 

107 

2 

29L 

25L 

.39 

1.17L 

C 

BF 

0300000100 

16165  + 4502 

33.5 

34 

71+45 

17 

9 

98 

4 

.38 

25L 

40L 

1.18L 

B 

C 

1301000000 

1 

13 

46015 

5 

85 

16166  + 4508 

39.3 

53 

71+45 

49 

8 

141 

3 

27L 

251 

.36 

.96 

CF 

H CD 

1301100000 

16170  + 4551 

1.1 

0 

72  + 45 

51 

24 

110 

3 

25L 

.50L 

.401 

.97 

D 

J C 

1300000200 

4 

16175  + 4905 

34.8 

1 

76  + 45 

11 

4 

104 

3 

207 

1.04 

40L 

1.00L 

BB 

AA 

2 

0300101200 

4 

1 

2 

DO  35225 

21 

108 

16177  + 4920 

42.1 

32 

77  + 45 

10 

9 

101 

2 

.30 

.261 

40L 

1.20L 

C 

BG 

0300000000 

2 

13 

46024 

5 

85 

16177  + 4909 

47.0 

26 

76  + 45 

11 

4 

104 

3 

3.69 

.87 

.34: 

.54: 

B BCD 

AABG 

0 

0300101200 

4 

4 

13 

46025  KO 

1 

61 

16182+4625 

13.6 

56 

72  + 45 

15 

9 

103 

4 

.70 

.25L 

,40L 

1.00L 

B 

AH 

1100001000 

3 

13 

46028  B5 

4 

38 

16197  + 4133 

43.0 

7 

66  + 45 

25 

10 

97 

3 

.35 

.25L 

-40L 

1.00L 

C 

E 

1100010100 

1 

13 

46046  KO 

3 

75 

16197  + 4019 

46.5 

18 

64  + 45 

34 

8 

96 

3 

25L 

.25L 

.65 

1.10: 

CE 

L BC 

1400000108 

1 

30 

3ZW  076 

55 

16200  + 4042 

0.4 

29 

64  + 45 

31 

14 

96 

3 

.25L 

25L 

.51 

1.43 

CD 

J BC 

0300000000 

16202  + 4933 

13.8 

59 

77  + 44 

55 

14 

99 

2 

25L 

,25L 

,40L 

.95 

C 

L B 

2201000000 

2 

12 

ZG  1620  + 49 

62 

150 

16204  + 4030 

28.4 

10 

64  + 45 

17 

8 

108 

3 

.61 

.30 

.40L 

2.40L 

BC 

BC 

1 

0301000008 

1 

10 

M + 07  - 34  — 006 

120 

16205  + 4512 

34.2 

11 

71+45 

13 

8 

125 

4 

30L 

.251 

.58 

1.01 

CC 

J CB 

0300100000 

16206  + 4400  - 

42.0 

42 

69  + 45 

23 

0 

106 

3 

.43 

.251 

.40L 

1.00L 

C 

BD 

0200010000 

16211+4942 

6.8 

13 

77  + 44 

15 

8 

3 

3 

.57 

.25L 

.40L 

1.00L 

B 

BL  L 

2200011000 

1 

13 

46055  KO 

2 

88 

16211+4036 

11.8 

41 

64  + 45 

25 

12 

162 

3 

32L 

25L 

.78 

1.29: 

BC 

L BD 

0301000000 

1 

27 

MKN  880 

6 

16215  + 4002 

31.9 

16 

63  + 45 

36 

17 
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3 

25L 

25L 

.42 

1.64L 

D 

DC 

1301000008 

3 

9 

U 10367 

49 

146 

16217  + 4145  < 

43.2 

56 

66  + 45 
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10 

97 

3 

25L 

29L 

1.09 

2.16 

BB 

FAB 

0200000000 

3 

12 

ZG  1621+41 

53 
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16221+4810 

8.6 

11 

75  + 44 
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10 

101 

2 

.25 

.25L 

.40L 

1.00L 

D 

H 

0300000000 

16231+4208 

7.0 

3 

66  + 44 

66 

8 

106 

2 

.35 

25L 

.40L 
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C 

D 

0301011000 

2 

13 

46071  KO 

30 

80 

16236  + 4801  - 

40.2 

57 

75  + 44 

23 

8 

109 

4 

26L 

25L 

.56 
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B 

BF 

0300000000 

16238  + 4014  - 
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64  + 44 
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25L 
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334 


Right  Ascension:  16h27m00,-16h53m2511 


Declination:  +40°- + 50’ 


Position  (1950) 


Name 


Galactic  Uncertainty 
8 Coords  SMJ  SMN  6 

O 1 b (”)  <")  O 


16269  + 4159  6' 

0.0  23 

66  + 44 

13 

16270  + 4850 

2.1  36 

76  + 43 

40  1 

16270  + 4335 

4.3  12 

68  + 44 

47 

16271  + 4B45 

8.3  43 

75  + 43 

38 

16273  + 4038  1 

8.B  22 

64  + 44 

39  1 

16273  + 4123  2 

1.7  31 

65  + 44 

35  1 

16275  + 4819  3 

4.3  37 

75+43 

24  1 

16279  + 4858  5 

9.1  33 

76  + 43 

29 

16283  + 4059  2 

3.0  19 

65  + 43 

27  1 

16290  + 4339 

1.8  5 

68  + 43 

19 

16293  + 4900  2 

0.1  9 

76  + 43 

10 

16297  + 4918  4 

2.0  37 

76  + 43 

10 

16290  + 4216  5 

3.6  5 

67  + 43 

19 

16298  + 4040  5 

3.8  14 

64  + 43 

37  1 

16302  + 4542  1 

5.9  9 

71+43 

23  1 

16305+4823  3 

14.7  37 

75  + 43 

15 

16319  + 4725  £ 

>6  2 7 

74+43 

24 

16324  + 4956  2 

>6.7  18 

77  + 42 

21  1 

16324  + 4805  2 

>7.9  55 

74  + 42 

14 

16324  + 4232  2 

>9.1  23 

67  + 43 

20  ' 

16324  + 4936  2 

>9.2  7 

76  + 42 

14 

16325  + 4756  3 

15.8  4 

74  + 42 

20  ' 

16331+4017  1 

11.0  44 

64  + 43 

25 

16332+4915  1 

16.6  45 

76  + 42 

24 

16334  + 4630  2 

>4.9  51 

72  + 42 

18 

16336  + 4618  < 

10.7  54 

72  + 42 

25 

16340  + 4307 

0.3  49 

66  + 42 

44 

16341+4229 

6.3  50 

67  + 42 

15 

16341  +4911 

7.7  13 

76  + 42 

13 

16344  + 4111  2 

>7.3  11 

65  + 42 

31 

16344  + 4010  2 

29.4  17 

' 64  + 42 

24 

16345  + 4442  2 

34.0  11 

70  + 42 

16 

16346  + 4627  2 

38.2  52 

! 72  + 42 

11 

16347  + 4410  ■ 

42.2  37 

' 69  + 42 

14 

16347  + 4642 

43.8  48 

1 73  + 42 

12 

16347  + 4653 

47.0  3£ 

i 73  + 42 

34 

16352  + 4022 

16.4  4S 

1 64  + 42 

14 

16353  + 4250 

22.8  47 

' 67  + 42 

14 

16358  + 4426 

50.8  44 

1 69  + 42 

26 

16358+4058 

53.8  11 

1 65  + 42 

20 

16360  + 4229 

3.7  2< 

5 67  + 42 

17 

16361+4237 

9.9  31 

1 67  + 42 

17 

16365  + 4202 

35.5  S 

) 66  + 42 

35 

16369  + 4255 

57.0  1 

) 67  + 42 

18 

16371  +4857 

10.4  3' 

1 76  + 42 

12 

16373  + 4901 

23.2  21 

) 76  + 42 

10 

16384+4441 

26.5  2 

1 70+42 

48 

16308  + 4634 

53.2  21 

3 72  + 41 

24 

16390  + 4214 

4.6  2- 

1 67  + 41 

35 

16393  + 4233 

21.7  2 

1 67  + 41 

19 

16395  + 4859 

34.1  21 

6 76  + 41 

22 

16401+4233 

11.5  3- 

4 67  + 41 

15 

16412+4829 

16.3  5 

7 75  + 41 

12 

16425+4233 

34.2  2 

3 67  + 41 

29 

16427  + 4936 

43.6  1 

5 76  + 41 

54 

16429  + 4404 

56.1  3 

0 69  + 41 

45 

16430  + 4249 

0.9 

6 67  + 41 

9 

16431+4004 

8.4  4 

7 64  + 41 

30 

16432  + 4821 

14.0  1 

9 75  + 41 

12 

16436  + 4412 

36.1  1 

3 69  + 41 

19 

16436  + 4318 

38.0  2 

4 68  + 41 

18 

16436  + 4127 

38.3  5 

>2  66  + 41 

38 

16439  + 4542 

54.7  4 

.5  71+41 

12 

16444  + 4608 

24.4 

1 72  + 41 

19 

16446  + 4214 

39.9  4 

13  67  + 40 

22 

16449  + 4400 

56.8  1 

4 69  + 40 

58 

16450  + 4306 

1.7  2 

>4  68  + 40 

32 

16455  + 4553 

30.4  4 

10  71+40 

20 

16456  + 4019 

36.2  £ 

>9  64  + 40 

45 

16457  + 4219 

43.1  : 

14  67  + 40 

9 

16461+4323 

10.3  £ 

52  68  + 40 

14 

16462+4244 

15.5  : 

56  67  + 40 

30 

16467  + 4219 

44.8 

0 67  + 40 

23 

16471+4847 

8.2  ! 

54  75  + 40 

17 

16477  + 4604 

46.0 

0 72  + 40 

14 

16481+4330 

7.1  ! 

53  68  + 40 

12 

16481  +4015 

8.1  i 

22  64  + 40 

63 

164B4  + 4249 

26.9  : 

35  67  + 40 

11 

16485  + 4643 

33.5  ! 

58  72  + 40 

14 

16486  + 4530 

41.3 

13  71+40 

17 

16489  + 4153 

55.6 

45  66  + 40 

34 

16489  + 4158 

59.7 

47  66  + 40 

6 

16493+4529 

20.9 

7 71+40 

36 

16494+4825 

28.5 

37  75  + 40 

24 

16495  + 4325 

35.9 

26  68  + 40 

30 

16496  + 4716 

37.0 

10  73  + 40 

24 

16499  + 4006 

54.1 

16  64  + 39 

69 

16500  + 4144 

4.5 

57  66  + 39 

39 

16504+4736 

27.2 

11  74  + 39 

14 

16506+4054 

40.2 

8 65  + 39 

21 

16507  + 4807 

45.0 

53  74  + 3S 

20 

16518  + 4715 

52.7 

35  73  + 3S 

16 

16518  + 4729 

53.6 

48  73  + 3E 

16 

16519+4254 

57.7 

24  68  + 3S 

18 

16520  + 4351 

5.3 

50  69  + 3E 

14 

16524  + 4901 

24.8 

48  75  + 3E 

11 

16527  + 4124 

45.4 

53  66  + 3E 

21 

16527  + 4329 

45.8 

8 68  + 31 

13 

16530  + 4047 

4.1 

19  65  + 31 

47 

16534  + 4308 

25.3 

19  68  + 31 

24 

89 
97 

92 

93 
103 

90 
86 

99 
101 

96 

87 

99 

93 

166 

92 

4 

107 

96 

97 

100 


Flux  Density 


12  fxm 


(Not  Color  Corrected) 
25  ftm  60  (im 
(Jansky) 


100  (im 


Flux 

Uncs 


97 

102 

97 
92 
91 
82 
95 

103 
110 

158 

109 

86 

62 

108 

178 

50 

98 
138 

104 


104 

91 
93 
89 
95 

107 

135 

93 

92 
87 

86 

110 

178 

91 

93 

92 

94 

103 
100 

97 

84 

84 

102 

99 
106 
111 

82 
76 ! 
102 
88 

169 

111 

104 
103 

99 

95 

143 

100 
80 
83 


437.62 

.28L 

.77L 

.57L 

.25L 

25L 

.33 

25L 

.27L 

35 

6.50 

2.10 

.31 

25L 

24 

25L 

25L 

.411 

.25L 

.96 

5.41 

.25L 

.25L 

.25L 

.25L 

.25L 

.26L 

1.76 

.44 

.25L 

.25L 

.25L 

2.13 

.25L 

1.68 

.35 

1.30 

1.55 

.25L 

.25L 

.67 

1.07 

25L 

.63 

12.89 

29.09 

.77L 

.25L 

.34 

.43 

.25L 

.42 

4.50 

.73L 

.25L 

,28L 

.58 

,38L 

1.96 

.32 

3.37 

.27 

1.96 

68 

.271 

,56L 

.25L 

.25L 

.28L 

29.35 

.93 

25L 

.33 

.25L 

.59 

2.04 

,60L 

.25L 

1.53 

25L 


67L 

1.33 

25L 

.68 

.27L 

.25L 

.77L 

.34L 

.56 

.43 

.35 

1.36 

3.18 

.33 

.49 

16.81 

.25L 

.54 

.28 

47L 


148.85  1 
25L 
.61 L 
53L 
.251 
.25L 
25L 
25L 
25L 
,25L 

3.99 

.56 

.25L 

.25L 

.25L 

.16: 

.25L 

,25L 

,26L 

.25 

2.17  I 
.25L  1 
.25L 
.25L 
.25L 
.25L 
.25L 
.52 
.25L 
.64L 

.25L 
25L 
.70 
.21 
.40 
.25L 
.53 
.55 
.25L 
.25L 

.25L 
.30 
.25L 
.13: 
3.53 
7.29 
.25L 
26L 
-25L 
,25L 

.25L 
.25L 
1.47 
.25L 
.251 
.25L 
1.02 
.251 
.47 
.25L 

.89 
.25L  I 
.57  1 
.25L 
,25L 
25L 
.25L 
.25L 
.44L 
8.05 

.33 
.25L 
.51 L 
.25L 
.25L 
.51 
50L 
.38 
.39 
.251 


.53L 
.32 
.25L 
.18: 
,25L 
25L 
25L 
.25L 
.18: 
.25L  ! 

2.04L 

.39 

.83 

25L 

.25L 

8.36 

.25L 

.15: 

60L 

.32L 


23.63 
.41 
.33 
.29 
.38 
.45 
.40L 
.40 
.32 
.40L 

.72 
.40L 
.40L 
.52 
.40L 
2.02 
.61 
1.16 
1.47 
.26: 

.40: 

.63 

.52 

.71 

1.22 

.99 

.61 

.40L 

.40L 

.44 

.62 
1.09 
.40L 
.84 
.40L 
.40L 
.40L 
.40L 
.56 
1.22 

.40L 
.40L 
.51 
.401 
.40 
.98 
44L 
.66 
.40L 
.40L 

.53 
.40L 
40L 
.47 
.561 
.53 
.55 
.47 
,40L 
.40L 

.40L 
.40L 
.40L 
40L 
.59 
.36 
.49 
1.00 
,40L 
1.27 

,40L 
.73 
.40L 
1.25 
.40L 
.40L 
.41 L 
3.47 
.40L 
.78 

.40L 
,40L 
.40L 
.40L 
.40 
.60 
.38 
.36 
.40L 
40L 

.40L 
.40L 
,75L 
40L 
.40L 
1.37 
.55 
.40L 
.40L 
.97 


6.60 
1.73L 
1.00L 
1,1 1 L 
1.14 
1.30 
1.00L 
.94 
1.06L 
1.00L 

1.001 
1.00L 
1.00L 
1.79 
2.21  L 
2.18 
1.29 
2.09 
2.49 
1 .001 

1.00L 

1.13 

1.69 

1.42 

2.48 

2.67 

1.23L 

1.00L 

1.00L 

.72: 

1.17 
2.75 
1.00L 
1 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.61 

2.55 

1.00L 

1.00L 

1.61 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

.74 

1.04 

1.21L 

1.00L 

1,26 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.13 

1.00L 

1.00L 

1.05: 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.03L 

1.17L 

1.00L 

1.55 

1.36 

1.00L 


ABCC 
C 
D 
C 

DC 
CC 


ABC 

BB 

CB 

DCB 
CC 
CB 
CC 
BDD 

BBC 
BD 
BC 
CC 
BC 
CC 
C 


Flags 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


L 

R S 
S 2 


A AAA 
Cl 
E 

DL 
GFD 
HHCC 
CKM 
BD 


AABJ 


BC 

FC 

CF 
BB 
BB 
FBB 
BB 


BB 

BC 


CC 

CC 


BC 

CC 
BE 
BBC 
DBB 

CE 


CC 


B 

BB 


C 
CBC 
BE 
BC 
C 

BC 
C 

BB 
B 

D 

D 

D 

CD 

ABB 


1.00L 

BF 

AC 

1.15 

BB 

KJ  BB 

1.00L 

C 

CK 

2.72 

EC 

FAB 

1.00L 

B 

BN 

1.00L 

BB 

AA 

.68 

D 

1 D 

6.21 

BBB 

BAA 

1.00L 

BC 

AB 

2.34 

BB 

CAB 

.7B 

C 

EB 

1.00L 

BB 

ABN 

1.26 

C 

CA 

1.00L 

BD 

BC 

.79: 

CF 

FCH 

1.25 

CF 

1 BC 

1.05L 

C 

CF 

1.10L 

C 

DG 

1.00L 

BD 

AC  M 

1.00L 

B 

BG 

1.00L 

C 

BJ 

1.00L 

BB 

AB 

1.00L 

. BB 

A A1  H 

1.00L 

, D 

D 

1.14L 

. B 

B H 

1.00L 

. BBB 

A A AF 

1.78 

B( 

J HKDA 

I.OOL 

. BD 

AD 

1.101 

. C 

FK 

1.96 

Cl 

3 F DAB 

AA 

FBB 

E A B 
FBB 
AB 
E AA 
ACBG 

AAE 
GBC 
NCB 
AC 
AA 
HAA 
CF 
AB 
BF  M 
AB 

HAB 
F B A 
AA  G 
AA 
AB  K K 
DM 
AA 
AA  I 
CB 
DAA 

BC 
ACK 
CB 
AE  L 
A ADI 
AAA 
EDD 
DBB 

CHLL 


BD 
BL 
AAG 
KHEB 
DB 
CC 
AAC 
BC 
AB 
DK 

AA  J 
L 
AB  I 
BC 
J BD 
CB 
EEE 
AC 
DAB 
AAAH 


0111001000 
0300200000 
0300000000 
0400200000 
1400000100 
1300000000 
0400011000 
0400000000 
2300000000 
0300000000 

0400000010 
0300001000 
1300010000 
1300000000 
0300010000 
1300000000 
0400000000 
0300000000 
1300001000 
2300010000 

0300000000 
1400000100 
1300000110 
1300000000 
2301000310 
2400000000 
0300000000 
1300000000 
1400000000 
1400000000 

1300000000 

0200000100 

2500001000 

0301001010 

1500002000 

1401000000 

1300001000 

0300001000 

0300000000 

2200000000 

0300000000 

0300000000 

0300000010 

0400000000 

0400100100 

1400100100 

1300000000 

0400000000 

0100000000 

0400000000 

1401000000 

0400000000 

1400000000 

0301000000 

1400000000 

0200000000 

0301010000 

2400000000 

2401000000 

0400001000 

0400000000 

0300000000 

0400000000 

0500000000 

0400000000 

0201000100 

0400000100 

0300000100 

2200000000 

0400000000 

0300011000 
0400100100 
0300000000 
1300011200 
0400010000 
0300000000 
2500000000 
0301001000 
0500000000 
1 28000001 0 

1300100000 
1401102000 
1300000010 
2500000000 
0300000200 
0400000100 
1400010000 
1300000000 
0400000000 
0400000000 

1401010000 
0500002000 
0400000000 
0500010000 
0400000000 
0300000000 
0302000000 
0300000000 
0300000000 
0300000000 


Associations 


Name  Type 


T?  Mag 


3 4 

6100  MB 

4 

50 

0 3 

ZW  080 

25 

9 l 

J10415 

38 

140 

3 < 

6114  K 

2 

81 

2 2 

'G  1628  + 48 

35 

156 

3 4 

6131  G5 

3 

73 

3 

6142 

2 

85 

3 

16144  K0 

2 

75 

2 

ZG  1629  + 40 

45 

151 

3 

16147  A0 

9 

55 

0 

Vl  + 08-30-028 

32 

2 

ZG  1632  + 48 

68 

156 

3 

46161  AO 

1 

42 

30 

ZW  15B 

19 

32 

XI 633 + 464 

74 

4 

9 

U10461 

49 

1 46 

13 

46176 

3 

86 

13 

46177  K2 

7 

81 

10 

M + 07  — 34  — 115 

46 

2 

DO  35354 

18 

101 

12 

ZG  1634  + 44 

37 

153 

13 

46184  G5 

4 

60 

13 

46185  G5 

6 

81 

1 

MU  HER 

2 

3 

12 

ZG  1635  + 44 

37 

155 

9 

U 10479 

85 

160 

13 

46198  K5 

2 

76 

13 

46201 

5 

85 

9 

U10491 

73 

155 

13 

46209  M0 

2 

66 

13 

46210  M0 

4 

50 

13 

46221  KO 

7 

80 

13 

46225  K2 

16 

75 

12 

ZG  1639  + 48 

48 

156 

13 

46232 

7 

88 

13: 

46239  MA 

1 

81 

9 

U10530 

76 

170 

*12 

ZG  1643  + 40 

32 

156 

13 

46257  K5 

5 

77 

13 

46261  K0 

2 

81 

13 

46262  K2 

6 

60 

2 

DO  35425 

83 

93 

13 

46265 

7 

80 

13 

46271  K0 

9 

73 

12 

ZG  1645  + 43 

30 

155 

9 

U10553 

3 

150 

13 

46288  MB 

4 

60 

13 

46293  K5 

1 

05 

6 

A1647  + 48A 

54 

13 

46305  A2P 

3 

48 

13 

46311  KO 

3 

63 

9 

> U 10577 

41 

128 

13 

[ 46315  K2 

7 

68 

12 

! ZG  1648  + 45 

15 

148 

12 

1 46317  K0 

3 

i 62 

c 

) U105B6 

32 

1 151 

12 

1 46322  K0 

8 

1 75 

IS 

l ZG  1649  + 47 

1£ 

> 151 

IS 

2 ZG  1650  + 41 

17 

r 155 

i: 

3 46333 

1 83 

i: 

3 46348 

2 86 

i: 

3 46349  K0 

2 62 

1 

3 46350  GO 

1 66 

1 

3 46354  KO 

4 71 

4 TMSS  +50257 

4; 

2 26 

9 U10602 

3! 

9 148 

1 

3 46360  KO 

1 70 

1 

3 46363  KO 

3 76 

9 U10610 

2 

4 150 

'Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25,  60,  100  ,m.  10)  High  Source  Density  Region 


335 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


U>t>35  + 4257 

T6535  + 4621 
16537  + 4157 
16542  + 4841 


16558  + 4345 

16558  + 4657 
16562+4235 
16564  + 4726 
16575  + 4335 
16580  + 4535 
16581+4959 
16582  + 4115 
16584  + 4936 
16584  + 4609 
16589+4932 

16595  + 4620 

16596  + 4545 
16599  + 4247 
17000  + 4118 
17001+4829 
17005  + 4051 
17009  + 4939 
17011+4708 
17015  + 4042 
17020  + 4544 

17021+4605 
17022  + 4410 

17024  + 4531 

17025  + 4326 

17033  + 4456 

17034  + 4852 
17036+4215 
17036+4701 
17040  + 4625 
17042  + 4345 

17051+4753 
17053+4311 
17055+4744 
17060+4827 
17065  + 4413 

17068  + 4027 

17069  + 4224 
17071+4548 
17074+4225 
17074+4040 

17075  + 4651 

17076  + 4620 
17079  + 4050 
17084  + 4225 
17086  + 4045 
17090  + 4823 
17090  + 4102 
17090  + 4901 
17092  + 4637 
17094+4554 

17094  + 4924 
17102  + 4523 
17102  + 4147 
17106+4543 
17108  + 4347 
17108  + 4749 
17110  + 4302 
17112+4734 
17113  + 4246 

17118  + 4257 

17119  + 4209 

17125  + 4919 

17126  + 4614 
17130+4514 
17135+4153 
17138+4906 
17138  + 4100 
17141+4014 
17142  + 4142 
17149  + 4340 

17153+4859 

17154  + 4001 
17155+4053 

17155  + 4944 
17163  + 4841 
17166  + 4104 
17168  + 4604 
17170  + 4135 
17170  + 4050 
17171+4339 

17171+4515 
17175  + 4956 
17178  + 4058 
17180  + 4023 
17186+4348 
17189  + 4402 
17189  + 4617 

17189  + 4355 

17190  + 4414 
17191+4048 


a 5 

<*>  C) 


Galactic 
Coords 
I b 


O o 


’ 31.5  17  68  + 3! 

9 21 

33.9  16  72  + 3! 

9 13 

45.8  13  66  + 3! 

9 35 

12.7  19  75  + 3! 

9 14 

27.6  10  74  + 3! 

9 31 

36.8  21  67  + 3! 

9 37 

49.6  1 66  + 3! 

9 19 

27.7  17  71+3! 

9 23 

47.2  35  65  + 3f 

25 

48.6  33  69  + 3E 

44 

51.0  5 73  + 3S 

23 

15.7  14  67  + 3£ 

30 

25.1  15  73  + 35 

23 

30.9  18  68  + 35 

37 

2.2  40  71+38 

27 

8,3  37  77  + 38 

13 

12.9  37  66  + 38 

9 

24,3  38  76  + 38 

8 

25.6  17  72  + 38 

49 

55.9  44  76  + 38 

29 

34.7  45  72  + 38 

23 

39.2  49  71+38 

48 

60.0  51  68  + 38 

27 

5.6  6 66  + 38 

64 

7.9  41  75+38 

23 

30.6  59  65  + 37 

50 

58.3  50  76  + 38 

10 

11.5  48  73  + 38 

26 

34.3  24  65  + 37 

34 

3.3  52  71+37 

24 

9.0  29  72  + 37 

41 

15.2  18  69  + 37 

28 

27.2  0 71+37 

23 

34.0  18  68  + 37 

24 

19.0  36  70  + 37 

43 

29.9  15  75  + 37 

18 

41.1  41  67  + 37 

35 

41.4  59  73  + 37 

32 

0.6  19  72+37 

31 

13.4  38  69  + 37 

79 

9.6  18  74  + 37 

34 

20.9  5 68  + 37 

60 

32.5  6 74  + 37 

19 

2.2  47  75  + 37 

18 

30.5  59  69  + 37 

33 

53.7  11  65  + 36 

32 

57.3  7 67  + 36 

44 

9.2  9 71+37 

22 

26.1  23  67  + 36 

47 

27.9  1 65  + 36 

70 

34.7  17  73  + 37 

26 

39.7  0 72  + 37 

31 

56.0  19  65  + 36 

21 

29.5  43  67  + 36 

74 

40.4  1 65  + 36 

13 

1.2  22  75  + 36 

55 

1.4  39  66+36 

25 

5.7  38  75  + 36 

24 

15.1  0 72  + 36 

22 

24.2  48  72  + 36 

40 

28.4  26  76  + 36 

18 

12.3  2 71+36 

17 

14.2  20  66  + 36 

25 

40.1  55  71+36 

24 

51.3  40  69+36 

43 

51.9  13  74  + 36 

65 

4.4  13  68  + 36 

15 

13.7  49  74  + 36 

56 

19.3  51  68  + 36 

34 

52.3  23  68  + 36 

44 

56.8  46  67  + 35 

35 

30.6  20  76+36 

71 

38.0  4 72  + 36 

34 

0.6  32  71+36 

15 

33.9  28  67  + 35 

51  1 

50.5  17  76  + 36 

26 

51.9  29  66  + 35 

33  ' 

8.3  23  65  + 35 

30  « 

14.5  9 67  + 35 

14 

56.1  25  69  + 35 

59  1 

19.2  39  75  + 35 

28  1 

29.1  14  65  + 34 

17 

30.8  51  66  + 35 

22  1 

32.4  42  76  + 35 

23 

18.7  22  75  + 35 

30  1 

41.8  20  66  + 34 

57 

54.0  15  72  + 35 

18 

2.6  56  66  + 34 

13 

3.8  34  66  + 34 

86 

10.4  34  69  + 35 

12 

10.8  7 71+35 

40  1 

35.2  3 77  + 35 

36  1 

52.3  19  66  + 34 

27  1 

50  2 65  + 34 

35 

41.3  22  69  + 34 

18 

55.0  1 69  + 34 

70  4 

56.3  20  72  + 35 

23 

56.8  9 69  + 34 

59 

0.4  25  70  + 34 

12 

10.0  5 66  + 34 

10 

5 

3 
14 

8 

8 

13 
11 
12 

14 
12 

8 

10 

8 

11 

12 

8 

4 
8 

18 

8 

11 

8 

8 

35 

12 

17 

8 

11 

15 

10 

12 

13 
9 
9 

14 

7 
10 
10 

8 
31 


91 

93 

102 

95 

87 

84 
106 
101 

88 
83 

179 

85 
103 
177 

97 

82 

85 
7 

99 

88 

86 
05 
90 

106 

12 


Flux  Density 

H 

ty  C 

(Not  Color  Corrected)  1 

8 0 12 

25  pm 

60  pm 

100  pm 

O N 

(Jansky) 

78  3 1.75 

.80 

40 

L 1.00L 

101  5 4,47 

1.21 

.40 

L I.OOL 

65  2 .28 

.25 

L .41 

L 1.48L 

111  3 .80 

.21 

.55 

1.00L 

98  5 .25 

L .25 

.59 

1.16 

82  3 .25 

.25 

.54 

1.64 

63  3 30 

.25 

.40 

L I.OOL 

94  3 .33 

.25 

.40 

1.00L 

81  2 .251 

.25 

.59 

1.40 

77  2 .31 

.25 

.40 

1.00L 

01  4 611 

.251 

.70 

2.22 

78  2 1.99 

.45 

.401 

1.00L 

83  3 ,3B 

.251 

.401 

I.OOL 

78  2 .44 

.261 

,40L 

1.1 1 L 

86  3 .25L 

25L 

1.09 

2,31 

93  3 25L 

.371 

1.21 

2.69 

76  3 1.66 

.79 

.40L 

1.00L 

65  5 .78 

.30 

40L 

1.00L 

80  2 .81 L 

25L 

.49 

I.OOL 

78  2 .21 

25L 

40L 

1.46L 

86  3 .72 

.18: 

.40L 

I.OOL 

76  3 .28 

.31 L 

40L 

I.OOL  ( 

90  2 .45 

25L 

.40L 

1.06L 

09  2 .90L 

.55L 

.40L 

1.25 

95  3 ,25L 

28L 

.94 

1.61 

89  2 .34L 

.50L 

.32 

1.27L 

10  4 .61 

.11: 

l .40L 

1.00L  E 

35  3 .43 

.251 

40L 

I.OOL  C 

38  3 25L 

.87L 

.37: 

1.00 

38  2 25L 

.42 

1.10 

1.60 

92  2 .34 

25L 

.40L 

1.00L  C 

17  2 .27L 

25L 

.65 

1.01: 

J1  2 .75 

.28: 

.40L 

1.00L  B 

19  2 54 

.31 L 

.40L 

1.00L  8 

18  2 ,40L 

25L 

.52 

1.01: 

12  4 1.72 

40 

.40L 

I.OOL  B 

K)  2 .34 

.25L 

40L 

1.12L  C 

8 2 .28 

25L 

.40L 

1.26L  F 

K)  2 .58 

.25L 

40L 

| 1.17L  E 

5 2 25L 

25L 

.40L 

1.26 

8 2 ,98L 

.55L 

.50L 

1.20 

0 2 27L 

29L 

40L 

1.18 

3 2 1.19 

.28 

40L 

I.OOL  B 

5 2 1.16 

.27 

40L 

1.00L  B 

1 2 .44 

.25L 

40L 

1.03L  C 

6 2 .25L 

25L 

1.45 

1.63 

8 2 25L 

43L 

.49 

1.95 

4 2 .44 

30L 

.401 

I.OOL  C 

4 2 .32 

.2BL 

40L 

I.OOL  F 

4 2 .271 

64L 

44L 

.91 

1 2 .94 

.27: 

.88L 

I.OOL  F 

4 2 .36 

25L 

.40L 

1.00L  D 

2 2 6.57 

1.54 

40L 

1.00L  Bl 

3 2 30L 

.25L 

43L 

1.22 

3 2 36.14 

13.21 

2.90 

1.66  Bl 

3 2 ,801 

.551 

40L 

1.33 

$ 2 .52 

.25 

40L 

I.OOL  Bl 

7 2 .25 

.25L 

41L 

I.OOL  C 

9 3 .56 

25L 

,40L 

1.05L  C 

1 2 .25L 

.25L 

.40: 

2.18 

> 2 2.19 

.51 

40L 

I.OOL  B< 

5 3 4.03 

1.01 

,40L 

I.OOL  BE 

) 3 1.53 

.33 

40L 

I.OOL  Bt 

) 3 .73 

.27L 

40L 

I.OOL  B 

f 2 .30 

.25L 

.47L 

I.OOL  D 

5 3 35L 

25L 

.40L 

1.36 

1 3 .251 

.25L 

.82 

1.73 

r 2 .34 

25L 

.40L 

I.OOL  E 

> 3 25L 

25L 

.56 

1.47 

1 3 25L 

25L 

.47 

1.21 

1 2 .48 

.25L 

,57L 

1.08L  F 

1 2 .35L 

.21 

.64L 

I.OOL  C 

3 .27L 

.25L 

.46 

1.00: 

! 3 9.40 

2.42 

.53 

I.OOL  AE 

' 3 .251 

49L 

.40L 

1.03 

3 .25  L 

.251 

1.02 

1.89 

3 .25L 

25L 

.51 

1.11 

3 .251 

.25L 

,36 

.92 

3 2.35 

.55 

.40L 

I.OOL  BC 

2 29L 

25L 

.36 

1.08L 

2 26L 

.25L 

.47 

I.OOL 

3 .37 

25L 

40L 

I.OOL  B 

4 .25L 

25L 

.72 

2.61 

3 .38 

.25L 

.40L 

I.OOL  B 

2 .25L 

.25L 

.64 

1.39 

3 .26 

.25L 

.55L 

I.OOL  E 

3 .36 

25L 

.40L 

I.OOL  C 

4 5.55 

1.53 

.29: 

I.OOL  AB 

3 .32 

.25L 

,40L 

1.32L  D 

4 7.84 

2.12 

40L 

I.OOL  AB 

2 .33 

25L 

40L 

1.62L  E 

2 .66L 

25L 

.48 

1.17: 

3 .25L 

25L 

.52 

1.23 

4 .36L 

25L 

.70 

1.01  L 

4 .63 

.19: 

.40L 

.78:  BF 

2 ,94L 

.64L 

.40L 

.97 

2 9.83 

2.52 

.40: 

I.OOL  BB 

3 .251 

.25L 

.56 

I.OOL 

4 .89 

.19 

.40L 

I.OOL  BD 

4 .45 

25L 

.40L 

I.OOL  B 

Declination:  +40°— f50e 


Flags 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


BC 

AB 

C 


BC 

ce 


cc 


BB 


BB 


BB 

KHAA 

BC 

AA 

BC 

AA 

C 

L CE 

C 

DF 

BD 

AE 

C 

BH 

BC 

C 


CD 

CCD 


BC 


DD 


|aakg 
|acem 

BB 
DA 
D 
C 

, L BB 
C L 

GMBA 
| AB 
,C 

[CG  .. 

I AA 


CC 

CC 


CC 


C 

BB 

BB 

CC 


CF 

c 

c 

BB 

CC 

CC 


BB 

EC 


DC 

CD 

B 

D 

E 


GE 
GA  A 
EEK 
,BGF 
|CH 
L F BC 
F BAB 

Ic 

BG 
BD 
BG 

. BB 
I ACM 
C 
A 
B 

D 

J CC 
D C 
AB 
AD 
CN 
KBB 
MCB 
BG 
BGM 
EE 

BDE 
BF 
[AAJ 
, KEE 
[AAAA 
I B 
BD 
D K 
! AF  K 
CB 

AB 

AA 

AB  K 
BC 

EH 
J D 
FAB 
C 

CC 

GBC 

C K 
LEC 
. K CC 
|AAC 
BC 
J GBA 
FDB 
BE 
[AB 
GEF 


, db 

[Cl  N 
AB 
B 

i CB 

C JH 
CF 
AAC 
,CK 

|aafg 

C 

M DC 
NKBE 
B I 
BHKC 
K 

AA  B 
DJ 
AE 
CE 


0500000000 
0400001000 
1400010000 
0400000000 
0300001000 
0400000000 
1300000000 
0400000000 
0400000100 
0400000000 

0400000100 
0400000000 
0400010000 
0400010000 
0400000000 
1300000000 
3300001000 
0401011000 
0500000100 
0401100000 

1400000000 

0500000000 

0300000000 

2300000000 

0400001000 

2300000000 

0400010000 

0500000000 

2400000100 

1400000000 

2501000100 

0500000000 

1500000000 

3400010000 

0400000100 

0300001000 

0100000000 

0400000000 

1400000000 

1400000120 

1400000000 

3400000000 

1500001000 

0400000000 

1500000000 

2300000000 

1301001000 

3500000000 

1401001000 

4400000000 

0400001000 

0500000000 

3500000000 

1400000000 

4300000000 

1500000000 

2500010000 

0400000000 

0400000000 

2300000120 

0400001000 

1500000000 

0300001000 

1500000000 

1500000000 

2400000130 

1402000110 

2500000000 

0400000000 

1400000000 

1300000000 

1401000000 

0400000000 

0500000000 

1300000100 

1302000000 

0400000000 

2401000000 

2400000000 

1500000000 

2400000100 
1300011000 
0300000210 
0500000000 
0400000100 
0400020000 
0400000000 
1401000000 
0400000000 
1500000000 

0400000000 
0400000000 
0401000200 
1400100220 
1500001000 
1500000000 
0400000000 
1500000000 
1500010000 
0400011000 


Associations 


Name  Type 


Sep 

O Mag 


1 

3 46366  MB 

80 

1 

3 46369  K 2 

01  I 

1 

3 46374 

85  1 

1 

2 ZG  1654  + 47 

3' 

156 

1 

3 46386 

83  ^ 

1 

2 ZG  1655^40 

2( 

153 

1 

46393  G5 

j 

72 

U10627 

71 

156 

i: 

46401  K2 

63 

i: 

46409  KO 

44 

80 

U 10652 

42 

136 

13 

46433  KO 

12 

75 

13 

46438  K5 

5 

82 

2 

DO  35547 

14 

111 

13 

46444  G5 

7 

72 

9 

U10664 

8 

153 

12 

ZG  1700  + 48 

44 

150 

13 

46450  KO 

1 

71 

13 

46452  GO 

5 

66 

12 

ZG  1701+40 

61 

151 

13 

46463  KO 

14 

72  t 

13 

46465  KO 

3 

77 

13 

46467 

3 

86 

12 

ZG  1703  + 44 

27 

156 

13 

46476  KO 

2 

62 

2 

DO  35571 

65 

118 

13 

46479  KO 

6 

75 

13 

46482  KO 

5 

72  ! 

9 

U 107 10 

32 

151 

13 

46493  K2 

3 

76 

13 

46501  KO 

3 

68 

13 

46509  K2 

4 

70 

9 

U 10723 

29 

146 

‘41 

17072  + 4548 

32 

3 i 

13 

46521  K5 

4 

82 

*41 

17077  + 4620 

32 

3 

13 

46524  KO 

5 

50 

12 

ZG  1708  + 42 

17 

150 

13 

46531  MB 

4 

72 

9 

U 10742 

26 

140 

13 

46541  KO 

10 

85  f 

*13 

46542  KO 

3 

75 

* 9 

U 10746 

71 

165 

13 

46545  K5 

3 

72 

*13 

46556  K2 

5 

68 

13 

46550  K2 

4 

68 

18 

661 OA  M3 

7 

100 

13 

46565  G5 

2 

72 

12 

ZG  1710  + 47 

52 

155 

9 

U10765 

53 

150  * 

13 

46574  RO 

4 

72 

t 

13 

46581  MB 

11 

80  i 

13 

46589  K5 

5 

76  j 

r 

13  - 

$6603  KO 

2 

72 

9 1 

J 10790 

13 

136 

13  - 

$6605  K2 

5 

75  i 

12  i 

ZG  1716  + 48 

24 

151  : 

13  - 

16623  KO 

0 

87  4 

13  - 

16627 

2 

BO 

13  ^ 

16628 

2 

07  - 

13  ' 

16630  MB 

4 

01 

2 [ 

X>  35686 

80 

1 

106  : 

9 l 

J10806 

63 

138  1 

9 l 

J 1 081 2 

45 

150 

2 C 

)0  35695 

87 

93 

13  4 

16645  K2 

4 

57  : 

13  4 

16647  KO 

3 

68  ^ 

13  4 

16649 

9 

83 

* * * ' 1 ‘ 1 L — l 1 1 1 

'Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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i i r 


Right  Ascension:  17h19m12s-17h45m18'  Declination:  +40°-  + 50° 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

Galactic 

Uncertaintv 

H 

c 

12  /i.m 

(Not  Color  Corrected) 

100  fim 

V 

L 

C 

a 

8 

Coords 

SMJ  SMN 

e 

O 

25  /im 

60  /im 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sen 

Mag 

h m.  o' 

(s) 

o 

I b 

(") 

o 

O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

(") 

17192  + 4014 

12.5 

33 

65  + 34 

22 

8 

9 

4 

39L 

.29L 

.72 

1.03L 

F 

HED 

1400000000 

13 

46651  F2 

62 

17192  + 4814 

13.4 

15 

75  + 35 

27 

13 

85 

2 

.40 

.25L 

.401 

1.00L 

D 

C 

0400000000 

2 

5 

17192  + 4903 

13.5 

41 

76  + 35 

42 

11 

95 

2 

.39 

.25L 

.40L 

1.00L 

D 

BE 

0500000000 

1 

13 

46652  K2 

3 

73 

17193  + 4419 

22.9 

42 

70  + 34 

29 

8 

100 

4 

.34 

.25L 

.401 

1.34L 

C 

DK 

1400100000 

1 

2 

DO  35703 

72 

95 

17194  + 4124 

24.0 

41 

66  + 34 

15 

8 

107 

4 

.81 

.16: 

.40L 

1.00L 

BD 

AD 

0 

1400020000 

2 

13 

46656 

2 

80 

17199+4210 

56.5 

58 

67  + 34 

26 

9 

96 

3 

.29 

.25L 

.401 

1.00L 

C 

C 1 

0300010000 

1 

13 

46661  K0 

13 

77 

17200  + 4008 

3.3 

19 

65  + 34 

13 

3 

103 

6 

1.45 

.40 

.40L 

1.00L 

BB 

AB 

4 

1400001000 

2 

13 

46663 

3 

80 

17200  + 4001 

5.2 

17 

65  + 34 

12 

3 

103 

6 

1.33 

.35 

.40L 

1.00L 

BB 

AC 

0 

1400002000 

2 

2 

13 

46664  F8 

3 

56 

17203  + 4024 

22.0 

46 

65  + 34 

66 

18 

92 

2 

62L 

,59L 

.40L 

.71 

E 

K F 

1300000030 

8 

46675  K2 

75 

17208  + 4043 

48.1 

52 

66  + 34 

13 

8 

101 

7 

.97 

.28: 

.40L 

1.00L 

BC 

ABJ 

5 

0300001000 

1 

13 

3 

17212  + 4354 

17.3 

23 

69  + 34 

23 

8 

99 

4 

.53 

25L 

.40L 

1.00L 

C 

BCJ 

1500000000 

ZG  1721+48 

42 

153 

17213  + 4814 

23.4 

18 

75  + 34 

40 

14 

82 

2 

381 

.25L 

.70 

1.90: 

CC 

ECC 

0300000000 

2 

12 

17219  + 4301 

57.5 

4 

68  + 34 

21 

8 

108 

4 

.27 

.31 L 

.40L 

1.24L 

C 

CL  K 

0300010100 

2 

13 

46684  K2 

28 

90 

17221+4039 

9.8 

15 

66  + 33 

11 

8 

1 

6 

.69 

.251 

.401 

1.00L 

B 

AD  L 

0300000000 

1 

13 

46687  K5 

3 

78 

17225  + 4831 

35.2 

19 

75  + 34 

37 

14 

81 

2 

25L 

.25L 

.65 

1.74 

CC 

AB 

0300000000 

2 

9 

U 10838 

21 

153 

17229  + 4644 

54.1 

59 

73  + 34 

40 

12 

160 

2 

.34 

25L 

.40L 

1.47L 

c 

D 

1301000000 

9 

U 10845 

70 

143 

17229  + 4458 

56.7 

59 

71+34 

31 

8 

2 

5 

.25L 

25L 

.70 

2.33 

CB 

EBB 

0300000000 

3 

17230  + 4610 

4.6 

41 

72  + 34 

20 

3 

97 

4 

2.18 

.84 

.40L 

1.00L 

BB 

AA  N 

0 

1400001000 

1 

2 

DO  3572B 

88 

120 

17231  +4523 

11.6 

42 

71+34 

26 

9 

95 

3 

.33 

25L 

.40L 

1.00L 

C 

BM 

0500000000 

1 

13 

46699  K0 

3 

82 

17232  + 4309 

17.9 

21 

69  + 33 

11 

8 

107 

5 

.86 

.25 

.40L 

1.00L 

BD 

AC 

6 

0400011000 

1 

2 

DO  35727 

45 

106 

17234  + 4557 

24.9 

39 

72  + 34 

57 

18 

160 

2 

61L 

.25L 

.43 

1.39L 

E 

L FC 

1401200010 

1 

12 

ZG  1723  + 45 

82 

155 

17235  + 4602 

34.6 

21 

72  + 34 

23 

8 

92 

4 

64L 

.25L 

1.13 

1.01: 

BC 

1 DAB 

1401200010 

17245  + 4705 

33.9 

22 

73  + 34 

62 

8 

165 

3 

.53 

.13: 

.40L 

1.00L 

BE 

BEE 

0 

1300000000 

13 

46724  K2 

17255+4400 

30.4 

8 

70  + 33 

11 

8 

106 

6 

.54 

.25L 

.40L 

1.00L 

C 

BKL 

0300000000 

1 

1 

8 

86 

17255+4814 

30.5 

41 

75  + 34 

41 

11 

97 

3 

.28 

.25L 

.40L 

1.00L 

C 

DK 

0501020000 

1 

1 

13 

46725 

81 

17260  + 4009 

4.5 

33 

65  + 32 

17 

8 

7 

5 

.34 

.251 

.40L 

1.00L 

D 

DK  M 

4301010010 

2 

13 

46731 

3 

67 

17262+4018 

12.1 

21 

65  + 32 

32 

10 

90 

4 

.31 

.25L 

.40L 

1.17L 

B 

CF 

4401020000 

1 

1 

13 

46733  K2 

2 

78 

17264  + 4809 

26.0 

53 

75  + 33 

31 

8 

95 

3 

.25L 

.25L 

.46 

.70 

BC 

BB 

0501000200 

4 

1 

12 

ZG  1726  + 48 

22 

1 56 

17270+4607 

3.0 

21 

72  + 33 

39 

15 

95 

2 

.26 

.251 

.40L 

1.00L 

E 

F 

0400010000 

1 

2 

DO  35769 

75 

100 

17271+4248 

10.4 

20 

68  + 33 

27 

10 

107 

5 

28L 

.25L 

.47 

1.02 

BD 

CC 

0300000100 

17272+4024 

12.0 

54 

65  + 32 

49 

35 

111 

2 

,881 

.68L 

.40L 

.92 

C 

DG 

4400000040 

8 

1 

32 

XI 727 + 404 

69 

8 

17272  + 4126 

14  6 

16 

67  + 32 

12 

3 

99 

5 

1.96 

44 

.40L 

1.00L 

BB 

AB  F 

5 

0300000000 

1 

13 

46742  K5 

2 

80 

17287  + 4718 

45.6 

17 

74  + 33 

17 

8 

89 

4 

.86 

.22 

.40L 

1.00L 

BC 

AEG 

0 

0400001000 

1 

13 

46756 

5 

88 

17288  + 4010 

50.1 

13 

65  + 32 

14 

3 

104 

5 

1.27 

.34 

.40L 

1.00L 

BD 

AC 

1 

2500000000 

2 

13 

46760 

6 

87 

17289  + 4726 

55.1 

20 

74  + 33 

36 

8 

86 

3 

.27 

.25L 

.40L 

1.00L 

C 

ELI 

0401000000 

2 

13 

46762  G5 

1 1 

72 

17293  + 4535 

18.6 

59 

72  + 33 

11 

8 

109 

6 

56 

.25L 

.40L 

1.00L 

C 

B NM 

0401010000 

1 

13 

46764  K0 

3 

83 

17296  + 4032 

37.4 

15 

66  + 32 

32 

8 

178 

4 

.50 

28L 

.40L 

1.00L 

8 

CC 

3400020000 

3 

13 

46767 

5 

8 J 

17297  + 4821 

42.8 

52 

75  + 33 

43 

11 

78 

2 

24 

.25L 

40L 

1.20L 

D 

C 

0500020000 

1 

1 

13 

46770  K2 

13 

83 

17298  + 4945 

52.0 

34 

77  + 33 

18 

8 

96 

4 

.91 

.23 

40L 

1.00L 

BC 

AD 

2 

0400110000 

2 

13 

46773  M2 

7 

87 

17299  + 4017 

57.2 

48 

65  + 32 

27 

8 

178 

5 

.33 

.251 

.40L 

1.00L 

B 

BK 

2501000000 

3 

13 

46775 

8 

90 

17299  + 4322 

58.2 

51 

69  + 32 

31 

8 

99 

3 

25L 

.251 

.41 

1.00L 

C 

LHDH 

01 00000000 

13 

46777  K0 

6 

77 

17302  + 4945 

17.9 

27 

77  + 33 

25 

8 

92 

4 

.34 

25L 

.40L 

1.22L 

B 

B N 

0410110000 

1 

17305  + 4546 

31.5 

18 

72  + 33 

20 

9 

94 

5 

25L 

.251 

.75 

2.03 

BB 

KDCB 

1300000510 

4 

2 

12 

ZG  1730  + 45 

24 

1 56 

17308  + 4621 

49.3 

51 

73  + 33 

10 

3 

103 

6 

1.22 

.35 

40L 

1.00L 

BB 

ACJ  M 

3 

1300002000 

2 

1 

13 

46784  K2 

3 

75 

17310  + 4052 

1.2 

43 

66  + 32 

40 

8 

103 

5 

26L 

.25L 

.43 

.85: 

CC 

DC 

1400000000 

1 

10 

M + 07  — 36-018 

1 53 

17310  + 4932 

2.3 

22 

76  + 33 

26 

8 

83 

4 

.44 

.251 

40L 

1.07L 

B 

CF  M 

0500000000 

17314  + 4412 

28.8 

46 

70  + 32 

12 

8 

104 

6 

.93 

.40 

40L 

1.00L 

BB 

AB  K 

5 

0100003000 

13 

46792  KO 

57 

17315  + 4116 

31.5 

38 

67  + 32 

14 

4 

99 

5 

2.51 

.59 

40L 

1.00L 

AB 

AA 

1 

0400002000 

2 

2 

2 

17317  + 4149 

42.4 

5 

67+32 

15 

3 

101 

5 

1.26 

.35 

.40L 

1.Q0L 

BB 

ACF 

4 

0400015000 

1 

2 

DO  35805 

64 

101 

17317  + 4049 

46.1 

40 

66+32 

32 

10 

98 

2 

.29 

1.02L 

.40L 

1.00L 

C 

EL 

1500001000 

1 

2 

DO  35806 

27 

1 06 

17321+4536 

9.3 

19 

72  + 32 

45 

8 

107 

3 

.28 

25L 

.401 

1.00L 

B 

C HL 

1300020000 

1 

1 

13 

46795  KO 

18 

80 

17324  + 4125 

29.4 

39 

67  + 32 

16 

8 

104 

5 

.48 

25L 

.40L 

1.00L 

B 

AF 

0400000000 

17326  + 4629 

38.0 

31 

73  + 32 

22 

8 

113 

6 

.301 

25L 

.52 

,9B: 

BC 

J D D C 

1300000100 

13 

46804  MA 

03 

17329  + 4331 

59.5 

56 

69  + 32 

12 

3 

101 

5 

2.08 

.57 

.40L 

1.00L 

AB 

AA  L 

2 

0100102000 

2 

2 

1 

34 

17331  +4714 

9.3 

55 

74  + 32 

19 

8 

96 

5 

25L 

27L 

1.04 

2.01 

BB 

EE  AA 

0300002010 

1 

12 

ZG  1733  + 47 

155 

17331  +4325 

10.5 

42 

69  + 32 

13 

8 

100 

5 

.72 

.14: 

.401 

1.00L 

BD 

BFJ  M 

0 

0100100000 

1 

13 

46809  K2 

4 

72 

17343  + 4851 

18.5 

18 

76  + 32 

19 

5 

86 

4 

4.54 

1.52 

.40L 

1.00L 

BB 

A AF  K 

5 

1400001100 

3 

13 

46824 

4 

80 

173444-4246 

27.7 

34 

68  + 31 

17 

8 

108 

5 

27L 

.251 

.60 

1.34 

BC 

GBB 

3440000100 

17345  + 4910 

31.7 

51 

76  + 32 

29 

16 

84 

3 

.26L 

.251 

.45 

1.00L 

C 

CBE 

1400000000 

13 

46029 

87 

17347+4034 

43.1 

51 

66  + 31 

17 

8 

90 

4 

1.03 

.24 

40L 

1.00L 

BD 

AC 
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Declination:  +40°- +50' 


Right  Ascension:  17h45m36s-18h02m39s 
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CD 

O 

AD 

52 

25 

75 

2 

25L 

.25L 

.40L 

1.47 

c 

D 

21 

6 

73 

3 

1.57 

.45 

.40L 

1.00L 

BC 

A B E 

37 

8 

161 

4 

.33 

25L 

.40L 

1.33 

C D 

DJ  CC 

55 

21 

71 

3 

25L 

.25L 

.40L 

2.89 

C 

MD 

81 

17 

70 

2 

33L 

.65L 

.39 

1.00L 

c 

GE 

98 

35 

71 

2 

.54L 

.59L 

.40L 

.05 

D 

L F 

75 

24 

74 

2 

.35L 

.55L 

.40L 

1.62 

D 

E 

15 

5 

13 

3 

5-77 

1.50 

.31: 

1.00L 

BBD 

AAD 

25 

9 

74 

3 

1.02 

.41 

.40L 

1.00L 

BC 

ACDJ 

55 

14 

75 

2 

25L 

25L 

.38 

1.70L 

E 

BC 

23 

3 

76 

3 

1.79 

.72 

.40L 

1.00L 

BC 

A A 

21 

4 

70 

| 3 

2.77 

1.06 

.40L 

1 .001 

BD 

AAD 

40 

10 

75 

i 3 

.38 

25L 

.40L 

1 .231 

C 

B 

36 

9 

73 

l 3 

1.08 

.29 

.40L 

1.15L 

BE 

A C 

56 

6 

- 

68 

! 3 

.52 

25L 

.401 

1.00L 

F 

BC 

Flags 


V 

A 

R 


Confusion 

Flags* 


5511110000 

9601100000 

9600000000 

5500100120 

4501110000 

9500000030 

2401000000 

3500000000 

9500000000 

9600000000 

6600000000 

9600000308 

2580000010 

3500000000 

2501000100 

2501000030 

9600000000 

6601001000 

2500011000 

3600000000 

2400000000 

5601000010 

0500000000 

2500000000 

2600001000 

640000000B 

2500010000 

5601000000 

9500000008 

1600000020 

9600000008 

2500000000 

2600000000 

5600010020 

2600000000 

1601011000 

2600000000 

2601121000 

1600000000 

2531121000 

3700000000 

2600000000 

5501000100 

0300000000 

3601000000 

1510000000 

2600000000 

2600000000 

1600000000 

2600000000 

7600003000 

8600000000 

8500000000 

8600000000 

9500001128 

2401000000 

4600000010 

4600000100 

6700002000 

6600000000 

4500000120 
9500102028 
1600000000 
9600000150 
2400000000 
8601000210 
9601000478 
2301 001 000 
2500100020 
1600010000 

6601000020 

9600001550 

3400100050 

8600001000 

0700001000 

9500000120 

9500101430 

9600000008 

2500000000 

9500000008 

3600120000 

9600000008 

3610120000 

4600000010 

1500002000 

6600000000 

6600010010 

9600000008 

9501000650 

0500000000 

5600000000 

9501100440 

5601000000 

4600000000 

6600000000 

5600000000 

3500001000 

7600010000 

5600000000 

2500000000 


27 


Associations 

C 

S 

A 

Sep 

2 

T 

Name  Type 

n 

Mag 

1 

13 

47688 

20 

82 

4 

13 

47693  MA 

3 

85 

1 

*41 

18390  + 4536 

31 

12 

1 

13 

47692 

22 

86 

8 

2 

13 

47695 

7 

86 

1 

13 

47708  F0 

4 

66 

8 

1 

2 

DO  36437 

82 

110 

1 

13 

47722  K5 

2 

73 

3 

9 

U11340 

62 

143 

1 

13 

47727  GO 

5 

70 

1 

13 

47730  K2 

1 

78 

1 

2 

DO  1 6987 

73 

100 

1 

2 

DO  36454 

29 

105 

1 

13 

47733  K5 

5 

72 

3 

*13 

47741  K2 

7 

77 

1 

*41 

18425  + 4535 

1 

12 

2 

13 

47744  K2 

2 

67 

8 

1 

13 

47753  KO 

22 

80 

3 

13 

47752 

10 

86 

2 

13 

47760 

3 

80 

4 

1 

RW  LYR 

5 

4 

2 

13 

47770 

5 

86 

2 

13 

47774 

4 

81 

3 

13 

47775  MA 

4 

80 

1 

2 

DO  36487 

22 

96 

1 

2 

DO  36484 

58 

108 

2 

13 

47780  MB 

3 

83 

1 

2 

DO  36493 

55 

106 

2 

13 

47790  K5 

2 

75 

2 

1 

13 

47802  K5 

3 

73 

6 

2 

2 

13 

47813 

3 

87 

1 

13 

47816 

10 

85 

8 

1 

32 

X1846  + 410 

149 

B 

2 

2 

13 

4781 7 K2 

7 

80 

4 

9 

U 1 1 361 

32 

141 

8 

4 

13 

47830  MB 

3 

75 

1 

13 

47031  G5 

3 

67 

8 

1 

32 

XI 848 +473 

88 

B 

2 

13 

47832  MA 

4 

85 

2 

13 

47834  K2 

7 

77 

1 

13 

47844  K0 

2 

73 

2 

1 

13 

47847  K0 

4 

71 

4 

13 

47860  MA 

6 

80 

1 

1 

MY  LYR 

6 

3 

1 

16 

11453 

17 

1400 

1 

1 

TU  DRA 

3 

4 

1 

13 

47869  K0 

10 

78 

1 

13 

47871  K2 

3 

75 

1 

2 

DO  36579 

63 

105 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4) 

342 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


Declination:  +40°-  + 50' 


Right  Ascension:  18h50m24s-19h00n’02s 

Position  (1950) 


Name 


h m. 


(s) 


Galactic  Uncertainty 
5 Coords  SMJ  SMN  < 

(")  1 b O (”)  o 


16504  + 4259 

18505  + 4640 

18506  + 4101 

18506  + 4832 

18507  + 4206 

18508  + 4210 

18509  + 4239 

18510  + 4421 
18511+4319 
18512+4236 

18512  + 4001 

18513  + 4011 

18514  + 4912 

18514  + 4339 

18515  + 4639 
18515  + 4651 
1B516  + 4055 
18519  + 4446 

18519  + 4250 

18520  + 4604 

18520  + 4522 

18520  + 4014 

18521  +4325 
18521+4909 

18522  + 4637 

18522  + 4709 

18523  + 4903 

18523  + 4910 

18524  + 4017 

18525  + 4925 

18526  + 4925 
18526  + 4344 
18529  + 4545 
18529  + 4227 
18529  + 4851 
18532  + 4153 

18532  + 4132 

18533  + 4117 

18533  + 4931 

18534  + 4750 

18534+4847 
18534+4146 

18536  + 4042 

18537  + 4352 

18538  + 4154 

18540  + 4159 

18541  +4006 
18541+4722 

18542  + 4838 

18543  + 4122 

18543  + 4709 
18543  + 4002 
18543  + 4025 
18545  + 4349 

18545  + 4011 

18546  + 4306 
18546  + 4944 

18546  + 4208 

18547  + 4048 
18554+4753 

18555  + 4207 

18556  + 4338 
18559  + 4545 
18561+4416 
18561+4938 

18562  + 4931 

18563  + 4157 

18564  + 4303 
18564  + 4852 
18567  + 4048 

18567  + 4320 

18568  + 4725 
18572+4033 

18573  + 4519 

18574  + 4802 
18574  + 4543 

18574  + 4044 

18575  + 4122 
18576+4425 

18576  + 4210 

18576  + 4544 
18577+4133 

18577  + 4529 
18577  + 4710 

18579  + 4652 

18580  + 4512 
18580  + 4203 
18582  + 4138 

18586  + 4036 

18587  + 4521 

18589  + 4308 

18590  + 4044 

18592  + 4210 
18592+4923 

18593  + 4336 
18595  + 4625 
18597  + 4757 
18599+4452 
19000  + 4651 
19000  + 4040 


24.5  27 

34.6  32 
37.3  9 

37.6  32 

43.1  5 

52.7  46 
59.6  20 

2.3  5 

6.1  26 
1 1 4.2  1 


73  + 18 

76  + 19 
71+17 
78  + 20 
72  + 18  . 
72+18  68 

72  + 18  | 43 

74  + 18 
73+18 
72+18 


25 


15.9  44 

19.0  8 
27.6  41 

29.1  2 

31.5  52 

33.6  41 

41.6  53 

54.6  18 

54.7  16 
0.6  59 

3.9  54 
5.3  23 
8.6  29 

11.5  26 
15.9  19 

17.5  19 
20.0  11 

21.3  34 

28.4  47 

30.5  52 

39.2  14 

40.6  16 

54.3  14 

55.1  47 

55.2  49 

12.8  55 

16.4  13 

18.1  36 

21.3  44 

24.9  48 

27.1  39 

27.7  23 

40.4  51 

47.8  44 

51.4  0 
0.0  33 

[ 8.0  55 
, 9.7  29 

16.8  5 
18.0  33 


70+17  31 


70+17 
79  + 20 
73+18 
76+19 
77+19  . — 
71  + 17  22 

75  + 18  11 

73+18  ~ 

76  + 19 


75+19 
70  + 17 
73  + 18 
79  + 20 
76  + 19 
77+19 
79  + 20 
79  + 20  32 

70  + 17  105 

79  + 20  69 


79  + 20 
74+18 
76  + 19 
72  + 17 


79  + 20  24 

72+17  '* 

71+17 
71  + 17 
79  + 20 
78  + 19 


29 

15 

15 

25 
6 

32 

7 

8 

4 

10 

23 

6 

12 

5 

26 

9 
5 
8 
5 
8 

8 

9 
8 

10 

5 

9 
3 

10 
36 
22 

21 

7 

10 
3 

6 
11 

3 

34 

3 

3 


79  + 20  19 


72+17 
71  + 17 
74  + 18 
72+17 
72+17 
70+16  29 

77  + 19  | 32 
79  + 19 
71+17 


73 
71 

74 
71 
73 

76 
73 

77 
73 
73 

73 

74 
62 
73 

75 

73 

74 
171 

73 
94 

75 

74 
84 
69 

71 

72 
67 
64 
74 
56 

74 

72 

72 

73 
69 
73 

76 
76 

69 

70 


19.3  12 

21.3  30 

23.4  14 

32.4  39 

35.4  31 

39.1  18 

40.0  0 

41.4  26 

43.2  47 

27.1  6 

34.6  44 

39.8  3 

55.9  44 

8.8  44 

9.9  4 

12.0  54 

19.3  4 

25.0  57 

28.6  18 

45.1  36 

46.8  43 

48.4  58 

13.3  1 

22.2  29 

26.4  52 

27.1  55 

29.1  12 

31.5  27 

37.5  48 
38.7  34 

38.7  39 

44.4  56 

45.1  11 

47.7  24 
|58.9  54 

5.3  31 

5.4  46 

14.4  43 

40.4  42 

45.7  3 

55.4  54 

4.2  2 

13.4  45 

13.9  0 

18.8  42 

31.8  1 
44.1  43 

59.9  35 

1.2  41 
2.6  19 


77  + 19 
70+16 


70+16  82 

74+18 
70  + 16 
73+17 


38 
83 
68 

80  + 20  20 
72  + 17  82 

71  + 16  47 

78  + 19  10 

72  + 17 
74  + 17 
76+18 

74  + 18.  . 

80+19  54 

80  + 19  I 27 
72+17 

73  + 17 
79+19 
71+16 

73  + 17  I 106 
78+19  48 

71  + 16  “ 

75  + 18 

78+19  _ 

76+18  31 

71  + 16  45 

72  + 16  “ 

75  + 17 


Flux  Density 


(Not  Color  Corrected) 
12  fun  25  pm  60  pm 
(Jansky) 


100  pm 


72+17  121 

76+18  59 

72  + 16  17 
76+18 
77  + 18 
77  + 18 

75  + 18 

72  + 16 
72  + 16 
71  + 16  23 

76  + 18  I 20 

73+17  27 

71  + 16  43 

73+16  61 

80  + 19  22 
74+17  “ 

77+18 
78+18 
75  + 17 


77  + 18  11 

71  + 16  28 


31 

3 

3 

8 

7 

27 

16 

5 

8 
38 

3 

5 

26 

3 
8 

12 

13 

7 

4 

19 

9 

30 

10 

3 

32 

4 

8 

7 

8 
6 


68 

73 

74 
109 

76 
73 

70 

77 

71 
70 

73 

85 

85 

78 
67 
73 

73 

74 

70 
77 

74 

69 

74 

170 

67 

71 

72 

73 
71 
76 


.25L 

.25L 

25L 

.25L 

2.27 

25L 

25L 

.42 

3.54 

.36 

25L 

.61 

.19 

.86 

25L 

.58 

2887 

.41 

4.24 

.52 

.58 

.88 

.82 

25L 

4.66 

.46 

1.77 

25L 

1.47L 

.50L 

25L 

.31 

26 

7.39 

.25L 

27L 

2.50 

,25L 

.80 

,45 

.55 

26L 

.61 

370.84 

.25L 

1.70 

2.01 

.77 

.79 

.43 


.56 

.25L 

25L 

86L 

.30 

.78 

25L 

25L 


25L 

.48L 


25L 


2.07 

.37 

36L 

.251 


25L 

.32 

27L 

25L 


.321 

25L 

3.32 

.25L 

.63 

.22 

25L 

.25 

.36 

15.60 

.35L 


.25L 

.21 

2.66 

-25L 

4.06 

.64 

.58 

.62 

.341 


25L 

25L 

25U 

34L 

1.00 

25L 

25L 

26L 

1.74 

.25L 

25L 

.38 

25L 

.18: 

.25L 

.25L 

7.85 

25L 

1.02 

.18 

.22: 

.32 

.37 

,25L 

1.78 

.25L 

.81 

25L 

48L 

25L 

■25L, 
.25L  ! 
25L 
1.97 
.25L 
.25L 
.65 
25L 
.50 
25L 

.25L 

.25L 

.14: 

98.08 

25L 

.44 

1.16 

25L 

.19 

.25L 

.25L 
.16: 
25L 
25L 
25L 
.251 
.20: 
.71 L 
.251 
.62 


.45L 
,40L  | 
.27: 
.40L  I 
.401  j 
.40L  | 
1.63 
.401  1 
.28: 
40L 

.40L 
40L 
.55L 
40L 
40L 
52L 
1.08 
40L 
40L 
40L 

.40L 

.401 
.40L 
.67 
.40L 
.40L 
.40L 
.63 
.40L 
.40L 

.44L 

,40L 

.40L 

46L 

1.42 

.58 

.401 

.401 

40L 

.40L 

.40L 
.40L 
.40L 
18.06 
.40L 
.401 
.40L 
.40L 
40L 
.40L 

40L 
.40L 
40L 
.40L 
.40L 
40L 
.40L 
.40L 


25L 
68L 
.271 
.28L 
25L 
.251 
25L 
.81  | 
.25L 
40L 

1.11L 
.25L 
.32 
.251 
.25L 
.25L 
.61 L 
.25L 
.25L 
.25L 

.25L 

.83 

.25L 

.14: 

.25L 

.25L 

.251 

,25L 

4.21 

.25L 

.27 

.42L 

.25L 

.91 

.25L 

1.15 

.25L 

.14: 

.25L 

.73 


Flags 


Flux 

Uncs 


V L 

Corr  A Confusion  R S 

Coef  R Flags*  S 2 


A0L 
.40L  | 

.57 
40L 
.401 
40L 
.40L 
.401 
.40L 
.40L 
.40L 
.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

,4QL 

,40L 

.40L 

.40L 

.40  L 

.401 

.401 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.62 

.40L 

.40L 

.40L 

,40L 

.40L 

.40L 

.401 

.40L 

,40L 

.40L 

6.18 


1.43 

3.26 
2.21  EC 

1.27  F 

3.75L  BC 
2.15  F 

2.39  BC 

1.00L  B 
1.00L  ABC 
4.67L  C 

1.31 

1.251  BC 
1.16L  D 
1 .21 L BD 
1.92  C 
1.00L  B 
1.02L  BBC 
1.231  B 
3.93L  BB 
1.06L  BC 

1.00L  BD 
1.001  CD 
1.00L  BC 
1.77  CC 

1.00L  CB 
1.00L  C 
1.00L  BB 
1.40  CD 

1.21  D 

1.21  I F 

1.89 
1.281  C 
1.02L  C 
5.15L  BB 
2.58  CB 

1.061  C 
1.00L  BC 
1.20  D 

1.001  BB 
1.00L  B 

1.00L  B 
1.97 

1.12L  BD 
8.69  A ACC 

1.22  D 
1.00L  BC 
1 .31 L BB 

1.001  B 
1.00L  BE 
1.15L  B 

1.00L  C 
1.04L  CE 

2.23 
1.08 
1.76 
4.99L  B 

i.ool|be 
.B4 

1.52  . 

1.00L  BC 


HC 
G EB 
|F  HB 
F B. 

A A J E | 1 
D 
HAA 
BC 

AAGI  I 1 
C 


N 

ACJ  . 

e| 

BE  HE 
AAB  . 
BC  E| 
AAC 
BC  I 


BE 
AC 
AB  F 
BB 
A A J 
BD 
lAAl 
BBC 
D 

|H  E 

HLB| 
C 
C 

A AF  , 
F A A 
ECC  j 
AA  . 
E| 

Ibbm  . 

BD  K| 

BGG  , 
HD| 
BG 
AA  AB 
H B 
AA 
.AAME  . 
j ACI  G| 
BE 
BJ 


Associations 


[AG 

BE 


F 
C 

IabegI  9 


BE 


1.26 
1.07  . 

1 .01 L | C 
1.47 

1.00L  B 
1.00L  C 
1.24L  B 
1.37L  BB 
1.14L  B 
1.09 

1.00  . 

1.00L  B 
1.00L1BC 
1.22  . 
i.oolId 

.94 
1.17 

I.IOLiC 
1.18:  I B 

2.05 

1 Qft 

I'.OOLlBB 
1.61  . 

1.00L  BF 
1.23L1C 
2.61 

1.40L  C 
1.00L  B 
1.00L  BBB 
1.28 

1.04L|CD 
2.47 

4.74L  D 

i.ool|bb 

2.13 

1.00L  AB 
1.00L  D 
1.11L  BD 
1.00L  B 
12.27  CCC 


NCF 
E 

BD  F 
Dl  D| 
jCF  1 
CE  H 


AAGE  j 
CL  M , 
G Cl 

J F I 
CJ  J I 
ACL 

|gh  a| 

CM 
L E 
_ D 
BL  H 
BFLF 
G 

DB 
AAI  . 

CKE  J 
AE  K| 
B 

EB 

,CL  F 
AAB 
CGC 

BEJ 
H F 
i B 
AA 
EHF 
AA 
BC 
I AD 
BF  L 
CB  A A 


7501000008 
6401001340 
5581001100 
1500000020 
9501100018 
9600100018 
9500100008 
5600000000 
0600000000 
9400100008 

9680000000 
9600002000 
4400000000 
0500010000 
7501000120 
4501000000  . 

1600000000  18 
5500000010 
5400000008 
0501000000 

5601000000 
9600002000 
4500002000 
4400100300 
7500000010 
5600000000 
4400001000 
3400100300 
9600001000 
3401100140 

3401100140 
2500020000 
1600000000 
3400010008 
1400100000 
4600000100 
4600000000 
2600000000 
5500002000 
1602000030 

0500100000 
5500000010 
4700010000 
4311022100 
7600100110 
7600111000 
4600100000 
1500000000 
0500001000 
2600000000 

1500010000 
6600100000 
9500000230 
4501002000 
8600001000 
6400100008 
8500000000 
6600000000 
2700000000 
1600001000 

9600000000 
5500000000 
6500000000 
3501000000 
2600110000 
0600110000 
8600010000 
8500101018 
0500000000 
8600000000 

6501000000 
0500000000 
8600000000 
4501000000 
0500000000 
5500100250 
7600000000 
2501000020 
6501010010 
8501000210 

5401100250 
2600001000 
5500000140 
0500000000 
0500010000 
4480000130 
7502000000 
5600000000  , 

5600010000  17  | 
4500000010 

6521000000 
5501000230 
9400011000 
0500000000 
5500000030 
0500000000 
0400000000 
5500000000 
0500010000 
3301003000 


XI 650 + 466 


13 


13 


2 *32 


32 


T Name  Type 

32I 


47881 
DO  36585 
47885 


18514  + 4912 
47888  K0 

47890 

47891  MB 
DO  36598 
47895  K2 


WY  LYR 
DO  36599 

18522  + 4909 
UY  LYR 
47898  K 

18523  + 4903 


XI 852 + 494 

XI 852 + 494 
DO  36607 

47905 

47906  MB 
U 1 1 376 

2G  1853  + 41 
47909  KO 


47912 

47913  F5 

R LYR 

47922  KO 

47924  KO 
DO  36640 


2 13 


13 


6 13 


47961 


DO  36701 
DO  36704 


47977  MA 

DO  36710 
47985  KO 


47993  MO 


Sep 

(")  Mag 


DO  36641 
DO  17209 
XI 054 + 404 


47932  K5 

ZG  1855  + 42 
47951  K5 

DO  36683 
DO  36689 


2 

32 

13 

2 

32 

13 

13 

13 


^^s^W  Extended  Sources  (SI)  a,  12.  2,  60.  100  ,m;  10,  Source  Dens*  Re.ton. 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


12 


83 

113 

88 


1 

73 

87 

65 

96 

68 


3 

110 

14 

3 

83 

7 


8 

108 

85 

83 

143 

153 

55 


85 

58 

4 

67 

70 

93 


113 

93 

12 


76 


156 

BO 


DO  36727 
XI 859 + 407 
48000  F8 
DO  36736 
X1859  + 435 
48002  MA 
48006  KO 

48011  A5 
U 1 1 39 1 


88 


95 

106 


91 

85 


67 


93 

12 


82 

70 


50 

133 


343 


Right  Ascension:  19h00m058-19hl0m26s 

Position  (1950) 


Name 


h m. 


<*> 


Galactic  Uncertainty 
5 Coords  SMJ  SMN  $ 
(")  I b (’’)  (")  <•) 


19000  + 4315 
19000  + 4436 
19002  + 4531 
19006  + 4340 
19008  + 4054 
19008  + 4700 

19008  + 4720 

19009  + 4039 
19013  + 4337 
19013  + 4454 

19015  + 4848 
19019  + 4003 

19019  + 4327 

19020  + 4213 
19023  + 4002 
19023+4114 

19025  + 4434 

19026  + 4912 

19027  + 4120 

19029  + 4417 

19030  + 4328 
19030  + 4649 
19031+4401 
19032+4042 

19032  + 4121 

19033  + 4934 
19033  + 4617 

19033  + 4244 

19034  + 4848 

19035  + 4335 

19037+4649 
19037+4900 
19038  + 4205 
19038  + 4950 
19040  + 4127 
19043  + 4240 
19043  + 4116 
19045  + 4131 
19047  + 4405 
19047  + 4349 


5.2  0 

5.3  5 
14.5  56 
38.4  20 

49.2  36 

51.1  34| 

52.1  21 

58.8  59 

20.1  14 

23.3  23 

33.4  35 

56.9  37 

58.3  59 
2.7  10 

21.6  22 
22.8  4 1 

31.4  41 

40.2  6 } 

42.5  31  . 
57.1  20 


74  + 17  j 
75+17 
76  + 17 
74+17  | 
79+18 
77+18  j 

78  + 18 

79  + 18  | 
74  + 16  , 
75+17  I 

79+18 
78+18 
74  + 16 
73+16 

71  + 15 

72  + 15 
75+17 

80  f 18 

72+15 

75+16 


80  12 


1.6  51  74+16  | 

4.6  29  77+17 

10.1  45  75+16 

12.2  38  71+15 

14.4  9 72+15 

21.0  11  80+18 

21.8  20  77+17 

22.9  29  73+16, 

25.1  33  79  + 18 

32.1  3 74  + 16 


43.2  2 

45.2  38 
48.9  56 
52  7 46 

3.6  40 

19.0  5 

20.0  46 

32.3  41  , 
43.2  59 

44.1  13 


77+17 
79  + 18 
73+15 
80+18 
72+15 
73  + 16 
72+15 
72+15 
75+16 
75+16 


22 

50 

42 

56 
18 
25 

33 
96 

57 

19 

30 

92 

44 

23 

38 

67 

17 
47 

34 

82 

12 

38 

39 
20 
14 

44 
23 

35 

18 

9 

45 
17 
19 
25 
33 
42 
25 
30 
22 


19047  + 4811  44.5  22  79+18  56 

19048  + 4039  53.0  35  72+15  34 

19051+4141  8.3  8 73+15  46 

19052  + 4634  15.2  47  77+17  32 

19055  + 4850  32.3  51  79+10  32 

19055  + 4124  35.0  59  72+15  87 

19056  + 4605  41.4  56  77+17  31 

19057  + 4928  44.0  41  80+18  14 

19058  + 4600  53.9  18  77+17  17 

19060  + 4311  0.7  50  74  + 15  19 


12 

8 

24 

11 

3 

3 

3 

26 

12 

3 
6 

29 

30 
6 

26 

14 

4 

17 

5 

33 

8 

3 

7 
3 
9 

10 

8 
11 
17 

5 

11 

3 

4 

3 

4 
11 
12 

5 
9 


19061+4817 
19062  + 4945 

19062  + 4217 
19062+4746 
19062+4657 

19063  + 4002 

19064  + 4028 

19064  + 4630 

19065  + 4728 

19066  +4011 

19067  + 4448 
19067  + 4258 

19069  + 4133 

19070  + 4355 
19071+4028 
19071+4611 

19072  + 4446 

19073  + 4335 

19073  + 4016 

19074  + 4149 

19074  + 4526 

19075  + 4800 

19076  + 4033 

19077  + 4445 
19078+4839 
19081+4619 
19081+4724 
19081+4953 
19082  + 4331 
19082  + 4015 

19082  + 4328 

19083  + 4509 

19083  + 4739 

19084  + 4452 
19085+4527 

19086  + 4935 

19087  + 4456 

19088  + 4219 
19088  + 4333 
19090  +4605 

19096  + 4502 

19098  + 4333 

19099  + 4723 
19099+4436 

19100  + 4903 
19100  + 4615 
19101+4949 
19102  + 4855 
19103+4740 
19104  + 4352 


9.1  4 j 

15.6  31 

15.8  46 

16.2  50 

17.9  16 
21.8  53 

27.7  16 

29.0  8 

32.3  27 

40.0  36 


79+17  28 

80+18  50 

73+15  61 

78+17 
78+17 
71  + 14 
71  + 14 
77+17 
78+17 
71  + 14 


42.1  7 76+16 

45.5  59  74  + 15 

56.9  42  73+15 

2.7  52  75+16 

8.3  7 72  + 14 

11.9  41  77+16 

17.2  23  76+16 

22.4  12  75+15 

23.0  37  71  + 14 

24.6  10  73  + 15 

27.5  35  76+16 

33.5  43  79+17 

36.9  48  72+14  w 

45.8  25  76+16  50 


49.0  51  79  + 17 

7.5  57  77+16, 

. 8.0  2 78+17  49 

10.8  13  81  + 18  j 11 

12.7  56  75+15 

13.3  29  71  + 14 


74 

79 

66 

73 
69 
63 
69 

69 
71 
65 

68 

65 

66 
77 

74 
76 

70 
63 

75 

71 

62 

76 
71 
73 
73 
69 
61 
71 
63 

152 


71 
68 

72 

63 

73 

73 
20 

74 

69 
66 

62 

77 

68 

68 

67 
72 

68 

65 

64 

70 

59 

64 

66 

63 

64 

74 
76 

65 
63 

75 

69 

71 
62 


71 
65 
19  71 

31  j 67 


17.6  14  74  + 15 

19.6  31  76+16 

21.5  40  78+17 

28.0  54  76+16 

31.1  22  76+16 

37.3  41  80  + 18 

42.5  17  76+16 

49.2  19  73+15 

49.5  25  75  + 15 

0.1  26  77+16 


39.8  24 

49.1  3 [ 

57.3  _ 

58.7  37 
4.3  5 
4.9  42 

11.1  19 
14.0  20 

18.8  21 
26.7  11 


76+16 

75+15 

78+16 

76+15 

80  + 17 
77+16 

81  + 17 
80+17 
79  + 17 
75+15 


70 
66 

71 

71 
14 

63 

65 
69 
68 

72 

66 

65 
58 

64 
69  i 
62 

9 

67 

155 

67 

67 

69 

60 

69 

60 

66 

63 
12 
66 

64 


Flux  Density 


12  fim 


(Not  Color  Corrected) 
25  jim  60  jim 
(Jansky) 


-68L 

-37L 

.25 

25L 

.26 

9.96 

44L 

1.83 

1.03L 

.27 

.33 
69 
25L 
26L 
2 88 
.661 
70L 
2.32 
39L 
.31 

.311 

25L 

.81 

.32 

1.78 

25L 

.26 

47 

.25L 

.251 

58 

.30 

2.26 

1.86 

.77 

.36 

.41 

25L 

.45 


.27 

1.34 

.25L 

.40 

1.25 

37L 

,25L 

.31 

1.19 

.55 

.32 

.36 

.56L 

.32 

.63 

.25L 

.36 

.32 

.31  i 

.68L 

25L 

27L 

25L 

3.61 

.25L 

.65 

25L 

.34L 

.25L 

,26L 

25L 

.38 

.251 

25L 

42L 

.33 

.30 

.92 

80 

.41 

.47 

.25L 

.32 

25L 

25L 

.39 

.25L 

.25L 

25L 

.39 

25L 
.61 
.32 
60  L 
1.59 
.41 
.50 
.48 
1.17 
.33 


25L 

-35L 

30L 

25L 

25L 

4.40 

25L 

44 

67L 

25L 

25L 

26L 

26L 

.60L 

.87 

62L 

57L 

1.10 

.25L 

25L 

-55L 

25L 

.19 

25L 

.51 

25L 

.25L 

.18 

.17 

25L 

24: 
25L  j 
.59  I 
.60 
.18 
.18: 
25L 
25L 
25L 
28L 


-25L 

.32 

25L 

25L 

.31 

.53L 

.251 

.72L 

.31 

,16: 

25L 
25L 
.25L 
25L 
.19: 
.251 
.25L 
.25L 
.251 
.57L  j 

.251  | 
.44L 
.25L 
1.92 
25L 
.25  L 
.58L 
.251 
.25L 
35L 

25L 

.32L 

.25L 

58L 

25L 

25L 

25L 

.12: 

.30 

.13: 

.25L 

25L 

.25L 

25L 

25L 

25L 

25L 

.251 

25L 

.21: 

.27 

.25L 

25L 

.25L 

.42 

25L 

.25  L 

26L 

.47 

.25L 


100  jim 


.34 
.43 
40L  I 
40L 
40L  | 
.74 
.54 
40L 
40L 
40L 

.40L 
40L 
40L 
.401 
.40L 
•40L 
.37 
40L  | 
.54 
40L  | 

-40L  I 
1.73 
.40L 
40L 
40L 
.98 
.40L 
.40L 
.56 
,35: 

.40L 
40L 
.401 
,401 
-40L 
.40L 
.40L 
.63 
40L 
-40L 

.40L 
40L 
40L 
.40L 
.40L 
■63L 
,71 
-40L 
.40L 
.40L 

,40L 
40L 
.36 
40L 
.401 
.40L 
40L 
40L 
,40L 
.40L 

.47L 
.36 
47L 
.40L 
.40L 
40L 
40L 
,40L 
.40L 
.401 

.44  L 
.40L 
.40: 

.40L  j 
.57 
.40L 
.40L 
.40L 
.42L 
.401 

,40L 
.43L 
.40L 
.30: 

.44 
40L  f 
.26: 

.58 
40L 
.40L  1 

2.74 
.40L 
40L 
.40L 
.40L 
40L 
40L 
40L 
.40L 
.40L 


.83 

1.08 

1.41 


.74 

1.04 


223 


.92 

2.23 

1.181 

6.82L 

4.611 

2.11 

1.53L 

1.131 

1.00L 

1.47 

1.00L 
1.34L 
1.38L 
1.001 
4.01  L ! 
1.46L 
5.11L 
2.41 
1.16L  1 1 
1.00LJ 

1.00L 
5.46L 
1.76 
.87 
1.00L 
1.39 
1.35 
1.00L 
1.00L 
1.33L 


Flags 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


2.14L 

1.00L 

1.59L 

1.00L 

1.00L 

2.50 

8.37L 

1.08L 

1.00L 

2.05 

1.95 

1.83L 

1.31 
1.00L 
2.82 
1.08L 
1.91 
1.39 
2.21 
1.43 

.88 

1.00 

2.84 

1,18 

1.22 

1.00L 

1.031 
1.07L 
1.15L 
1.15L 

1.00L 

1.32 
1.04L 
2.57 
1.00L 
1.00L 
2.96 
1.22L 

2.13 
1.0OL 

4.72 

1.00L 

1.29L 

1.13 
1.00L 
1.17L 
1.00L 
1.00L 
I.OOL 
1.00L 


L C 

D CB 

BC 

NBC 

L F 

EC 

C 

1 1 E 

L C 

B 

L ABB 

AABM  C 

CC 

1 CC 

L BD 

AA  1 

D 

H D 

D 

E 

B 

BHN 

B 

BEN 

D 

E C 

F 

D 

CD 

o 

> 

> 

o 

E 

C 

C 

BB 

DC 

A A 1 F 9 

C 

C 

B 

E K 

F 

D 

BC 

DAB 

BD 

AFM  0 

C 

C 

BC 

AB  1 

BB 

1 GAA 

C 

E 

BC 

BC  f 0 

DC 

DCC 

DB 

DB 

BF 

AG  0 

C 

E K 

BB 

AALF  4 

BD 

AB  4 

BD 

ACHF  0 

BF 

AE  1 

F 

3 F 

CC 

J CB 

B 

A 

B 1 

BE 

C I 

E F 

BC  , 

\C  2 

B ( 

Z 1C 

B D ( 

z e 

CD  / 

o 

o 

D 

C8 


BC 

BD 


BD 


AB 


L BC 
fOC  F 
lAB 
BE 

H D 
Of  f 
H 
B I M 
AB 
FGC 
B F 
[c 

FFI  E 
B 

FB 

HEB 

FC 

AAE 

D 

BCDE 
J EE 
J DC 
KC 
K F 


F 

EC 

C 

DG 

CB 

BC 

C 

D 

BD 

KHBD 

C 

DH 

B 

C 

BF 

AFHK 

CD 

ADI  D 

BE 

DD 

B 

BF  L 

C 

M DC 

C 

D 

CC 

J FDB 

F 

DB 

B 

BF  K 

CC 

E ED 

C 

B 

c 

GEB 

BD 

CC 

CBC 

B 

BAA 

BKK 

D 

B 

F 

E C 

BC 

B 

B 

E 

AB 
CE 
AC 
BB  1 

BC 

AA 

C I 


L 

R S 
S 2 


5600000100 

4500000020 

6500000000 

6500000010 

0500000000 

1500000000 

1500000100 

0400001000 

5400000020 

3500000000 

0400010000 

0400000000 

5500000010 

6501000000 

9500000008 

9500000038 

0600000000 

0500000000 

9400000008 

0600000000 

4500000010 

1400000000 

3600000000 

9400000008 

9400200008 

0400000000 

1500000000 

0600010000 

1500000000 

5580000040 

1500000000 

0400000000 

7500001000 

0500002000 

8500001038 

0600020000 

9501010008 

8500000048 

1600010000 

3600000000 

1500000000 

9400000008 

3600000000 

4601000000 

1400000000 

7600000008 

4500000000 

0500001000 

3500000000 

6600000000 


1400000000 

2500010000 

7500000000 

1500000000 

1600000000 

9501000118 

9400000018 

4500010000 

1500010000 

9500000018 

2400000350 
5600000000 
9601000108 
3600000000 
9501 000048 
4500000000 
9400100450 
6500000110 
9500000108 
9600000000 

2500000000 

0400010000 

9501001380 

9500100340 

2581000100 

4601000100 

1501000000 

3500001000 

6601120230 

9600000000 

6601120230 

8500000000 

1500000000 

8400100770 

4600000100 

1500010000 

9481100560 

7600000000 

6501000140 

4600000000 

7300001010 

6600000000 

1400000000 

9600000100 

0500000000 

3600010000 

2500110000 

1501000000 

2501001000 

5600010000 


Declination;  +40°-  + 50° 

Associations 


C 

A 

T 


Name  Type 


Sep 

(")  Mag 


13 


13 


1 13 


48016  K 

WZ  LYR 
48026  MA 
48030 

DO  36791 

48044  K5 

XX  DRA 
48056 


DO  36812 
DO  17392 
48060  K 
ZG  1903  + 49 
DO  36817 
DO  36814 


DO  36827 

48068  K2 

48069  K5 
48071  K5 
DO  36831 
DO  36839 
48077 

48085  KO 


4 , 

2 12 


1 13 


1 I 13 
I 1 I 32 


C 1 


C l 13 


I 1 13 


DO  36857 
48088  MA 

DO  36866 
48099  K5 

ZG  1905  + 46 

48108  K2 


48113 

DO  36887 
48115  K0 


U11406 
ZG  1906  + 41 


48127  K 


48132  K 
X1907  + 405 


48137  G5 

ST  LYR 

48139 
48141  KO 

48148  KO 


DO  36950 
48171 


B3 

3 

86 

88 

98 

78 

3 

87 


101 
85 
80 
151 
93 
12 1 


91 

87 

75 

65 

106 

9B 


106 

90 


110 

72 


153 

75 


100 

73 


146 

151 


81 

12 


85 

3 


14  | 83 

80 


75 


118 

82 


•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources 


PW) 


344 


I I 1 : 


Right  Ascension:  19h10m32s-19h17m56s 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Name 

Galactic 

H 

Uncertainty  C 

(Not  Color  Corrected) 

100  pm 

Flux 

Uncs 

Corr  i 
Coef  1 

V 

Confusion 

Flags* 

L 

a 8 

h m.  or 

a 8 

(s)  O 

Coords  SMJ  SMN 
I b (")  (") 

e O 
O N 

\i  pm 

pm  ou  pm 

(Jansky) 

\ 

R 

R 

S 

S 

2 

n 

19105  + 4148  ' 

19105  + 4117  : 

19106  + 4109  : 

19107  + 4113  - 

19107+4945  i 

19108  + 4717  ! 

19108+4002  ! 

19108  + 4610  ! 

19109  + 4338  ! 

19109  + 4933  i 

12.8  ; 

33.8 

39.4 

13.8 
17.2 

31.4 
31.7 
52.1 

54.4 

56.9 

27 

54 

8 

7 

58 

24 

44 
7 

45 
38 

73  + 14 
73  + 14 

72  + 14 

73  + 14 
81  + 17 
78  + 16 
71+13 
77+16 
75+15 
80+17 

18 

86 

24 

23 

26 

21 

27 

47 

37 

37 

6 

27 

6 

6 

8 

9 

9 

9 

11 

5 

69  3 
64  2 

70  3 
70  3 
64  3 
64  3 

68  4 

69  3 
13  3 
67  3 

5.63 

-26L 

7.62 

14.53 

.88 

.89 

1.06 

28L 

.41 

.89 

3.82 

89L 

1.79 

6.37 

.16: 

.22 

.30 

.25L 

.25L 

.23: 

.80 

.40L 

.43L 

.72 

.401 

.40L 

.40L 

.61 

.40L 

.40L 

3.88L  1 
1.96 
4.02L  1 
3.90L  1 
1.09L  < 
1.00L  1 
1.00L  1 
1.14L 
1 .21 L 1 
1.00L  1 

3CE  ) 
D 

3 B / 
3 BB  / 
ZD  1 
BC  t 
BC  i 
C 1 
C 1 
BD  / 

\ A B 
L C 
\ A 1 D 
\A  B 
\C 
\G 
\CE 
< BD 
DD  M 
<\CMK 

9 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

8500000008 

9501100138 

9500100008 

9500200008 

1500100000 

1600000000 

4700002000 

3600000100 

6500100000 

0400000000 

15 

2 

4 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

19109  + 4807  ! 

19110  + 4037 
19112  + 4049 

19112  + 4227 

19113  + 4036 

19113  + 4433  1 

19114  + 4310  i 

19117  + 4948  - 

19117  + 4514  * 

19117  + 4122  - 

57.3 
4.0 

13.4 
14.0 

18.4 
23.8 

28.5 

43.5 
43.7 
46.3 

8 

34 

52 
19 
27 

6 

33 

6 

4 

53 

79  + 17 

72  + 14 
72+14 
74+14 
72+14 
76+15 
74+15 
81  + 17 
76+15 

73  + 14 

21 

37 

38 
31 
45 
24 
36 
16 
64 
52 

9 

8 

10 

9 

3 

17 

7 

4 

13 

21 

64  3 
70  3 
66  3 

65  2 
70  3 

101  2 
70  3 

65  3 
69  3 

66  3 

.98 

.44 

.43 

.38 

.50 

.25L 

-25L 

4.30 

27L 

.25L 

.23 

.22 

.25L 

25L 

.25L 

.25L 

.24: 

1.79 

.25L 

.25L 

.401 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

1.86 

.38: 

.44 

.40L 

1.00L  1 
1.12L  i 
1.18L  1 
1.26L  1 
1.21L  i 
1.16 
2.46 
1.00L 
1.37 
1.94 

BD  t 

CC  1 
B < 
D < 
C 1 

D 

DCB 
BBC  ■ 
DC 
D 

4E  L 
BD 
CHM 
C 

BK 

E 

EAA 

AAEL 

EA 

GE 

0 

0 

1 

0501000000 

6600130000 

9701000000 

7600010000 

6600130000 

3600000110 

3600000000 

1500001000 

0501000000 

9601000010 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

19118  + 4653  ■ 

19118  + 4741  ! 

19119  + 4249 

19120  + 4046 

19122  + 4238 

19123  + 4356 
19125  + 4107 
19125  + 4815 
19125  + 4051 
19125  + 4227 

49.9 

53.8 

55.8 
0.4 

16.0 

18.2 

30.0 

31.5 

32.4 

34.3 

45 

26 

31 

28 

55 

23 

45 

42 

3 

10 

78+16 
79  + 16 
74  + 14 
72  + 13 
74  + 14 
75+15 
73+14 
79+16 
72+13 
74+14 

15 

49 

36 

35 

33 

30 

77 

28 

71 

47 

4 

13 

9 

10 

24 

15 

30 
8 

31 
6 

60  3 
10  3 
70  3 
67  3 
70  3 

64  3 

65  2 
65  3 

69  2 

70  3 

36.62 

26L 

.68 

25L 

25L 

25L 

27L 

i .83 

! 25L 

1 .72 

15.69 

.25L 

.12: 

.251 

.25L 

.25L 

.25L 

.20: 

.561 

.21 

2.31 

.49 

.40L 

.86 

.40L 

.51 

.43L 

.40L 

.40L 

.40L 

1 .01 L 
1.26 
1.00L 
1.60 
1.44 
3,25 
1.06 
1.00L 
1.33 
1.06L 

CCC  , 
CC  ' 
BE 

BB 

E 

CC 

D 

BC 

C 

BF 

A A AF 
GMDB 
BE 

HI  BB 
E 

MJ  ED 
D 

BD 
K D 
BC 

9 

1 

0 

0 

1600010000 

1401000000 

5600000000 

6761000200 

5500000010 

4501000230 

9701000000 

0500001000 

4600100110 

5600000000 

14 

8 

4 

1 

1 

1 

19125  + 4055 

19126  + 4740 

19127  + 4215 

19128  + 4241 

19129  + 4940 

19130  + 4222 

19130  + 4407 

19131  +4034 
19133  + 4017 
19133  + 4339 

35.7 

41.6 
45.4 

51.7 

54.2 
2.7 
3.1 
9.9 

18.3 

21.8 

5 

19 

54 

5 

47 

4 

27 

11 

36 

57 

72+13 
79  + 16 
74+14 
74+14 
81  +17 

74  + 14 
75+15 
72+13 
72  + 13 

75  + 14 

33 
71 
21 

34 
27 
21 
56 
58 
23 
63 

11 

10 

9 

34 

9 

6 

20 

16 

5 

17 

66  3 

70  2 

67  3 
72  2 
64  3 

71  3 

68  3 
66  2 
68  3 
66  3 

l 32 

.24 
.78 
.34  L 
.52 
1.32 
.25L 
1.35L 
6.35 
.251 

.25  L 
.25L 
.35 
.52L 
.25L 
.40 
.25L 
.25L 
2.31 
,25L 

.40L 

.47L 

.40L 

.40L 

40L 

.40L 

40L 

.32 

.401 

,40L 

1.45L 

1.38L 

1.05L 

1.39 

1.00L 

1.09L 

1.59 
1.84L 
1.00L 

1.60 

C 

C 

BC 

D 

B 

BC 

C 

D 

BB 

C 

FC  H 
D 

AB  N 
J E 
BF  1 
AA 
K F 
D 

A A M 

F 

0 

0 

1 

4600100110 

1400000000 

7600001000 

6501000010 

1400000000 

7600003000 

3600000110 

5600000000 

4700000000 

5680000020 

8 

1 

3 

19137  + 4657 

19138  + 4445 
19140  + 4958 
19140  + 4057 

19140  + 4016 

19141  +4420 
19141+4146 

19142  + 4556 
19142  + 4321 
19144  + 4905 

42.7 

48.2 
0.9 
1.2 
3.9 
6.6 

11.4 

12.8 

15.2 
29.0 

25 

52 

53 
7 

14 

26 
29 
44 
19 
29 

76+16 
76+15 
81  + 17 
73+13 
72  + 13 
76  + 15 
73+14 
77+15 
75+14 
80  + 16 

70 

62 

31 

44 

17 
36 
76 

18 
17 
17 

14 

25 

9 

8 

5 

8 

12 

9 

11 

12 

64 

68 

62 

68 

60 

67 

72 

63 

15 

82 

1.75L 

25L 

.99 

.37 

1.28 

.41 

.27 

.85 

.25L 

.23 

.251 

.25L 

.19 

.25L 

.34 

.25L 

25L 

.27 

25L 

.25L 

.36 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

40L 

40L 

.68 

.401 

1.50L 
2.08 
1.00L 
1.23L 
1.05L 
1 .331 
1.49L 
1.00L 
1.90 
1.12L 

C 

C 

CD 

C 

BC 

C 

C 

BD 

BB 

C 

LDF 
LI  D 
BEJ  B 
CF 
AB 
C 1 
G 

AC 

EJ  BB 
DL 

2 

0 

0 

0500000000 

7500000130 

3500000000 

3600000000 

5700101000 

8600000000 

4600001000 

4502001420 

3601000100 

1400000000 

8 

C 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

1 

19145  + 4014 

19146  + 4523 

19147  + 4806 

19148  + 4700 

19149  + 4241 

19149  + 4620 

19150  + 4919 

19150  + 4004 
19151 + 4845 

19151  +4B1 5 

33.7 
40.3 

43.8 

50.0 

57.1 

58.1 
2.6 
4.6 
7.8 
8.0 

A 

10 

17 

16 

21 

58 

21 

35 

54 

72  + 13 
77  + 15 
79+16 
78+16 
74  + 14 
78+15 
81  + 16 
72+13 
80  + 16 
BO  + 16 

84 

40 

59 

53 

53 

25 

15 

55 

15 

40 

25 
12 
17 
8 
15 
8 
9 
21 
12 
1 9 

72 

61 

63 

66 

67 
66 
62 

68 
74 
63 

> .251 

> .26 

1 .33 

2 .34 

3 .25L 

3 .63 

1 .55 

3 25L 

4 .25L 

2 -39 

.25L 

.57L 

.25L 

.25L 

27L 

.17: 

.25L 

.25L 

.25L 

25L 

.40L 

40L 

.40L 

.40L 

.38: 

.40L 

.40L 

40L 

.69 

40L 

1.33 

1.17L 

1.53L 

1.00L 

2.42 

TOOL 

1.07L 

1.70 

1.40 

1.32L 

C 

C 

F 

C 

DC 

BE 

B 

C 

BF 

C 

EB 
C 1 
J 
D 

J FA 
ACM 
AD  K 
H E 
DAC 
B 

8 

4600001000 

0600000000 

0400000000 

0600000000 

6500000110 

3501010000 

1500000000 

7600000000 

1400000000 

0500000000 

1 

1 

1 

1 

1 

19152+4440 

19154  + 4654 

19155  + 4110 

19156  + 4619 
19158  + 4243 
19158  + 4115 

19158  + 4301 

19159  + 4343A 

19160  + 4114 
19160  + 4641 

17.9 

26.4 

30.6 
36.8 
51.3 
51  6 

51.6 
59.1 

3.5 

4.0 

52 
30 
24 
18 
26 
28 
48 
59 
11 

53 

76+15 
78+15 
73+13 
78  + 15 

74  + 14 
73+13 

75  f 14 
75+14 
73+13 
78  + 15 

42 

34 
40 
33 
20 
69 
53 

35 
23 
28 

13 

6 

6 

6 

5 

11 

21 

30 

9 

9 

69 

64 

67 
69 

65 

68 
69 
71 
67 
65 

3 .35 

3 .49 

3 .43 

3 .58 

3 7.13 

3 .27 

3 .251 

2 ,25L 

3 1.00 

3 .60 

.25L 

,25L 

25L 

.251 

2.99 

.251 

25L 

,25L 

.31 

.25: 

40L 

40L 

.40L 

.40L 

.49 

,40L 

.41 L 

44L 

40L 

.35: 

1.54L 

TOOL 

1.26L 

1.06L 

TOOL 

1.32L 

1.63 

1.61 

1.05L 

TOOL 

C 

B 

C 

B 

CCC 

C 

c 

E 

BC 

BDD 

C JD 

CJ 

BB 

AF 

AAC 

D 

DEB 

FD 

AB 

BDEE 

9 

3 

0 

9500001000 

0600000000 

4600000000 

3500010000 

5600000000 

3600100000 

5400000000 

6501000340 

3600100000 

0600100000 

C 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

19160  + 4155 

19161  +4751 

19162  + 4020 

19163  + 4644 
19165+4154 
19165+4005 

19166  + 4231 
19166+4101 

19167  + 4341 
19167  + 4359 

5.2 

8.3 

12.7 
21.2 
34  3 

35.5 

39.6 

39.8 
43.5 
44.0 

59 

32 
29 
28 

51 
11 
37 

33 
12 

52 

74  + 13 
79+  16 
72+13 
78+15 
74  | 13 
72+12 
74  + 13 
73  + 13 
75+14 
76+14 

39 

25 

19 
47 
33 
44 

103 

20 
57 
44 

12 

9 

6 

25 

9 

27 

34 

9 

30 

6 

64 

64 
66 
68 

67 

70 

68 
66 

71 

65 

2 26 

3 .57 

3 1.33 

3 .251 

3 43 

3 .251 

2 .301 

3 .64 

2 25L 

2 .35 

25L 

25L 

.96 

.251 

.251 

.25L 

69L 

.13: 

57L 

25L 

.40L 

.401 

.40L 

40L 

40L 

40L 

40L 

40L 

40L 

40L 

1.27L 

TOOL 

1.08L 

1.48 

TOIL 

258 

1.20 

1.16L 

1.09 

TOOL 

C 

B 

BC 

C 

C 

C 

D 

BD 

D 

C 

FH 
Bt  G 
AA  F K 
D 
CJ 

1 F 
ME 
BCHK 
E 

8 

0 

0 

2601110000 

1500001000 

6600000000 

2500100000 

2601020000 

3580000030 

3500000000 

2601010000 

4500000330 

8500010000 

1 

1 

8 

C 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

19168+4121 
19170+4937 
19171  +4054 

19171  +4707 

19172  + 4952 

19172  + 4349 
19172+  4821 

19173  + 4928 

19174  + 4100 
19174  +4012 

51.2 
0.6 
7.C 
7.5 
12  5 
13.7 
15.6 
18  C 

24.  G 

25.  G 

! 51 
i 28 
1 38 

; 20 

> 41 
r 23 
1 53 
) 34 
1 59 
) 33 

73+13 
81  +16 
73+13 
79  F 15 
81  4 16 
75  + 14 
80+  16 
81  F 16 
73+13 
72+12 

68 

13 

34 

36 

28 

28 

19 

10 

34 

101 

18 

4 
6 

10 

9 

10 

5 
4 
8 

26 

72 

65 

70 

64 
19 

65 
64 

67 

68 
64 

2 50L 

3 1.88 

3 .45 

3 25L 

3 .38 

3 56 

3 3.81 

4 1.40 

3 .61 

2 58 L 

54L 
.98 
.25L 
.251 
25L 
25L 
1 37 
.39 
.19 
.55L 

.41 

40L 

.401 

.87 

40L 

40L 

40L 

,40L 

40L 

.40L 

2.04L 

TOOL 

TOOL 

2.74 

TOOL 

TOOL 

TOOL 

TOOL 

1.55L 

1.30 

C 

BB 
. B 

CC 
B 
. B 
. BC 
BB 
. CE 

D 

DG 
AAD 
BH  L 
HCB 
BF 

CH  F 
A Al 
ABFE 
AC  E 
C 

2 

8 

2 

7 

2500000110 

0500000000 

2500000000 

1400000230 

1501000000 

6601121100 

0600000000 

0500000000 

9501110010 

7600101000 

c 

1 

1 

191 74  + 4353 

19175  + 4100 

19176  t 4030 
19176  + 4120 

19176  \ 4341 

19177  t 4339 

19177  + 4231 

19178  + 4015 

19178  j 4110 

19179  +4440 

29.: 
33. f 
38  6 
40.: 
40.: 
44+ 
44+ 
49+ 
50.! 

J56: 

) 52 
) 21 
1 34 
J 28 
3 50 
1 58 
3 45 
l 33 
5 15 
3 1C 

76  i 14 

734  13 

72  t 12 

73  + 13 

i 75-*- 14 
; 75+14 

, 74  f 13 

i 72+12 
. 73+13 

1 76+14 

25 

32 
68 
25 

33 
43 
43 
51 

9 

48 

9 
29 

13 
23 

8 

14 

10 
18 

8 

8 

66 

31 

72 

63 

64 

67 

65 

68 
103 

69 

3 1.10 

2 1.26L 

2 .24 

3 25L 

3 3B 

3 74L 

3 .31 

3 27L 

3 .45 

3 25L 

.43 

.25L 

1.77L 

25L 

25L 

25L 

251 

.251 

.25L 

.251 

.40L 

40L 

40L 

40L 

40L 

.49 

,401 

.401 

.401 

.53 

1.39 

1.14 

1.28L 

1.37 

TOIL 

TOOL 

1.191 

2.35 

1.34 

1.94 

BD  C 
D 

. c 

c 

. c 

c 

. c 

B 

B C 
CB 

ACDB 
i E B 
FB 

: H B 
A G 
DC 
CJ 

I DFKB 
: BE  ME 
1 J EB 

1 

1 

1 

7501121100 
9500110010 
5500000000 
2600000110 
5600110000 
5600111000 
3600000000 
5580100000 
9501 200 12C 
9500004 3 OC 

1 

( 

> 

■Contusion  Flags  6,-9)  Hours  Conlirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  al  12.  25.  60.  100  ^m,  10)  High  Source  Densrty  Region 


ORIGINAL  PAGE  IS 

OF  POOR  QUALITY 


Declination:  +40°- + 50° 

Associations 


C 

A Sep 

T Name  Type  (")  Mag 


13 

48191  MA 

3 

73 

1 

RU  LYR 

11 

4 

13 

48193  G5 

7 

65 

13 

48194  KO 

7 

66 

13 

48195 

10 

86 

12 

ZG  1910  + 46 

44 

153 

2 

DO  36974 

62 

95 

2 

DO  36975 

72 

108 

13 

48202 

8 

06 

13 

46204 

7 

82 

12 

ZG  1911+45 

19 

153 

1 

SS  LYR 

4 

4 

13 

48217 

8 

87 

32 

X1912  + 439 

26 

8 

13 

48224  KO 

5 

68 

13 

48229  K2 

6 

78 

4 

TMSS  +40340 

9 

29 

32 

X1913  + 447 

47 

8 

13 

48247  G5 

2 

62 

13 

48248 

6 

85 

13 

48251  KO 

4 

70 

13 

48253 

4 

88 

9 

U11422 

40 

156 

13 

48257  G5 

7 

80 

13 

48263 

12 

83 

2 

DO  37051 

85 

98 

13 

48268  K 

7 

82 

13 

48270  KO 

8 

70 

13 

46271  G5 

5 

73 

13 

48274  KO 

41 

85 

13 

48278  F5 

15 

60 

13 

48282  G5 

3 

70 

13 

40286  KO 

3 

85 

1 

HN  LYR 

24 

3 

13 

48290 

8 

87 

13 

48297 

2 

88 

13 

48299  G5 

6 

72 

12 

ZG  1916  + 46 

43 

155 

13 

48304 

8 

85 

32 

XI 91 6 + 400 

66 

8 

2 

DO  17631 

14 

100 

13 

48306 

5 

88 

12 

ZG  1916  + 41 

63 

156 

2 

DO  37100 

82 

100 

1 

V540  CYG 

9 

3 

13 

4831 5 KO 

4 

62 

1 

EO  LYR 

6 

3 

1 

V475  CYG 

53 

3 

13 

1 48326 

4 

88 

2 

! DO  371 11 

41 

96 

1G 

1 4832BK0 

9 

83 

32 

? XI 91 7 + 446 

22 

6 

345 


Right  Ascension:  19M7'"56’-19'-26°>iy  Declination:  +40”- +50” 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

Galactic 

H 

(Not  Color  Corrected) 

O 12  Jim 

25  /xm 

60 

a 5 

a 

6 

Coords 

SMJ  SMN  e \ 

100 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R S 

A 

h m.  or 

(s) 

r 

) 1 b 

o 

O 

• O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 2 

n 

T 

Name  Type 

o 

Mag 

19179  + 4010 
19179  + 4425 
19179+4323 
19181+4652 
19181+4114 

56.1 

58.1 

59.1 
6 X 
9.1 

3 2C 
3 38 
3 1C 
5 33 
) 20 

> 72  + 12 

1 76+14 

i 75+14 
1 80  + 16 

► 73+13 

25 

39 

43 

8 

31 

4 

14 

8 

4 

26 

68 

67 

65 

70 

37 

3 1.66 

3 25L 

3 .55 

4 3.63 

2 .651 

.39 
.40L 
.25L 
1.05 
.61 L 

40L 

.36 

.40L 

.40L 

4QL 

1.17L 
1.57 
1.17L 
1.1 0L 
2.35 

. BB 

CC 
. C 

. FB 

c 

ABE 
: NEB 

c 

AAKJ 
) □ 

1 

I 

0 

i 

660020200C 
750100020C 
250000000C 
i 1 510021 00C 
9500100130 

4 

1 

2 

3 
1 

4 

13 

*41 

13 

13 

1 48333  K5 
19179  + 4425 
! 48334 
i 48336  MA 

6 

13 

0 

4 

75 
4 

85 

76 

19181  +4041 

19182  + 4416 
19182  + 4009 

io.; 
12.  ■ 
13.1 

2 29 
1 24 
I 45 

i 73  + 12 
76  + 14 
72  + 12 

17 

31 

35 

6 

8 

9 

69 

67 

64 

3 6.52 

3 .78 

2 .87 

1.71 

.271 

.30 

.40L 

40L 

40L 

1.27L 

1.17L 

1.16L 

. BB 
. B 
ED 

A AG 
AD  L 
AB 

0 

0 

9600000 OOC 
850000000C 
6600102000 

4 

2 

1 

2 

*41 

1 

1 DO  17664 
19182  + 4416 
pr  lyr 

61 

7 

90 

15 

19182  + 4327 
19103+4051 

16. ( 
20.C 

J 44 
> 18 

75+14 
73  + 12 

42 

42 

10 

32 

69 

73 

3 .37 

2 25L 

,18: 

.25L 

40L 

40L 

1.00L 

2.22 

BE 

F 

BDJ 

KD 

0 

3500000000 

9582000000 

3 

*13 

48341  K0 

10 

75 

19183  + 4340 
19183+4448 
19183  + 4456 
19183  + 4917 
19185  + 4135 

20.2 
21.6 
23.1 
24.C 
31. S 

1 7 

> 35 
1 7 

> 26 
1 23 

75  + 14 
76+14 
77+14 
81+16 
74+13 

31 

52 

28 

11 

33 

9 

17 

9 

6 

9 

67 

70 
65 

71 

68 

3 .91 

3 .37L 

3 .49 

4 .35 

3 .46 

.46 

47L 

.25L 

.22 

.14: 

-40L 

.40L 

40L 

40L 

40L 

1.00L 

1.59 

108L 

1.10L 

1.08L 

EF 

E 

B 

BD 

BE 

AB 

DB 

BJ 

CDE 

BC 

9 

0 

1 

4600001000 

8500000000 

6600110000 

1402001000 

2600000000 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

*41 

12 

13 

16 

1 

19183  + 4340 
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ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


Right  Ascension:  19h26m22s-19h34m10s 


Declination:  +40°-+ 50° 


Position  (1950) 
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(s) 


Galactic  Uncertainty 
8 Coords  SMJ  SMN  6 
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Declination:  +40"-  + 50' 


Right  Ascension:  19h53m02s-19h57m18* 


Position  (1950) 
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19530  + 4002 
19531+4615 
19531+4430 
19531+4110 
19531+4042 
19533  + 4229 
19533  + 4819 

19533  + 4745 

19534  + 4118 

19534  + 4012 

19535  + 4142 
19535  + 4244 

19535  + 4813 
19535+4724 

19536  + 4124 

19536  + 4003 

19537  + 4744 
19537  + 4337 
19537  + 4433 
19538+4329 

19538+4856 

19539  + 4002 

19540  + 4555 
19541+4824 
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19542  + 4130 

19542  + 4636 
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19543  + 4110 

19543  + 4148 
19543  + 4435 
19545  + 4441 
19545  + 4205 
19545  + 4017 

19545  + 4512 

19546  + 4227 

19547  + 4006 
19547  + 4253 
19547  + 4220 

19547+4403 

19547  + 4133 

19548  + 4606 

19548  + 4015 

19549  + 4042 

19550  + 4144 
19551+4511 
19552  + 4523 
19552  + 4526 

19552  + 4243 

19553  + 4316 
19553+4126 
19553  + 4358 
19553  + 4010 

19553  + 4524 

19554  + 4509 
19554  + 4230 
19554  + 4708 
19555+4407 
19556  + 4359 

19556  + 4808 

19557  + 4223 
19557  + 4450 
19559+4137 
19561+4827 
19561+4841 
19561+4448 
19561+4404 
19562+4521 
19562+4514 

19563  + 4612 
19563  + 4047 

19563  + 4648 
19563+4158 

19564  + 4458 

19565  + 4223 
19565  + 4452 

19565  + 4258 
19566+4302 

19566  + 4140 

19567  + 4442 

19568  + 4255 
19568  + 4515 

19568  + 4802 

19569  + 4558 
19569  + 4142 
19569  + 4206 
19569  + 4657 
19569  + 4518 
19569  + 4407 

19569  + 4719 
19569  + 4534 
19569  + 4440 

19569  + 4513 

19570  + 4831 
19570+4139 
19570  + 4624 
19571+4305 
19573  + 4521 
19573  + 4954 
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48976  K0 
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48992  K2 
DO  18360 

48995  K5 
A1 954  + 40 

XI 954 + 423 


TMSS  +40367 
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40999  A3 


V414  CYG 
49008  A2 
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AX  CYG 
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49040  MA 
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'Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  a.  12.  25,  60.  100  .m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  19h57m20*-20h00m438 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


19573  + 462B 
19573  + 4713 

19573  + 4026 

19574  + 4745 

19574  + 4941 

19575  + 4112 
19575  + 4604 
19575  + 4116 

19575  + 4902 

19576  + 4556 

19577  + 4835 
19577  + 4035 
19577  + 4236 

19577  + 4537 

19578  + 4231 
19578  + 4716 

19578  + 4515 

19579  + 4319 

19579  + 4104 
19580+4427 

19580  + 4348 
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19581+4723 
19581+4825 
19582  + 4810 
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19583  + 4633 
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19585  + 4839 
19585  + 4603 
19585  + 4204 
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19586  + 4723 
19586  + 4747 
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19588  + 4436 
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33 

33 
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21 
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11 
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Right  Ascension:  20h03m17’-20h05m28'  Declination:  +40°- +50° 
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MJ  CB 

8 

980000 140C 

20048  + 4317 

50.6 

59 

79+  6 

18 

6 

66 

5 

.38 

.42 

2.96 

19.79: 

DCDD 

DCAD 

964323350C 

20048  + 4155 
20048  + 4313 

52.0 

52.4 

18 

22 

78+  5 
79+  6 

32 

19 

10 

4 

35 

64 

3 

5 

,38L 

13.03 

,15: 

6.25 

2.10 

1D.15L 

12.15; 

86.58L 

F CC 
ED 

KCCB 
A AD 

9 

880020040C 

962020040C 

2 

* 1 

KO  CYG 

29 

3 

20049+4350 

56.2 

51 

80+  6 

44 

5 

69 

3 

28L 

.25  L 

2.04 

26.12L 

D 

FCBF 

964024544C 

20049  + 4543 

20050  + 4808 

59.1 

1.4 

35 

48 

81+7 
83+  9 

36 

66 

11 

13 

67 

62 

4 

2 

.25L 

.27 

.25L 

.25L 

1.62L 

.72L 

8.67 

7.44L 

F 

C 

CF  HB 
FF 

968012470C 

4600000100 

2 

1 

2 

DO  38070 

20 

105 

20050  + 4450 
20050  + 4020 

1.5 

13 

81+7 

18 

3 

30 

4 

.271 

.17 

16.23L 

19.44L 

C 

FDGB 

960125275C 

5.1 

3 

77+  4 

26 

8 

60 

3 

.66 

.28L 

6.501 

95.03L 

c 

AG 

250000000C 

20050  + 4538 
20051+4250 
20051+4306 
20051+4109 
20052  + 4512 
20052  + 4137 
20052  + 4356 
20052  + 4402 
20052  + 4331 
20052  + 4342 

5.7 

8.9 

10.7 
11.3 

12.8 

13.2 
14.6 
14. B 
15.8 

16.2 

9 

38 

38 

15 

49 

22 

5 

41 

58 

9 

81+7 
79+  6 
79+6 
77+  5 
81+7 
78+  5 
80+  6 
80+  6 
79+  6 
60+  6 

41 

32 

38 

27 

62 

57 

38 

84 

24 

30 

17 

11 

3 

3 

14 

11 

9 

12 

6 

3 

71 

70 
62 
66 
59 
69 
63 

71 
65 
62 

2 

3 

4 
4 
2 

3 

4 
2 

5 
5 

.631 
.25L 
.41 L 
,361 
.21 
28L 
.281 
.41 L 
2.46 
.53 

25L 

.251 

.19 

.26 

.25L 

.281 

.27 

.25L 

.61 

.25L 

.83 
3.52L 
2.15: 
4.00: 
10.72L 
3.09 
1.88: 
1.52 
18.41  L 
15.25L 

19.241 
10.08 
19.98: 
21.24: 
87.71  L 
36.19L 
131.32L 
29.07L 
138.20L 
145.111 

F 

D 

DDF 

DEE 

D 

C 

DE 

D 

BB 

B 

F CJ 
NCHA 
EDCC 
KE  DB 
C 

GKDF 
FCED 
C 
AAI 
BF  DE 

6 

950236771 C 
9800003 42C 
9761 13563C 
974121443C 
950120032C 
96022889 7C 
9501 4763 3C 
9601 2234 0C 
9401 2353 2C 
94021 338 1C 

3 

8 

2 

8 

1 

1 

1 

23 

16 

23 

MRSL  077  + 04/5 
12815 

MRSL  079  + 06/1 

563 

22 

564 

120 

20052  + 4405 

20053  + 4548 
20053  + 4922 
20053  + 4727 
20053  + 4753 
20053  + 4334 

20053  + 4131 
20053+  4425 

20054  + 4415 
20054  + 4123 

17.6 

19.4 
20.0 
20.1 

20.4 
20.9 
22.2 
23,0 
27.2 

26.5 

38 
26 

39 
2 

33 

31 

10 

47 

2 

30 

80+  6 
81+7 
84+  9 
83+  8 
83+8 
79+  6 
78+  5 
80+  7 
80+  6 
78+  5 

34 

20 

26 

22 

34 

83 

26 

24 

34 

75 

9 

11 

3 

8 

9 

17 

9 

6 

17 

12 

64 

68 

61 

59 

59 

71 

66 

63 

71 

70 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

5 
5 
2 
3 

,25L 

.25L 

.97 

.77 

.41 

.25L 

.34L 

.25L 

.32L 

26L 

.31 

.261 

.28 

.18; 

.25 

73L 

.22: 

.16: 

72L 

25L 

17.68L 

2.24 

.49L 

.BOL 

.741 

3.34L 

4.06: 

1.96 

3.1BL 

1.94 

157.03L 

14.70 

4.85L 

7.13L 

5.14L 

17.02 

24.36 

7.06: 

10.80 

49.78L 

D 

DD 

BC 

BE 

BC 

D 

DDC 

DCD 

D 

D 

CE 

F HOC 
AB 
AB 
DC 
HCB 
DDE  B 
CB  B 
MH  B 
C 

2 

0 

3 

940023432C 
96C003694C 
6501001100 
9611110200 
6600000000 
960223352C 
97421 1442C 
980200020C 
9703 1 5553C 
7602000 10C 

3 

1 

1 

1 

11 

2 

10 

PK  79+  6.1 
DO  38076 

M + 07-41  004 

23 

26 

176 

95 

’Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Declination:  +40°-+ 50° 


Position  (1950) 


h m. 


20055  + 4440 
20055  + 4408 
20055  + 4400 

20055  + 4207 

20056  + 4231 
20056  + 4140 
20056  + 4239 
20056  + 4729 
20056  + 4624 
20056  + 4149 

20056  + 4300 

20057  + 4226 
20057  + 4655 

20057  + 4034 

20058  + 4156 
20058  + 4635 

20058  + 4230 

20059  + 4331 
20059  + 4821 

20059  + 4500 

20060+4350 

20060  + 4140 
20060  + 4234 
20060  + 4428 
20060  + 4526 
20060  + 4322 
20061+4131 
20061+4120 
20062  + 4117 
20062  + 4342 

20062  + 4725 
20062  + 4259 
20062  + 4327 
20062  + 4552 
20062  + 4109 
20062  + 4556 
20062  + 4509 
20062  + 4539 

20062  + 4927 
20062+4501 

20063  + 4214 

20063  + 4145 

20064  + 4136 
20064  + 4306 
20064  + 4504 
20064  + 4439 
20064+4418 
20064  + 4026 

20064  + 4013 

20065  + 4523 

20065  + 4232 
20065  + 4354 

20065  + 4550 

20066  + 4516 

20067  + 4246 
20067  + 4135 
20067  + 4112 
20067  + 4405 

20067  + 4446 

20068  + 4257 

20068  + 4051 

20069  + 4341 
20069  + 4616 
20069  + 4337 
20069  + 4220 
20069  + 4510 
20069+4923 
20069  + 4438 
20069  + 4058 
20069  + 4318 

20069  + 4132 

20070  + 4454 
20070  + 4833 
20070  + 4346 
20070  + 4527 
20071+4238 
20071+4423 
20072  + 4520 
20072  + 4400 
20072+4138 

20072  + 4108 

20073  + 4035 
20073  + 4334 

20073  + 4436 

20074  + 4130 
20074+4006 

20075  + 4020 
20075  + 4150 
20075  + 4442 

20075  + 4247 

20075+4041 

20076  + 4059 
20076  + 4414 
20076  + 4401 
20076  + 4020 
20076  + 4034 

20076  + 4408 

20077  + 4358 
20077+4132 
20077+4049 


1 33 
,3  36  | 

2 21 
3 40 
.8  14 
1 30 

|39.0  57 


Galactic  Uncertainty 
5 Coords  SMJ  SMN  B 

O 1 b (")  <”)  O 


4 23 

6 40 
9 38 

.4  54 

5 4 

3 8 

7 60 
i.3  37 

4 25 

1.7  53 
.0  43 
.4  23 
.2  22 

2 16 
.6  52 
4 17 

6 40 
1.6  31 

5.8  7 1 
6 5 

:,7  3 1 
1.0  41 
1 14] 


13.1  22 
1 13.3  57 

13.7  3 

14.1  36 

14.7  27 

15.1  4 

15.2  51 

15.4  59  | 
15.9  27 

17.4 

19.1  17 

21.3  11 

24.3  31 

25.8  41 

26.8  34 

27.0  26  | 

27.1  54 
[27.6  28 

29.1  13 

31.0  39 

33.5  55 

34.9  4 

35.0  38  1 

38.0  41 

43.5  32 

43.5  53 

43.9  1 

144.1  21 

45.6  22 

48.0  17 

53.9  47 

54.1  8 

54.9  7 

55.0  44 

55.2  35] 

57.9  24 

58.2  7 

56.9  59 

59.2  59 
[59.2  6 1 

59.9  10 
2.2  11 

2.5  1 
3.9  8] 

5.1  20 

7.0  3 

8.2  46 

15.8  55] 

16.0  17 

16.1  13 

16.2  8 

19.0  18] 

22.0  50 
23.6  42 
,24.6  52] 
[29.4  39] 

30.5  31 

34.3  24 

34.5  55 

34.6  48  | 

35.6  6 

37.0  41 
37.5  24 

37.9  29] 

40.1  53] 
40.8  51 

41.3  41 

45.4  32 
[46.4  57 

47.1  45 


80+  7 
80+  6 
60+  6 
78+  5 
79+  6 
78+  5 
79+  6 
83+  8 
82+  8 
78+  5 

79+  6 
79+  5 
82+  8 
77+  4 
78+  5 
82+  8 
79+  5 
79+  6 
84+9 
81+7 

80+  6 
78 +-5 
79+  5 
80+  7 
81+7 
79+  6 
78+  5 
78+  5 
78+  5 
80+  6 

83+  8 
79+  6 
79+  6 
82+  7 
7B+  5 
82+  7 
81+7 
81+7 
85+9 
81+7 

78+  5 
78+5 
7B+  5 
79+  6 
81+7 
81 
80+  6 
77+  4 
77+  4 
81 

79+  5 
80+  6 
82+7 
81+7 
79+  5 
78+  5 
78+  5 
80+  6 
81+7 
79+  6 

77+  4 
80+  6 
82+  7 
80+  6 
79+5 
81+7 
85+  9 
81+6 
77+  4 
79+  ‘ 


78  + 
81  + 
B4  + 
80  + 
81  + 

79  + 

80  + 
81  + 
80  + 
78  + 

78  + 

77  + 
80  + 
81  + 

78  + 
77  + 

77  + 

78  + 
81  + 

79  + 

77  + 

78  + 

80  + 
80  + 
77  + 

77  + 
80  + 
B0  + 

78  + 
77  + 


22 

31 
16 
22 
27 
18 
33 
41 
24 
29 

27 
22 
36 

49 

32 
21 
68 
43 
38 

50 

13 

28 
27 
24 
41 
38 
13 
35 
17 
26 

41 

56 

16 

22 

32 
35 
31 

23 
22 

15 

34 

16 

33 
15 

35 

19 
58 

20 
43 
53 

85 

37 

24 

24 
43 

25 
37 
22 
57 


10 


Flux  Density 

^ (Not  Color  Corrected) 

O 12  Jim 

25  p.m 

60  p,m 

100  /i.m  p] 

N 

(Jansky) 

Ui 

5 66 

.17: 

16.26L 

151.89L  BD 

3 25L 

.33L 

2.92: 

12.50 

5 25L 

.34 

2.10: 

13.17  C 

5 61 

.27 

12.57L 

96.54L  BC 

5 .48 

.20: 

10.80L 

109.26L  CE 

5 1.12 

.83 

10.09L 

43.16  CC 

5 .42 

25L 

15.20L 

136.23L  B 

2 .41 

.251 

1.13L 

8.12L  F 

4 1.33 

.51 

7.01  L 

11.70L  BB 

3 .33: 

.16: 

2.11 

30.49L  FF 

4 .40L 

.17: 

3.47 

14.42  C 

5 .74 

.21 

14.421 

112.94L  BE 

3 .62 

.25: 

6,401 

49.84L  BC 

3 .34 

.25L 

9.40L 

81.66L  C 

5 29L 

.16 

2.25: 

11B.24L  C 

2 .25L 

,25L 

.86: 

5.45 

2 ,26L 

.251 

2.38 

35.27L 

3 ,25L 

25L 

1.54 

41.07L 

3 .42 

25L 

.94L 

8.39L  B 

2 .30 

.25L 

3.09L 

22.32L  C 

5 2.35 

.95 

3.40: 

17.34:  BE 

5 .41 

23: 

12.70L 

118.99L  BE 

5 .74 

.3 1 L 

2.38L 

11B.62L  E 

5 .29L 

.25 

2.63: 

11.84 

4 18: 

.25L 

1.24 

126.05L  C 

5 .26L 

.25 

1.98 

174. 00L 

5 7.61 

3.64 

4.53L 

109.37L  AE 

3 -29L 

-25L 

1.94 

32.81L 

5 1.88 

.79 

8.67L 

76.86L  B 

3 .27L 

25 

3.25L 

29.22L 

3 .38 

25L 

1.25L 

9.16L  C 

4 .41 L 

.15 

1.66 

166.99L 

5 .43 

.62 

8.03L 

23.22L  C< 

4 1.68 

.90 

7.97L 

54.1 1L  B 

5 .41 

.26 

9.76L 

100.87L  B 

2 25L 

.31 L 

2.96L 

3.58 

3 .25L 

.25L 

2.50L 

11.61 

3 451 

.25L 

.93: 

4.61 

3 .87 

.18 

50L 

4.32L  D 

4 .28: 

.35 

4.23L 

41.00L  D 

5 57 

25L 

16.10L 

128.73L  B 

5 980 

4.64 

7.84L 

88.34L  A 

5 .25 

.30 

4.68L 

121.70L  C 

5 143 

.82 

17.23L 

19.90L  B 

2 .29 

.391 

2.53L 

18.22L  C 

3 4 .22 

.21: 

5.40: 

20.29L  C 

7 3 25L 

34L 

1.58 

23.31L 

3 .53 

.77 

5.62 

17.13:  E 

3 .51 

,25L 

7.38L 

72.19L  C 

5 2 25 

.25L 

11.57L 

69.08L  C 

2 .32L 

.29L 

1.68 

40.58L 

B 3 .35L 

.22 

2.42 

27.30L 

7 2 48L 

.601 

1.02 

4.77 

5 5 2 27 

1.11 

6.59L 

90.73L  A 

9 3 25L 

.16: 

2.85L 

15.36 

4 5 .70 

.25L 

4.68L 

40.84L  C 

6 3 .31 

.25L 

11.04L 

107.74L  B 

8 4 .26: 

.26 

6.06: 

27.64:  C 

3 3 .35  1 

25L 

12.64L 

111.32L  C 

4 4 .39 

.30L 

21.38L 

121 .21 L C 

5 5 69 

5.30 

20.24 

11.88:  B 

,8  3 -25L 

.25L 

2.13 

22.97L 

,2  3 1.21 

.37 

8.03L 

65.27L  C 

i8  3 25L 

.20 

2.10L 

22.97L 

i5  5 .58 

.17: 

16.97L 

151. SOL  E 

17  5 25L 

.34 

3.11: 

19.68 

57  3 44 

.25L 

,70L 

5.65L  E 

2 .471 

25L 

1.26 

30.37L 

>9  4 .26: 

.11: 

3. SOL 

13.94  C 

>9  3 .31 L 

.251 

1.69 

51.97L 

59  3 26L 

.25 

8.74L 

129.89L 

59  2 41L 

.25L 

,97 

27.67L 

32  3 41 

.23 

.78L 

6.02L  E 

34  5 42L 

.26 

3.87 

1 6.61  L 

35  3 25L 

.25L 

1.34 

15.03L 

30  5 .36L 

.36 

18.32L 

25.34: 

70  3 .25L 

,25L 

2.00: 

9.36 

55  3 .25L 

.25L 

1.45 

12.62L 

&0  4 24: 

.28 

4.03L 

159.94L  1 

64  5 58 

.19: 

1.78 

48.01  L 1 

63  4 .26 

.251 

10.73L 

107.B4L  1 

65  5 .57 

.25L 

10.15L 

88.12L  1 

63  5 25L 

.55 

3,85 

210.72L 

70  3 .25L 

.25L 

1.43 

25.60L 

68  4 .31 

.32 

282 

104.39L  i 

63  3 .33 

.28L 

8.49L 

104.74L  ' 

71  4 .47: 

.65 

8.381 

32.07  ' 

69  4 .311 

.27 

5.40: 

24.58 

69  3 251 

.251 

1.30 

25.46L 

66  4 .26: 

.24 

2.82 

141.62L 

35  3 .251 

.251 

4.27: 

13.22 

70  3 -251 

.251 

3.24: 

18.63 

68  3 .251 

.251 

1.51 

13.20: 

67  4 .38 

.37 

4.031 

22.07: 

67  3 .42 

.48 

8.00 

49.27L 

66  5 5.76 

1.87 

8.151 

L 92.57L 

28  5 .35 

.48 

3.84 

200. 78 L 

67  4 .30 

.31 

17.181 

L 1 36.31  L 

69  3 .40! 

L .351 

L 4.011 

L 16.06 

70  3 .28 

.421 

L 2.78: 

42.53L 

Flags 


Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


L 

R S 
S 2 


CC 


DCC 


D 

DDD 


D 

FE 

CF 

B 

F D 


CCCC 


DCF 


DD 
C 
C 

DC 


BB 
CEB 
ECBB 
BD 
E E 
ABCD 
iBH 
E 

ABEF 

ECBI 

EDB 
E 
BC 
D 

NDDE 
BA 
KCC 
B 

CG 
Cl 

A ADF 
BCFF 
BCG 
CCA 
D 
BC 
A ADB 
EB 
AA 
DDBJ 

DE  E 
DBF 
BCBB 
AA 
BB 
GCC 
FFB 
KNEB 
BF 
FAFG 

BC 
AA  D 
DBD 
AA1  B 
CE 
FDCA 
MJ  BE 
CBB  A 


B 


C 

J FBG 
J I CC 
A AF 
EGB 
BEFH 
BD 
DEFB 
C 

BE 

BAAE 
DCC 
AA 
F DE  J 
AD 
GCDA 
CF 
FC 

DEGC 

EBB 

EDD 

C 

BB 

CBCD 

D 

EDFD 

FFB 


D 

EC 

FC 

EBB 

BDD 

BCCF 

F 

E F 

B 

A 

CE 

BA 

D 

L Cl 

CDC 

FEB 

C 

DK 

CF  D 

CBCC 

DDE 

CCFB 

F 

E C 

CDC 

DDB 

CC 

GDB 

DD 

GGDC 

CE 

DDBB 

CD  C 

DCCC 

CDE 

HDBC 

BB 

AA 

BCC 

DCA 

ED 

CB 

E 

DF  CC 

C C 

CBCG 

940134753C 
97021 4453C 
97401 3370C 
95111 1130C 
550034474C 
96C338565C 
940000  HOC 
9602110100 
9600201 22C 
970022452C 

97000 1046C 
85002001 0C 
74010001 0C 
350100020C 
954025694C 
9700000 20C 
7600544 B4C 
950342582C 
4601001110 
960127697C 

966034884C 
950243243C 
550134583C 
9841 10340C 
9401 1 1042C 
94063 8990C 
95521 336 1C 
860220 100C 
850150485C 
96001 1240C 

9500000100 
9401 031 88C 
96D436880C 
940130245C 
950123265C 
970110233C 
97821 34 50C 
9881 001 60C 
6501000000 
958338799C 

85000001 OC 
95001 1000C 
9500587 84C 
970016588C 
96053 9888C 
96C027675C 
96400043 1C 
374202330C 
350110000C 
950331 154C 

7601 053 30C 
960001 441 C 
9701 1 126B0 
950420244C 
4700001 82C 
961039785C 
950044598C 
9601 15663C 
9401 03263C 
94001 2000C 

98601 001 0C 
660227796C 
94000001 OC 
8601 26686C 
650001 01 OC 
960218873C 
9602000100 
9601 1 4343C 
98000005 1C 
96001 221 2C 

6501 386 55C 
96000001 2C 
9500000000 
96011 457 1C 
960000 120C 
768108640C 
970111 041 C 
970000240C 
9420367 30C 
96400 5343C 


950000030C 
550120030C 
944210220C 
960064 562C 
65031 5531 C 
450 1000 20C 
66021 568 2C 
97C124550C 
9600 2003 OC 
440104454C 

8741 1 1 180C 
970011 261 C 
970035444C 
96402561 OC 
562215682C 
7502200 50C 
93001 421 2C 
940149873C 
784205531 F 
97001 2572C 
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A 
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Type 


Sep 

O 


Mag 


23 

MRSL  079+06/1  1 

289 

13 

49205  G5 

8 

75 

2 

DO  38088 

57 

110 

23 

MRSL  079  + 06/1 

301 

4 

TMSS  +40384 

30 

29 

23 

MRSL  079  + 06/1 

151 

13 

49213  MA 

44 

87 

13 

49217  KO 

3 

70 

4 

TMSS  +40306 

20 

22 

13 

49223  K2 

8 

82 

32 

X2006  + 404 

57 

3 

13 

49224  A 

6 

85 

13 

49225  G5 

14 

77 

2 

DO  38098 

71 

91 

23 

MRSL  080  + 06/1 

355 

11 

PK  78+  5.1 

79 

1 23 

MRSL  077  + 04/3 

231 

> 23 

LDN  0903 

55 

1 23 

1 MRSL  077  + 04/3 

372 

1 23 

\ MRSL  077  + 04/1 

493 

1 11 

1 PK  79+  5.1 

23 

i 2: 

3 MRSL  080  + 06/1 

486 

i 2: 

3 MRSL  077  + 04/1 

334 

1 

2 2: 

3 LDN  0885 

83 

j 

1 2 

3 MRSL  077  + 04/1 

2&~, 

r 

■Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (St)  at  12,  25,  60.  100  ,m.  10)  High  Source  Density  Region 


355 


Right  Ascension:  20h07tn47s-20h09m49, 


Declination:  +40°-  + 50' 


Position  (1950) 

Name 
a 6 

a 

Galactic  Uncertainty 

6 Coords  SMJ  SMN  6 

H 

O 12 

h m.  * > 

(s) 

n 1 b 

o o o 

N 

20077  + 4433 

47.5 

28  81  + 

3 U 

63 

5 31 

20078  + 4347 

48.4 

44  80  + 

2( 

68 

3 28L 

20078  + 4355 

50.8 

42  80  + 

2i 

59 

3 35L 

20 078  + 4528 

51.6 

8 81  + 

31 

2 

67 

2 1 13L 

20078  + 4510 

53.3 

6 81  + 

22 

64 

5 33 

20078  + 4103 

53.8 

36  78  + 

& 

1C 

70 

3 28L 

20079+4009 

55,7 

59  77  + 

3; 

1C 

64 

4 49 

20079  + 4257 

56.5 

3 79  + 

2£ 

1C 

71 

2 39L 

20079  + 4323 

56.7 

52  80  + 

22 

3 

63 

5 .95 

20079  + 4419 

57.8 

35  80+  e 

21 

6 

64 

5 .42 

20079  + 4743 

58.5 

21  83+8 

17 

4 

61 

3 17  62 

20079  + 4146 

58.8 

59  78+  5 

18 

4 

65 

5 1 73 

20079  + 4748 

58.8 

9 83+  8 

22 

4 

59 

3 5.14 

20080  + 4120 

0.5 

41  78+  5 

20 

5 

66 

5 7.78 

20080  + 4152 

2,9 

47  78+  5 

39 

13 

69 

3 25L 

20080  + 4252 

3.4 

38  79+  5 

23 

9 

69 

3 .27: 

20080  + 4022 

4.0 

12  77+  4 

16 

5 

66 

5 0.10 

20082+4124 

12.0 

8 78+  5 

18 

5 

64 

5 54 

20082+4447 

12.0 

51  81+6 

19 

7 

63 

4 24 

20082  + 4258 

12.7 

11  79+  5 

21 

10 

66 

4 .21: 

20082  + 4523 

13.5 

48  01+7 

34 

15 

66 

2 54 L 

20082  + 4254 

16.1 

29  79+  5 

37 

12 

61 

4 .27: 

20082+  4329 

17.9 

29  80  + 6 

35 

11 

66 

2 25L 

20083  + 4453 

19.2 

9 61+6 

22 

7 

63 

4 24: 

20083  + 4213 

20.0 

37  79+  5 

49 

8 

67 

2 .28 

20083  + 4635 

21.5 

32  82  + 7 

42 

e 

59 

3 .38 

20083  + 4448 

23.4 

H 81+6 

35 

10 

66 

2 .26 

20083  + 4357 

23  9 

13  80+  6 

18 

3 

58 

5 1.26 

20084+4310 

26.7 

1 79+  5 

75 

14 

69 

2 43L 

20084  + 4807 

29.3 

10  84+8 

54 

15 

61 

3 .25L 

20085  + 4601 

33.0 

9 82+  7 

20 

4 

59 

3 2.26 

20085  + 4514 

33.7 

3 01+7 

77 

24 

67 

2 25L 

20085  + 4152 

35.6 

1 78+  5 

22 

13 

72 

3 .27; 

20085  + 4306 

35.9  4 

3 79+  5 

28 

3 

64 

5 .44 

20086+4245 

38.3  3 

2 79+  5 

16 

8 

65 

5 1.01 

20086  + 4301 

39,0  < 

7 79+  5 

17 

4 

58 

4 47 

20086+4156 

41.5 

9 78+  5 

27 

10 

69 

3 ,26L 

20086  + 4436 

41.8  3 

5 01+6 

22 

7 

31 

5 .44 

20087  + 4318 

42.5 
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26 

3 

64 

5 .55 

20087  + 4425 

43.9  2 

2 01+6 

61 

12 

58 

2 .28 

20087  + 4258 

46.4  3 

1 79+  5 

42 

3 

64 

3 52 

20087  + 4447 

46.6  3 

0 81+6 

22 

5 

64 

1.63 

20088  + 4208 

48.3  4 

9 79+  5 

18 

8 

69 

3 .29: 

20088  + 4103 

48.4 

9 78+  4 

18 

7 

67 

1.03L 

20088  + 4618 

48.7  3 

3 82+  7 

22 

4 

60 

1.21 

20088  + 4029 

48.9  4 

8 77+  4 

21 

4 

65 

1.42 
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50.8 

2 81+6 

42 

6 

66 

1.02 
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51.8  1 
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68 

13 

69 

43L 
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20 

13 

67 
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11 

69 
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18 

3 

63 
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15 

6 

65 
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33 

11 
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30 

6 
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58.8  11 
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49 

15 
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59.4  3 

1 77+  4 

32 

5 
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1 .41 
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35 

13 
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20 

6 

32  4 

.56 
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22 

6 
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.66 
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18 

4 
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49 

13 

70  4 
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14 

6 
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.50 

20091+4039 
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52 

12 

65  2 

.30 
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) 82+  7 

25 

9 

62  3 

.63 

20091+4501 
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2 81+6 

31 

12 

64  4 

.33: 

20091+4033  ' 

11.0  E 

) 77+  4 

17 

3 

66  5 

1.74 

20092  + 4720  1 

12.4  53 

1 B3+  0 

24 

4 

60  3 

2.84 

20092  + 4237  1 

13.9  32 

2 79+  5 

20 

9 

66  4 

.54 

20092  + 4107  1 

15.4  7 

r 78+  4 

21 

5 

67  5 

1.27 

20092  + 4953  1 

15.4  45 

> 85+  9 

27 

8 

58  3 

1.02 

20092  + 4433  1 

16.2  5C 

81+6 

52 

10 

67  3 

.25L 

20092  + 4739  1 

16.6  52 

83+  8 

26 

5 

60  3 

25L 

20092  + 4711  1 

17.4  32 

83+  8 

27 

9 

59  3 

.68 

20093  + 4047  1 

18.1  42 

78+  4 

35 

4 

65  5 

.45 

20093  + 4052  1 

9.9  38 

78+  4 

38 

10 

67  5 

2.761 

20093  + 4158  1 

9.9  30 

i 79+  5 

18 

4 

65  5 

.46 

20094  + 4457  2 

!5.0  32 

81+6 

15 

5 

62  4 

3.09 

20094  + 4330  2 

>5.1  34 

80+  5 

61 

16 

68  3 

.25L 

20094  + 4338  2 

15.5  9 

80+  6 

40 

3 

37  3 

,27L 

20094  + 4149  2 

7.4  28 

78+  5 

26 

3 

64  4 

1.17 

20094  + 4310  2 

7.6  10 

80+  5 

76 

12 

68  3 

44L 

20094  + 4505  2 

8.3  32 

81+6 

31 

3 

28  3 

35L 

20094  + 4248  2 

8.6  10 

79+  5 

29 

4 

64  5 

.51 

20095  + 4947  3 

0.8  19 

85+  9 

46 

15 

57  2 

26L 

20095+4055  3 

1.8  35 

78+  4 

20 

5 

66  5 

1.63 

20095  + 431 2 3 

1.9  14 

B0+  5 

22 

3 

63  5 

8.24 

20095  + 4446  3 

3.5  16 

81+6 

26 

12 

60  5 

.26L 

20095  + 4043  3 

3.8  27 

78+  4 

23 

5 

65  5 

.92 

20096  + 4148  3 

7.4  20 

78+  5 

48 

3 

70  3 

.25L 

20096  + 4821  3 

8.3  48 

84+  8 

34 

4 

62  3 

.90 

20096  + 4918  3 

8.9  3 

85+  9 

44 

10 

57  2 

.55 

20096  + 4239  3 

9.3  17 

79+  5 

17 

7 

65  5 

.81: 

20096+4019  4 

0.3  38 

77+  4 

18 

5 

65  5 

1022 

20 097  + 4544  4 

2.4  16 

82+  7 

22 

11 

60  3 

29L 

20097  + 4930  4, 

2.5  22 

85+  9 

29 

17 

60  2 

.27L 

20097  + 4005  4; 

3.9  12 

77+  4 

16 

5 

66  5 

1.83 

20097  + 4229  4 

7.3  44 

79+  5 

61 

11 

67  2 

34L 

20098  + 4104  41 

B.6  19 

78+  4 

10 

7 

33  5 

.49: 

20098  + 4110  41 

3.6  14 

78+  4 

16 

6 

32  5 

.41: 

20098+4259  4! 

9.0  14 

79+  5 

45 

8 

63  5 

.39 

Flux  Density 
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49278  MA 

14 

07 

16 

12877 

31 

1400 

13 

49282  B3 

9 

75 

13 

49283  K5 

2 

81 

23 

MRSL  078  + 04/1 

431 

23 

MRSL  078  + 04/1 

178 

23  1 

MRSL  078  + 04/1 

219 

13  - 

49292 

10 

85 

•Contusion  Flags:  1)  CIRFIUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 

356 


Right  Ascension:  2Qh09m51,-20M2m01' 


Declination:  +40° — 1-50° 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


20098  + 4547 
20098  + 4010 

20098  + 4416 

20099  + 4035 
20099  + 4512 
20099+4805 

20099  + 4207 
20100+4041 

20100  + 4034 
20100  + 4604 

20100  + 4508 
20100  + 4245 

20100  + 4342 

20101  +4123 
20101+4315 
20101+4258 
20101+4200 

20102  + 4213 
20102  + 4356 
20102  + 4333 

20102  + 4003 
20102+4219 

20102  + 4803 
20103+4227 

20103  + 4000 

20103  + 4241 

20104  + 4243 

20105  + 4431 
20105  + 4449 
20105  + 4447 

20105  + 4254 
20105  + 4313 

20105  + 4105 

20106  + 4159 
20106  + 4230 
20106  + 4138 

20106  + 4034 

20107  + 4950 
20107  + 4004 
20107  + 4753 

20107  + 4526 
20107  + 4244 
20107  + 4227 
20107  + 4009 
20107  + 4825 

20107  + 4038 

20108  + 4811 
20108+4141 

20108  + 4729 

20109  + 4415 

20109  + 4409 
20109  + 4549 
20109  + 4831 
20109  + 4246 
20109  + 4642 

20109  + 4419 

20110  + 4713 
20110  + 4618 

20110  + 4153 

20111  +4648 

20111+4159 

20111+4204 

20111  +4250 

20112  + 4111 
20112  + 4604 
20112  + 4158 

20112  + 4027 

20113  + 4127 
20113  + 4043 
20113  + 4917 

20113  + 4248 
20113  + 4209 

20113  + 4114 
20114+4727 

20114  + 4118 
20114  + 4039 

20114  + 4102 

20115  + 4037 

20115  + 4938 

20116  + 4841 

20116  + 4825 
20116+4521 
20116  + 4251 


H 

Galactic  Uncertainty  C 
5 Coords  SMJ  SMN  0 O 
O 1 b <")  O O N 


201 18i 


20119  + 


51.5  54 

82+  7 22 

51.6  40 

77+  4 3f 

52.0  35 

81+6  4‘ 

54.5  48 

77+  4 32 

55.7  59 

81+6  1! 

56.5  29 

84+  8 32 

59.8  58 

79+  5 3- 

0.3  35 

78+  4 2 

0.6  14 

77+  4 31 

3.0  54 

82+  7 4 

3.5  48 

01+6  3! 

3.9  20 

79+  5 5' 

4.6  42 

80+  5 41 

6.8  48 

78+  4 1 

7.3  43 

80+  5 2i 

8.7  50 

79+  5 5- 

10.2  13 

79+5  2 

12.2  31 

79+  5 3 

12.9  38 

80+  6 2 

14.2  19 

80+  5 5 

15.8  22 

77+3  2 

16.2  57 

79+  5 4 

16.5  9 

84+  8 2 

21.1  29 

79+  5 2 

22.1  32 

77+  3 9 

22.4  1 

79+  5 1 

29.4  26 

79+  5 1 

30.4  35 

81+6  5 

30.4  25 

81+  6 3 

30.5  33 

81+6  4 

32.6  31 

79+  5 2 

33.3  12 

80+  5 2 

35.4  V 

78+  4 A 

37.9  4€ 

79+  4 5 

39.1  2 

79+5  2 

41.6  1 

78+4  ; 

41.9  52 

78+  4 1 

42.5 

• 85+  9 2 

42.7  42 

77+3  I 

44.6  31 

84+  8 i 

44.7  31 

82+  6 

45.5  41 

79+5 

46.8  22 

79+5 

46. B 1, 

77+  3 

47.2  3< 

84+  8 

47.9  3 

3 78+  4 

49.0 

2 84+  8 

52.1  5 

7 7B+  4 

53.6  1 

5 83+  7 

55.5 

B 81+6 

55.6  4; 

2 81+6  J 

55.9  3 

4 82+7 

57.5  1 

8 84+8 

58.3 

6 79+  5 

58.7  1 

0 83+  7 

59.8  3 

9 81+6 

0.1  1 

9 83+  7 

2.1 

1 62+  7 

5.2  1 

4 79+  4 

6.3  3 

7 83+  7 

6.6  1 

3 79+  4 

8.4  4 

9 79+  4 

11.3  4 

7 79+  5 

14.1 

6 78+  4 

14.1  1 

2 82+  7 

17.2  5 

!4  79+  4 

17.6  1 

3 77+  4 

19.0  1 

10  78+  4 

19.6  1 

10  78+  4 

21.4  * 

V7  85+  8 

22.3  2 

>0  79+5 

22.9  - 

14  79+  4 

23.4 

12  78+  4 

24.7  - 

12  83+  7 

27.7 

17  78+  4 

28.1  1 

55  78+4 

29.2 

6 78+  4 

30.7 

3 78+  4 

34.0  : 

35  85+  9 

37.2  : 

37  84  + B 

, 37.9 

36  84+8 

39.1 

22  82+6 

39.6 

36  80+5 

' 39.6 

56  80+5 

i 39.6 

31  85+  9 

J 43.2 

59  78+4 

) 43.6 

46  83+7 

1 44.0 

58  78+  3 

J 45.1 

0 84+8 

3 47.5 

34  78  t 4 

3 51.1 

1 80+5 

3 51.5 

9 79+4 

2 52.1 

27  80+  5 

3 53.1 

37  81  +6 

2 54  2 

27  82+  6 

7 54  5 

11  78  -t  4 

5 55.5 

40  79  t 4 

1 59.2 

12  79+  4 

5 0.9 

45  77+3 

7 1.1 

47  81  +6 

15 

6 

26 

7 

30 

7 

28 

9 

17 

5 

53 

11 

17 

6 

26 

12 

17 

9 

82 

7 

44 

14 

24 

9 

28 

10 

25 

9 

58 

14 

46 

11 

37 

8 

30 

7 

15  ' 

4 

20 

12 

24 

8 

24 

0 

37 

12 

48 

19 

54 
16 

55 
39 

20 
20 
27 
21 
17 
16 
37 

33 
96 
23 

32 

12 

22 

29 

34 
32 

27 
16 

25 

28 

28 

21 

26 
43 

107 

15 
22 
48 

16 
22 


30 

61 

60 

58 

27 

67 

66 

69 

68 

68 

67 
60 
66 

63 

51 

64 
37 

68 
57 

67 

56 
34 
63 

65 

62 

61 

57 

66 
61 
62 
60 

59 

68 
62 

70 

69 
68 

71 

60 

65 

70 

64 
70 
56 

62 

38 

66 
62 

65 

66 
65 
64 
67 
55 


Flux  Density 


12  fxm 


(Not  Color  Corrected) 
25  fim  60  Jim 
(Jansky) 


100  fxm 


2.03 

.56L 

.26L 

1.97L 

1.07 

44 

.38: 

2.00 

.61 

.45 

.39 

31L 

26L 

16.13 

.44 

.39 

.37: 

.43 

.25L 

.25L 

1.57L 

.28 

.87 

.33L 

1.07L 

.73 

.60 

.251 

.59 

.27L 

.23: 

37L 

,95L 

,47L 

.33 

.60 

1.13 

6.30 

1.94L 

.27 

1.67 

.85 

.33: 

.50 

.50 

2.79 

.30 

1.43L 

42L 

27L 

29L 

.26L 

.57 

66: 

.80 

.34L 

.25 

.62 

I. 06L 
6.22 

25L 

27L 

.34: 

.74: 

50 

.34 

.42: 

1.85 

.45 

99.83 

.43 

361 

.61 

.60 

II. 75 
2 52 

57: 

1 .921 
25L 
4.81 

2.36 
32 
38 
30L 
25L 
.65: 
1.01 
1.04L 
1 32 
1 48 

.53: 

1 66 
.64 
.40 
1 21 L 
7.91 
.65 
1.13L 
119 
9.52 


.66 

.45L 

25L 

.39: 

.47 

.21 

.32 

.50 

1.09L 

25L 

.34 

.26 

27L 

6.30 

.96 

.30L 

.54 

.38L 

,30 

.38L 

6.30 

.36L 

.27 

.25 

I. 12L 
1.01 

.51 

25L 

.21: 

.29 

.30 
.30 
.38L  ! 
.33 
.57L 
.62 
1.31L 
2.40 
.36: 
25L 

.37 

.97 

.49 

.38 

.25L 

II. 90 
.25L 

1 .31 L 
.30L 
.27L 

.28 

-25L 

.281 

.71: 

.25 

.251 

25L 

.29 

.34: 

4.30 

.24 

35L 

.55 

.95 

25L 

.64 

,96L 

.79 

1.08L 

53.71 

67 

.33: 

.78 

.34 

6.00 

.73 

.75: 

.54: 

.251 

2.33 


.62 

25L 

.57 

.331 

72L 

.61: 

.29 

.78 

.43 

1.02L 

.64 

.76 

33 

25L 

.45L 

3.68 

1.12L 

.56 

2.52L 

5.42 


2.11L 
3.90 
1.87: 

2.62 
3.24L 
.871 
27.23L 
1 2.21  L 
12.55L 
.91L 

2.76L 
3.42L 
2.37: 
6.17L 
8.51 
28.35L 
10.33L 
29,61  L 
3.70: 
3.48L 

4.50 
18.92L 
.91 L 
7.59L 
8.691 
19.56L 
19.01  L 
4.08L 
16. SOL 
3.75: 

4.69: 
2.86: 
6.45 
5.03L 
5.77L 
14.76L 
12.45L 
.56L 
6.39 
1.35L 

2.47L 
18.85 
26.59L 
8.77L 
1 .091 
55.09 
1.33L 
14.76 
1.26 
3.88 

1.68: 
4.33 
93L 
17.45L 
2.17L 
1.64 
1 .51 L 
1 .921 
5.31 
1.64L 

7.46L 
3.10 
6.51: 
20.01  L 
2.37L 
7.46L 

4.06 
14.05L 

7.58L 

8.07 

8.85 
6.61  L 
20.01  L 
1.65L 
10.22L 
16.12L 
15.97 
8.66 
42L 
.93L 

.B3L 
2.57L 
10.37 
28. SOL 
.42L 
13.83 
1.92L 
12.00 
1.44L 
15.92L 

15.74L 

22.05L 

28.83L 

20.B5L 

1.47L 

12.24L 

16.58L 

9.73L 

18.77L 

14.44L 


Flags 


V L 

Flux  Corr  A Confusion  R S 

Uncs  Coef  R Flags*  S 2 


14.92L 
109.27L 
13.05 
131.06L 
20.71  L 
8.89L 
119.75L 
111.41L 
131.29L 
13.67L 

20.71  L 
129.00L 
12.56 
86.65L 
49.31  L 
301 .91 L 
39.80. 
200.1 1L 
154.91L 

19.12 

153.34L 

191.42L 

8.00L 

54.71: 

29.12 
123.43L 
123.43L 

9.73 

84.95L 

85.54L 

208. 13L 
300.92L 
110.32L 
34.49L 
50.1 7L 
160.  SOL 
147, 32L 
1.81L 
107.06L 
1 2.81  L 

17.87L 

89.39L 

53.63 

124.47L 

10.56L 

67.74 

10.64L 

121.35 

63.34L 

15.47: 

160.99L 
19.08L 
32.71  L 
86.56L 
19.88L 
29.58L 
16.53L 
18.34L 
57.89L 
12.55L 

56.01 

51.1  SL 
230.77L 
100.90: 

14.77L 
58.35. 
101.40L 
245.10L 
91.11L 
8. SOL 


BC 

C 

EC 

CC 

.BC 

Icc 

CD 

BB 

B 

D 


CD 
E 

EE 

BB 

DCD 

[B 

CC  I 

c 

DF 

D 


AA  . 
DCAD 
_ DC 
CB  A 
AB 
BF 
HCCD 
AB 
B 
CJ 

DDFC 
GDB 
FEB 
AA1 
FDDA 
[ B 1 
BEEA 
B 


BD 

B 

BC 

C 


BB 

CD 


86.56L 

42.21 

139.66L 

54.45L 

139 

140.08L 
142.50L 
31.07 
3.35 
3 MOL 

38.17L 
21.59L 
100.73L 
52.05 
2.52 
153.36L 
13.92L 
125.07L 
6.04L 
108  57L 

71.98 
163.09L 
185.22L 
1B1.95L 
23  52 
104.76L 
240.78L 
59  32L 
B2.83L 
85.04L 


BD 

DC 

CDC 
CE 
E 
D 

CD 

D 

BB 

ED 


BC 

CDC 

fC 

[CD 

D 

BBCB 

FE 
F 

ED 

DE 
C 


ED 

BE 


BC 

ED 

BB 

D 

C 

CEE 
DF 
[B 
CC 
E C 


CBD 


CCD 
D 
DE 
BF 
BB 
[BB 
DFC 
F CD 

Ibb 

BC 

B 

CFD 


DED 

BD 

DC 

BC 

C 


FCH 

CGC 

E AB 
,BG 
[AC 
BKC 
B 

.DCF  C 
[CDl  D 
I D 
BCF 
E BBC 

DDCF 
GBC 
, DB 
|GDDC 
B 

BBD 
AC 
AAGH 
CEC 
DH 

AB  _ 
FDDC 
ACGD 
DD 
BCHG 
BA  A A 
l 

F CC 
KND 
CF  CB 

_DD 
KDFC 
BD 
EDEC 
BC 

C 

H 
BC 
CB 
A AD 

NFCE 
EB 
BBEI 
DGC 
J DJ 
DB  B E 
EBBK 
A ADF 
|BFK 
AAA 

DED 
EHB 
BCH 
BBl 
AA 

AAHC 

CCC 

DDCB 


AAI 


AAL 
C J 
EDEG 
J 

, J 
DCC 
[AB 
DBCE 
A A J 
[ A B I 

EDGD] 
AA 

BD  J E | 
CH 
Nl 
.AA 
CBFC 

Igb 
bbad| 
A A B I 


9611122610 
9601 27593F 
970000070C 
470020000F 
9604122310 
9501210000 
950325472C 
3 70030000 F 
47001 0000F 
9703010210 

9603142420 
950337898C 
970101041 C 
97021 4264F 
956136963C 
640120000C 
970227685C 
95042004 0C 
640306895C 
960001 320C 

966025580 F 
95041 1100C 
95001 10000 
868137795C 
9800321 43F 
, 85C439897C 
96D439997C 
970102033C 
9502221 31 C 
9503221 52C 

854220340C 
940124620C 
950178300F 
9801 398 96C 
860158795C 
961739992F 
4601431 40F 
6701000000 
960022540F 
9501010000 

9603010210 
764429988C 
96C248885C 
96001 0320F 
9501000110 
4702331 30F 
9601000000 
97C539992F 
9503122218 
978224362C 

94002 1020C 
9502022610 
9400010118 
666329999C 
9601102110 
96031 4462C 
9600000000 
9702001000 
68023 1120F 
9603102110 

97A149774C 
980125894C 
954229999C 
862466760F 
8602000000 
984129776C 
860035252F 
968546655F 
4701 10070F 
9500000000 

, 764229999C 
98C124572C 
960498980F 
9404112218 
960330300 F 
460121290F 
764175000F 
59022 1390F 
9600000200 
9401000008 

9301000008 
8602000200 
860229999C 
9601 244 52C 
8701000010 
961522442F 
7701101010 
664337630F 
9702000120 
97133241  IF 

864 1 29699C 
9600372 10C 
94001 7354C 
9401 11 251 C 
7501002650 
57031 01 OOF 
56C249895F 
760436791 F 
977145750F 
950301 352C 


Associations 


Name  Type 


Sep 

O Mag 


2 C 

>0  38154 

71 

121 

13  A 

19299  MA 

2 

82 

16 

1 2894  — Ml 

16 

121 

17 

2878 

90 

160 

1 

CX  CYG 

29 

4 

23 

MRSL  081+06/3 

280 

1 32 

X2010  + 417 

122 

15 

1 19 

638 

67 

120 

1 23 

LDN  0893 

353 

1 23 

LDN  0893 

95 

1 32 

X2011+412 

135 

6 

1 2 

DO  38174 

78 

105 

5 13 

49327  MC 

3 

80 

1 32 

X2011  +412 

130 

6 

1 23 

MRSL  083  + 07/2 

287 

3 4 

TMSS  +40395 

17 

23 

1 23 

MRSL  078 + 03/2 

349 

2 2 

: DO  38176 

35 

96 

3 4 

1 TMSS  +50319 

27 

28 

1 17 

' 2881 

82 

3 i: 

) 49332  A2 

3 

l 50 

1 2: 

) MRSL  077  + 03/2 

455 

2 

1 V1317CYG 

43 

? 3 

1 2 

3 MRSL  077 +03/1 

1 56 

1 

3 

4 TMSS  4 40399 

2 

1 29 

^ ^ ^ C all  I Qnurrps  (SI)  at  12  25  60,  100  um;  10)  High  Source  Density  Region. 

Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (bi)  at  it,  ",  * 


357 


Right  Ascension:  20h12m01‘-20h14m11» 


Position  (1950) 


Name 


20120  + 4222 
20120+4313 
20120+4138 
20120  + 4019 
20120  + 4635 
20120  + 4737 

20120  + 4136 

20121  +4029 
20121+4358 
20121  +4205 

20121+4053 

20121  +4125 
20121+4024 

20122  + 4235 
20122  + 4103 
20122  + 4147 
20122  + 4151 

20122  + 4333 

20123  + 4458 
20123  + 4003 

20123  + 4303 
20123  + 4159 
20123  + 4214 
20123  + 4146 
20123  + 4310 

20123  + 4221 

20124  + 4114 
20124  + 4332 
20124  + 4217 
20124+4440 

20124  + 4324 

20125  + 4209 
20125  + 4119 
20125  + 4619 
20125  + 4027 
20125  + 4037 
20125  + 4330 

20125  + 4321 
20126^  4326 

20126  + 4143 

20126  + 4931 
20126+4104 

20127  4 4906 
20127+4125 

20128  + 4604 

20128  + 4746 

20129  + 4202 
20129  + 4311 
20129  + 4242 
20129+4214 

20129  + 4659 

20130  + 4558 
20130  + 4308 
20130  + 4122 
20130  + 4331 
20130  + 4015 
20131+4037 
20131+4733 
20131+4234 
20131+4452 

20132  + 4119 

20132  + 4141 
20133+4215 

20133  + 4543 

20133  + 4206 

20134  + 4554 
20134  + 4054 
20134  + 4459 
20134  + 4422 

20134  + 4052 

20135  + 4739 
20135  + 4138 
20135  + 4048 

20135  + 4004 

20136  + 4157 
20136  + 4427 

20136  + 4025 

20137  + 4151 
20137  + 4358 
20137  + 4143 


(s) 


Galactic 
Coords 
I b 


SMJ  SMN 

(")  o 


20137  + 4500 

20137  + 4602 

20138  + 4445 
20138  + 4129 
20138  + 4017 

20138  + 4249 

20139  + 4113 
20139+4733 
20139+4623 
20139  + 4404 

20139  + 4822 
20139  + 4318 

20139  + 4420 

20140  + 4339 
20140  + 4305 
20140  + 4237 

20140  + 4039 
20141+4153 

20141  +4417 
20141+4148 


1.2  38 
1.6  33 
1.9  30 

2.3  9 

3.5  19 

5.4  49 

5.6  16 

8.5  56 
9.2  22 
9.4  42 

10.2  15 

11.3  14 

11.5  22 
12.2  42 

12.7  36 

14.1  49 

14.5  25 

15.5  58 

18.2  47 

18.5  35 

19.5  15 

20.2  20 
21.1  16 
[21.6  17 

23.4  15 

23.7  43 

24.1  39 

24.5  38 

28.7  55 

28.8  20 

29.0  45 

33.3  19 

34.2  27 

34.2 
34.7  7 

34.9  5 
[35.0  39 

35.5  43 

37.6  7 

139.2  39 

39.9  24 

41.0  20 
[42.2  23 

46.1  12 
51.0  2 
53.5  16 

54.4  47 

56.2  34 

56.4  31 

56.7  24 


57.7  32 

0.0  27 
1.1  18 
2.1  19 
4.0  51 
4.7  7 

10.2  20 

10.8  23 

11.6  41 

11.7  36 

12.8  41 

13.3  58 

19.4  19 

19.8  55 

23.5  53 

24.4  42 

24.8  45 

25.1  57 

26.8  26 

28.2  23 

30.3  15 

31.3  3 

33.8  20 

35.9  3 

40.9  18 

41.3  52 
41.7  55 

42.9  34 

45.5  54 
47.1  27 


79  + 

80  + 
79  + 

77  + 

83  + 

84  + 

79  + 

78  + 

80  + 

79  + 

78  + 

78  + 

76  + 

79  + 

78  + 

79  + 

79  + 

80  + 
81  + 

77  + 

80  + 
79  + 
79  + 
79+ 
B0  + 

79  + 

78  + 

80  + 

79  + 
81  + 

80  + 
79+ 
78  + 
82  + 
78+  3 
78+  3 
80+  5 
80+  5 
80+  5 
79+4 

85+  8 
78+  4 
B5+  8 
78+  4 
82+  6 
84+7 
79+  4 
80+  5 
80+  5 
79+  4 

83+  7 
82+  6 
80+5 
78+  4 
80+  5 
77+  3 
78+  3 
84+  7 
79+  4 
81+6 

78+  4 
79+  4 
79+  4 
82+  6 
79+  4 
82+  6 
78+  3 
81+6 
81+  5 
78+  3 

84+7 
79+  4 
78+  3 
77+  3 
79+  4 
81+5 
78+  3 
79+  4 
01+5 
79+  4 


47.3  57 

47.4  22 

48.0  52 

48.1  4 

48.5  38 

49.7  1 

55.0  3 

55.1  30 

56.2  32 

57.2  23 

57.2  10 

57.6  30 

57.8  10 
0.6  56 
1.6  29 
2.5  12 

4.3  13 

9.3  30 

10.9  39 

1.3  4 


82+  6 
82+  6 
81+6 
79+  4 
78+3 
80+  4 
78+  4 
84+7 
83+  6 
81+5 

84+7 
80+  5 
81+5 
80+  5 
80+  5 
80+  4 
78+  3 
79+  4 
81+5 
79+4 


29 

24 
23 
20 
22 
18 
13 
13 
51 

25 

74 

28 

25 

27 
16 

19 
55 
59 
18 

20 

30 
22 
79 

19 

26 
22 
16 
24 

28 

31 

18 

45 

20 
66 
16 
40 
20 

30 
20 
20 

45 

21 

31 
22 

8 

21 

13 

28 

29 

24 

22 

22 

20 

22 

40 

22 

75 

37 

27 

42 

15 

22 

25 
58 
22 
27 
99 
36 
42 
32 


'Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1; 

358 


Flux  Density 

H 

ty  C 

(Not  Color  Corrected) 

9 0 12  jitn 

25  jim 

60  jim 

O N 

(Jansky) 

68  2 .30 

L .31 

3.20: 

61  3 4.05 

.86 

20.23L 

67  5 .57 

.61 

7.59 

69  5 1.71 

.98 

8.90 

62  3 2084 

8.04 

1.98L 

62  3 2.10 

.97 

1.39L 

65  5 6. 1 5 

3.51 

15.25L 

67  5 1.43 

1.42 

22.72 

62  2 .32 

.26 

21.19L 

67  4 .53: 

.611 

6.95 

59  2 64 

1.311 

12.23L 

65  4 .871 

1.121 

8.53 

65  5 .53: 

.52 

8.15 

68  2 .701 

.32 

4.71: 

65  5 7.37 

3.72 

13.39L 

66  5 .69 

1.12 

9.84L 

71  3 1.86L 

1.22L 

4.78 

SO  3 28L 

.47 

20.36L 

S3  3 5.18 

2.81 

17.15L 

36  5 1.85 

1.33 

11.32L 

>3  3 54L 

.43L 

13.81 

>7  3 66: 

.68 

17.49L 

59  2 .40L 

24 

8.85L 

>5  5 .76 

1.18 

20.01  L 

>0  4 .73 

.33L 

27.34L 

9 2 45L 

.37 

8.40L 

6 5 2.98 

3.77 

29.63L 

2 2 .31 L 

.29 

4.36L 

7 2 .46 

.31: 

5.18: 

4 2 .29L 

.23 

3.56: 

9 3 .56: 

.49 

7.19: 

5 3 .48L 

.55 

9. 191 

2 5 226 

1.52 

53.13L 

1 2 .31 

25L 

3.21  L 

4 5 .48 

.63 

11.90 

7 4 5.54L 

1.45L 

5.41 

2 3 3.92 

1.21 

17.85L 

4 5 66 

.68 

4.71: 

5 4 .56: 

.72 

17.28L 

3 5 .60: 

.95; 

9.19 

7 2 25L 

25L 

83L 

5 5 2.53L 

108.93 

1381.95 

5 2 .25L 

.31 L 

44: 

i 5 2.49 

2.06L 

22.05L 

7 4 .38 

.25L 

2.88L 

J 3 3 54 

1.39 

1.36L 

4 4.85L 

3 61L 

58.60 

2 .33L 

.321 

4.05 

4 .47 

.64 

11.45 

4 .54 

.43: 

15.23: 

l 3 2.05 

.75 

1.84L 

r 3 23: 

.25L 

4.24 

1 4 1.56 

1.01 

22.64L 

) 5 1.25 

1.98L 

28.07L 

2 47L 

.301 

1.89 

5 1.72 

1.00 

7.93L 

2 1.32L 

2.02L 

5.85 

3 .34 

25L 

1.68L 

3 .31: 

.32. 

8.38: 

3 .44 

.25L 

3.76L 

5 3.59: 

4.61L 

56.11 

4 1.3 1 L 

1.48L 

17.30 

3 1.14 

.52: 

24.48L 

2 .45L 

.25L 

3.02 

3 .60 

.41 

6.84: 

2 .32 

.26: 

4.58: 

2 4.B8L 

.62 

8.09L 

3 .63 

.25L 

3.76L 

2 .41 

.27L 

25.41  L 

4 4.89L 

.53 

4.30: 

3 .47 

.251 

1.69L 

4 1.67: 

1.96; 

41.92 

4 .57 

1.73L 

16.48L 

3 1.33L 

1.08L 

11.03: 

4 2.35L 

1.89: 

21.56 

2 30 

.69L 

23.73L 

5 .77: 

1.90 

13.34 

4 .75 

.83: 

13,09 

3 2.40 

.65 

4.78L 

3 .95: 

1.43 

31.07L 

3 .33L 

25L 

4.50 

3 .25L 

25L 

4.46 

3 .45L 

.28L 

8.62 

4 .70 

.94 

23.98L 

2 1.89L 

1.931 

4.06 

4 .36 

.531 

6.30 

2 1.74L 

.66 

24.43L 

3 42.51 

10.32 

1.25L 

4 30L 

.31 

1.28 

3 .37 

25L 

4.30L 

2 25L 

.261 

.99 

4 3.18 

2.08 

29.15L 

2 .45L 

.30 

5.88 

3 .75 

.45: 

4.B5L 

3 .42 

.28: 

23.58L 

2 39L 

45L 

4.08 

5 .46: 

,54: 

11.32L 

4 1.30 

203 

23  66L 

3 25L 

1.30 

6.48: 

4 .94 

1.18: 

23.78L 

Declination:  +40°-  + 50° 


Flags 


100  jim 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


Confusion 

Flags* 


55.4 1L 
1 39.81  L j 
50.12: 
35.18: 
14.32L] 
11.32L| 
59.12: 
74.80L 
148. SOL 
260.44L 


DE 
BC 
DDE  D 
BCCD 
BB 
BC 
AB 
CC 
C 
F 


1 16.40L  j D 
153.59L 
74.80L  CCD 
58.12L  FF 
132.07L  BB 
50.71  DC 
84.08L 
158.B7L  0 

123.33L  BB 
1 16.81  L BB 


64.30: 
120.93: 
63.63L 
6265L 
177.1 1L 
56.4 1L 
135.08L 
26.33L 
48.75L 
86.62L 

76.07: 

211.851 

294.17: 

94.68L 

36.25: 

103.09L 

129.44L 

180.981 

96.96: 

112.36L 

5.16 
1947.11 
2.67 
300.82L 
104.54L 
10.94L 
196.53 
30.68L 
47.16: 
338. 76L] 


DD 
DD 
E 
BC 
B 

D 
BB 
D 
CED 
DF 

FDF 
E 
CE 
C 

CDCD 
C 
BC 
BCF 
CD 
DDC 


BDD 
DD 
B 
B 

BB 

DD 
D 

DCDF 

CDC 


63.53L  SB 
18.97:  C CF 
1 85.41  L BB 
262.03L  C 
15.39L 

26.35:  |DB  C 
109.14L 
61  55L  | S 


6T53  EDFE 

GCDC 

2 

25.40L  C 

CN 

182.94L  D D 

DCAE 

0 

200.57L  C 

BBCF 

4 

141.981  CD 

BCGF 

0 

103.15L  C 

G DD 

64.66L  CDE 

DBBB 

0 

107.31L  CF  C 

DEC 

0 

143.10L  F 

B 1 

26.4 1L  B 

BGG 

180.03L  F 

E 

142.31L  FD 

EBB 

56.28L  B 

CDE 

164.96:  DDDF 

DDCC 

1 

166.28L  C 

3 

34.72  DD 

Cl  EC 

203.77L  F F 

3DBB 

9 

245.01  L C 
50.64:  FCCC 
138.75L  CDF 
107.77L  BC 
229.35L  FE 

23.34L  C 

31.91L  C 

26.82L  C 

221.41L  DC 
116.46L  E 

193.93L  C E 
177.27L  F 
53.22L  BB 
9B.20L  EC 
170.90L  C 

6.57:  CD 

103.58L  ED 
134.70L  ED 
147.96L  BF 
253. 03 L ED 
1 3.7 1 L E 

42.67  DE  C 
210.26L  CC 
174.51L  CD 
114.40:  DF  E 


J EDD 
AB 
CCCB 
A BCB 
A AF 
AA 

AAGE 
FEBC 
B FB 
FEC 

B 

CBD 

CCBD 

MDC 

AAG 

CBBB 

E C 

MHKL 

AAC 

AA 

DGCD 

FCHD 

DD  I 

BBGG 

BD 

CC 

BBBB 
KEDE 
CDD 
I FCB 

FBCC 

ECC 

CBGD 

C 

CCCC 

NDB 

AA 

CDB 

DCGB 

DCBC 


HD 
DAAA 
FDFB 
AB 
CC 
AADD 
FDB 
DLB 
CCCE 
FFEF 

AA  I 
CGGD 
AALE 
CCCt 
HJ  BH 
AAI  C 
ED 


FKD 

BABD 

DCBB 

ABC 

CDF 

FED 
LBF 
CE  E A 
CCDB 
B 

EF  BA 
BH 
AAC 
EC 


FDB 

A 

HEC 

BG 

CDGF 
DE 
DB  CC 
AAF 
DE 
BJ  E 


970121 100C 
8500200 10C 
774346991 F 
9701 244 70F 
7701100100 
9704000100 
760346891 F 
676446530F 
650300031 C 
960037524C 

870 12001 OF 
962164400F 
970236580F 
66043 7863C 
471 549423 F 
78D347734F 
580375220F 
830132440C 
7403001 31 C 
9501 79982F 

970025497C 
970249966F 
780321 330C 
782548924F 
950121 100C 
970132340C 
677569994 F 
970133550C 
580223332C 
950201 1 30C 

750138763C 

960426330C 

75F369998F 

9502012318 

876312330F 

460200040F 

95O157092C 

954138753C 

94C149B63C 

564444924F 

9600010220 
33E239672F 
9700000100 
751479767F 
9301111108 
9704000210 
96753 5865F 
870231 120C 
7701 1 3450C 
664238654C 

9502000118 
9603211306 
950 12434 1C 
66B299957F 
87D101262C 
980002660F 
96021 4573F 
9402001228 
970114351C 
9601110100 

557395034F 
961354240F 
570125666C 
9403011328 
670300340C 
9303121108 
4701 10240F 
9602111400 
940421221C 
570120240F 

9402000008 
961069831 F 
5701 10020F 
9701 121 74F 
970248953F 
9401 22451 C 
975216652F 
971447501 F 
9402021428 
970459753F 

9603211600 
9601122418 
9601121300 
970452621 F 
970000020 F 
960403452C 
37023066OF 
9400000108 
9501143428 
9501121208 

9600011328 
9601 231 02C 
9504419218 
5301000008 
960104542C 
89001 0020C 
670104994F 
96037781 OF 
9522126108 
989458642F 


Associations 


C 

A 

# T 

Name  Type 

Sej 

n 

Mag 

3 1 

3 49336  K 2 

62 

5 1 

3 49337  + + + 

40 

2 2- 

MRSL  077  + 03/2 

376 

1 2: 

MRSL  080  + 05/2 

126 

i 2: 

MRSL  078  + 03/2 

537 

1 2C 

MRSL  079  + 04/1 

296 

i 2: 

MRSL  078  + 03/2 

174 

i 2: 

LDN  0891 

206 

1 2: 

LDN  0891 

183 

1 23 

MRSL  077  + 03/1 

396 

23 

MRSL  081+05/2 

285 

32 

X2012  + 434 

41 

3 

32 

X2012  + 413 

40 

4 

23 

MRSL  077  + 03/2 

565 

23 

MRSL  077  + 03/2 

205 

32 

X2012  + 434 

132 

3 

23 

MRSL  078  + 03/4 

375 

32 

X2012  + 495 

80 

8 

23 

MRSL  078  + 03/2 

485 

13 

49356  K0 

12 

81 

13 

49357  KO 

11 

80 

23 

MRSL  078  + 03/4 

322 

16 

12952 

56 

136 

2 

DO  38209 

35 

123 

23 

LDN  0892 

343 

13 

49370  K5 

3 

73 

11 

PK  77+  3.2 

70 

13 

49379  K5 

18 

73 

23 

LDN  0892 

253 

13  ^ 

19385  + + + 

6 

41 

23  f 

V1RSL  080  + 05/1 

124 

23  f 

dRSL  080  + 04/3  ; 

?73 

23  L 

-DN  0895  ; 

132 

23  * 

dRSL  078  + 03/3  i 

>31 

32  ) 

(2014+442 

34 

2 

23  ^ 

ABSl  078  + 03/3  1 

38 _ 

ORIGINAL  PAGE  IS 

OF  POOR  QUALITY 


Right  Ascension:  20h14m11‘-20h16m24"  Declination:  +40°-+  50° 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

Uncertain!  v 

H 

C 

(Not  Color  Corrected) 

100  jun 

V 

L 

C 

Sep 

p. 

5 

Coords 

SMJ  SMN 

0 

o 

12  fim 

25  ftm 

60  jim 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

s 

A 

Name  T ype 

Mag 

h m.  o i 

<s> 

D 

I b 

(") 

O 

o 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coer 

R 

Flags*  S 

2 

# 

T 

(") 

20141+4106 

11.8 

59 

78+  3 

35 

10 

64 

4 

1.941 

1.62L 

6.06 

53.45: 

DE 

L 1 CD 

28030301  OF 

20142  + 4207 

13,3 

17 

79+  4 

34 

10 

68 

2 

.65: 

.76 

7.77L 

51.06L 

DE 

DB 

0 

980024522F 

20142  + 4202 

14.5 

41 

79+  4 

13 

4 

64 

4 

1.64 

1.80 

2174 

245,581 

DCE 

BBCF 

7 

961229887F 

23 

CED  176C 

174 

20142  + 4136 

14.6 

4 

79+  4 

57 

12 

65 

2 

1 .481 

95 

19.74L 

398.35L 

F 

FBI  F 

960477930F 

4 

2 

20142  + 4003 

15.9 

5 

77+  3 

49 

9 

70 

3 

1.05L 

1.55L 

5.32L 

27.68 

C 

1 HB 

970100490F 

2 

20142  + 4645 

16.1 

10 

83+  7 

28 

3 

63 

3 

3.15 

1.47 

2.05L 

61.43L 

BB 

AA 

4 

9601110108 

20143  + 4458 

18.6 

31 

82+  6 

22 

4 

60 

3 

2.43 

1.69 

3.36L 

23.45L 

BB 

A A 1 

5 

9604101100 

13 

49395  F5 

17 

58 

20143  + 4525 

21.7 

21 

82+6 

63 

8 

60 

2 

.44 

.25L 

4.63L 

33.38L 

C 

C 

7602000100 

3 

20143  + 4133 

22.3 

39 

79+  4 

43 

6 

62 

3 

.95 

1.33 

19.09L 

1 61 .81 L 

DC 

CB 

2 

870565930F 

4 

1 

23 

CED  176C 

332 

20143  + 4253 

23.7 

19 

80+4 

38 

10 

59 

3 

.50 

.31 L 

32.43L 

201691 

B 

B 

9601 00051 C 

20144  + 4031 

24.1 

41 

78+3 

33 

7 

65 

5 

1.58L 

1.70L 

9.59: 

27.09 

DC 

GK  DA 

9901 10270F 

1 

23 

MRSL  077  + 02/3 

485 

20144  + 4656 

24.1 

22 

83+7 

17 

4 

63 

3 

1.18 

17.00 

20.00 

84.98L 

CBC 

AAAB 

4 

9502000118 

20144  + 4554 

24.3 

13 

82+6 

10 

9 

71 

4 

43 

.17: 

3.43L 

107.03L 

OD 

AGI 

0 

9402000108 

V396  CYG 

42 

20144  + 4156 

25.3 

50 

79+  4 

20 

4 

64 

4 

1.63 

, 1.16 

18.90: 

1 86,001 

CDD 

A AB 

2 

970488971 F 

1 

1 

3 

20144+4641 

25.5 

46 

83+  6 

18 

9 

61 

3 

.55 

25L 

2.21  L 

73.34L 

B 

BHJ  B 

9501111108 

23 

MRSL  082  + 05/3 

148 

20144+4533 

26.7 

24 

82+  6 

77 

8 

64 

2 

.31 

25L 

3.64L 

1 1 2.41  L 

C 

B 

9501000208 

2 

20144+4221 

28.4 

40 

79+  4 

49 

16 

68 

2 

32L 

43L 

5.76L 

30.60 

E 

L J C 

980026755C 

B 

1 

23 

LDN  0895 

592 

20145  + 4805 

31.5 

29 

84+  7 

31 

12 

68 

2 

68L 

32L 

.77 

5.68 

DD 

LEEB 

9700001208 

4 

23 

MRSL  080+04/5 

170 

20145  + 4333 

32.2 

13 

80+  5 

56 

13 

61 

3 

26L 

.40: 

12.36 

44.97: 

E DC 

CGHC 

3701012518 

3 

20145  + 4741 

32.4 

58 

84+7 

23 

11 

58 

2 

26L 

.25L 

1.77 

78.52L 

F 

D D 

9401013008 

2 

20146  + 4014 

37.4 

59 

78+3 

54 

9 

68 

2 

1.14L 

.79 

5.61: 

101.46L 

FF 

F BCE 

96021 11 51 F 

20147  + 4202 

43.1 

34 

79+  4 

54 

3 

63 

4 

1 .33  L 

.95 

21.74L 

133.81  L 

F 

BBF 

3 

973329889F 

1 

23 

LDN  0895 

532 

20147  + 4226 

43.8 

24 

79+  4 

48 

11 

69 

2 

52L 

.36 

4.53L 

52.43L 

E 

EEC 

8801 17887C 

0 

20147  + 4416 

45.8 

52 

81+5 

23 

6 

63 

3 

52 

.53 

5.34L 

136.101 

CC 

B B A 

1 

9501023208 

2 

13 

49402  K2 

9 

80 

20148  + 4043 

48.9 

45 

78+  3 

23 

3 

32 

4 

.58 

.63: 

6.60 

180.541 

DFD 

BFC 

0 

9603 1068 IF 

1 

20148  + 4028 

50.1 

22 

78+  3 

28 

3 

62 

5 

1.39L 

1 .61 L 

6.44 

148.B8L 

C 

EBCJ 

970222290F 

1 

23 

MRSL  077  +02/3 

204 

20148  + 4453 

50.2 

52 

82+  5 

34 

8 

61 

3 

.39 

27L 

3.58L 

23.40L 

C 

CE 

9611010100 

20148  + 4624 

52.2 

17 

83+  6 

20 

8 

135 

4 

.37 

.31 L 
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ii 


Declination:  +40°- + 50' 


Right  Ascension:  20h22m43,-20h25m301’ 

Position  (1950) 


Name 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
5 Coords  SMJ  SMN  9 

I («)  o i b o o O 


20227  + 4156 
20227  + 4124 
20227  + 4154 
20227  + 4114 

20227  + 4351 

20228  + 4215 
20228  + 4411 
20228  + 4752 
20228  + 4148 
20228  + 4509 

20228  + 4315 

20229  + 4326 
20229  + 4018 
20229  + 4410 

20229  + 4237 

20230  + 4247 
20230  + 4029 
20230  + 4008 

20230  + 4726 

20231  +4800 

20231  +4310 
20231+4157 

20232  + 4318 

20233  + 4338 
20233  + 4025 
20233  + 4153 
20233  + 4326 

20233  + 4306 

20234  + 4313 
20234  + 4400 

20234  + 4020 

20235  + 4731 
20235  + 4006 
20235  + 4524 
20235  + 4339 
20235  + 4222 
20235  + 4331 

20235  + 4042 

20236  + 4344 
20236  + 4329 

20236  + 4053 
20236  + 4100 
20236  + 4058 
20236  + 4216 
20236  + 4034 

20236  + 4203 

20237  + 4003 
20237  + 4116 
20237  + 4107 

20237  + 4528 

20238  + 4301 

20238  + 4007 
20239+4153 

20239  + 4144 

20240  + 4006 

20240  + 4135 

20241  +4013 
20241  +4256 

20241  +4000 

20242  + 4414 

20242  + 4058 

20242  + 4020 

20243  + 4018 
20243  + 4227 
20245  + 4257 
20245  + 4132 
20245  + 4515 

20245  + 4032 

20246  + 4019 
20246  + 4328 


43.3  34 

44.5  32 

46.3  29 

46.9  58 

47.5  56 

49.9  13 
52.0  45 

52.0  20 

53.1  22 

53.1  34 

53.6  43 

57.4  15 

57.7  17 

57.8  14 

58.5  6 
1 3.3  30 
, 4.4  44 
| 4.9  50 

5.8  43 

i 6.7  19 

8.3  16 

10.3  50 

16.2  20 

18.8  34 

19.9  24 

19.9  37 

20.3  14 

22.7  55 

26.5  17 

26.7  12 

26.8  1 
31.2  19 

31.9  10 

34.7  10 

35.0  23 

35.1  30 

35.7  4 

36.0  27 

36.8  4 

38.0  1 

38.1  26 

39.0  26 

41.0  29 

41.0  35 

41.5  38 

41.5  36 

42.0  16 

42.4  29 

43.6  34 

46.8  46 

53.3  14 

53.5  32 

54.2  33 

56.4  37 

3.8  25 

4.9  14 

I 6.2  6 

10.4  0 

11.0  17 

15.5  34 

15.9  33 

17.3  6 

21.4  36 
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31.0  34 

31.5  56 

33.2  11 

33.6  57 

36.2  44 
36.2  4 
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81+3 
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46 

20 

27 

18 
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34 
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22 

20 
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37 
37 
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36 
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20 
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19 

19 

12 
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50 
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17 
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17 
52 

29 
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23 
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15 
48 
26 
39 
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48 

66 

17 
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25 

18 
42 
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27 
37 

34 

26 
33 
24 

15 
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26 
37 
31 

16 
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20248  + 4103 
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20251+4114 
20252  + 4252 
20252  + 4337 
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20252  + 4320 

20253  + 4228 

20253  + 4134 

20254  + 4347 

20255  + 4745 
20255  + 4816 


38.1  26 

43.7  56 
43.9  45 

45.5  13 

45.8  31 

45.8  9 

47.3  49 

48.9  56 

50.1  53 

51.6  29 

51.7  50 1 

52.4  33 

55.7  30 

56.0  16, 

58.2  39  | 
1 0.7  9 

4.3  50 
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| 7.1  21 
9.9  54 

10.1  39 

12.8  18 
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16.4  7 
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22.2  22 

29.5  38 

30.1  23 
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79+  1 
83+  4 
81+3 
79+  1 
80+  2 
79+  1 
80+  2 
80+  2 
80+  2 
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79+  1 
79+  2 
80+  2 
85+  6 
81+3 
81+3 
82+  4 
80+  2 
80+  2 

80+  2 
81+3 
82+  3 
81+3 
81+3 
81+2 
80+  2 
82+  3 
85+  6 
85+  6 


64 

60 

63 

64 
67 
62 
67 

133 

63 

60 

31 
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63 

64 
62 
62 
62 
66 

132 

121 

61 

64 

64 

57 

63 

64 
61 
66 

58 

63 

34 

134 

34 

59 
61 

64 
61 
66 

60 
61 

62 

63 
62 

64 
33 
64 
62 
61 
62 
59 


33 

28 

50 

21 

54 

30 

16 

20 

22 

42 

23 

25 

22 

21 

19 

28 

14 

47 

61 

29 


10 
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9 

6 

5 

5 

5 

9 

8 

7 

5 

4 

5 
3 
3 

6 

5 

7 
9 
3 

3 

6 

3 

8 
7 

4 
11 

7 

6 

9 

6 

5 

5 
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16 
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3 
9 

13 
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Flags 
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(Not  Color  Corrected) 
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Flux 
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Con- 

Goer 


Confusion 

Flags* 


62 

62 

62 

62 

31 

64 

58 

64 

66 

61 

58 
61  1 

59 
68 
66 
64 
66 
64 

63 
61 

64 

63 
62 

64 
70 
36 

64 
60 

65 
64 

64 

62 

62 

59 
61 
64 
64 

60 
22 
36 


1.45L 
1.57L 
2.77 
.82 
.79  , 
4.43. 
.28L 
2 15 
1.07 
30: 

.37 

.45 

1.63L 

3.69 

.36: 

1.23 

2.47L 

.82L 

.36 

8.43 

1.30 
1.31: 

.44L 

1.03L 

1.56L 

2.38L 

2.10 

42L 

.83 

4.89 

1.66: 
.73 
2 23 
48 

1.031 
1.54 
2 52 

10.01 

1.18 

2.10L 

.82 

.80 

6.12 

2.80 

4.03 

.911 

2.20L 

1.73L 

.97 

.31 

.28 
1 .321 
1.65L 
.68: 
1.55 
.72: 
2.23 
.35 
1.69L 
1.36 

12.57 

.81 

2.84 

2.10 

.52 

2.49: 

5.86 

2.83L 

2.841 

3.78 


.94 

2.27L 

33.79 

1.24 

.54 

11.88 

.39L 

.52 

1.56 

.47: 

.26 

.34 

3.53L 

2.65 

.87 

.43L 

13.13 

2.47 

,25L 

3.84 

1.77 

1.61 

.37 

1.34L 

7.47: 

1.17: 

.66 

.44 

.93 

2.58 


1.48L 

2.29L 

.291 

.41L 

1.25 

.69 

2.87L 

1.55L 

.561 

1.10: 

1.79 

4.18 

10.B1 

4.51 

.24 

.55L 

1.22 

.57 

.41 

1.02 

2.15 
.35 

1.59: 

1.01 

.88 

4.25 

1.15 
.67 
.36 
.60 


3.12 

34L 

.98: 

.34L 

1.34L 

.49: 

.93 

5.77 
.92 

1 .31 L 

2.36 

1.25 

18.24 

1.38 
2.83 
1.99L 

5.78 
1.66L 
2.67L 

,25L 

.331 

5.38 
1.181 
1.43 
2.36 

.81:  . 
2.56L  1 
89L 
3.40 
.40: 

7.30 
2.43: 
2.37L 
2.33 

.85 

2.25L 

3.31 
2.40L 
2.15 
1.81 

.60L 

1.94 

.36 

.91 

1 .91 L 
1.101 

1.32 
1.99L 

.62 

2.021 


2.34L 

2.77 

7.91 

5.03: 

25L 

.41 

.58 

.25. 

1.16L 

.98 

2.21 

.48 

2.85: 

.52 

1.51 

2.25 

1.65: 

.91: 

.25L 

.25L 


25.61  L 
51.85L 
233.99: 
48.98L  , 
2101 L | 
162.80 
4.65 
.82L 
39.07L 
5.82 

8.16 
5.71:  , 
58.17L 
4.21L 
5.85  , 
18.97L 
140.58L 
19.00: 

.95L 
1.32: 

30.77: 
23.77  . 
18.531 
27.87L  I 
21.34 
25.55 
19.93L  | 
4.50 
24.54L 
16.06L 

53.84: 
1.17L 
14.59L 
5.26L 
18.26 
23.69L 
20.27L 
15.16L  , 
9.81  L | 
5.65 

35.62 
60.90L 
60.90 
19.80L 
19.17L  I 
36.45L 
20.441 
6.48  , 
21. SOL  | 
5.05L 

21.44L 
33.04L 
15.35 
29. SOL 
74.43L  | 
10.30 
31.33L 
22.47L 
194.93L  | 
3.99L 

16.38 
31.34 
31.34L 
23.91  L 
19.25L 
83.67L 

2.94L  1 

14.38  . 
31.34L  ] 

9.65 


463.02L  E 
168.41  E 

460,76  BCCD 
150.35L  DD 
229. 09L  BC 
523.60:  CBCD 
19.30L  C 
9.41  L CD 
155.05L  CC 
32.75L  FDF 

277.13L  CDD 
197.64L  CCF 
68.92  D 

122.36L  FF 
206.07L  FCF 
218.72L  B 
133.73  B F 
104.28L  DD 
8.44L  C 
7.63L  CCF 

74.64L  BBC 
1 81 .31 L CDF 
1 93.61  L C 

52.61  D 
133.73L  CE 
128.76L  DE 
139.66L  BC 
115.99L  CD 

74.64L  DC 
123.28L  BC 

126.73L  DDE 
14.32L  B 
333.63L  FF 
127.97L  C 
197.31L  E 

199.13L  BD 
205.97L  BC 
114.88L  BD 
150.96L  ED 

1 64.61  L D 

249.24L  CCD 
188.55L  DE 
140.13  BCEE 
196.05L  BE 
176.72L  DD 
165.94 
460.20L  C 
112.07L  D 

201 .41 L C 
196.04L  C 

187.60L  C 
460.20L  D 
171.20L  E 

74.15:  DE 
460. 20 L CD 
183.14L  EFF 
70.79:  C 
158.65L  C 
465.84L  E 
43.68L  BD 

164.67L  BCC 
110.9BL  FEE 
124.40L  C 
446.81  L BB 
58.64:  CD 
167.16  E 
44.18L  FF 
204.73L  C 
140.03L  E 
153.00L  CCD 


CC 
JHGC 
A A A A ] 
iCB  B , 

| B B HE 
BABD 
LEB1 
iAB 

|cccc| 

CCBB 

jcCA 

DCBF 
EDDC 
, A A M 
CBC 
|ABG 
MABA 
ECD 
BJ  D 
AAC 

DDDA 
CCC 
EE  B 
. BCB  B 

Iffd 

BCCG 
AAC 
.DEB  , 
BCFA| 
AA 


DCCN 
AF 

DB  C 
,BB  , 
DCBC  8 
AB  F 
ABI 
. AA 
|AAGF 
B 


55002421  IF 
87021 6443F 
55602311  IF 
570320432F 
95031011 OF 
54D213443F 
6800210218 
4601101000 
560046633 F 
5702013310 

451635460C 
450535295C 
98 B4 39894 F 
6600200108 
1 60301 744C 
1 50200020C 
5601 58 360 F 
682543640F 
8601000000 
2602001000 

466348860C 
460236422F 
450731 3 10C 
970227464F 
6S4455570F 
360037321 F 
9504201 41 F 
4602403 30C 
46549 9990C 
950012131F 

987459990F 
8601000000 
971686575F 
6500331328 
95029 7696F 
760112220C 
850435353F 
270001 01 OF 
950354380F 
850343220F 


Associations 


C 
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(”)  Mag 


8.50 
17.89: 
5.39L 
12.39L 
23.1 2L 
14.77L 
55.63L 
34.89  , 
24.02L 
58.69L 

11.70L 
18.92L 
19.82L 
83.67L  , 
.96L 
12.55L 
19.22L 
6.52L 
23.48L 
31.77L 

16.58L  , 
12.55L  I 
31.05 
19.57L 
18.22 
16.69L 
33.48 
16.60:  , 
1.03L 
1.02L 


162.62L  F 

102.61  L CE 

45.74L  E 
83.80:  D F 

127.42L  D 
213.62L  C 
152.54L  F 

1 65.61  L D 
131.05L  E 
146.15  E 

63.63L  C 
165.65L  BC 
182.67L  BC 
260.78L  BC 
15.15L  C 
144.37L  C 
213.19L  CC 
40.62L  BD 
73.36L  F 
56.35  CD 


163.78L 

180.73L 

104.12: 

160.72L 

162.58L 

139.34L 

174.40 

146.47 

10.16L 

10.89L 


BC 
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CDFE 
BE 
CCD 
BB 
DF  DD 
DDDD 
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D 


BAAB 
BAH 
AAAB 
.A  A 
A AD 
DEMC 
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,HLCF 
AC 


CBEB 
FEDD 
.DDGD 
B BD 
CCC 
ABCC 
AMJ  , 

Cl  C 
AB  D1 

AABI 
BDC 
AA 
, A AHH 1 
DBHB 
F GCB  1 
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A AD 

ED 

ICBBJ 
L CE 
GC  D 
BEE 
ABG 
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FCBI 
|BCF 
CE  F D 


ADCC 
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AAFF 
DDCE 

,GD 
ICBDD 
AA J E 
,BF 
FFHG, 
ABDD  0 


AA 
DBGC 
EDDB 
AB 
BBAG 
AA 
DCBE 
BCCE 
_ E 
BC 


37001 0301 F 
870032444F 
370031 645F 
750121010C 
261023000F 
36031 4466F 
960599698 F 
97000234 5 F 
7 600 20000 F 
5502200008 

16000000 1C 
962559384 F 
760104101 F 
974403653F 
960379764F 
96401211  IF 
982547644F 
1601 12231C 
950097932F 
9701000100 

670003446F  16  I 
880538430 F 
981649652F 
94322 3684C 
175237884C 
960157624F 
3701101520 
57011 01 20F 
07O746532F 
660121240F 
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880324434F 
3702101520 
270237884C 
6703244 53F 
6602001 61 F 
770636424F 
960248526F 
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8713166B5F 
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8801 1 5465F 
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960358967F 
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23 

23 
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23 
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41 
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23 
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23 
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23 
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23 
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2 
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52 

23 
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23 
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23 
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93 

23 
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13 
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4 

TMSS  +40414 

9 

23 
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10 


95 


23 


23 

23 

23 

23 

13 
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23 
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2 
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23 
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Right  Ascension:  20h25m328-20h28m10fi 
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Flux  Density 
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15.08L 
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18.42L 

2.87 
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15.27 

4.08 

57.33 

2.15L 

22.84 

46L 

32.39L 
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24.36L 

1.96L 
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.38 

8.28: 

1.27L 

30.12L 
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23.10L 

186.55: 
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2.02 

47.57L 

1.31 

16.45L 
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28.98 

22.13L 

.97: 

22.84  L 

4.77 

18.98L 

1.19 

16.98L 

2.42. 

38.39 

2.93 

34.02 

.48 

12.75L 

25L 

1.05L 

1.92 

16.79L 

1.27 

21.92 

2.68: 

47.57 

1.93 

16.62L 

1.05 

25.16L 

4.13 

80.64L 

336L 

8.77 

1.76L 

15.76L 

2.38 

24.90L 

.45L 

8.13L 

1.08L 

7.75 

.93L 

13.24 

2.01 

14.84L 

4.41: 

25.16 

.98 

24.92L 

.86: 

17.19L 

.46L 

8.13 

.33L 

1.15L 

1.93 

23.62L 

.96 
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24.04 

112.60 

.25L 

.85L 

1.53L 

11.31: 

2.64 
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6.49 

43.12: 
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2.53L 

7.33 

2.88 

112.60L 
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29.83 

.55: 

20.96L 

1.08: 

23.69L 

11.05 

29.83L 

.85 

7.14: 

.63: 

7.85: 

2.55 

21.95L 

.99 

22.35: 

1.67L 

29.76 

.81 L 

11.21 

1.51 

17.14L 

2.46 

30.64L 

83L 

21.40 

3.12L 

13.20L 

1.31  L 

25.51 

3.55 

64.89L 

.63 

4.63L 

.63 

18.46L 

67L 

8.16L 

3.19L 

19.27L  5' 

13.50 

122.92  ; 

1.02: 

17.70 

3.47 

49.37  i: 
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Flux 
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Corr 

Coef 
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A 
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Flags* 


71.87L  C 
124.80:  CC 
184.61  L OCD 
146.56L  CC 
251. 71L  C 
52.06L  EF 
169.07L  C 
356.97  F E 

122.23:  BC 
180.30L  D 


91.71 
179.70L  EB 
150.59L  B 
218.121  D 
229.55L  CE 
128.47L  CE 
299.431  D 
135.37L  BBD 
257. 18L  D 
39.09L  EC 

258.081  EFD 
88.04L  F 
70.48  CDCD 
188.36L  FE 
118.27  CE 
9 1 .71 L 0 
299.53L  D 
349.47L  CDD 
143.46L  C 
231. 67L  C 

117  64  ED  D 
192.22L  C 
85.84L  DE 
83.77 

153.24L  BB 
203.33L  C 
4600.86  CED 
213. 52L  E 
173. SOL  E 
9.70L  B 

164.14L  ED 
207.50L  EF 
4600.86L  CD 
140.01  L BE 
140.72L  CE 
162.91  L DDD 
49.34:  C 

13.90L  C 
169.70L  BE 
233.08L  ED 


225.45L  FE 
127.26L  C 
152.00L  BE 
155.23:  C 

202. 94 L D 
I.52L  C 
197.41  L FF 
150.68L  C 
125.82L  D 
196.51  L D 

125.92L  BB 
103.97  DFD 
133.64L  DE 
182.02L  BE 
1 85.01  L C D 
19.06L  C 
455.87L  D 
64.82:  CD  E 
455.87  CBEF 
1 1 .41 L C 


B 

DCI  _ 
EAC8 
'AAFD 
C 

AA 
BF 
. F F DB 
A AGF 
DHBD 


, Bl 
CBF 
[AC 
HGC 
A A J 
DC 
BC 
AAAC 
B 

ECFB 

DDBH 
GCDE 
EDBA 
BCH 
CCDA 
CECB 
DCL 
DCBH 
FI  B 
FF 

'ABGD 
[AAD 
DCG 
CMC 
.AAD 
A ADE 
HFCB 
!CCJ 
GDA 


AA 
BCF 
BB  _ 
AAHD 
BECC 
CCB 
DCHF 
E 

AA 
GDCK 

BEBD 
C 

BC  I _ 
DBGB 
HD 
CKG 
A AK 
D 
EEB 
EDB 


41.17 

102.12L 

77.51: 

180.97L 

55.14: 

102.12L 

r21.35 

96.24; 

80.04L 

78.66 

144.95L 

46.98: 

193.27L 

160.82L 

166.13L 

227.36L 

70.15L 

146.89L 

163.40L 

89.74L 

49.59  , 
197.371 


DD 
CC 

CBCC 
. C 
Ic  DE 
C 

B BCD 
DDD 
FF 
F F 

BB 
CDCD 
CFF 
C 
ED 
D 
D 

BC 
CD 

D 


CD  F 


98.24L|  D 

|DBFC 
FF 


A AE 
BCBB 
BBFE 
AB 
DDDB 
DK 
ICA 
CDEB 
AAAC 
E 

GCCA 
EBEB 
B B DB 
EEEA 
.ADBD 
GA  BC 
A AAA 
B DDD 
IHFH 
EDNB 


AAE 

DCCB 

BBFC 

CA1 

BBE 

FEBF 

GCB 

ABB 

DDD 

DE  F C 


H EB 

EECH 

CBBB 

DEB 

AA  D 

B 

COM 

|DAAB 

HECE 

BBBB 


BK 


5600000000 
7680253 20F 
577223353F 
660203 393 F 21 
350100000C 
3701001200 
760343730F 
950225444F 
978343844F 
770324965F 

670145492F 
26221 6676C 
16021 1000C 
67045253 IF 
75B247658F 
970124565C 
7501 301 30F 
6701 32260F 
66031 1870F 
980226666C 

967334754F 
780342851 F 
57 123558 IF 
960114761 F 
7763844 70 F 
68025 1440F 
650332233F 
967477355F 
6641 45451 F 
060010000C 

67831 3685F 
670310620F 
170507968C 
6704 264 56F  , 

461000000C  49 
35001 4543F 
631 144346F 
6602561 30F 
8603564 30F 
1600100000 

661321 101F  27  j 
360137592F 
530245744F 
771063941 F 
865468645F j 
866475942F | 
17A108868C 
0600100000 | 
963056552F 
560225323F 

560071 100F 
860C44630F 
760484752F 
5702324 13F 
660133580F 
970135522F 
560334354F 
96031 1064C 
660233440F 
370321 303F 


960159750F 
674464 762F 
264350562F 
860268340F 
96041 1054C 
3600000100 
5601 46464 F 
3722154338 
46C035344F 
0600000000 

985059430F 
37401 3453F 
974202444 C 
3644275558 
380225231 F 
380034347F 
9354 1751 OF  38 
878541 370F 
3704186568 
772552760F 

870431 370F 
980021 240F 
970136640F 
4601 42930 F 
66053031  OF 
360127323F 
980337420F 
470045632F 
470237954F 
2703076668 

380222850F 
36001 5324F 
969359955F 
7601011328 
960001 132C 
6703111000 
93045741  IF  , 
56C224462F  01 
96635861 2F 
340665651 F 


Declination:  +40°-+50° 


Associations 


Name  Type 


Sep 

(”)  Mag 


DO  38434 


KZ  CYG 
49646 


1 

C|  4 


MRSL  081+02/1 
DO  38441 


23  MRSL  079+01/5 


MRSL  079  + 01/5 


29 


274 


3 

77 


23 


MRSL  081+02/1 


2 I 1 

9 

1 

1 1 
4 | 1 
9 . 

1 


i 4'  2 
2 


3 RAFGL  2586 
23  MRSL  079  + 01/4 


MRSL  079  + 01/4 
49667 


4 

TMSS  +40423 

34 

23 

MRSL  079  + 01/4 

73 

11 

PK  79+  0.1 

66 

23 

MRSL  079  + 01/4 

257 

23 

MRSL  079  + 01/4 

410 

23 

MRSL  079  + 01/4 

272 

80 

27 


MRSL  079  + 01/1 
DO  38464 


32 

X2027  + 423 

14 

23 

MRSL  079  + 01/1 

184 

3 

RAFGL  2591 

9 

23 

OCL  0190 

209 

39 

DR1 0 

75 

7 

MWC1021 

42 

23 

MRSL  079  + 01/3 

392 

23  I 

dRSL  079  + 01/3 

290 

96 


5 

5000 


•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


364 


I I i 


Declination:  +40°-+ 50' 


Right  Ascension:  20h28m11,-20h30rn56» 


Name 


h m. 


20281+4006 
20282  + 4000 

20282  + 4052 
20282+4147 
20282+4137 

20283  + 4545 
20283  + 4031 

20283  + 4057 

20284  + 4351 
20284  + 4004 

20284  + 4333 
20285+4846 
20285+4210 
20285+4049 
20285+4133 

20285  + 4035 

20285  + 4250 

20286  + 4105 

20287  + 4155 
20287  + 4020 

20287  + 4301 
20287  + 4113 
20289  + 4110 
20289  + 4011 

20289  + 4122 
20290+4034 

20290  + 4009 
20290  + 4625 
20290  + 4052 
20290  + 4316 

20290  + 4037 
20291+4205 

20291  +4218 
20291  +4132 

20291  +4328 

20292  + 4135 
20292  + 4239 
20292  + 4104 
20292  + 4233 
20292  + 4043 

20292  + 4611 

20292  + 4020 

20293  + 4007 
20293  + 4306 

20293  + 4852 

20294  + 4341 

20294  + 4255 

20295  + 4301 
20295  + 4126 
20295  + 4334 

20295  + 4310 

20296  + 4028 

20297  + 4052 
20297  + 4301 
20297  + 4004 
20297  + 4220 
20297  + 4254 
20297  + 4055 

20297  + 4903 

20298  + 4625 

20298  + 4011 

20298  + 4013 

20299  + 4954 
20299  + 4215 

20299  + 4601 

20300  + 4242 
20300  + 4058 

20300  + 4139 

20301  +4851 
20301  +4555 

20301  +4019 

20302  + 4237 

20302  + 4011 

20303  + 4038 
20303  + 4147 
20303  + 4055 
20303  + 4221 

20303  + 4030 
20304+4255 

20304  + 4059 

20304  + 4258 

20305  4 40 1 0 
20305  + 4304 

20305  + 4108 

20306  + 4146 
20306  + 4005 
20306  + 4612 

20306  + 4652 

20307  + 4551 
20307  + 4015 

20307  + 4932 

20307  +4202 

20308  + 4921 
20308  + 4049 
20308  + 4023 
20308  + 4134 

20308  i 4104 

20309  + 4257 
20309  + 4031 


Position  (1950) 

a 6 

(s)  C) 

H 

Galactic  Uncertainty  C 

Coords  SMJ  SMN  d O 
l b (”)  O C)  N 

12 

11.8  29 

79+  1 

21 

6 

67  4 

12.5  13 

79+  1 

25 

3 

40  3 

12.5  54 

80+  1 

15 

5 

64  4 

14.2  5 

80+  2 

41 

10 

62  2 

16.4  34 

80+  2 

48 

13 

36  3 

20.7  32 

84+  4 

11 

B 

55  2 

23.7  2 

79+  1 

68 

11 

69  2 

23.8  23 

80+  1 

28 

6 

64  3 

25.8  2 

82+  3 

26 

8 

58  2 

26.7  60 

79+  1 

34 

9 

66  3 

28.4  25 

82+  3 

34 

12 

64  2 

30.6  56 

B6+  6 

10 

6 1 

135  2 

32.1  53 

81+2 

28 

3 

56  3 

33.0  49 

80+  1 

15 

4 

64  3 

33.6  48 

00+  1 

16 

4 

63  5 

34.5  17 

79+  1 

17 

4 

64  4 

35.5  55 

81+2 

20 

5 

58  4 

40.6  39 

80+  1 

25 

4 

62  4 

436  13 

81+2 

19 

5 

37  4 

44.6  25 

79+  1 

32 

5 

39  4 

44.6  1 

81+2 

31 

10 

61  2 

45.8  52 

80+  1 

55 

12 

65  3 

54.7  28 

80+  1 

17 

3 

61  4 

55.7  34 

79+  1 

36 

5 

39  3 

59.7  19 

80+  1 

24 

4 

62  4 

1.1  10 

79+  1 

24 

5 

63  3 

2.0  41 

79+  1 

34 

6 

65  3 

2.4  35 

84+  4 

11 

7 

150  2 

3.0  15 

80+  1 

24 

5 

65  3 

3.2  1 

82+  2 

29 

9 

62  2 

3.5  58 

i 60+  1 

28 

3 

61  4 

6.4  44 

. 81+2 

17 

7 

62  4 

6.7  2S 

l 81+2 

23 

8 

59  4 

9.4  33 

1 80+  1 

40 

5 

64  3 

i 

9.8  23 

l 82+  3 

69 

12 

63  2 

12.4  1 

80+  1 

20 

4 

63  4 

12.8  37 

’ 81+2 

22 

5 

58  4 

13.4  54 

l 80+  1 

30 

3 

65  3 

l 

14.6  4E 

i 81+2 

41 

6 

59  3 

1 

15.6  2 

> 80+  1 

22 

4 

64  3 

1 

16.7  2E 

) 84+  4 

9 

7 

153 

17.7  5( 

5 79+  1 

46 

8 

63 

i 

18.9  Vi 

> 79+1 

17 

5 

66 

i 

20.0  ; 

2 82+  2 

74 

8 

62 

21.5  31 

i 86+  6 

10 

10 

129 

> 

25.9  4( 

3 82+  3 

38 

8 

35 

29.7  41 

2 61+  2 

25 

9 

63 

> 

31.0  5! 

5 82+  2 

46 

14 

62 

i 

32.9  3< 

3 80+  1 

35 

12 

62 

\ 

33.1  V 

2 82+  3 

22 

7 

33 

i 

35.6  21 

B 82+2 

35 

9 

62 

i 

40.3  3 

1 79+  1 

7 

3 

140 

42.0  4; 

2 00+  1 

15 

3 

61 

4 

42.7  5 

2 62+  2 

34 

8 

61 

2 

43.2  1 

1 79+  0 

36  | 

6 

65 

3 

43.4  5 

5 81+2 

26 

5 

58 

4 

44.3  5 

6 81+2 

30 

8 

63 

2 

46.0 

5 80+  1 

53 

7 

66 

2 

46.3 

2 86+  6 

7 

5 

131 

2 

50.3  1 

7 84  +4 

41 

16 

149 

2 

50.7  2 

9 79+0 

20 

4 

63 

3 

51.2 

5 79+  0 

20 

5 

63 

3 

54.8 

1 87+  6 

36 

6 

56 

2 

57.2  4 

1 81+2 

32 

7 

57 

3 

57.5  4 

■1  84+  4 

12 

11 

141 

2 

0.9  3 

12  81+2 

34 

8 

63 

2 

2.2  4 

\7  60+  1 

14 

4 

34 

4 

3.7  1 

5 80+  1 

19 

5 

62 

4 

6.3  3 

12  86+  6 

13 

12 

11 

2 

7.0  4 

10  84  +4 

16 

15 

157 

2 

10.7  I 

)7  79+  0 

48 

3 

64 

3 

13.5  l 

33  81  +2 

34 

8 

63 

2 

17.9  1 

11  79+0 

36 

4 

65 

3 

18.7  1 

18  80+1 

27 

6 

62 

5 

i8.8  ; 

23  81+1 

32 

3 

57 

3 

21.0  - 

14  80+1 

14 

4 

62 

4 

22.3  - 

13  81+2 

26 

11 

56 

3 

22.6 

15  80+  1 

15 

3 

60 

5 

24.8  - 

15  82+  2 

59 

9 

62 

2 

28.4 

0 80+  1 

16 

3 

61 

5 

28.7 

16  82+  2 

61 

12 

63 

2 

34  0 

11  79+  0 

24 

4 

64 

3 

35.1 

38  82+2 

29 

11 

61 

2 

35.5 

8 80+1 

20 

3 

60 

5 

37.7 

7 81+1 

20 

■ 8 

62 

4 

39.4 

50  79+0 

19 

i 3 

65 

3 

40.5 

54  84+4 

10 

i 10 

l 142 

2 

41.1 

37  85+4 

17 

1 14 

i 154 

2 

42.5 

53  84+4 

15 

> 12 

! 55 

2 

44.6 

14  79+0 

i 24 

1 4 

1 64 

4 

45.7 

26  87  + 6 

i 61 

14 

1 58 

2 

46.5 

12  81+  1 

20 

) 4 

1 31  ! 

4 

49.2 

43  87+6 

i 31 

1 1) 

r 57 

2 

■ 51.6 

57  80+1 

3( 

) 1C 

) 55 

3 

53.1 

15  80+  C 

) 4a 

> f 

3 66 

3 

53  3 

22  81+1 

Zi 

r ( 

3 60 

4 

53.4 

12  80+1 

i If 

3 * 

i 61 

5 

’ 54.3 

16  82+  ; 

> 4( 

) 1; 

l 61 

2 

54.6 

53  80+1 

1 ! 

3 ' 

3 113 

5 

1 565 

0 81+  1 

t i; 

1 f 

3 58 

3 

Flux  Density 


(Not  Color  Corrected) 
25  /xin  60  /im 
(Jansky) 


100  fxm 


Flags 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


.69 
1.01  L 
1.50 
81L 
1.44 
1.63L 
.80 
1.84 
.58: 

.61 L 

2.22 
1 29: 
79L 
.66 
56L 
5.61 
1.65 
2.71L 
.52 
5.16 

3.14 

98 

2.77 

54L 

.53 

1.20: 

.81  I 
46L 
.46. 
1.20L 

2.10 

13.11 

1.31 

.74 

2.27 

I, 44 
1.54 

52 

13.97 

.251 

3.73 

3.73L 

4.05 

.73 

.82 

2.03 

2.01  L 

II. 80 
.33 
37 

.75 

2.22 

1.90 

.61 

.94: 

3.24 
1.34L 

3.25 
1 92 
4.21 

.74 

2.46L 

1.11L 

1.74 

1.01 

71.72L 

.49 

.431 

.39 

1.55 

25L 

1.18 

.65L 

.62 

2.53L 

1.64 

6.23 

86L 

1.73L 

.89 


3.25: 

6.08 

75.81: 

528.63: 

.98 

1.65L 

21.33L 

207.60L 

.62 

1.28 

12.28 

151.46L 

1.74L 

2.03L 

15.62 

161.37L 

1.75L 

2.60L 

6.78 

184.75L 

1.46 

36L 

1.80L 

13.24L 

.69 

2.90L 

21.991 

185.79L 

1.77L 

1.25 

16.41 

130.98L 

,80 

1.25 

30.58L 

90.77 

.88 

2.42L 

24.71L 

249.25L 

.86L 

1.40 

35.71  L 

209.59L 

.59 

2.17 

3.29L 

10.85L 

.63: 

1.03L 

12.92: 

80.46 

2.25 

4.40 

44.30: 

190.27L 

2.79 

1.68 

18.22L 

137.31L 

3.94 

3.23 

20.49L 

161 .31 L 

.98 

.91 

15.98 

47.75 

12.92 

91.90 

789.72 

1386.95 

.65 

3.08L 

20.68L 

183.43L 

1.18 

2.10L 

6,41: 

176.66L 

.58L 

2.55L 

1.73L 

2.81 

3.45L 

1.40 

1.29 

.76 

5.61 

.98 

2.26L 
.86 
3.11L 
2.40L 
.84 
3.47 
.64 
2.1 1 L 
.48L 
3.97 

1.07 
3.36L 
5.33 
.61 
.251 
1 .61 L 
1.91L 
1.02L 
208L 
2.16L 

1.05L  ! 

6.51 
2.81  L 

.781 

.99: 

3.051 
.71: 

1.02L 

3.71 

.26L 

14.66L 

1466 

1.19 

2.61L 

.25: 

1.15 

6.09 


5.66L 
14.31  L 
15.24L 
13.54: 
17.39L 
9.22 
13.24L 
1.35L 
65.80 
14.48 

1B.49L 
26.95: 
12.87 
16.03L 
8.41  L 
1 3.61  L 
4.53L 
9.12 
4.05L 
12.56L 

I. 33L 
25.23L 

130.45 

5.55L 

1.02L 

32.25 

50.54 

15.17 

7.31 
19.14 

II. 79L 
6.39: 

33.77. 

5.29L 

100.73L 

2O.0OL 

12.31  L 
16.40L 

,80L 

2.67L 

71.25L 

66.72. 

.46L 

23.22L 

1.38L 

5.13L 

47.17 


^~^T9s.  6,-9,  Hours  Confirmed  Sma„  Extended  Sources  (SI)  a.  12,  25,  60,  ,00  ^ 10)  Hrgh  Source  Densdy  Region. 


8.88 

15.90L 

.29L 

.91 L 

.251 

1 .781 

3.1 1 L 

14.01  L 

.82: 

5.01  L 

1.47: 

19.74L 

2.69L 

41 .941 

1.11 

12.56L 

3.72: 

180.03L 

2.69L 

25.98L 

6.09 

6.43 

1.17L 

4.79L 

10.31 

180.03 

.87: 

4.83L 

7.41 

165, 44L 

2.34. 

42.25: 

1.10 

12.55L 

1.45: 

35.56L 

548.86 

7717.06 

.31 

1 .181 

34L 

2.03 

25L 

1.54L 

1.63 

43.71 

38L 

2.10: 

1.38 

16.97L 

.29L 

1.17 

2.48L 

12.29L 

3.11L 

9.09 

323 

22.96L 

2.21 

12.56: 

.87: 

35.06 

8.71 

55.21  L 

2.43 

j 33.64L 

(SI)  a 

1 12,  25,  6( 

52.39 


136.71 


149.60: 


376.80 


201.40 

183.76 

82.65 


150.25: 


CEEF  B 

CDB  1 3 

D E 

EB  0 9 

CDE  E 

CD  1 4 

D J 

C 9 

D 

GD  9 

C 4 

D 1 

D E 

5 

FC  C 

'DC  J 3 

FC  C C 

)BGC  0 7 

C E 

M 9 

E E 

:CJG  0 3 

EF  C 

)CE D 9 7 

D CC  C 

3GEB  9 

CDD  C 

:CBB  2 £ 

BC  / 

VAK  0 9 

BC 

0 4 

BCBD  1 

3 BAA  3 S 

DBDD 

:baa  2 : 

B 1 

3 HE B 0 E 

C D 

\BC  1 

C 

3 F G 1 

c 

HEC 

B 

*DB  2 

DF 

)AB  0 

B 

AC 

CC 

AB 

DC 

3B  0 

BD 

AA  0 

FCED 

3 A A A 0 I 

CC 

KBCC 

B 

AB 

F DF  E 

OBBD  7 

E 

HEB 

C 

CEC 

D 

FC 

EE 

AA  9 

BC 

AA  3 

C 

DB 

_ c 

B C 

L BC 

AA  3 

L BC 

L C 

AA  0 

A 

DBED 

BACB  1 

L F 

EC 

L C 

B H 

C DD 

G 1 BB 

C DE 

CCFB 

DF 

CE  CC 

L D C 

E C 

L F 

BDBC 

L C 

ABJ  F 

L BBC 

AAA  1 

: D EE 

CCFE  0 

L C 

CC  E 

L CD 
L B 

ABG  0 
A 

1 CD 

BBGD  0 

L D 

DC  1 

1L  BB 

AAC  2 

; c 

J GFB 

B c 

A EB 

iL  BE 

DC 

)L  8C 

AA  1 

1:  C F 

C KD 

'L  CD 

AC  0 

)L  FC 

AA  1 

):  CFF 

AA  AE  3 

iL  BB 

AA  0 

iL  D 

CF 

iL  C 

DL 

IL  C 

BDF 

2L  BC 

AB  0 

)L  CD 

DD  1 

5L  B 

B 

9L  CF 

ECK  0 

9L  CC 

BDBH  0 

9 D 

i EDI  B 

0L  BBD 

AAA  1 

9L  E 

ABD 

4:  B BCE 

AACC  3 

9L  DD 

BBC  0 

0L  C 

B A DB  0 

9 EDE 

; EEFB 

OL  BC 

A A J B 3 

7:  DD  C 

; CBB A 7 

o ccc 

) EDCA  1 

4L  BD 

BD  0 

3L  F 

1 LBG 

4L  C 

BG 

>0  CCCC 

) CBBA  9 

>9  DC 

) HHB 

)0L  ED 

BBE  9 

P2L  F 

GKC 

)6L  D 

C 

J8L  E 

1 B 

J7L  CC 

CBFB  C 

)0L  BCF 

A AE  H C 

i5  DDI 

E BGGB 

f6L  B 

EBBE 

37L  DE 

DCF  C 1 

3303005408 
960050 230F 
9701121028 
37021 5760F 
9602121618 
570130000F 

1900000000 
77001 1150F 
965447444 F 
9602220208 
6700001100 
5644013110 
960222232B 
9703320108 
970038464F 
3603013108 

9801121208 

670101020F 

673244733F 

9804241218 

960437362F 

970132494F 

9702132428 

660244733F 

9700000000 

3900000200 

870625440F 
760333430F 
9701000000 
990329975F 
1800110000 
9703224348 
679477964F 
9701 00020F 
7701000200 
1801000000 

77020001 OF 
9702100008 
572447340F 
861 140620F 
970456444F 
655257964F 
780 305764 F 
772032730F 
9703131208 
659367864F 

9602332208 
522359532F 
9601123208 
370231 352F 
974346524F 
522235353F 
3800000000 
4900000100 
1801000000 
57C114310F 

4702000300 
971499996F 
6701100010 
57003 1360F 
864 13001 OF 
962423463 F 
67621 5354F 
9703133228 
974273444F 
980434560F 


Name  Type 


rf 


Mag 


23 

^RSL  079  + 01/2  4 

98 

13 

19704  K0 

2 

23 

dRSL  079  + 01/3  3 

186 

13 

49712  B3 

2 

23 

MRSL  079+01/2  i 

?02 

*23 

MRSL  079  + 01/3  ! 

509 

2 

DO  38486 

57 

*41 

20208+4110 

40 

*23 

MRSL  079  + 01/2 

307 

*23 

MRSL  079+01/2 

433 

17 

2908 

51 

23 

VDB.66N  134 

474 

4 * 3 

RAFGL  2600 

35 

2 * 5 

CYGH-13 

23 

1 *41 

20297  + 4054 

10 

5 13 

49741  M0 

2 

1 2 

DO  38519 

34 

2 * 7 

AS  422 

20 

2 * 39 

1 R51 

109 

1 *41 

20303  + 4030 

12 

3 *23 

1 ASS  21 

487 

i 3i 
6 * 1 

> X2030  + 430 
1 V729  CYG 

50 

6 

3 : 

i RAFGL  2602 

80 

1 2: 

2 1: 

3 MRSL  084  + 04/2 
3 49763 

108 

4 

1 

2 DO  38536 

78 

2 *2 

3 MRSL  080  + 01/1 

270 

7 * 



4 TMSS  +40430 

58 

65 


48 


73 


15 


1 

55 


96 


3240 

1 


113 


28 


365 


Right  Ascension:  20h30m58s-20h33m11* 


Position  (1950) 


20309  + 4926 

20310  + 4029 
20310  + 4143 
20310  + 4153 
20311+4110 
20311+4905 
20311+4222 
20311+4147 
20311+4231 
20312  + 4044 

20312  + 4035 

20312  + 4215 

20313  + 4912 
20313+4040 
20313+4140 
20313  + 4623 

20313  + 4641 

20314  + 4939 
20314  + 4648 
20314  + 4959 

20314  + 4106 

20314  + 4936 

20315  + 4046 
20315  + 4055 
20315  + 4046 

20315  + 4026 
20315+4037 
20316+4155 

20316  + 4635 
20316  + 4659 

20316  + 4619 
20316  + 4139 

20316  + 4030 
20317+4153 

20317  + 4115 
20317  + 4106 

20317  + 4922 

20318  + 4234 
20318  + 4059 
20318+4042 

20318  + 4956 

20319  + 4145 
20319  + 4120 

20319  + 4103 

20320  + 4207 
20320  + 4648 
20320  + 4130 
20320+4659 
20320+4136 
20320  + 4201 

20320  + 4115 
20321 + 4909 
20321+4652 

20321  +4009 
20321  +4112 
20321+4012 

20321  +4146 
20321+4017 
20321+4843 

20322  + 4857 

20322  + 4928 
20322  + 4215 
20322  + 4142 
20322  + 4935 
20322  + 4031 

20322  + 4628 

20323  + 4956 
20324+4749 

20324  + 4057 

20324  + 4008 

20325  + 4114 
20325  + 4911 
20325  + 4211 
20325  + 4002 
20325  + 4138 

20325  + 4852 
20326+4628 

20326  + 4856 

20327  + 4120 
20327  + 4935 

20327  + 4148 
20327  + 4037 
20327  + 4939 
20327  + 4014 

20327  + 4055 

20328  + 4106 
20328  + 4639 

20328  + 4042 

20329  + 4950 
20329  + 4954 

20329  + 4657 

20329  + 4104 

20330  + 4109 
20330  + 4626 
20330  + 4027 
20331+4024 
20331+4621 
20331+4053 
20331+4703 
20331+4008 


<•) 


Galactic  Uncertainty 
5 Coords  SMJ  SMN  6 

O 1 b (")  o o 


35.1 


39.8 

42.5 
43.1 
45.3| 

47.5 
[48.3 

50.0 

52.1 

52.1 

55.7 

[55.9 

'57.4 

0.1 

0.6| 

0.7 

1.4 

1.9 

2.7 


6.8 

7.1 

7. 

8.0  j 

9.4 
10.6| 
10.8 

1.4 

14.2 

14.3 

15.2 
16.8 
16.9 
17.6 
17.9| 

21.3 
[25.3 
26.3[ 


33.7 

.0 

1.7 


Flux  Density 


12  fxm 


(Not  Color  Corrected) 
25  jun  60  jim 
(Jansky) 


100  jim 


4 21  87  + 

3( 

57 

2 2.07 

.95 

1.24 

L 9.97 

l BC 

AADH 

5 37  80  + 

2 

66 

4 179.02 

112.42 

74.56 

84.65 

BB 

AAA  F 

0 17  81+1 

3( 

56 

3 .72 

4.68 

17.36 

221.77 

L C 

A K 

6 27  81+1 

21 

59 

4 1.18 

1.12 

35.56 

131.18 

L BD 

ABC 

1 51  80+1 

31 

64 

3 .83 

1.03 

10.90 

144.92 

L D F 

ECCK 

6 45  87+6 

130 

2 1.62 

.69 

.911 

8.36 

L BC 

AB 

4 39  81+2 

59 

3 121.58 

64.43 

11.57: 

131.06 

L CCD 

AADJ 

7 7 81  + 

4£ 

ie 

57 

3 2.041 

3.771 

10.37 

194.27 

L F 

K B 

7 5 81  + 2 

6* 

9 

62 

2 1.09 

2.161 

14.61 

152.62 

L F 

B J 

2 28  86+  5 

9 

9 

136 

2 .59 

.32 

.65L 

7.951 

BC 

BA 

4 35  80+  0 

11 

4 

33 

5 183.93 

131.09 

70.09L 

175.301 

CB 

A AB 

4 29  81+1 

91 

14 

63 

2 .64 

2.09L 

19.97L 

161.111 

E 

BF 

4 18  87+  6 

60 

23 

136 

2 25L 

.25L 

.99L 

11.94 

F 

EB 

3 41  B0+  1 

38 

6 

65 

3 1.29L 

1.82 

9.61: 

161.72L 

DC 

CD 

3 43  81+1 

18 

8 

56 

4 1.02: 

2.42: 

46.72 

197.82L 

EDE 

BCB 

3 28  84+4 

16 

14 

156 

2 ,281 

.27L 

1.77 

10.131 

F 

L D 

36  85+4 

21 

17 

155 

2 34L 

29L 

1.35 

17.691 

c 

DC 

5 59  87+6 

21 

6 

57 

2 .86 

.39: 

1.65 

7.82L 

BFC 

ABC 

2 85+  4 

20 

18 

51 

2 .27L 

25L 

1.39 

11.891 

F 

GB 

16  87+  6 

27 

11 

60 

2 47L 

49L 

1.59 

11.41 

DC 

EGDC 

51  80+  1 

19 

6 

60 

5 1.78 

4.09L 

60,82: 

375.94L 

C D 

ABED 

>34  87+6 

27 

15 

59 

2 ,25L 

.31L 

2.72 

22.47L 

C 

1 E F 

39  80+  1 

21 

4 

60 

5 1.48 

4.27 

49.26L 

141.87: 

CC  C 

0 BBD 

8 80+  1 

32 

6 

63 

3 1.75L 

1 25 

17.77L 

138.59L 

E 

B 

35  80+  1 

43 

3 

57 

4 1.20L 

3.02 

44.52L 

104.09L 

E 

CGF 

25  80+  0 

21 

3 

62 

5 2.10 

2.83L 

74.56L 

212.24L 

B 

AB 

8 80  + 0 

19 

6 

32 

5 .63. 

7.07 

70.09L 

95.86: 

CB  F 

DCBC 

19  81+  1 

20 

8 

61 

3 1.17 

1.74: 

24.03L 

150.90: 

DD  F 

CDJ  C 

28  85+  4 

18 

10 

57 

2 .31: 

.38: 

5.10 

42.15: 

CDF  C 

BDEC 

36  05  + 4 

11 

8 

54 

2 .77 

.31 L 

2.40L 

14.07L 

C 

BCB 

54  84+4 

14 

11 

53 

2 .33L 

44L 

2.48 

9.72L 

c 

GGB 

22  81+1 

25 

5 

57 

4 .65 

2.15 

46.72L 

142.52L 

DC 

BAG 

12  80+0 

31 

8 

55 

5 .68 

2.49 

74.56L 

89.16: 

DC  F 

BCBB 

32  81+1 

23 

6 

57 

3 2.26 

3.42 

47.59L 

116.64L 

CE 

AADF 

6 80+1 

39 

10 

56 

2 1.06: 

2.03L 

25.70 

93.29L 

F E 

ECC 

2 80+1 

53 

3 

59 

3 1.93L 

4.14 

24.18L 

375.94L 

D 

GBH 

1 87+6 

11 

10 

178 

3 .42 

.25L 

.81 L 

6.52L 

c 

CJ  K 

49  81+2 

37 

16 

64 

2 .72L 

69L 

18.99L 

141.94 

D 

DDFC 

46  80+1 

26 

4 

62 

4 1.50 

2.07L 

12.97L 

375.94L 

C 

AC 

13  80+  0 

32 

9 

57 

4 1.641 

2.37L 

19,25 

158.71L 

F 

MDC 

56  87+  6 

53 

7 

59 

2 .54 

25L 

.82L 

15.501 

C 

B F 

27  81+1 

29 

7 

35 

1.1 1 L 

2.50 

43.87L 

122.45L 

F 

BCBC 

29  80+  1 

31 

17 

61 

.43 

3.56L 

13.29L 

83.52L 

C 

GF  EC 

57  SO  + 1 

25 

3 

60 

2,98 

2.57 

77.30L 

375.94L 

BE 

CADB 

25  81  + 1 

18 

7 

56 

2,01 

1.06. 

22.94L 

155.13: 

CF  E 

A A HD 

9 85+4 

11 

7 

151 

7.17 

3.33 

1.10L 

13.06L 

BC 

AA 

35  81  + 1 

33 

3 

54 

.40L 

1.10 

6.14 

181. 34L 

FD 

BC 

48  85+  4 

13 

12 

166 

.41L 

.27: 

3.28 

17.33L 

DC 

NEBB 

7 81+1 

36 

8 

57 

.83 

2.28L 

20.44L 

168.56L 

B 

B 

58  81+1 

31 

7 

58 

2 02L 

.90: 

9.25 

149.88L 

FC 

EB 

9 80+  1 

33 

5 

55  ' 

5.23L 

2.48 

427.73L 

191.39L 

E 

DC  F 

32  87+5 

5 

4 

122  : 

3.13 

1.00 

.97 

6.41L 

BBC 

A AB 

3 05+4 

10 

8 

79  £ 

.83 

,32L 

3.27L 

13.97L 

D 

AC! 

36  80+  0 

21 

3 

60  C 

.391 

1.65 

11.30L 

71.85L 

D 

HBD 

22  80+1 

18 

5 

61  4 

5.23 

28.23 

427.73 

921.53: 

BBDC 

CCCB  i 

32  80+  0 

33 

4 

38  3 

.57 

.91 

21.63L 

223.51  L 

CD 

BAC  i 

18  81+1 

20 

7 

34  3 

1.58L 

2.53 

43.87L 

88.24 

E D 

F CCA 

37  80  + 0 

59 

7 

63  3 

.35 

2.08L 

24.95L 

167.78L 

C 

C D 

26  86+5 

8 

7 

37  2 

.73 

29L 

70L 

9.23L 

B 

B! 

11  87+5 

9 

B 

4 3 

.45 

25L 

.74L 

9.95L 

C 

BG 

20  87+  6 

20 

12 

133  3 

25L 

26L 

1.58 

8.86L 

F 

GDC 

3 81+1 

28 

8 

61  2 

175.72 

125.08 

29.99L 

117.79L 

BB 

AAA  ( 

52  81  + 1 

23 

3 

58  3 

.48 

2.09L 

25.66L 

129.03L 

C 

CDK 

16  87+  6 

57 

12 

59  2 

.35 

.251 

,94L 

9.62L 

C 

BHH 

1 80+  0 

23 

4 

59  5 

.92 

6.36 

23.70: 

148.65L 

CCF 

BBD  : 

35  85  + 4 

10 

7 

75  2 

.59 

65L 

3.08L 

13.53L 

B 

ADL 

20  87+  6 

37 

18 

59  2 

25L 

25L 

2.23 

17.47L 

D 

L EC 

34  06+5 

13 

12 

157  2 

.49 

25L 

1.18L 

12.80L 

E 

CF 

58  80+  1 

20 

3 

59  4 

14.53 

36.96 

76.25 

147.14: 

B B DD  , 

A A AD  A 

6 80+0 

32 

5 

63  3 

52L 

2.26 

12.78L 

137.12L 

D 1 

DAB 

15  80+  1 

42 

3 

56  3 

.361 

3.58 

22.80: 

141.1 1L 

FE  1 

FBBH 

33  87+5 

7 

4 

136  2 

2.15 

.74 

.83L 

10.65L  1 

BC 

AAD  0 

54  81  +1 

32 

8 

61  2 

2.05 

1.49L 

13.97L 

100.11L  i 

BFCE 

36  79-0 

21 

4 

61  5 

2 56 

1.37 

17.90L 

185.90L  1 

DC  i 

*ADD  1 

14  81+  1 

37 

10 

63  3 

2.63L 

1.30L 

13.06 

153.49L 

E 

CB 

33  87+  5 

11 

10 

179  2 

.31 

25L 

.94L 

15.62L  1 

D ( 

43  85+  4 

18 

7 

151  2 

84L 

.931 

11.95 

16.60L 

D < 

:cai 

5 87+  5 

5 

3 

95  3 

4.18 

2.64 

.62L 

5.99L  1 

3 B / 

\A  6 

22  81  +1 

15 

5 

58  4 

11.57 

17.61 

236.65 

634.50  ( 

3CCE  1 

3BCA  0 

59  87+6 

36 

8 

58  2 

1.44 

.33: 

.68L 

5.73L  { 

3C  ; 

0 

20  81  +1 

29 

8 

55  3 

1.21 

1.40L 

41.69: 

162,78:  [ 

D DD  l 

ODED 

3 80+0 

26 

7 

60  5 

1 55L 

4.62L 

37.06 

134.531 

E 

EC8 

3 87+  6 

29 

14 

58  2 

.60L 

27L 

2.29 

16.74 

FC  1 

DED 

29  80+  0 

33 

3 

59  5 

30L 

1.93L 

6,28 

184.42L 

E 

FC 

27  80+  0 

16 

6 

62  4 

229 

4.14L 

20.11: 

21 1.01  L E 

3 D / 

\FD  0 

21  80+  1 

17 

6 

62  4 

1,05 

4.46: 

72.72L 

2471. 50L  E 

)E  C 

}DF  D 9 

38  85+  4 

7 

6 1 

160  2 

6.01 

3.58 

8.25L 

12.32L  E 

SB  / 

VAD  0 

32  80  + 0 

19 

7 

66  4 

3.64 

8.77 

75.88, 

162.83L  ( 

;ce  / 

(ABA  8 

39  87  + 6 

84 

17 

60  2 

.581 

.251 

.96 

9.21L 

E 

EA 

17  87+  6 

29 

10 

57  3 

.61 

.22 

.44L 

8.00L  C 

)E  E 

) E 0 

>0  85+4 

9 

7 1 

131  2 

.61: 

.60 

19.17: 

128.44L  F 

:FF  E 

:dcb  9 

15  80+1 

33 

5 

61  4 

68 

3.95 

15.70L 

2471. 50L  E 

IF  E 

1 8 DF  1 

>7  80+1 

34 

3 

57  3 

.51: 

6.43 

77.46L 

131.36  t 

>C  E C 

)CF  C 0 

SO  85+4 

14 

8 1 

51  2 

.83 

94: 

14.93 

51.03L  C 

>DC  E 

1BBB  0 

18  80  + 0 

13 

3 

59  5 

2.11 

14  70 

127.31  L 

125.42L  E 

IB  E 

1 CE  F 0 

12  80+  0 

15 

3 

60  5 

7.38 

35.73 

127.31 

187.60L  fi 

^CD  C 

1CBJ  3 

6 85+  4 

21 

8 

56  3 

8627 

49.45 

9.91: 

31.28  C 

;ccf  fi 

lACD  9 

'2  80+  0 

30 

11 

57  2 

.44 

2.84L 

9.06L 

93.36L  E 

E 

:e  5 

7 85+4 

11 

9 1 

53  3 

.38 

.89: 

11.77 

64.83L  C 

:dd  e 

; B DC  0 

3 80-0 

24 

8 

57  4 

-45L 

1.16 

12.241 

77.42L 

c 

. 

BKD 

Declination:  +40°- +50° 


Flags 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


L 

R S 
S 2 


Associations 


5701110010 
88D054434F 
970467760F 
9703571 42F 
3751 461 34F 
9701000000 
870501 464F 
970453431 F 
770303 130F 
6700000000 

767565953F 
B70312352F 
7700101110 
970451 600F 
875536483 F 
6905122220 
6902001100 
9700223330 
5900101100 
9601122310 

567479764F 
5601123330 
578565856F 
572430351 F 
670745755F 
960161300F 
77E584745F 
9700433 40F 
6805033100 
3802202210 

6801100000 
770625573F 
975354648F 
98004 3340F 
370466832F 
5604797 42F 
7700010110 
9701032300 
6612611 OOF 
97265081 OF 

9601243530 
770337457F 
380334940E 
5642543 20F 
878237432F 
5902202200 
470220331 E 
4804104210 
470320422F 
870020500F 

370259744F 
7702100000 
5903102200 
980232450E 
459358964F 
9603 525 50E 
870156845F 
964393663E 
4700000010 
5703200110 

5702100210 
780134000F 
574247946F 
4701210000 
974232950F 
6907135300 
9601231220 
0700000000 
572224966F 
9702324 50E 

774339977E 
9701100000 
9812342000 
96023 0200E 
3701 11 21  OF 
4601200000 
6B05346200 
4712200000 
558325345E 
4801221230 

47C215746F 
870330990F 
4600121230 
962121400E 
564624964F 
93744784 IE 
5909023310 
966393960F 
7700100100 
8700201000 

96451 5521 C 
93253 9987E 
870246940E 
6604244410 
9724 577 53E 
967556755E 
6722221310 
97044 1500E 
970516422C 
970400833E 


C 

A 

T 


Name  Type 


Sep 

(")  Mag 


3 RAFGL  2603 

4$ 

15 

1 

3 49769  G5 

2E 

70 

*4 

20310  + 4153 

36 

1 

*2 

3 ASS  21 

431 

RAFGL  2604 

13 

‘4 

20312  + 4035 

13 

2 

*41 

20313  + 4040 

13 

2 

*41 

20314  + 4140 

36 

3 

1C 

49782  + + + 

30 

66 

23 

MRSL  084  + 04/1 

158 

2 

DO  19128 

27 

75 

*13 

49784 

8 

87 

*41 

20315  + 4046 

12 

2 

*41 

20315  + 4026 

10 

1 

*41 

20316  + 4036 

47 

4 

23 

MRSL  084  + 03/4 

420 

13 

49786  G5 

5 

77 

*41 

20316  + 4139 

8 

2 

32 

X203 1+405 

156 

9 

*41 

20316  + 4153 

38 

1 

7 

AS  427 

65 

*41 

20319  + 4100 

53 

1 

13 

49790  K5 

13 

75 

*41 

20319  + 4145 

35 

4 

*41 

20319+4103 

22 

1 

4 

TMSS  +50334 

56 

27 

*13 

49796  K0 

10 

63 

2 

DO  38584 

47 

121 

22 

S109 

227 

9999 

*39 

R57 

57 

3240 

* 22 

S109 

288 

9999 

'22 

S109 

527 

9999 

2 

DO  38586 

45 

96 

2 

DO  38588 

68 

98 

3 

RAFGL  2609 

17 

3 

41 

20322  + 4142 

40 

1 

23 

MRSL  084  + 03/4 

213 

41 

20324  + 4057 

8 

13 

22 

S109 

471 

9999 

5 

CYGII-2 

50 

41 

20325  + 4138 

21 

6 

23 

MRSL  084+03/4 

340 

41 

20327  + 4120 

9 

15 

13 

49821  K5 

4 

72 

13  • 

49823  K5 

6 

67 

11 

20327  + 4106 

35 

1 

2 

DO  38601 

81 

105 

11 

20328  + 4042 

19 

11 

?3  1 

MRSL  085  + 04/1 

48 

11 

20329  + 4110 

12 

7 

23 

MRSL  084+03/1  : 

342 

11 

20330  + 4027 

1 

3 

11 

20330  + 4024 

21 

3 

>3 

MRSL  084  + 03/1  J 

266 

!3  1 

MRSL  085  + 04/1  ' 

370 

* * * 1 * 1 1 — i 1 1 1 i i 1 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighbonng  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighbonng  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


366 


Declination:  +40”- +50' 


Right  Ascension:  20h33m128-20h35m19'' 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


8 


<*> 


Galactic  Uncertainty 
5 Coords  SMJ  SMN  £ 

o i b n o o 


20332  + 4835 
20332  + 4034 
20332  + 4021 
20332  + 4124 
20332  + 4653 

20332  + 4635 

20333  + 4944 
20333  + 4902 
20333  + 4200 
20333  + 4022 

20333  + 4102 
20333  + 4127 
20333  + 4031 

20333  + 4153 

20334  + 4629 
20334  + 4636 
20334  + 4654 
20334  + 4649 

20334  + 4938 

20335  + 4143 

20335  + 4059 
20335  + 4026 
20335  + 4637 
20335  + 4959 
20335  + 4047 
20337+4036 
20337  + 4908 
20337  + 4926 
20337  + 4716 
20337  + 4104 

20337+4001 
20337+4518 
20337  + 4706 

20337  + 4052 

20338  + 4918 
20338  + 4633 
20338  + 4601 
20338+4048 
20338  + 4055 
20338  + 4102 

20338  + 4030 

20339  + 4710 
20339  + 4708 
20339  + 4013 
20339  + 4147 
20339  + 4834 

20339  + 4112 

20340  + 4022 
20340+4017 
20340  + 4816 

20340  + 4922 

20341  +4951 

20341  +4047 
20341+4103 
20341+4901 

20342  + 4139 
20342  + 4638 

20342  + 4813 
20342+4645 

20343  + 4129 

20343  + 4019 
20343  + 4054 
20343+4746 

20343  + 4123 

20344  + 4118 
20344  + 4551 
20344+4809 

20344  + 4014 

20345  + 4048 
20345  + 4600 

20345  + 4757 
20345  + 4012 
20345+4024 

20345  + 4824 

20346  + 4706 

20346  + 4031 

20347  + 4715 

20347  + 4040 

20348  + 4707 

20348  + 4127 

20349  + 4010 
20349  + 4950 

20349  + 4536 

20350  + 4000 
20350+4055 
20350+4731 
20350  + 4126 
20350  + 4030 
20350  + 4627 
20350  + 4104 

20351+4121 
20352  + 4124 
20352  + 4114 
20352  + 4756 
20352+4828 
20352  + 4506 
20352  + 4130 

20352  + 4700 

20353  + 4944 
20353  + 4859 


12.2  37 

12.3  39 

12.8  44 

12.9  24 

13.2  14 

16.5  5 

18.5  - 

19.9  0 

20.0  4 

20.5  44 

21.3  53 

22.5  58 

23.2  33 

23.6  15 

25.3  54 

25.7  1 

26.4  53 

28.0  0 

28.9  29 

31.4  1 


31.5  15 

31.9  36 

33.2  47 

35.6  14 

35.9  30. 

43.8  8 1 

43.9  51 

44.4  32 

45.5  12 

46.5  56 

47.0  44 

47.1  48 

47.1  8 

47.8  1 

49.0  42 

49.8  36 
50.4  42 

50.4  34 

51.0  57 

51.3  48 

51.3  25 

54.6  53 

56.3  53 

57.0  37 

57.5  24 

59.4  1 

1 59.6  20 
1.2  3 

1.5  53 

1.6  48 

4.0  8 

6.0  29 
6.8  21 

7.6  27 

10.4  35 
12.7  16 

13.1  19 
14.3  6 

14.5  0 

19.5  33 


86+  5 
80+0 
80+  0 
81+  1 
85+  4 
85+  4 
87+  6 
87+  5 
81+  1 
B0+  0 

80+  0 1 
81+  1 , 
80+  0 
81+  1 
85+  4 
85+  4 
85+  4 
85+  4 
87+  6 
81  + 1 

80+  0 
60+  0 
85+  4 
86+  6 
80+  0 
80+  0 
87+  5 
67+  5 
85+  4 
80+  0 

80-  0 
84+  3 
85+  4 
80+  0 
87+  5 
85+4 
84+  3 
80+  0 
80+  0 
80+  0 

80+  0 I 

85+  4 
85+  4 
80-  0 | 
81+  1 
86+  5 
01+0 
80-  0 
80-  0 
66+  5 

87+  5 
87+  6 
80+0 
60+  0 
87+  5 
81+  1 
85+  4 
86+  5 
85+  4 
81+  1 


62 

42 

16 

19 
17 

20 

35 
59 
42 
12 

15 

26 

68 

48 

27 

17 
14 
10 
41 
41 

36 

27 
13 
92 
22 

13 
11 
53 

7 

20 

18 
11 

14 

28 
10 
16 
16 
28 
22 
52 

44 
7 
23 
22 
50 

15 
27 
23 
62 

16 

48 
61 
26 
19 
59 

49 
15 
42 

7 

26 


20.0  23  I 

20.1  34 

22.1  22 

23.4  41 

24.1  50 

27.4  23 

27.8  59, 

29.9  37 1 
30.6  18 

30.9  17 

33.1  43 
33-3  27 , 

34.7  39  | 

35.3  9 

38.3  19 

39.3  15 

46.7  19 

46.9  42 

48.7  52, 

51.3  19 

54.1  38, 

57.3  60  | 

58.4  1 

J 2.1  32, 

I 2.8  44  | 

3.3  18 

4.8  2 

4.9  27 

6.3  41 

5.4  38 

10.4  46 

12.9  24 

13.5  32, 
14.0  53] 

16.2  46 

16.4  37 

16.8  41 

17.9  3 

18.3  6 

19.6  5 


80-  0 
80+  0 
86+  4 
81+0 
81+0 
84+  3 
86+  5 
B0-  0 
00+  0 
84+  3 

86+  4 
80-  0 
80-0 
86+  5 
85+  4 
80-  0 
85+  4 
80+  0 
85+  4 
01+0 

80-  0 
68+  6 
84+  3 
80-  0 
80+  0 
86+  4 
81+0 
80-  0 
85+  3 
81+  0 | 

81+0 
81+0 
01+0 
86+  4 
86+  5 
84+  3 
81+0 
85+4 
88+  5 
87+  5 


14 
9 

4 
11 
10 
24 

5 
5 

9 

15 

7 

5 

4 

6 
9 

10 

8 
14 
13 

3 

7 

8 

9 

7 

9 
3 
3 

13 

3 
6 

8 
11 

16 

13 

4 

3 

23 

8 

10 
12 

5 
7 

4 

3 
10 

4 
9 

10 
14 
10 
7 
11 


59 

60 
28 
31 

54 

148 
40 
62 
61 
36 

61 

55 
63 

56 

151 

149 

152 
155 

59 

53 

59 
65 

154 

60 
61 
61 
30 
60 

57 
32 


Flux  Density 


Flags 


(Not  Color  Corrected) 
12  pm  25  Mm  60  /im 
(Jansky) 


100  pm 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


Confusion 

Flags* 


59 

58 

57 

60 
11 

164 

59 

58 

59 

63 

65 

51 

149 

64 

54 
130 

57 

65 

55 

58 

61 

51 

59 
58 

60 

52 
52 
58 

150 

56 

60 

55 

17 

58 
34 

59 
59 
66 
61 

150 


12 

30 

18 

33 

18 

22 

14 

18 

12 

56 

22 

11 

10 

16 

17 

10 

22 

27 

14 

19 

52 

33 

27 

33 

23 

14 

30 

17 

11 

8 


163 

57 
62 
61 

127 

61 

59 

60 
129 

54 

60 

140 

131 

62 

58 
147 

54 

59 

55 

56 

55 

54 

55 
59 
61 
58 
54 

128 

139 

114 


.79L  I 
1.20L 
.68 
11.44 
76L 
.80 
.37L 
.72L 
1.10L 
1.01 

22.85 

3.22 

.46L 

.57L 

72L 

2.10 

.44 

.95 

.26L 

.82 

35L 

.61 

49: 

.43L 

1.29 

1.91 
.31 
40L 

1.92 
4.43 

3.05 

2.66 

.40L 

.44L 

55 

25L 

.35 

.40L 

3.59 

1.62 

39L 

1.17 

26L 

.43L 

58L 

.42 

.97 

38L 

.69 

.331 

.38L 

.35 

7.53 

221 

.251 

.58: 

1.42L 

.32L 

2,74 

22.04 

3.93 
.59L 
1.02 
1.67 
.381 
.25L 
25L 
.53 
3.11 
.56. 


34L 
2.51  L 
10.58L 
77.46 
.49 
1.12: 
25L 
34L 
1.421 
10.58L 

74.88 

77.46L 

4.27 


.53 
.97 
.31 L 
.371 
.32L 
.87 
.67 
.88 
.53 
2.98 

5.30 

.56 

.38 

.83 

.54 

1.25 

14.47 

1.46 

.47 

1.22 

3.29 

6.09 
45L 
67L 
54L 
.41 

4.05 

.78: 

.48 

1.09 


2.00 
45.15L 
69.39L 
905.08 
4.51  L 
3.08L 
1.24 
1.10 
23.66 
69.39L 

1239.06 

905.08L 

26.58L 


13.97L  C Ml  DD 

125.42  D ECFB 

244.14L  F DBBI 

1375.98  BCDF  BAA  A 

39.001  F GD 

15.351  FD  CB 

9.85L  C 
13.43L  D 

26.22L  E 

247.98:  C 


HDB 
,BDCD| 
GGC 
F Ibcbd 


.56L 

9.39 

.32 

1.69L 

1.33: 

3.03L 

1.03: 

24.39L 

.79: 

36.31L 

.25L 

1.64 

3.92L 

18.39L 

5,53 

16.98L  2 

5.89 

69.39L 

5.48 

88.90L 

.25L 

1.13 

2.70L 

46.11L 

6.35 

41.91 

25L 

84L 

26L 

1.09 

.49 

4.49L 

7.83 

192.46: 

.82 

14.66L 

.86: 

.73L 

.57 

4.17: 

3.57: 

30.89 

.25L 

.57L 

2.35 

14.95L 

.28L 

1.32L 

2.51 

22.52L 

9.65 

56.61: 

6.16L 

59.28L 

2.13 

30.30L 

.41 L 

4.53L 

.25: 

2.86 

2.45 

11.22 

1.06L 

10.42 

.25L 

.60L 

2.17L 

19.62L 

2.54 

23.37L 

2.33L 

12.22L 

.46L 

3.94 

.25L 

.64 

.25L 

.81 L 

4.51: 

20.00L 

6.16L 

59.28 

.65L 

1.32L 

1.00 

10.07L 

.99 

27.24L 

.25: 

2.25 

2.01 

11.25: 

151.76: 

690.91 

2.09L 

14.57L 

3.64L 

53.76L 

.29 

1.02L 

1.61 

27.57 

1.02 

18.69L 

.40 

1.02L 

.25L 

1.42 

.62: 

5.73: 

4.33: 

41.04L 

.32: 

1.05L 

.29 

1.79L 

5.09L 

28.68L 

2.64 

15.58: 

.251 

1.58 

.66 

4.69: 

13.21  L 

121.34L 

.21: 

4.56L 

3.901 

53.56L 

.251 

4.83L 

1.931 

. 1304.16L 

3.12 

19.14L 

.291 

.79L 

.25 

2.55 

4.851 

L 4.59L 

8.07: 

50.97: 

.72 

4.77L 

171.10 

1304.16 

2.85 

47.76 

.17 

1.41L 

2.06 

15.84 

4.36 

L 89.32L 

33.06 

1304.16L 

2.06 

1 10.56 

2471.50  _ 

1375.98L  B 
125.42L  E 
59.96L  C 
1 4.91  L D 


16.52  . 
163.63L  B 


B BE  C F BC  A 
CA  A A 
GC 

G CD 
C 

CCJ  D 
CDCA 
[DBDC  | 
FI  B 
A 


'ED 


2601000210 
978556650F 
969456754E 
541 53451 2E 
980546322C 
5906434220 
3703120320 
9600001100 
9902123100 
96B467663E 

93E036467E 
450434420E 
970547630E 
7841311010 
5803322220 
5407434230 
972518532C 
964524322C 
2603122550 
57031 1432E 


115.19L 

11.15L 

11.24L 

184.121 

233.77L 

9.7BL 

7.37L 

52.67L 


F 

CD 

FD 

E 
B 

BCC 
iE 

E 
BD 


DH 


WI1  , . 930135857E 

DDCC  9 975469663E 
E E | 0 I 5906233330 
6701 1 00300 
960350500E 
961 459961 E 
9600010200 
7700100000 
97001 01 OOC 


G 

A Gl 
BBCE 
C 
LEB 
AC 


0/10  1/  nv  l 

545.03:  BDFD  BCDD  3 95A155466E 


161.59L  BC 
11.90L  BC 
49.13L  FF 
181.66L  CE 
8.22L  B 
142.64L  F 
12.03L  C 
205.27L  E 
149.92L  CBD 


AA 
A A 
GBCF| 
BDC 

BF  i 

CGE| 
EFG 
ACC 
AAA 
DD  J 


1 960430044E 
1 0800000000 
97 073674 3C 
96236283 IE 
6700100000 
5506443320 
5702000000 
960351621 E 
97734393 IE 
931245476E 


.28L 

.32L 

.25L 

2.86; 

1.56 

.25L 

.63 


2.53 
1.30L 
1304.161 
12.06: 
,80L 
.61 L 


243.43L  D BHG 
54.51  L B AC  D 
25.82:  FEF  DBB 

39.92:  FED  GBBD 


44.35L  F 

10.661  F 
190.76L  B 
165.84L  E 
90.32L  B 
9.B5L  F 


HBGC  | 

DF  i 

BB  E 
BCC  j 
BF  , 
HFCH 


7.81  L 
1 1 .91 L 
156.51  L 
14B.87 
12.72 
109.26L 
53.97L 
11.84L 
61.93: 
1034.90: 


DC 

C B 
BE  ADD 
F FF  BBCB 
C LI  D| 
[ F E CBCJ 
F GHB  . 
DC  MCCG 
BDFE  AABB 
BBEE  A A A A 


9605401 12E 
97033331 2C 
980423422C 
980049994E 
5902211100 
2701100100 
96033021 0E 
960739555E 
970347830E 
4701134110 

9700200000 
1700000100 
„ . 970574786E 
9 972344432E 
9602000020 
5801 1 4323E 
960713222C 
6701245320 
97051 3622C 
54 50333 20E 


251 .01  LB 
79.80 
10.82L  CD 
115. 31L  ODD 
90.02L  F 
16.70L  C 
10.02L  C 
396.79L  BEE 
215.47L  BD 
10.43L  CE 


AE  . 
FFCB| 
BB 
F SCI  . 
CDGC 
BD 
Ml  B 
BBB 
ABD  . 
CCKD 


12.36L  CF  BCE 

257.97L  C BED 

204.61  L DE  DCC 
16.B0L  C HDB 
23.22  CEF  FCBC 


323.94L  F 
44.46L  CE 
81.05  B 
94.77L  B 
102.40L  F 


212.58L 
7.91L 
15. SOL 
270.44L 
98.29: 
40.03L 
3272.15: 
325.36L 
9.89L 
178.44L 


BC 
C 
CDD 
B 

CDDF 
[BD 
EBED 
B DD 
CE 
CCD 


96.87L  B 
77.75L  BC 
_9.12L  E 

10.03L  C 

12.18L  C 

17.43L  C 
382. SOL  DF 
263.15L  CDF 
7.91L  B 
5.32L  BC 


CGGI 
[BC 
BCFC 
Bl  F 
BD 

AA 
Bl  F 
DCAG 
B BAf 
CEDE 
AA 
AAAF 
E CB  I 
BB 
ABC 

BDB 
AA 
J FC 
LDBK 
GCBE 
CHI 
EECC 
DDBH 
BF 
AA 


9603331 00E 
978413961 E 
5901021010 
473334320E 
574414320E 
5701000000 
6701122210 
950142450E 
960524531 E 
5901000000 


0 1 5500000000 
6 960121330E 
962429968 E 
2800000000 
, 98062324 1C 
96C159989E 
980410030C 
97451 2540E 
950732241 C 
471242333E 


Associations 


C 
A 

n t 


1 23 

2 22 


2 39 


1 23 

3 22 

1 23 

1 22 


22 


Name  Type 

Sep 

(") 

Mag 

20331+4034 

60 

2 

MRSL  085+04/1 

348 

S1 15 

475 

3000 

YW45 

30 

610 

MRSL  084+03/2 

192 

S1 15 

485 

3000 

MRSL  085  + 04/1 

382 

S1 1 5 

547 

3000 

49835  K0 

7 

65 

1 23 

3 39 


13 


960131460E 
1700010000 
3001000000 
960040055E 
„ . 972433660E 
1 370100000C 
0 1 438242333E 
968157859E 
4702000000 
861121330E 

0 I 671223523E 
3 571053333E 
8721 10530E 
7901041310 
2701001000 
. 1003002100 
6 4 504232 34 E 

0 936443330C 
1601000200 

01  9701000100 


S1 1 5 


DO  38622 
13168-  M0 


MRSL  084  + 03/2 
HBMR23 


DO  38625 


49838 
+ 404243 


X2034  + 482 

49839 

HIG24 


MRSL  085  + 03/1 


MRSL  085  + 04/3 
NK2.13 


208 

35 

30 

8 

45 

87 

12 

87 

372 


3000 


103 

101 


2 39 

1 13 

1 I 7 


2 39 

1 39 


1 39 

1 13 


PD19 
49850  K2 
AS  431 

RAFGL  2616 


DR  20 
R64 


NK2.14 
49059  K0 


3200 


103 

81 


81 

6600 


176 
115  8000 


87 


1414 

Bl 


5000 

3240 


8000 

71 


Genius, on^es:^)  Hours  Conned  8m*  Emended  Sources  (SI,  a,  12,  25,  60.  100  ,nr;  10,  High  Source  Dens, hr  Region. 


367 


Right  Ascension:  20h35m29*-20h39m54 

Position  ( 1 950) 


Name 


20354  + 4657 

20355  + 4619 

20355  + 4819 
20355+4019 
20355+4124 

20356  + 4017 
20356  + 4041 

20356  + 4720 

20357  + 4703 
20357+4815 

20358  + 4018 

20358  + 4105 

20359  + 4946 
20359+4015 
20359+4757 
20359  + 4522 

20359  + 4918 

20360  + 4909 
20360  + 4742 
20360+4845 

20360  + 4045 
20361+4746 
20362  + 4559 
20362  + 4906 

20362  + 4918 

20363  + 4042 
20363+4530 
20363  + 4534 

20363  + 4813 

20364  + 4729 

20364  + 4446 
20365+4759 

20365  + 4004 

20366  + 4037 

20366  + 4753 
20366+4041 
20367+4000 

20367  + 4003 
20367  + 4758 
20369  + 4034 

20369  + 4640 
20372  + 4008 

20372  + 4758 

20373  + 4738 
20373  + 4108 

20373  + 4958 

20374  + 4639 

20376  + 4037 
20376+4013 

20377  + 4032 

20378  + 4824 
20378+4954 
20378  + 4645 

20378  + 4632 

20379  + 4854 
2 0379  + 4020 
20379  + 4027 

20379  + 4036 
20380+4045 

20380  + 4053 

20381+4803 
20381+4655 
20381+4554 
20382  + 4900 
20382  + 4641 
20382  + 4050 

20382  + 4726 

20383  + 4028 

20383  + 4033 

20384  + 4603 

20384  + 4909 
20384  + 4709 

20384  + 4648 

20385  + 4718 
20385  + 4022 

20385  + 4918 

20386  + 4035 
20387+4949 
20388  + 4021 
20388  + 4634 

20388  + 4616 
20389+4010 
20390+4920 
20390+4642 
20390+4911 
20391+4944 
20391  +4023 
20392+4650 
20394  + 4018 
20394+4011 

20394  + 4554 

20395  + 4557 
20395+4733 

20396  + 4004 
20396  + 4757 
20398+  4514 
20398  + 4655 
20398  + 4528 
20398  + 4544 
20399+4958 


Galactic  Uncertainty 
. « * Coords  SMJ  SMN  6 

|(s)  n i b (")  n o 


Flux  Density 

(Not  Color  Corrected) 
25  fim  60  jim 
(Jansky) 


9 152 

2 .75 

.34 

8 146 

2 1.18 

.52 

3 61 

2 .32 

32L 

7 111 

4 4.46 

2.79 

4 76 

2 .35 

27L 

9 63 

2 .25 

25L 

4 55 

2 .71 

1.76L 

8 52 

2 .51 

70L 

9 60 

3 .76 

-25L 

2 52 

2 .641 

58L 

5 61 

4 1.03 

.65: 

3 62 

2 58 

1.60L 

60 

3 94 

.34 

57 

3 29L 

76L 

49 

2 .44 

•25L 

56 

3 41L 

3.24L 

61 

2 28L 

.251 

61 

2 51L 

25L 

56 

2 4.14L 

6 37L 

141 

2 1.12 

.27: 

45 

2 2.93 

.89 

53 

2 .65 

.70: 

56 

2 42L 

.541 

56 

2 .51 L 

.62 

61 

2 25L 

25L 

123 

2 33L 

28L 

151 

3 1.47 

.67 

53 

2 .44 

.30 

140 

2 .77 

39L 

52 

2 .69 

90 

52 

2 .45 

.44: 

53 

2 27.58 

14.92 

54 

2 37L 

1.25 

56 

2 .50 

46L 

62 

4 .93 

49 

60 

2 68 

45L 

58 

? 1.63: 

.76 

144 

.38 

28L 

165 

l 2.30 

1.27 

55  : 

l .57: 

.58: 

59  ; 

> .27 

.25L 

56  ; 

? 47L 

.65 

53  ; 

i .36L 

.69 

59  i 

i 2.24 

.70 

123  2 

! .55 

.20: 

59  2 

! .32 

25L 

57  3 

l .53 

.28 

154  4 

2.34 

1.12 

53  2 

’ .76 

.93: 

143  3 

.78 

.50 

54  2 

37L 

-68L 

125  2 

43L 

25L 

53  2 

.52: 

.74 

54  3 

25L 

.42 

149  2 

.43 

.31L 

51  2 

.73: 

.43: 

124  3 

1.14 

.41 

158  4 

3.00 

4.79 

126  2 

.42 

.26L 

124  2 

2.85 

1.74 

52  2 

21  32 

9.36 

16  3 

27L 

.25L 

53  2 

.61 

48L 

52  2 

2.47 

.91 

58  2 

.42 

1.08 

126  2 

1.81 

.61 

174  4 

36 

.17 

30  2 

2.48 

1.14 

149  4 

665.07 

234.23 

58  2 

1.27 

59L 

148  4 

25L 

.41 

148  2 

.33 

27L 

58  2 

.78 

.25L 

141  2 

— 

29L 

33L 

2;  3)  Confusion  Processing;  4)  N< 

Flags 


Corr 

Coef 


Confusion 

Flags* 

966534620C 
4701000000 
6602153240 
960021 200E 
670125523E 
980141300E 
77061 0300E 
870000000C 
964223220C 
6502243240 


3701201000 
974402333E 
7601101210 
5501022128 
551613330E 
6501000008 
4602101000 
974234533C 
98420323 2C 
968033433C 


6600002100 
860200001 C 
2000000000 
9501000108 
3600000000 
980233222C 
4500000108 
970034342C 
960055552C 
4600000000 


4600000000 
9801 13423C 
2733102000 
6500000200 
5503110008 
8504012208, 
960034644C  43 
5601001310 
970431 100C 
978201 523C 

2001103230 
2001103120 
. 6401001008 
77021 321 2C, 
5540020008  | 44 
. 3600000000 
4601101000 
| 3500100010 
1700100000 
9502011208 


Declination;  + 40‘,-+50° 


Associations 


C 

A 

T Name 


Sep 

Type  C)  Mag 


2 2 


1 2 


1 2 


h 'i3 


DO  38663 

DO  38668 
DO  38669 

49886  G5 


65 


2 1 1 | 32 
2 


1 32 


X2038  + 498 


49931 


X2039  + 459 


49940  NB 


DO  36731 


74 


•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources^ 


92 


10 


101 


368 


Declination:  +40°- +50' 


Right  Ascension:  20h40m02s-20h44m27s 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

c 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

C 

a 5 

a 

5 

Coords 

SMJ  SMN 

e 

O 

12  jim 

25  jim 

60  jim 

100  Jim 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  of 

(s) 

C) 

I b 

o 

o 

O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

T 

Name  Type 

o 

Mag 

20400  + 4540 

2.6 

32 

85+  2 

11 

11 

147 

2 

.48 

.29: 

1.62L 

13.12L 

CD 

BB 

0 

1700100100 

20401+4700 

7.4 

42 

86+3 

6 

5 

166 

4 

1.83 

1.03 

.651 

42.15L 

BB 

AAH 

1 

6400100008 

20402  + 4521 

12.3 

26 

85+  2 

8 

8 

124 

2 

2.48 

8.31 

95.93: 

154.44: 

CCDD 

BB  AA 

2 

4300111000 

20402  + 4725 

12.7 

26 

86+  3 

56 

11 

151 

2 

27L 

.25L 

1.75L 

13.03 

D 

GEC 

6602003218 

2 

20402  + 4638 

14.1 

34 

86+  3 

12 

9 

58 

3 

.62 

.17 

.72L 

8.96L 

BD 

BC 

2 

6702110000 

20402  + 4855 

17.4 

29 

07+4 

14 

14 

8 

3 

.48L 

.15: 

1.44 

9.15: 

EFE 

AJ  CB 

7600011208 

20402  + 4609 

17.8 

42 

05+  3 

8 

7 

142 

3 

2.86 

.93 

1.06L 

15.06L 

BC 

AACI 

9 

3603102310 

4 

20403  + 4750 

23.0 

4 

87+  4 

28 

13 

149 

2 

25L 

26L 

1.16 

13.98L 

C 

FCB 

7700100128 

20404  + 4527 

26.1 

58 

85+  2 

7 

7 

140 

2 

.78 

12.28 

32.07: 

42.37: 

BBCC 

AAA  A 

0 

4500110010 

20405  + 4809 

30.6 

33 

87+  4 

12 

11 

144 

3 

.90 

.40 

.56L 

35.13L 

CC 

BA 

0 

3401001008 

20405  + 4633 

30.7 

50 

86+  3 

8 

6 

60 

3 

93 

.50 

1.04L 

13.1 1 L 

CF 

A8GH 

9 

6601212110 

20405  + 4755 

32.8 

19 

87+  4 

51 

12 

148 

3 

.61 

25L 

.64L 

39.62L 

B 

AK 

6600302318 

2 

20405  + 4013 

33.9 

52 

81  - 1 

28 

5 

56 

2 

1.36 

.56 

3.86L 

42.64L 

CD 

ABEF 

4 

670001 O00C 

20405  + 4521 

34.2 

59 

85+  2 

7 

7 

1 23 

2 

13  73 

093 

1.85L 

17.37L 

EC 

AA  B 

7 

4600211010 

20405+4817 

34.7 

37 

87+  4 

15 

8 

144 

3 

2.15 

1.09 

78L 

32.50L 

CD 

AA 

7 

4401000000 

20406  + 4623 

362 

16 

85+  3 

10 

10 

156 

3 

.61 

.31 

1.111 

6.01  L 

CD 

BBH 

7 

4703101000 

20406  + 4953 

37.6 

57 

88+  5 

18 

10 

127 

2 

.25L 

26L 

1.27 

23.031 

F 

EDA 

9504000100 

20406  + 4607 

39.4 

8 

85+  2 

10 

9 

54 

3 

.73 

25L 

.87L 

1 1 .481 

C 

BG 

3701 102200 

4 

1 

2 

DO  38744 

85 

106 

20406+4628 

40.2 

28 

85+  3 

39 

10 

61 

2 

.30L 

.52L 

1.83 

15.50L 

c 

ECB 

6602202000 

20406  + 4555 

40.5 

4 

85+  2 

9 

6 

113 

3 

7.10 

17.37 

267.59 

437.85 

BBDD 

DBBA 

0 

3001033300 

7 

1 

32 

X2040  + 459 

15 

7 

20407  + 4019 

44.5 

17 

81  - 1 

61 

11 

56 

2 

41L 

38L 

2.47 

58.12L 

F 

DCC 

670203001 C 

20407  + 4945 

47.9 

32 

88+  5 

20 

17 

44 

2 

25L 

25L 

2.10 

11.31: 

FD 

EA 

8601001208 

20408  + 4757 

49.3 

39 

87+  4 

11 

7 

149 

4 

1.40 

.59 

69L 

28.76L 

BB 

AA  C 

2 

6600202208 

2 

20408  + 4754 

49.6 

55 

87+  4 

14 

12 

153 

3 

25L 

.25 

2.19 

36.96L 

CC 

LBCB 

6600202308 

2 

20408  + 4913 

53.5 

13 

80+  4 

9 

4 

145 

3 

2.80 

2.46 

.71 L 

33.51  L 

BB 

AA 

1 

1501000008 

20409  + 4841 

57.0 

38 

87+  4 

13 

12 

178 

3 

.31: 

.56 

6.16 

24.24 

FFFF 

FCAB 

9 

6502113118 

2 

1 

32 

X2040  + 486 

41 

2 

20411+4823 

6.4 

7 

87+  4 

15 

8 

144 

3 

5.02 

323 

.90L 

32.63L 

BD 

AAC 

9 

4400000000 

20411+4702 

10.5 

1 

86+  3 

97 

25 

149 

2 

,25L 

.25L 

.61 L 

9.33 

D 

MGD 

3600000100 

20412  + 4612 

13.1 

15 

85+  2 

10 

8 

9 

3 

.69 

.21: 

1.10L 

6.18L 

CD 

BDL 

0 

4701011100 

20413  + 4041 

19.1 

44 

87+  4 

14 

13 

152 

3 

.25L 

.36 

1.28L 

38.01  L 

F 

BBE 

6404113218 

2 

20413  + 4724 

19.5 

44 

86+  3 

10 

5 

151 

3 

.25L 

lie 

7.12 

19.64 

DCE 

GAA  A 

9502213308 

4 

20414  + 4717 

24.0 

49 

86+  3 

22 

15 

131 

2 

.261 

69L 

1.43 

9.39: 

CF 

J KCC 

8603102208 

4 

20414  + 4548 

24.9 

0 

85+  2 

13 

11 

57 

2 

46 

50L 

1.74L 

72.46L 

C 

BHF 

6402000008 

20414  + 4952 

25.7 

11 

88+  5 

20 

14 

145 

2 

.38 

,29L 

.57L 

31.16L 

D 

BF 

9502000008 

20415  + 4728 

31.4 

41 

86+  3 

17 

7 

151 

4 

.47 

461 

1.13 

42.67L 

F F 

BEFC 

8501211208 

20415  + 4737 

32.2 

41 

86+  3 

14 

9 

131 

3 

.63 

25L 

63L 

49.64L 

B 

B 

7503000008 

1 

13 

49985 

2 

68 

20416  + 4721 

36.6 

26 

86+  3 

79 

11 

131 

2 

.451 

.5 1 L 

1.22 

42.47L 

C 

MFB 

8403213308 

4 

20416  + 4753 

39.8 

39 

87+  3 

88 

20 

148 

2 

.69L 

.561 

1.09L 

11.46 

D 

GC 

6600000308 

20417  + 4746 

43.2 

18 

87+  3 

11 

5 

152 

3 

4.42 

3.07 

1.14 

34.90L 

ABC 

A ADH 

0 

7602000208 

20417  + 4003 

43.8 

56 

01-  1 

53 

11 

55 

2 

.37L 

.26L 

2.92 

36.30L 

C 

FC 

9700000228 

20418  + 4538 

48.1 

0 

85+  2 

36 

20 

146 

2 

.25L 

.25L 

1.26L 

11.88 

E 

HE 

3601000300 

20418  + 4628 

51.3 

21 

86+  3 

38 

34 

120 

2 

.31 L 

.25L 

1.13L 

15.48 

E 

MFFD 

5600011100 

20419  + 4916 

54.0 

60 

88+  4 

18 

15 

144 

2 

.48L 

.25L 

1.37 

40.13L 

C 

ENF 

2400100108 

20420  + 4608 

3.1 

13 

85+  2 

9 

8 

151 

3 

.67 

.19: 

89L 

13.11L 

BD 

AC 

1 

5600010000 

2 

13 

50000  G5 

0 

71 

20420  + 4730 

4.9 

47 

06+  3 

12 

5 

151 

3 

2.19 

.55 

67L 

32.04L 

BC 

AB 

6 

9512201108 

20420  + 4917 

5.0 

5 

08+4 

10 

7 

149 

2 

1.74 

.45 

67L 

15.06: 

BC  F 

AC  F 

0 

25001 001 08 

20422  + 4849 

13.4 

20 

87+  4 

32 

21 

144 

2 

.40L 

95L 

2.04 

26.07L 

F 

MDI  D 

5402105118 

2 

20422  + 4644 

15.9 

27 

86+  3 

8 

7 

67 

3 

14.34 

16.03 

543 

7.70L 

BBC 

AAA 

0 

4700000000 

13 

20422  + 4519 

17.8 

45 

85+  2 

23 

8 

59 

2 

.93 

1.01 

18.08 

60.87 

BDDC 

AB  DB 

0 

3502023300 

3 

1 

32 

X2042  + 453 

25 

1 

20423  + 4956 

19.9 

45 

88+  5 

30 

19 

45 

2 

.30L 

.65L 

1.09L 

11.74 

F 

J HB 

6600101208 

20424  + 4845 

25.0 

51 

87+  4 

55 

18 

144 

2 

.28L 

.49L 

1.96 

15.40: 

DE 

1 GD 

5502105218 

2 

20424  + 4546 

25.7 

32 

85+  2 

10 

10 

154 

3 

.43 

.23: 

.85L 

59.75L 

BD 

BCLK 

2 

9400121008 

1 

20424  + 4713 

27.2 

0 

86+  3 

12 

10 

154 

3 

.48 

36L 

1.02L 

9.72L 

D 

BDI 

4500100000 

20424  + 4704 

27.6 

44 

86+  3 

12 

8 

153 

3 

1.05 

.57 

.691 

10.24L 

DF 

AA 

9 

6510200000 

20424  + 4728 

28.2 

27 

86+  3 

28 

11 

132 

2 

.25L 

.25L 

.66: 

9.13 

CD 

DDC 

8602101008 

20424+4900 

29.7 

3 

88+4 

30 

17 

145 

2 

54L 

25L 

1,35 

32.91L 

C 

N C 

4402012318 

20425  + 4742 

32.4 

3 

B7+  3 

29 

14 

149 

2 

.30L 

56L 

1.07 

9.70: 

CD 

J HCE 

7600300008 

20425  + 4745 

34.3 

51 

87+  3 

27 

13 

151 

2 

.30 

36L 

.641 

26.2 1L 

F 

DJ 

5501200008 

20425  + 4701 

35.7 

58 

86+  3 

12 

11 

153 

3 

.52 

25L 

.62L 

7.99L 

C 

BB 

6500200000 

20426  + 4544 

37.9 

16 

85+2 

0 

8 

76 

3 

.32 

.54 

5.32 

59.37L 

CFC 

CBAB 

0 

9402121 10B 

1 

20427  + 4715 

42.6 

49 

86+  3 

13 

9 

151 

3 

61 

32 

.70L 

11.32L 

CE 

BB 

9 

4501100000 

20427  + 4604 

43.8 

18 

85+  2 

10 

6 

60 

3 

25L 

.61 

1.85 

45.23L 

FF 

F BA 

6500101108 

20427  + 4953 

44.9 

39 

88+5 

12 

5 

144 

3 

10  56 

6.45 

1.08 

30.13L 

BBC 

AA  B D 

2 

6502123408 

29 

4 

20428  + 4515 

50.7 

36 

85+2 

26 

9 

60 

2 

2.06 

5.88 

53.79 

110.38L 

BCD 

AA  AB 

0 

6403002300 

2 

20429  + 4950 

55.5 

6 

88+  5 

19 

11 

129 

2 

27L 

.58L 

5.45 

15.36: 

DF 

HBC9 

7602123208 

4 

20429  + 4706 

57.1 

53 

86+  3 

10 

7 

154 

3 

6.98 

1.49 

.701 

7.98L 

BB 

AA  F 

1 

6500200000 

1 

13 

50011  KO 

1 

66 

20429  + 4741 

59.7 

43 

87+  3 

22 

15 

156 

2 

34 

.25L 

78L 

32.48L 

C 

CJ 

5502200008 

20430  + 4615 

3.0 

50 

86+2 

12 

11 

22 

3 

.31 

28L 

93L 

12.1 1 L 

B 

CH 

6702000000 

20430  + 4822 

4.3 

27 

87+  4 

32 

23 

37 

2 

34L 

.25L 

1 24L 

11.97 

C 

FDGE 

3601000000 

20431  +4911 

8.1 

32 

88+4 

18 

10 

145 

3 

82 

.50 

66  L 

B.65L 

BD 

BC  E 

1 

7700110000 

20431  +4652 

9.2 

15 

86+  3 

12 

8 

149 

2 

1.90 

.64 

1.16L 

10.24L 

BC 

AA 

0 

8600100000 

1 

17 

2927 

62 

20431  +4603 

11.6 

19 

85+  2 

8 

6 

61 

3 

.251 

2.28 

14.42 

23.29 

BCC 

F AAA 

7600101108 

20432  + 4555 

14.1 

51 

85+  2 

30 

17 

63 

3 

.281 

.30L 

1.78 

86.221 

D 

FE 

8401001208 

20432  + 4754 

16.6 

26 

87+  3 

53 

14 

149 

2 

36L 

25L 

1.25 

12,111 

C 

1 GEB 

8602220000 

1 

20433+4657 

19.5 

21 

86+  3 

11 

11 

65 

3 

.56 

25L 

70L 

9.18L 

B 

BJ 

8600100000 

20433+4911 

20.7 

55 

88+  4 

100 

28 

144 

2 

25L 

.251 

.97L 

8.33 

C 

D 

7700110000 

20434  + 4612 

24.8 

13 

86+  2 

50 

10 

40 

2 

41L  ’ 

.22: 

1.16 

16.79L 

FF 

EB 

7602200000 

20434  + 4731 

25.2 

33 

87+3 

14 

4 

152 

3 

2.03 

.51 

.701 

32.40L 

BC 

AA 

0 

6400000000 

1 

13 

50020 

2 

66 

20435  + 4800 

33.0 

34 

87+  3 

20 

12 

134 

3 

25L 

.25 

1.63 

9.14L 

EE 

CEC 

8600100300 

4 

1 

32 

X2043  + 480 

25 

4 

20435  + 4527 

35.0 

11 

05+2 

37 

14 

62 

2 

.44 

25L 

1.57L 

114.64L 

F 

H 

9401 000008 

20436  + 4713 

39.2 

14 

B6+  3 

27 

22 

161 

2 

56L 

25L 

.70 

8.151 

F 

1 FE 

4601000000 

20436  + 4852 

39.3 

9 

88+4 

21 

17 

151 

3 

32L 

.251 

.88 

37.25L 

D 

DHD 

4500210200 

20436  + 4450 

39.6 

29 

85+  1 

24 

8 

60 

2 

.71 

.351 

3.14L 

58.90L 

C 

BF  H 

86011 001 0C 

20437  + 4845 

45.8 

0 

88+  4 

59 

16 

145 

2 

30L 

.25L 

1.58 

39.06L 

C 

FD 

4502010218 

20438  + 4550 

50.4 

37 

85+  2 

24 

22 

94 

2 

25L 

25L 

1.09 

59.97L 

F 

EE 

9503002208 

20438  + 4430 

52.7 

24 

84+  1 

20 

11 

58 

2 

.50 

.96: 

10.02 

46.99L 

F CE 

DA  AC 

0 

77050231 2C 

3 

20438+445 4 

53.8 

12 

85+  1 

41 

8 

60 

2 

2.00 

1.05 

5.58L 

56.471 

FE 

AAG 

8 

76001 001 0C 

20438+4610 

53.8 

8 

86+  2 

12 

10 

61 

3 

27L 

.59 

97L 

65.96L 

C 

BBD 

6501100008 

1 

13 

50033 

5 

88 

20439  + 4856 

58.6 

42 

88+4 

23 

15 

145 

2 

.24 

.25L 

1.05L 

8.81  L 

C 

DF  GD 

9701100000 

20440  + 4437 

0.9 

32 

84+  1 

83 

14 

61 

2 

.49 

| 

.33L 

7.40L 

5976L 

C 

CE 

860320020C 

1 

2 

DO  38805 

39 

108 

20440  + 4600 

0.9 

50 

85+2 

7 

6 

61 

3 

4 01 

1.09 

86L 

57  80L 

BB 

A A L G 

4 

7501000208 

2 

13 

50035  MA 

6 

82 

20440  + 4734 

4.6 

28 

87+  3 

24 

9 

152 

3 

35 

.251 

.701 

36.90L 

B 

CF 

5301000118 

20441  + 4539 

8.3 

22 

85+  2 

21 

19 

121 

2 

66  L 

-63L 

1.22 

44.10L 

D 

C 

9501100008 

20441  +4750 

10.6 

17 

87+  3 

60 

28 

151 

2 

25L 

25L 

70L 

8.27 

C 

M DE 

7600110000 

1 

39 

NK2.32 

97 

6000 

20442  + 4518 

12.3 

10 

85+2 

52 

15 

63 

2 

28L 

31L 

2.73L 

42  49 

E 

FD 

9801032628 

B 

1 

32 

X2044  + 453 

67 

11 

20443  + 4441 

20  4 

4 

84+  1 

22 

7 

60 

2 

8.49 

6.63 

13.09L 

56.69L 

BB 

AAF 

0 

760320030C 

4 

4 

TMSS  +40447 

38 

26 

20444  + 4711 

24  1 

14 

86  t 3 

64 

17 

151 

2 

73L 

25L 

56L 

11.74 

D 

HE  C 

3500100000 

20444  + 4538 

25.4 

30 

05+  2 

11 

11 

64 

3 

.47 

32L 

61 L 

82  101 

C 

BC 

9401 100008 

20444  + 4849 

27.0 

57 

88  t 4 

60 

27 

145 

2 

-75L 

71 L 

.73 

1 1 .641 

C 

J J C 

9602000100 

20444  +4425 

27.5 

12 

84+  1 

50 

12 

61 

2 

-41L 

46L 

3.67 

53  56L 

E 

CC 

770100000C 

_ 

‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Right  Ascension:  20h44m27s-20h48m03s 

Position  (1950) 

Name  _ t . 

Galactic  Uncertainty  C 

„ ft  a 6 Coords  SMJ  SMN  6 0 12 

h m.  o , M O 1 b n n O N 


Declination:  +40°- + 50° 


Flux  Density 

(Not  Color  Corrected) 
25  /im  60  jim 
(Jansky) 


Confusion 

Flags* 


20444+4629 
20444  + 4954 

20444  + 4753 

20445  + 4436 

20446  + 4613 

20447  + 4441 

20448  + 4714 
20448  + 4548 
20448  + 4933 

20448  + 4543 

20449  + 4954 
20449+4634 

20450  + 4501 

20451  +4746 
20451+4623 
20451+4552 
20451+4705 

20452  + 4519 
20452+4947 
20452+4732 

20452  + 4759 
20452  + 4548 

20452  + 4557 

20453  + 4935 

20453  + 4441 

20454  + 4950 
20454+4549 
20455+4954 
20455+4822 

20455  + 4502 

20455+4624 

20456  + 4635 
20456  + 4523 
20456  + 4906 

20456  + 4838 

20457  + 4959 

20457  + 4439 

20458  + 4416 
20458  + 4602 
20458  + 4553 

20458  + 4738 

20459  + 4907 

20459  + 4841 

20460  + 4858 
20460  + 4639 
20461+4820 
20461+4347 
20461+4458 
20461+4737 
20461+4405 

20461+4817 
20461+4835 
20461+4738 
20462  + 4522 

20462  + 4905 

20463  + 4505 

20464  + 4910 

20464  + 4455 

20465  + 4950 
20465  + 4720 

20465  + 4510 
20466+4917 

20466  + 4346 

20467  + 4340 

20467  + 4913 
20468+4441 

20468  + 4410 
20468+4559 
20469+4435 

20469  + 4404 

20469  + 4352 
20470+4805 

20470  + 4458 
20471+4951 
20471+4445 
20472  + 4322 
20472  + 4338 
20472  + 4411 
20472  + 4332 

20472  + 4555 

20473  + 4621 

20474  + 4946 

20474  + 4416 

20475  + 4955 

20475  + 4437 
20475+4352 
20475+4431 

20476  + 4422 
20476+4637 
20477+4807 

20477  + 4819 
20477  + 4856 

20477  + 4901 

20478  + 4626 
20478  + 4432 

20478  + 4304 

20479  + 4419 
20479  + 4438 

20479  + 4850 

20480  + 4956 


18  11  128  2 

11  4 153  3 

37  8 60  2 

8 7 54  2 

43  10  60  2 

14  7 152  3 

20  9 58  2 

8 6 152  2 

9 9 150  3 

8 7 39  3 

10  7 129  2 

44  7 60  2 

12  4 153  3 

10  7 150  2 

7 5 58  3 

16  7 131  3 

48  12  61  2 

11  9 145  2 

32  5 152  2 

♦ 

8 4 138  3 

33  22  57  2 

13  10  57  2 

38  14  145  2 

18  B 61  2 

15  11  46  2 

25  17  1 50  2 

9 7 49  2 

67  12  150  2 

32  15  61  2 


86+  2 10 
86+  2 19 

85+  1 30 

08+  4 106 

88+  3 46 

89+  4 9 

85+1  48 

84+1  41 

86+  2 12 
86+  2 21 


7 150  2 

13  57  2 

6 60  2 

23  145  2 

15  146  2 
9 132  2 

14  60  2 

9 60  2 

7 150  2 

18  151  2 

9 156  2 

10  151  3 

7 148  3 
14  146  2 

11  150  2 
3 168  2 

18  62  2 
9 60  2 

6 152  2 

12  61  2 

6 162  3 
22  152  2 

5 154  3 

8 60  2 
21  159  3 

7 61  2 

16  146  2 

6 60  2 

24  21  2 

12  151  2 


13  12  39  2 

32  13  60  2 

34  7 60  2 

53  7 146  2 

28  7 61  2 

28  10  62  2 
12  10  152  2 

53  8 62  2 

63  14  63  2 

56  10  62  2 

12  9 154  3 

24  5 60  2 

10  9 128  2 

50  9 61  2 

70  18  61  2 

46  9 61  2 

36  14  60  2 

59  10  61  2 


14  8 150  2 

34  18  146  2 

20  10  42  2 

10  7 158  4 

30  3 62  2 

82  6 60  2 
37  3 60  2 

25  7 61  2 

14  10  150  2 

26  18  163  3 

35  10  153  2 

25  21  36  2 

11  10  5 3 

16  11  151  2 

23  8 61  2 

92  31  62  2 

59  12  63  2 

42  7 61  2 

18  10  149  3 

6 5 168  3 


31.28 

157.06 

25L 

.99: 

1.62 

.97L 

4.79 

25.18: 

[ 10.69 

130.23 

3.44 

13.09 

1.01 

81L 

.41L 

1.36: 

1.02 

75L 

35L 

92L 

.12: 

65L 

1.30 

14.62 

1.61 

4.98L 

1.45 

.80 

1.33 

1.07L 

5.93 

1.49L 

.63 

6.18 

36L 

2.B9L 

29L 

.791 

.79 

.91 L 

40 

.57L 

38L 

4.82 

.26: 

226 

.44L 

1.07 

3.26 

86.67 

28L 

79L 

.35L 

2.35 

42L 

.56L 

25L 

78L 

.34 

5.75L 

3.98 

1.32L 

.36L 

1.17L 

1.34 

1.93L 

.25L 

.72 

.32L 

2.17 

.26L 

.65L 

29L 

4.97L 

.94 

6.57 

4.01: 

1.97L 

78L 

1.78 

.26 

1.81  L 

.25: 

67L 

1.42 

.75L 

25L 

1.141 

.21: 

1.33L 

.3BL 

76L 

.25L 

2.31 

.33L 

4.33 

1.93 

5.58 

.35L 

3.44 

11.88 

2,61 

.25L 

1.38 

.25L 

.69L 

28L 

1.65L 

.25L 

1.08 

1.64 

13.59: 

.251 

1.25 

1.34: 

12.03 

25L 

.95 

,30L 

70L 

.36L 

1.92L 

.18 

.68L 

.51 L 

8.15: 

1.40 

2.82 

.14: 

.78L 

.67L 

2.37L 

.75 

11.82L 

.32: 

5.69 

.51 

6.48L 

.73L 

13.92L 

.67 

5.65 

.25L 

72L 

5.64 

16.04 

.30 

74L 

31L 

8.25L 

25L 

2.34 

1.95 

4.97 

.63 

14.29L 

34L 

1.75L 

1.94L 

6.05L 

5.22 

1 .61 L 

,26L 

1.11: 

1.29 

19.24L 

.351 

2.81  L 

63L 

6.48 

.47L 

2.42 

1.09 

13.17L 

5.95 

4.05L 

.32: 

1.36L 

25L 

.78L 

,26L 

1.36 

25L 

1.41 

.27 

2.25 

.48L 

1.24L 

2.25L 

13.17 

.321 

275L 

.77 

6.08L 

1.03 

12.16L 

.59 

1.23L 

5.27 

4.11 

5.57L  BB 
102.57L  BB F 
258.61:  DBCI 
55.26:  CEI 

7.02L  BC 
61.16L  D D 
10.20L  BC 


50.07L  FF 
7.68L  BBC 
10.51  L BC 
60.69L  BC 
44.97  CFDE 
78.69L  C 
10.571  D 
8.0OL  BC 

6.97L  CC 
66.65L  D 
49.08L  EF 
11.28L  D 
366.05L  BCE 
9.B4L  C 
43.99L  F 
11.70L  B 
11.65L  D 
51.23L  F 

41.93L  BB 
12.50L  F 
61.78L  BC 
11.28L  D 
23.66L  D 
10.12L  C 
68.39L  E 
48.27L  CD 
57.72L  BC 
26.48L  F 

8.46L  E 
6.82L  BD 
9.66L  BB 
9.29L  C 
10.51  L BD 
11.89L  C 
18.12L  C 

63.05L  D 

7.99L  DC 
64.B4L  D D 

6.95L  CBC 
9.73L  F 

14.11  B C 
87.60L  B 
10.38:  EC 

89.64L  CEF 


10.68L  F 
9.48L  C 

15.30L  D 
B.46L  CD 
23.62  D Et 
16.50L  CCC 
B.23L  BD 


46.67L  CFE 
6.32L  C 
33.85  CBC( 
11.13L  CF 
62.07L  F 
17.05L  C 
72.40L  ED 
83.59L  DF 
21.58L  C 
23.42L  C 

11.94L  ED 
1271:  F ( 

92.04:  CC  E 
36.77L  C 
32.74L  D 
99.42L  D 
89.30L  F 
124.34L  BB 
9.30L  BC 
10.69  E 

8.56L  C 
11.13L  D 
8.55L  CCB 
9.44L  C 
56.79L  F E 
20.96  E 

68.05L  E 
64.62L  CC 
6.37L  DC 
26.02L  BBD 


A AAA 

0 

ECC 

AAEJ 

0 

AAAC 

0 

DCBA 

2 

BAAC 

A A B 

0 

B DF  B 

AAI  F 

0 

ABCH 

AC 

AAA  A 

0 

AA  G 

9 

AA  BB 

1 

AAE 

0 

AA  B 

2 

OECD 

0 

DKB 

BE 

A AD 

0 

ABH 

0 

HFI  E 

CEEA 

EDD 

EDAL 

3 

CD 

DDG 

Al 

D L 

KGI  C 

AA  D 

0 

BE  1 F 

AA 

0 

E 

EDH 

BD 

D 

BCF 

AAE  G 

3 

LMCC 

CB 

BC 

0 

AAE 

0 

C HG 

BFG 

0 

BD 

E G 

KB 

E AA 

CCB  D 

AAAG 

4 

1 LF 

AD  A 

8 F 

J MGF 

ECCC 

0 

EBD 

F DBA 

0 

E 

DD 

D 

DD 

1 

DHF  A 

BAB 

0 

BE 

3 

BBA 

FCGC 

DCAA 

0 

BG 

DF  DB 

HFC 

1 

BEE 

A AAD 

0 

BC 

0 

C 

MG 

F AAD 

CB  1 C 

6 

AD 

AEEJ 

AAB 

8 

EBFC 

DF  F B 

3 

BCGC 

CF  BB 

L DA 

ECC 

AAEH 

0 

ACJ 

1 

HJ  FE 

DDB 

M D 

DB  AC 

0 

BE  1 

GB  BC 

JFF 

LFD 

EBDD 

1 

BBG 

3 

A ACB 

0 

9702011108 

4602100000 


9402434448 
9501101108 
7600100100 
750122223C 
3603300000 
9501312228 
3604300000 
4602000000 
56001 322 1C 


8600200000 
1601242130 
3606100000 
7701 10000C 
460200020C 


5601200000 
4701012200 
450021210C 
2602203300 
960301 440C 

5601100000  42 

1700030100 

9802203308 

9602110108 

7602301210 


3600100010 

2701000000 

3700122210 
7702110000 
97411 1220C 


67001 00000 
960 3454 50C 


35000 1100C 
960232340C 


570020020C 

2801000100 

972120101C 

960433540C 

2700132110 

4502022218 


6600000110 
2603 1 3323C 
9501221 10C 
28023252 1C 
9501 121 10C 
26012331 1C 
36021 3335C 
6700000000 
3602001110 

3701001100 
3700201000 
1700100000 
7700100000 
1 60435721 C 
8601000200 
96021 5234C 


1 

32 

X2044  + 464 

10 

1 

32 

X2044  + 462 

13 

1 

13 

50051 

5 

1 

1 

V515  CYG 

4 

5 

13 

50053  PEC 

5 

1 

32 

X2045  + 470 

101 

1 

2 

DO  36833 

61 

1 

32 

X2045  + 457 

119 

1 

32 

X2045  + 447 

114 

1 

16 

13301  KE 

28 

5 

13 

50060  K5 

5 

1 

32 

X2045  + 486 

55 

2 

13 

50070 

3 

1 

32 

X2046  + 476 

60 

1 

: 2 

DO  38B53 

75 

4 

13 

50073  KO 

4 

2 

13 

50074 

3 

1 

2 

DO  38873 

50 

4 

13 

50099  B2 

8 

2 

•41 

20473  + 4621 

9 

1 

2 

DO  38879 

82 

3 

*41 

20476  + 4636 

7 

2 

*13 

50115 

6 

1 

39 

NK2.37 

59 

3 

13 

50116  MB 

5 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3}  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Right  Ascension:  20h48m05s-20l’5T55» 

Position  (1950) 


Declination:  +40°- +50° 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
8 Coords  SMJ  SMN  ( 

I (s)  (”)  1 b (”)  (")  O 


20460  + 4333 
20461+4325 

20481  +4404 
20481+4842 

20482  + 4628 
20482  + 4354 

20482  + 4622 

20483  + 4352 
20483  + 4057 
20483  + 4602 

20483  + 4940 

20484  + 4951 

20484  + 4813 

20485  + 4423 
20485  + 4407 

20485  + 4312 

20486  + 4904 
20486  + 4405 

20486  + 4719 

20487  + 4856 

20487  + 4415 

20488  + 4659 
20488  + 4757 

20488  + 4353 

20489  + 4406 

20489  + 4410 

20490  + 4413 
20490  + 4351 
20490  + 4417 
20490  + 4245 

20491+4236 
20491+4701 
20491+4855 
20492  + 4935 

20492  + 4758 

20493  + 4750 
20493  + 4849 

20493  + 4227 

20494  + 4909 
20494+4724 

20494  + 4318 

20494  + 4820 

20495  + 4815 

20495  + 4320 

20496  + 4900 
20496+4354 

20497  + 4328 
20497  + 4809 
20497  + 4358 
20497+4924 

20497  + 4959 

20498  + 4731 

20499  + 4657 
20499  + 4315 
20499  + 4927 
20499  + 4337 
20499  + 4852 
20499  + 4346 
20500+4753 

20501  +4858 

20501+4930 

20502  + 4709 
20502  + 4229 
20502  + 4833 

20502  + 4919 

20503  + 4207 
20503  + 4335 

20503  + 4236 

20504  + 4931 

20504  + 4314 

20505  + 4940 
20505+4727 

20507  + 4155 

20508  + 4811 
20508  + 4733 

20508  + 4825 

20509  + 4946 
20509  + 4716 

20509  + 4212 

20510  + 4913 


5.7  15, 
8.2  10' 
8.9  31 

10.9  28 

12.9  31 

14.6  8 

15.9  48 

18.8  15, 

18.9  26  | 
21.2  53 

23.6  10 

27.1  32 

27.7  23 

30.6  29 

35.2  51 

35.4  0 

36.7  13 

38.0  39 

39.0  37 

45.2  53 


84-0 
84-0 
B4+  0 
. 3 
86+  2 
84+0 
86+2 
84+0 
88+  3 
86+  1 


47 

33 

25 

74 

16 

54 

15 

53 

8 

15 


46.2  2 

49.3  44 

49.9  5 

51.9  39 

56.0  53 

57.5  43 

1.9  54 

2.3  9 

2.9  54 

3.5  48 

9.5  47 
9.7  36 

11.3  4 

14.9  20 

15.6  3 

18.0  29 
18.8  20 

23.1  47 

24.3  36 

24.9  29 

26.7  58 

26.8  33 

31.0  25 

34.6  58 

38.8  19 

39.9  4 

42.0  9 

42.7  6 

43.9  4 

43.9  19 

45.7  30 

51.1  5 

55.7  49 

56.8  7 

58.1  57 

58.3  27 

59.5  45 

59.8  31 
5.3  33 

, 8.0  46 

8.8  27 

12.7  56 

14.2  4 

15.7  30 

17.5  46 

18.8  46 

20.3  44 

23.6  39 

24.9  4 

25.8  19 

31.9  9 
33.8  25 

46.6  11 

48.2  38 

48.6  1 

49.7  8 

55.0  28 

55.3  43 

59.1  39 
0.3  6 


89+  4 
89+4 
88+3. 

B5+  0 24 

85+  0 | 57 
84-0 
88+  3 
84+0 
87+  2 47 

88+  3 55 

85+  0 39 

87+  2 11 

87+  3 52 

84-0  102 
85+  0 19 

85+  0 23 

85+0  " 

84-  0 
85+0 
84-  1 


10 
13 
6 
12 
16 
12 

7 

8 

11  1 152 


83-  1 
87+  2 
88+  3 
89+  4 
88+  3 
67+  2 
88+  3 

83-  1 
88+  3 
87+2 

84-  0 
88+  3 
88+  3 
84-  0 
88+  3 
84-  0 

84-  0 
88+3 

85-  0 
89+  3 

89+  4 
87+  2 
87+  2 
84-  1 
89+  3 
84-0 
88+  3 
84-  0 
88+  2 
88+  3 

89+  3 
87+  2 
83-  1 
88+  3 
89+  3 

83-  1 

84- 0 
84-  1 
69+  3 
84-  1 

89+  3 
87+  2 
83-  2 
86+  2 
87+  2 
88+  3 
69+  3 
87+  2 
83-  1 , 
89+  3 


25 

48 

39 

48 

41 
17 

9 

21 

8 

8 

9 

42 
13 
39 

38 

64 

19 

54 

7 

16 

21 

16 

42 

19 

9 

9 

11 

74 

11 

34 

11 

69 

18 

73 


92 

45 

153 

61 

61 

63 

100 

62 

151 

147 

62 

158 

153 

63 

60 

61 

43 
62 
62 
63 

60 

153 

39 

22 

158 

165 

44 
63 
56 
54 


Flux  Density 


Flags 


(Not  Color  Corrected) 
12  fxm  25  pim  60  /xm 
(Jansky) 


100  fim 


Flux 

Uncs 


Corr  A Confusion 

Coef  R Flags* 


L 

R S 
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60 

52 

155 

64 

1 

61 

62 

54 

61 

45 


41 
85 
155 
63 
139 
62 
46 
62 
155 
16  147 


20510+4255 
20511+4225 
20511+4324 
20511+4940 
20511+4235 
20511+4929 
2051 1 + 4906 

20512  + 4712 

20513  + 4644 
20513  + 4801 

20513  + 4816 

20514  + 4747 

20515  + 4251 
20516+4759 

20516  + 4304 

20517  + 4751 
20517  + 4628 

20517  + 4156 

20518  + 4735 

20519  + 4942 


2.5  8 

6.4  23 
7.1  1 

8.7  42 

9.7  34 
11.3  27 

11.5  53 
12.9  47 

20.2  25 

21.3  35 

23.3  10 

25.4  35 

32.8  15 

36.4  27 

40.8  16 

43.4  1 

44.8  30 

45.4  3 

48.0  11 

55.0  56 


84-  1 
84-  1 
84-  1 
89+  3 
84-  1 
89+  3 
89+  3 
87+  2 
87+  1 
88+  2 

86+  2 
88+  2 
84-  1 


7 

69 

10 

83 

31 

35 

48 

12 

61 

6 

14 

75 

17 

17 

8 

20 

14 

28 

11 

46 

32 

33 
6 

63 

10 

13 

14 
26 
40 

13 

23 

45 


160 

150 

63 
158 
147 

61 

64 
63 
16 
62 


88+  2 24 


84-  1 
88+  2 
87+  1 
63-  2 
88+  2 
89+  3 


5 

11 

16 

9 
11 

4 
12 
10 

7 

11 

10 
10 
11 

5 

13 

6 
12 
10 
22 
10 

9 

14 
17 
13 

7 

10 

8 

7 

8 

19 


179 

156 

61 

155 

156 
160 

35 

28 

62 

162 

62 

62 

64 

8 

62 

25 

162 

40 

160 

154 


159 

172  i 
62 

160 
62 

154 

163 

62 

137 

132 


.66 

71L 

.79 

.37 

.38 

.45L 

1.16 

.49 

.66 

26L 

.50 

.69L 

.40 

1.86 

1.74L 

,34L 

.70 

.91 

,62L 

26L 

.60 

.92 

.32 

.44L 

72L 

3.56 

1.20 

1.45 

.46 

46L 

54.81 

42L 

.40 

.29 
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1.78 

5.65 

.271 

.25L 

,25L 

.5BL 

.40L 

.53 

.25L 

1.44 
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.59 

1.41 

.34 

3.22 
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29.22 

.33 

.91 
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3.34 

.381 
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.53 

.55 

.251 
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.41  ! 
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26L 
.25L 
.32 
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.25L 
.54 
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,44L 
.29 
1.63 
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1.27 
3.11 
.36 
1.03L 
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39L 
50L 
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.33L 
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.53 
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.25L 

.25L 

4.34 

1.64 
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.44 

1.33: 

.251 

.30L 

40L 

.26 

.25L 

37L 

2.00L 

10.48 

2.37: 

.90 

.86 

.27L 
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.32 

.38 

.25L 

2.62 

.53 
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28L 

.251 
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.44 

.77 

.56 

6.56 

.37L 
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.62: 

.25L 

1.47 
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25.37 

.56L 

.331 

.77 

1.24 

.42L 

.25L 

.25L 


.14: 

62.22 
.28L 
.19 
.26 
.41 L 
.441 
.34L 
.23: 
.351 

1.57 

.25L 

.29 

.17: 

,25L 

5.35 

.25L 

.401 

21.66 

.27 

.39L 

5.03 

.47L 

4.63 

,70L 

.81 

.251 

.45: 

.25L 

.25L 

.23: 
.25L 
.30L 
.28L 
1.00 
.38 
.40L 
3.35 
.251 
.25L 


1.56L 
3.39 
16.09: 

.631 
1.16L 
5.41L 
1.10L 
4.65L 
11.10 
2.18 

3.76L  | 
1.33 
.51: 
45.51L 
36.7BL 
3.11 
.84: 

36.78L  | 
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1.57 

7.66L 
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.701 
3.73 
36.78 
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5.85L 
6.02L  I 
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3.22L 
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4.63 
.651 

6.46L 
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.651 
6.74L 
.78L  I 
28.18 
4.61: 
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5.52L 
3.07L 

3.13L 
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1.64L 
4.06L 
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50.131  E MFBD 
37.18L  BDE  BBBJ 


8.80L  C 
9.35L  D 
28.09 
9.07L  BC 
61.02L  F 


E 
BFJ 

D CDHA 
ABL 
B N 


13.64  B BCD  BAAB 
13.40L  ED  CAC 


54.17L  B 
9.13L  D 
8.B1L  B D 
316.29:  BC  F 
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17.08L  E 
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9.92L  F 

77.01  L D 
22.05L  BD 
34. DSL  B 
97.41L  E 

57.65L  E 

158.64L  BBE 
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21  OIL  C 
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BC 
BLH 
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HB  _ 

I BB 
BBG 
CODE 
I D 
J E 

E 

AC 
jCK 
GGD 
DDA 
BABH 
GFJ  F 
AA 
EC 
CEEG 


16.98L  FED  AAA 
1684  DCF  DCB A 
10.20  CCCB  CCA  A 


51.62L  D 
31.28L  CB 
28.65L  BC 
7.19L  BB 
16.32L  D 
20.17 
8.80 


B 

t A AC 
AB 
A AD 
- . HD 
bc|ecca 
E 


43.69  D BE  FC 

10.81  L D E 
6.49L  FC  DC 
38.86:  F F EGC 

6.35L  BC  AA HC 
58.34;  BCEF  A ABB 
55.98L  BE  BEDI 

8.09L  B BF 

47.90L  DD  AB 

28.54L  C D D 


2.99 
2.27  , 
,73L  I 
.84 

3.23L  1 
11.31 
2.52  . 
.60L  | 
.97 
4.55 
2.26  , 

I . 41 L | 
3.24:  , 
2.06L  1 

9.24 
.84L 
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,65L 
.62L 
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3.02L 
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7.17: 
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1.02L 
19.50  . 
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2.76 

.81 L 
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.67L 
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.74L 
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30.14L  B 
23.61  L CBC 
20.94L  D 
43.85L  C 
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8.48L  BCC 
69.33L  E 
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9.66L  C 
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BK 
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CG 
ADH 
CDEF 
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C 


38.83L  BD 
36.59L  BCD 
17.84L  E 

7.94L  BD 
8.82L  CED 
40.B8L  E 

55.46L  C D 
21.50L  C 
16.94  FDD  CFEC 
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EE 
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DBGB 
HI  DE 
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BE 
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44.30L  E 
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30.98L  CD 
37.87L  C 
90.72  BCC 
36.97 L D 
32.61:  F D 
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BAA  A 
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ME 
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B 
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D 
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, A ACB 
BCM 
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22.80  CCDC  CFGB 
40.90  D FEGC 

31.53L  BBC  AAAC 


17.33: 

39.46L 

8.14L 

27.39: 

15.93 


FD  F CD 
CD  DAA 
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DDF  GCBB 
C GB 


43.28L  C 
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22.27L  C 
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16.45L  BC 
33.83L  CC 
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T Name  Type 


Sep 

H Mag 


50119  B3 

20482  + 4622 
50121  A5 

20483  + 4602 


23 

23 

23 

2 

16 

23 

23 

23 


1 13 


CED  183C 
CED  183C 

CED  1 83C 

DO  38908 

13352  E 
CED  163C 
CED  183C 

CED 183C 


50131  K5 
AS  446 


DO  38926 
13364  EA 


50145  K0 

50146  K2 

DO  38934 


50148 
RZ  CYG 


2 13 


3 1 32 


351 

68 

57 

135 

193 

419 


3 

50 


105 

173 


113 

170 


72 

70 


50154 


X2051  +472 


50170 
50172  B3 

TMSS  +50350 


6 80 

7 4 


85 


10 


83 

85 


NK2.44 

50191 


8000 

90 


25' 607 100  ^ ,o>  H,9h  ^ " Re9,on 


371 


Right  Ascension:  20h51m55*-20h55m325 

Posh  ion  (1950)  I 


O H ON 


61  28  60  2 

18  11  141  2 

8 8 27  4 

32  12  63  2 

32  14  64  2 

62  14  63  2 

19  12  139  2 

14  12  166  3 

62  12  153  2 


a 8 

h m « / 

a 

00 

6 

n 

Galactic 
Coords 
1 b 

20519  + 4131 

55.3 

24 

83-  2 

20519  + 4125 

57.1 

50 

83-2 

20519  + 4725 

58.4 

6 

87+  2 

20520+4956 

1.9 

44 

89+  3 

20520  + 4059 

2.1 

33 

83-2 

20520  + 4228 

3.6 

50 

84-  1 

20520  + 4145 

4.0 

43 

83-2 

20520  + 4713 

4.6 

26 

87+  2 

20521+4754 

6.9 

60 

88+2 

20521+4748 

10.8 

32 

88+2 

20522  + 4633 

13.7 

32 

87+  1 

20522+4123 

15.5 

21 

83  2 

20522  + 4625 

15.5 

55 

87+  1 

20523  + 4756 

18.4 

17 

88+  2 

20523  + 4106 

23.0 

47 

83-  2 

20524  + 4632 

24.5 

25 

87+  1 

20524  + 4211 

25.2 

53 

83  2 

20524  + 4219 

25.8 

54 

84-2 

20524  + 4807 

27.5 

34 

88+2 

20524+4739 

29.3 

39 

88  f 2 

Flux  Density 

(Not  Color  Corrected) 
12  /im  25  jim  60  jim 
(Jansky) 


Declination:  +40°- + 50° 


20524  + 4911 

20524  + 4227 

20525  + 4749 

20525  + 4244 

20526  + 4207 
20527+4729 

20527  + 4058 
20527+4148 
20527  + 4946 
20527  + 4957 


20533  + 4723 

20533  + 4130 

20534  + 4641 
20534  + 4117 
20534  + 4704 
20534  + 4804 
20534  + 4758 

20534  + 4839 
20535+4207 

20535  + 4214 

20535  + 4105 
20536+4723 
20537  + 4046 
20537  + 4726 
20537  + 4709 
20537  + 4120 
20537+4834 
20537+4712 
20539+4147 

20539  + 4900 

20540  + 4208 

20541  +4752 
20541+4926 

20541  +4049 
20541+4714 

20542  + 4928 
20542+4654 
20542  + 4837 
20542  + 4740 

20542  + 4713 

20543  + 4847 
20543  + 4019 
20543  + 4856 
20544+4816 
20545  + 4834 

20545  + 4936 

20546  + 4741 

20547  + 4906 
20547+4900 

20548  + 4902 

20549  + 4932 
20549  + 4704 
20549  + 4923 

20552  + 4907 

20553  + 4058 
20553  + 4925 

20553  + 4014 

20554  + 4905 

20555  + 4824 
20555  + 4756 


61  12  62  2 
8 3 38  4 


20  14  162  2 

29  24  35  2 

16  10  155  2 

42  11  61  2 

8 6 22  2 
22  15  61  2 

20  14  162  2 

20  17  72 

28  19  168  3 

9 7 80  3 

17  10  63  2 

25  11  63  2 

40  7 62  2 

16  10  154  2 

70  16  62  2 

18  7 153  2 

18  15  177  2 

51  3 61  2 

13  11  166  3 

19  14  148  2 

31  10  62  2 

11  9 166  4 


6 8 42  4 

20  14  159  2 

8 5 15  5 

7 5 18  4 

36  10  63  2 

10  9 179  5 

31  18  62  2 

16  8 13 

68  26  47  2 

17  9 140  3 


100  jim  nux  Corr 

Uncs  Coef 

102.541  CF  NACE 

22.58L  D F 

13.04L  C GFCB 

40.15L  B C H 
25.72L  CED  CDB 
35.53  C ECB 
70.00L  E EC 

3840L  D FCEE 

45.1 4L  F BD 
19.99L  C Cl 


11 

178 

2 

.43 

.25L 

10 

164 

3 

.02 

25L 

12 

63 

2 

69L 

.33L 

5 

12 

4 

2.12 

2.09 

12 

62 

2 

37L 

25L 

11 

43 

2 

.25L 

.10 

14 

68 

2 

.251 

.36 

6 

62 

2 

3.36 

1.66 

15 

41 

2 

61 L 

52L 

5 

137 

3 

1.04 

.54 

6 

167 

3 

4.67 

2.77 

16 

64 

2 

-51 L 

.251 

8 11L 

C 

BM 

28.85L 

DC 

AAF 

6.761 

C 

BB 

44.97L 

C 

DF 

30.61L 

C 

BH 

9.87L 

C 

BD 

57.77L 

D 

EL  BG 

53.67L 

CCE 

F BC 

42.41L 

C 

Gl  C 

31.26L 

CCC 

BBB 

34.73L 

C 

LLC 

74.59L 

CD 

AC 

39.92: 

BCCF 

BBBB 

16.86L 

E 

G 

66.68L 

CDD 

DDC 

35.69L  D J DC 
27.03L  CD  BA 

75.241  BC  AB 

31.63L  BC  BCF  I 

19.85  CF  D EBCB 


37.811  C 
34.13L  C 
23.35L 
80.48  C 
14.99L 
26.29L  i 
61 .81 L I 


C BC 
C BC 
D FI  CG 
CBCC  CCAA 
C C 
DD  GECF 
D CLI 


63.99 

DF 

GEEE 

28.281 

DC 

AA 

33.65L 

BB 

AA 

16.51  L 

D 

C 

31-1 0L 

BD 

AAF 

112.32L 

CCF 

AAC 

22.58L 

E 

A 

31.1 0L 

BC 

AAC 

20.43L 

CDE 

HCBI 

7.5BL 

ICC 

AAH 

42.68L 

C 

D 

36.96L 

F 

HN 

25.55L 

DC 

BC 

114.00L 

D 

BA 

6.22L 

BC 

AA 

82.99 

FC 

ECI  D 

19.08L  F 
12.71  D 

7.26L  CB 
25.78  ED 

59.82L  D 


FEBB 
NEB 
D DKDC 
EAG 
0 EDC 
EC 


15.00L  DD  ABDG 
29.54L  BD  BB 
22.30L  E KKEF 
21.78L  DE  AA 

98.91  FF  D BADE 

67.91  D DDL  D 
7.23L  D CEG 

136.60  FED  HBGC 
80.72L  CD  CCH 

46.70L  CF  DDF 

58.95L  CD  AB 

33.37L  B CK 

28.53L  E G B 
20.53  E Cl 
9.23L  D AC 
48.49L  EC  D FC 

6.29L  C B 

7.63L  BB  AA  D 

41.64L  C Cl  D 

8.14L  FF  BBD 

36.55L  FB  CB 
31.97L  C FMEB 

43.18L  B BGF 
10.04:  EF  MDA 

41.18L  BC  AB 
30.98L  C DC 

8.73:  CD  Ml  FB 

51.73L  BCC  CBEB 
34.59L  BB  AB  G 

51.73L  D EFC 


35.57L  B 
9.71  L D 
43.03L  BB 
51.73L  BBC 
14.42L  BD 
50.43L  CB 
18.22  ED 

51.73L  F 
8.08  E 

26.40L  C 


CE 

C 

AA 

C B AAA 
ACDD 
CBH 

ED  G J B 
C K 
E EC 
B CG 


r A Confusion 
f R Flags* 

E 9501 10021 C 
6702220110 
B 9601011218 
650220000C 
0 9203024100 
B 2703113310 
950 1000 IOC 
E 9502011108 
2400201 008 
i 4601233338 

1700100000 
0 5604110100 
2700110000 
9400100008 
9605011300 
5700100000 
3 750233233C 

0 660324321 C 
9400100008 
0 8501110008 

9502101208 
0 56021 1220C 
I 3 9401233338 
9802010110 
0 8502301 20C 
9503112218 
0 9704022100 
0 960231 120C 
0 95020001 0C 
764 12254 1C 

9501100008 
9401233338 
9601 201 20C 
0 1441044200 
9702200100 
9503201208 
5600253 22C 
0 880120120C 
9501122220 
0 6501120008 

0 9500200008 
9803011310 
5 9703010200 
0 950 1202 10C 
9701100100 
4 860121421C 

0 560022 122C 

1 9703101000 
5501001208 
7501010008 


0 7601211008 
95031 0020C 
0 8700000000 
? 95B01 34440 

3 9642123100 

J 9502000218 
' 9600100008 

0 7600000000 
i 76000001 0C 
570310000C 

i 4 9702001100 
0 7600210008 
9701033400 
9 6600210008 
9 9406233320 
1 9580133340 

8610100000 
9304333220 

0 9542121 11C 
7400000000 

4 85020101 0C 
9401000008 
9502100008 
9502044210 
9604211000 
9402100008 
9700000000 

1 8601212000 
9502100008 
9704211000 

6401000108 

9503022300 

7501210208 

9602013208 

0 9500112008 
8500100008 
9702100008 

1 64C 1185548 

2 7501262328 
6441375548 

8502100008 

9702000000 

4 6500201008 
2 6400285548 
0 9803001210 
0 6401101008 

9402011100 

6400120108 

9600101108 

9501200008 


Associations 


Name  Type 


Sep 

(")  Mag 


1 2 DO  38978 


2 

DO  38980 

88 

108 

2 

DO  36981 

44 

100 

1 

VI 21 9 CYG 

23 

3 

2 

DO  38980 

63 

108 

2 

DO  38981 

88 

100 

2 13  50208 

B 1 32  X2052  + 478 


J 7 1 32  X2052  + 499 

B 1 *41  20527  + 4746 
7 1 32  X2052  + 490 


1 f *41  j 20530  +4741 


1 13  50222  K2 


1 *41  20533  + 4734 


1 39  BG  2052  + 46 


2 2 23  VDB.66N  137 

2 4 23  VDB.66N  137 


4 7 199478 


2 * 2 DO  39013 

3 23  DG  165 


4 1 32  X2054  + 403 


2 *41  20546  + 4741 
F 1 32  X2054  + 490 

D 3 13  50262  K0 

F 


1 17  2945 


3 13  50274  A0 

1 39  4C  + 49.35 


5 88 

83  11 


56  108 

72 


4 4 

87  15 

5 60 


4 40 

67  179 


— I I I "‘I  _ I -67L|  26<°l|C  |B  CG|  | 9501200008  1 -4  , 20555  + 4755  22 

■contusion  Flags:  „ CIRRUS-, ; 2)  CIRRUS-2;  3,  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5,  Neiglrir^i^on^rmed  Sources  PW>. 


I I I 


lull II II II  li  Mil  I IIIHMIH  I I i milt  Hill  I ( I ll  I ll  I 1 1 llltB  I ! I III  llll  I MB  I ll  1 1 >l  Rill  ll  III  I til  I III!  tj  Hill  1 1 1 iminmiilll  II  Him  hi  nM'i  iWI 


Declination:  +40°- +50° 


Position  (1950) 


Confusion 

Flags* 


Name  Type 


9602001210 

9501000008 

4700010000 

3601111000 

9702001200 

9500022108 

9500000008 

5700211210 

5500100008 

9400254638 


5600110008 
9501002018 
85000001 0C 
9501201208 
260010041 B 
950010000C 
9400000010 
4401001008 
750000000C 
95001 OOOOC 


9500201 30C 
95021 OOOOC 
7701000208 
560120121C 
1601001116 
850202021 C 
8600201 41 C 
460120121C 
560200000C 
8 5 000 OOOOC 

5401 10040C 
851331 100C 
952120030C 
8500000008 
960000 100C 
450201 1 208 
960020030C 
460200000C 
630441 132C 
83404411 1C 

580100040C 
73038533 2C 
9501000008 
8500021008 
660002321 C 
760221 303C 
950100000C 
6500100008 
5601133118 
7323477 34C 

5800010000 
564101 02OC 
4600000 IOC 
9500011208 
6541000008 
752255753C 
9600001  IOC 
7461 44843C 
8280132408 
550000000C 


23  l 

_DN  0955 

268 

13  i 

50280  AO 

6 

2 1 

DO  39049 

21 

“41  : 

20557  + 4757 

31 

DO  39056 

LDN  0916 
20562  + 4719 
2949 

DO  39071 

X2056  + 483 

DH  CYG 

DO  39078 
20569+4705 

20569  + 4743 

20570  + 4751 

50315  K 

LDN  0981 
DO  39089 
V522  CYG 


Sep 

O Mag 


DO  391 12 
LDN  0966 
20588  + 4711 
20588  + 4704 


?1 008  + 4902  | | [ J J I 1 1 4 

Hours  Confirmed  Smat,  Extended  Sources  (SI)  a,  12.  25.  60.  ,00  ,m;  ,0,  H,g„  Source  Dens*  » 


27 

238 

48 

2 

41 

135 

6 

48 

8 

16 

1 

5 

348 

20 

47 


113 

14 


96 


*41 

20575  + 4706 

16 

* 2 

DO  39099 

60 

2 

DO  39098 

19 

*41 

20577  + 4725 

29 

23 

LDN  0966 

553 

*41 

20583  + 4714 

2 

120 

15 

3 

115 

3 

1 

3 

82 


91 

3 


3 

115 


23 

LDN  0978 

398 

13 

50355 

3 

23 

LDN  0978 

296 

23 

LDN  0976 

439 

23 

LDN  0962 

393 

23 

LDN  0966 

539 

3 

RAFGL  5563S 

27 

23 

LDN  0978 

128 

23 

LDN  0964 

385 

111 


83 


20 


50370  K2 
LDN  0954 


13477  GT 
LDN  0962 

LDN  0962 

LDN  0954 
21006  + 4719 


X2100  + 487 
LDN  0954 


289 


85 


373 


Right  Ascension:  2th00m538-21h05m51 


Position  (1950) 


Name 


h m 


21008  + 4749 

21009  + 4803 
21009  + 4047 

21009  + 4825 

21010  + 4956 
21011+4843 
21011+4752 
21011+4546 
21013  + 495 2 
21015  + 4541 

21015  + 465 2 
21015+4859 

21016  + 4044 

21016  + 4701 

21017  + 4812 

21019  + 4807 
21020+4720 

21020  + 4930 
21020  + 4939 
21020  + 4847 

21020  + 4639 
21021+4919 
21022  + 4634 
21022+4902 
21024  + 4955 

21024  + 4833 

21025  + 4836 
21025  + 4729 
21025+4822 
21025  + 4749 

21025+4923 
21025  + 4641 

21025  + 4912 

21026  + 4939 
21026  + 4743 
21026  + 4932 
21026+4617 
21026+4647 
*1029  + 4917 

21029  + 4946 

21030  + 4622 
21031+4738 
21031+4900 
21032  + 4656 

21032  + 4642 
21033+4930 

21033  + 4620 
21033  + 4630 
21035  + 4655 

21035  + 4916 

21036  + 4927 
21036+4854 
21036+4903 

21036  + 4625 

21037  + 4854 
21037+4933 


(s) 


Galactic  Uncertainty 
S Coords  SMJ  SMN  * 

o i b n o 


o 


153.6 

57.01 

57.5 

57.8 
5.9, 
6.6 1 
8.2 
9.6, 

18.1 
131.6] 

31.8 
[32.2 

37.6 
38.1 
[47.2 
56.5  j 

1.4 

3.5 

3.6 

3.6 

3.9j 

8.6 

14.9 


17.9 

|24.5 


55 
49 
40 
39 
22 

8 

23 

16 

56 
19 

26 

2 

49 

39 

25 

10 

22 

31 

56 
22 

54 

57 


21038  + 4704 

49.1 

40 

21038  + 4645 

52.2 

47 

21039  + 4920 

55.8 

18 

21 039  + 4927 

59.8 

8 

21040+4949 

0.5 

38 

21040  + 4645 

2.0 

2 

21040  + 4939 

2.5 

55 

21040  + 4725 

2.8 

49 

21042  + 4827 

12.8 

4 

21042+4750 

12.9 

26 

21042+4850 

15.6 

30 

21043  + 4800 

18.4 

49 

21043  + 4013 

20.4 

23 

21043  + 4854 

20.8 

33 

21043  + 4924 

22.9 

11 

21043  + 4631 

23.1 

60 

21044  + 4659 

25.7 

8 

21045  + 4605 

30.6 

54 

21046  + 4739 

36.0 

2 

21046  + 4710 

38,6 

25 

21046  + 4720 

38.7 

52 

21047+4414 

47.6 

3 

21048  + 4800 

48.4 

48 

21048  + 4910 

51.1  ; 

25 

21048  + 4726 

53.1 

49 

21048  + 4407 

53  6 

14 

21050  + 4729 

0.9  - 

48 

21050+4718 

1.3  - 

49 

21050  + 4745 

2,o  : 

30 

21050  i 4914 

3.3  - 

11 

21050  + 4943 

3.9  • 

14 

21051  +4950 

10.8 

2 

21052  + 4840 

13.8 

9 

21052  + 4620 

13.9  i 

>4 

21052+4856 

14.2 

7 

21052+4808 

14.9  1 

0 

21052  + 4912 

16.1  5 

>9 

21053  + 4728 

19.9 

4 

21053  + 4547 

20.7  5 

.2 

21054  + 4757 

26.7  2 

’5 

21055  + 4942 

30  4 2 

5 

21056  + 4937 

38.3  5 

0 

21057  + 4846  < 

12.1  1 

7 

21058  + 4728  I 

>1.6|  28  j 

52 

31 

50 

12 

0 

23 

26 

45 

9 

12 

26 

8 

8 

56 

40 

7 

23 

18 


89+  1 
89+  1 
89+  2 
89+  1 
90+  2 
89+  2 
89+  1 
87—  0 
90+  2 
87-  1 

88+  0 
90+  2 
89+  1 
88+  0 
89+  1 
89+  1 
88+  0 
90+  2 
90+  2 
90+  1 

88+  0 
90+  2 
88-  0 
90+  2 
90+  2 
89+  1 
89+  1 
89+  1 
89+  1 
89+  1 

90+  2 
88-  0 
90+  2 
90+2 
89+  1 
90+  2 
‘1-  0 
1+  0 
90+  2 
90+  2 


88  - 
89  + 
, 90  + 
42  88  + 


88 

90  + 


88  + 
90  + 

90  + 
90  + 
90  + 


88  - 0 
90+  1 
90+  2 
88+  0 
88-0 
90+  2 
90+  2 

91+2 
88 
90+  2 
89+  0 
90  + 
89+  1 
90+  1 

89  + 
89+  1 

90  + 

90+  2 
88-0 
0 

88-  1 
89+  0 
89+  0 
89+  0 
87-  2 
89+  1 
90+  1 

89+  0 
86-  2 
89+  0 
89+  0 
89+  0 
90+  1 
91+2 
91+2 
90+  1 
1 

90+  1 
89+  1 
90+  1 
89+  0 
88  1 
34  0 
91+2 
91+2 
90  i 1 
89  4 0 


7 

15 
19 

16 

8 
16 
16 
44 
19 
48 

50 

5 

12 

36 

9 

7 

41 

6 
7 

20 

31 

7 

45 

7 

9 

6 

9 

7 

6 

9 

6 

31 

5 

32 
20 

6 
28 
59 

6 

9 


25 

10 

5 
31 
21 
24 
36 
29 
60 
29 

6 
27 

5 
67 
19 

9 

72 

41 

69 

65 

7 

61 

6 
55 
22 
19 

23 
15 

9 

14 

25 
31 
21 

24 
9 

21 

48 

31 

9 

9 

39 

31 

62 

47 

10 

26 
8 
7 

20 

35 


25 

160 

51 

15 

22 

59 
5 

60 
46 
59 

49 
38 
72 

50 
115 
165 

65 

14 
9 
6 

50 

165 

50 

13 

15 
26 
88 
20 

168 

116 


Flux  Density 


Declination:  +40°-  + 50° 


Flags 


12  /im 


8 

50 
59 
73 
29 

5 

51 
49 
14 
75 

51 

40 

40 

48 

49 

47 

49 

50 

46 

48 

163 

158 

60 

49 

51 
21 

48 

49 
157 
156 

16 

48 

77 

47 
144 

29 

163 

37 

116 


158 

34 

50 

51 
40 
34 
47 
56 
44 

165 

47 

58 

47 

48 
38 

100 

13 

179 

3 

49 

78 

36 

4 

46 
51 
41 
35 

1 

151 

47 


(Not  Color  Corrected) 
25  pm  60  pm 
(Jansky) 


100  pm 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


3.77 

.30 

.44 

24 

1.93 

.54 

.36 

25L 

1.88 

25L 

33L 

26.04 
.73 
.65L 

1.11 

1.09 

.51 

3.42 

7.70 

43L 

4.01 
1.68  | 
84 
.251 
.67 
1,84 
.95 
2.36 
1.46 

1.04 

3.96 

.78L 

26L 

89 

.31 

1.38 

13.22 

32L 

15.57 

.63 

5.30 
.59 
2.41 
1.32 
4.59 
62 
1.50 
.54  I 
.31 L | 
-25L 

2.55 

.55 

86 

.251 

.52 

.57 

.251 

1.79 

.31L 

.36 


1.39 

.441 

1.06 

.32 

34 

.24 

.251 

.39 

.70 

.31 

29L 
1.48 
1.09L 
6.66 
2.39 
.85 
28L 
4.43  I 
7.29 
.53 

17  90 
25L 
41L 
.32 
.21: 
25L 
.34L 
.36 
28L 
1.14 

.17: 

.31 

34L 

4.54 

.44 

.30 

.40 

.38 

27L 

.43 


Confusion 

Flags* 


1.01 

,28L 

.60 

25L 

.63 

,25L 

.251 

.25L 

.63 

.29L 

■251  j 

16.14 
.23 
.25L 
.35 
.61 
•25L 

1.45 

23.96 

.25L 

1.92: 

1.25 

61L 

.70 

.81 

.90 

.43 

1.14 
.41 
.59 


2,00 

1.33: 

3.85 

1.25 
.32L 

3.96 

8.68: 

.25L 

11.39 

31L 

4.32 

.22; 

1.26 
.32 

2.47 

.64 

.30 

25L 

.25L 

.16: 

10.88 

.45 

1.83 

25L 

.47 

.97 

.251 

.41 

.40L 

.301 

.83 
.25L 
.49 
28L 
.261 
25L 
.251 
.251 
.31 
.25L 

.20 

.68 

.28 

2.76 

18.35 

36L 

25L 

2.54 

5.44 

.251 


4 49 
25L 
.251 
.251 
.63 
.44L 
.56 
.51 
25L 
.50 

26L 

25L 

.39 

3.88 

251 

•27L 

25L 

.25L 

.17 

,29L 


-40L 

2.25L 

4.42: 

2.49L 

3.48L 

2.52L 

,63L 

2.00L 

3.25L 

2.15 

1.38 
2.63 
2.23L  j 
1.08 
1.97L 
2.10L 
.50L 
2.261 
196.23 
.96 

.47L  I 
2.65L 
53L  j 
2.40: 
31.24: 
2.29L 
2.36L 
42L 
2.39L 
1.77L 

2.94L 
18.97: 
35.20 
14.60 
2.26L  1 
15.29 
2.76L  | 
1.34 
2.27 
4.09L 

.51 L 
2.18L 
2.31L 
-41L 
.45: 

1 .81 L 
.511 
■77L 
■57L 
1.12 

113.89 
6.52 

42.75 
.01: 

6.09 
19.98 
.60; 

44L  j 
1.83 

113.89L  | 

3.49L  1 
.92 
3.75: 
1.511 
1 .981 
2.81  L 
2.87L 
2.53L 
2.16L 
2.68L 

3.00: 

.87L  I 
58L  J 
.62: 

42.74 
.50L  | 

.92 
.62L  | 

.95; 

2.47L  | 

1.72L  | 
2.40 
1.72 
.66L  I 
83L 
2.65L  j 
4.58 

5.75 
.97 
56L  | 


33.05L  BB 
27.69L  C 
47.39;  EFEF 
40.40L  E 
45.97L  BC 
37.97L  B 
30.89L  D 
13.44 

44.52L  I B C 
12.71  | FC 


AA 
EE 
CBCD 
D 

AA 
BC 
D 

GB 

ABG 

FF 


8.50L  F 
34.58L  CCC 
31.77L  BD 
20.66L  D 
23.54L  BC 
24.22L  BC 
27.18L  C 
37.51L  BB 
331.97:  BBDDlBBBA 
38.33L  D | GB 


DD 
A A AD 
BBN 
F 

AB 
AA 
BF 
AA 


.92 
2.20L 
2.65L 
1.50L 
.56L 
2.29L 
3.07L 
2.66L 
1.32 
2 04L  | 


6.25L  BC 
36.48L  BB 
4.96L  C 
33.03L  B F 
91.00  CCCC 
26.59L  CB 
25.99L  BD 
25.13L  DC 
28.1 1 L BC 
20.68L  BC 

36.03L  AB 

35.53  CDC 

53.53  BCC 
45. OIL  FEF 
37.86L  D 
37.51  CBEF 
10.51L  BD 

4.74L  C 
29.64L  ABB 
60.20L  B 

4.39L  BB 
34.99L  BF 
33.13L  AB 
4.04L  BF 
4.24L  BCD 
243.69L  DD 
5.14L  BD 
5.89L  C 
5.39  C 
26.95L  ED 


AA 
AA 
BB 
I BDB 
ECDC 
AA 
AB 
AA 
AB 
AAG 

AA 

BAAA 
I AAA 
GEBA 
FE 
A AAA 
AAAF 
I DB 
AAA 
AB  M 

AA 

BB 

AAC 

AB 

AA  F E 
DDB 
AC  C 
BEHA 
GB 
JCBG 


243.69 
21.00: 

114.69 
5.40 

1 6.31  L | 
70.29 
8.31 
5.38L; 
33.88Lj 
243.69L 


BBCC 
CEFD 
BBCF 
EC 
CCD 
CBOE 
DC 
BC 

D 
C 


36.57L  BB 
6.55L  E 
70.29L  BFD 
25.16L  E 
23.59L  C 
61.96L  C 
9.93 

33.4511  F 
24.731  CD 
30.281  |d 

36.76:  CFD 

6.38L  BF 
4.97L  E 
6.13L  BCC 
30.91  B B DC 
4.87L  F 
6.86L  C 
6.34L  CD 
26.22L  CDD 
35.96L  C 


GDCB 
BBAA 
CBBA 
GA 
B B AC 
CBAB 
GFE 
AC 
GBB 
CF 

[ABH 
B 

ACEB 
CMKF 
CH 
D 

EMFB 

!C 

ABH 

,DF  M 

GEFD 
AAEB 
AED 
A AB  J 
A AAA 
BCJ  E 
I CF 
AA  J 
AA  B 
BM 


0 1 7500200008 
450100000C 
9 1 75E145743C 
650100022C 

0 I 950142630C 
650141041C 
4500100008 
8600012210 
9501201 10C 
9600032210 

. 5601001000 
9 550000040C  27 
* 550020000C 
8501000408 
4501  111 10C 
450101 120C 
7402001008 
- . 97101 1210C 
0 94C205452C 
550020000C 

0 1 8501110000 
0| 970110000C 

8501100000 
950100430C 
7 1 94121 7645C 
2 I 5500 1 1 300C 

1 |450011300C 

6500000008 
250100200C 
1 | 550212200C 

1 9700 200 20C 
7601010100 
95401 003 1C 
96034 9993C 
640401 132C 
9772 1 5320C 
5400000000 
7701010100 

' 960100041C  28  I 
9601 3203 1C 

7501100000 
860300000C 
961203550C 
7701100000 
7700000000 
940135444C 
6500100000 
8700000000 
7501100000 
96401 0030C 


4 

3 1 


7 2 


19.33L  BB 
12.83  DC 

20.66L  D 
4.78L  D 
25.88L  CC 
14.85  F 

36.05L  CE 
22.09:  BBCD  CBAB 

959:  ED  J DB 

4.40L  BC  AAGE 


AAC 
EDD 
EA 
C 
l AB 
DBC 
EBBB 


32.41L  F 
27.03L  B 
21.12:  D 

17.23L  CB 
4.93L  D 
51.28L  C 
44.41  L F 
38.68L  C 
10.75L  DE 
20.88L  D 


CCA 
B 

K B BB 
AA  F D 
CHL 
CG 
BNH 
BKAD 
LEBB 
BH 


941044444C 
96021 253 2C 
94221 5640C 
6700000000 
960212532C 
96A227754C 
7600010010 
1 | 7800100000 
95004 1120C 
940146645C 

1 f 970113320C 
7500100000 
9 | 9603354 40C 
9500 121 01 C 
350200000C 
750000000C 
960 12324 1C 
560210000C 
3501 10000C 
960021 020C 


964347671 C 
6712010200 
7501 000000 
1701000000 
850001 102C  95  | 
3701010000 
2600120000 
3701000100 
9 | 6601 10000C 
950230242C 

I 950020020C 
3683001200 
| 950120030C 
2700120000 
860000000C 
970240352C 
97822365 1C 
974225531 C 
9601 00030C 
5700001000 


8 4 

I B 
3 1 

B 

8 


Associations 

C 

A 

T 

Name  Type 

Sep 

o 

Mag 

13 

50387  K5 

7 

70 

32 

X2100  + 487 

76 

3 

39 

4C+  47.54 

91 

179 

* 2 

DO  39162 

67 

111 

22 

Si  20 

23 

60 

*41 

21020  + 4639 

53 

7 

32 

X2 102 + 490 

27 

2 

23 

LDN  0988 

424 

21026  + 4646 
674 


50429  K0 
2971 


940000000C 
66000001 0C 
96023 0352C 
0| 960130020C 
4700010000 
750010000C 
960233430C 
950 12549 1C 
96021 0030C 
9501 10020C 


13 


50434 

2972 


S121 

X2 103 + 490 


50438  K5 


50445  A0 


DO  39205 
VI 225  CYG 
DO  39213 


76 

05 


60 

2 


50456  K5 
DO  39218 


DO  39220 
2983 


65 


90 

3 

140 


48 


100 


106 


'Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PwT 
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Right  Ascension:  21h05m55»-21h09rn17« 

Position  (1950) 


Declination:  +40°-+ 50° 


Name 


h m. 


« 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  l 

O 1 b n O O 


21059  + 4958 
21059  + 4535 

21059  + 4839 

21060  + 4937 
21060  + 4756 
21060  + 4550 
21060  + 4520 
21062  + 4625 

21062  + 4833 

21063  + 4924 

21063  + 4700 
21065  + 4611 
21065  + 4923 
21065  + 4730 

21065  + 4643 

21066  + 4318 
21066  + 4913 
21066  + 4514 

21066  + 4802 

21067  + 4747 

21067  + 4653 

21068  + 4839 

21069  + 4620 
21069+4903 

21069  + 4707 

21070  + 4711 
21070  + 4952 

21070  + 4922 
21071+4802 

21071  +4831 

21071+4850 

21072  + 4922 
21072  + 4646 

21072  + 4726 

21073  + 4950 
21073  + 4749 
21073  + 4720 
21073  + 4807 

21073  + 4649 

21074  + 4724 

21074  + 4949 

21074  + 4738 

21075  + 4516 

21075  + 4558 

21076  + 4916 

21077  + 4707 
21077  + 4615 

21077  + 4953 

21078  + 4801 
21078+4853 

21078  + 4914 
21078  + 4929 

21078  + 4558 
21078+4732 

21079  + 4523 
21079  + 4745 
21079  + 4530 

21079  + 4552 
21060+4849 

21080  + 4841 

21080  + 4758 
21080  + 4956 
21080+4604 
21081+4931 
21082  + 4631 
21082  + 4804 
21082  + 4944 
21082+4819 

21082  + 4857 

21083  + 4653 

21083  + 4842 

21084  + 4728 
21084  + 4830 

21084  + 4822 

21085  + 4558 
21085  + 4958 

21085  + 4748 

21086  + 4906 
21086  + 4524 
21086  + 4922 


55.6  56 
57.1  3 

58.8  10 
1.2  52 
2.0  52 
3.9  54 
5.8  37 

1 1 3.2  52 

16.9  47 
18.3  54 


21.9  6 1 
30.4  24 

31.9  45 

32.7  13 

32.8  59 

36.7  33 

38.3  56 

39.9  40 

40.1  4 

42.6  56 

46.1  43 

53.0  12 

57.8  6 

59.0  29 

59.9  56 
0.8  53 
0.9  52 

1.4 

10.4  35 

10.9  25 

12.0  18 

12.7  57 

13.5  56 

17.1  11 

19.8  57 
22.0  16 

22.1  26 

23.2  2 1 
23-3  55 

24.1  26 

28.4  46] 

29.6  58 

31.9  42 

32.9  10 

41.3  34 

44.8  39 

45.9  3 . 

46.1  40] 

48.2  26 

48.4  9 


21086  + 4910 
21086  + 4602 
21087+4726 
21088+4810 
21088  + 4953 
21088  + 4546 
21088  + 4507 
21088  + 4638 
21088+4745 

21088  + 4905 

21089  + 4940 

21089  + 4806 
21090+4437 

21090  + 4716 
21090  + 4928 
21091+4840 
21091+4907 
21091+4601 
21092  + 4819 
21092  + 4924 


49.7  56 
50.9  38 
52.4  16 

52.8  21 

55.8  48 

57.7  52 

57.9  45, 

58.7  33  1 
0.1  36 

2.4  60 

| 3.2  43 

3.2  14 

4.0  19 

10.4  17 

13.7  55 

14.2  3 

15.1  13 

15.2  47 
17.1  19 

20.0  34 

23.9  37  I 

24.6  37 

27.3  41 

29.6  33 

31.1  18 

32.9  37 

35.1  6 

36.2  9 

37.6  20 
38.0  33 

39.8  25 

41.8  43 

43.2  45 

48.4  35 

49.2  54 

51.7  28 

52.8  37 

53.3  54 

53.4  22 

53.4  37 

56.8  27 

57.1  15 
0.2  37 

| 2.2  37 
I 5.8  39 
6.3  33 
6.5  58 
6.7  30 

16.2  51 
17.7  54 


91+2 
88—  1 
90+  1 
91+2 
1+  0 
88  1 

87  1 

88  1 
90+  1 
90+  1 

- 0 

1 

91+  1 
89+0 
89-0 

86-  3 
90+  1 

87-  2 
90+  0 
89+  0 

89-  0 1 
90+  1 
.8-  1 
90+  1 
89  0 

89-0 
91+2 
91+  1 
90+  0 
90+  1 

90+  1 
91+  1 
89-  1 
0 

91+2 
89+  0 
89-  0 
90+  0 
1 

89-  0 | 

91+2 
89+0 
2 

88-  1 
91+  1 
89-  0 
B-  1 
91+2 
90+  0 
90+  1 

91+  1 
91+  1 
1 

89-  0 
__  2 
89+  0 
2 
1 

90+  1 
90+  1 


11 

57 

24 

9 

8 

31 

22 

40 

10 

22 

78 

55 

15 

27 
44 
38 
11 
35 
89 
62 

26 

12 

26 

54 

23 

28 
6 
8 
9 
8 

19 

56 

42 

40 

54 


90+  0 
91+2 
88-  1 
91+  1 
1 

90+  0 
91+  1 
90+  0 
90+  1 
89-  1 

90+  1 

89-  0 
90+  0 
90+  0 
.8-  1 
91+  1 

90-  0 
91+  1 

2 

91+  1 

91+  1 
88-  1 
89-  0 
90+  0 
91  + 1 
1 
2 

89-  1 

90-  0 
91+  1 

91+  1 
90+0 

87-  2 
0 

91+  1 
90+  1 
91+  1 

88-  1 
90+  0 
91+  1 


58 

B 

33 
51 

32 

29 
50 

30 
13 
32 
63 

7 

8 

38 

34 

35 
46 

27 
48 

9 

28 
20 
71 
26 

9 

6 

35 

20 

31 

9 

96 

19 

8 

27 


7 

51 

161 

23 

29 

51 

51 

47 
7 

161 

48 
50 

164 

49 
48 
54 
11 

52 
48 

48 

50 
150 

49 
158 

48 

47 
178 

66 

98 

137 

145 

158 

50 

48 

47 
37 

48 
116 

47 

49 


Flux  Density 


Flags 


(Not  Color  Corrected) 

12  fim  25  fim  60  p.m  100 

(Jansky) 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


L 

R S 

s 2 1 n 


Associations 


157 

49 

49 

50 
165 

47 

48 
76 
33 

146 

50 
159 

49 
49 

51 
43 
54 
49 
46 
49 

46 

29 

49 
40 

50 
6 

158 

7 

72 

49 


11 

35 

7 

16 

40 
25 

41 
7 

19 
18 

13 

35 

17 

9 

6 

23 

56 

20 
59 
45 

12 

30 
25 

31 
8 

42 

6 

32 
39 
19 


173 

49 
17 
45 

50 
173 

51 
178 

51 

165 


40 

49 

50 
78 
89 

51 

51 
47 

49 
158 

78 

50 

52 
49 

107 

178 

16 

49 

49 

163 


25L 

.53 

.28 

.28: 

1.23 
7.36 

.66 

62L 

.30 

25L 

.31 L 
.42 
.51 
.42 
.45 
25L 
.33 
2.53 
.25L 
.39L 

25L 

.31 

1.24 
.49L 

1.03 

24.90 

1.18 

.25 

.85 

.72 

.38L 
.29  L 
.38 
1.37L 
.441 
1.01 
.26L 
.66 
.87 
.34 

1.95 
.25L 
.25L 
1.62 
.37 
78L 
.25L 
.78 
1 53 
.46 

.251 
28L 
.47 
.31 L 
.87 
1.15 
25L 
1.17 
.27 
.761 


7.49 
.53 
.39 
25L 
5.37 
1.72 
.301 
27L 
1.13 
4.86 

.34 

2.20 

7.20 

.42 

.74 

.801 

.41 

1.26 

1.46 

.30 

22 

.92 

17.17 

.81 

.86 

23.26 

.31 

1.90 

2.24L 

.52 

.50 

.331 

4.06 

3.65 

.78 

.25L 

8.51 

.64 

.53 

.25L 


.34L 

25L 

25L 

.32 

.47 

2.97; 

.26: 

52L 

25L 

.25L 

25L 
.27L 
25L 
.20: 
.84L 
.57  L 
.25L 
.71: 
25L 
25L 

25L 
.25L 
.62 
.91 L 
.38 
8.97 
2.49 
.25L 
29L 
.33 

.32L 

.44L 

.28L 

.251 

.31 

.45 

.25L 

43 

.43 

.25L 

20.48 

25L 

25L 

.71 

.19 

30L 

84L 

1.04 

1.82 

.14: 

.25L 

.73L 

.651 

.22 

.42 

1.51 

.251 

.62 

25L 

.25L 


2.35 

.47L 

2.40L 

4.75: 

1.58 

.92: 

.B2L 

.65 

2.30L 

1.30 

.49 
.53L 
2.49L 
1.10 
.52L 
.84L 
3.23L 
.52L 
2.71L 
1.15 

.60; 
2.75L  ! 
.49L 
.98 
1.96L  I 
1.96  , 
343.95L 
2.15L 
2.12L  . 
2.20L  ! 

1.1 

1.28  . 
.58L  | 
.92 
343.95L 
1.92L  | 
1.61: 
2.231 
.58L 
2.20L 

343.95 
1.48 
.91L 
.471 
2.35L  | 
3.18 
.76L 
32.801  . 
52.191 ! 
1.97L 


33.15L  F 

5.90L  C 
33.59L  B 
20.34:  CECE 
7.52:  BBDD 
4.261  BCD 
7.15L  BD 
6.90L  D 

31  31 L C 
24.60L  C 

5.651 
6.07L  E 
27.77L  C 
20.86L  CED 
5.91  L C 
9 26  , 

29.53L  B 
4.31L[9C 
11.61  , 

27.70L 


29.13 

3.29 

.251 

25L 

1.76 

2.74 

79L 

31L 

.35 

3.72 

.25L 

1.00 

3.10 

.25L 

.25L 

.18 

.19 

1.02 

.67 

.25L 

.25L 
.22: 
4.42 
.31 L 
.36 
9.37 
.20 
.97 
.07L 
.25L 

.21 

,43L 

1.90: 

2.13 

.50 

25L 

10.86 

.32: 

,28L 

25L 


I CB 

| B D 
D 

DBCA 

ABBB 

AAC 

CCEG 

i EE 

BM 

I B 

D 

DF 
AFD  . 
CEBC 
AE  , 

|dfee| 

i D 1 

II  B 


7.53  DC  HB 
32.50L  B CJ  L 

5.63L  BC  AB 

28.17L  D IB 
7.25:  BE  D AC  D| 
16.81  L BBD  AAA 
714.85L  DC  BBAA] 
20.35L  C CEGF 

30.1 3L  B AF 

30.49L  BD  A AH 


9601 303 50C 
6601000000 
94011 001 0C 
9642254 50C 
8700101 20C 
8701000000 
6704001 1 00 
5602000000 
94000001 0C 
9601 100 IOC 

3700000000 
3600010000 
96032001 0C 
9501 000 IOC 
4700000000 
4700000000 
9603 1322 1C 
4701000000 
6702101 10C 
7501 003 20C 

3600000000 
95021 001 0C 
5600000000 
9500101 20C 
970030032C  . 

„ , 960210030C  46 
9 92C454550C 
960320000C 
6501  111  IOC 
0 ] 960000000C  f 


DC  HGDB 
C F CG| 

BE 
LJ  C 

AAMCl 


12.70 
29.43L 
4.16L  C 
23.25L  D 

81.25L  D 

24.14L  BC  - . 

9 07  ED  J 1 E A] 

27.00L  CC  BC 

4.47L  CF  AB 

24.24L  D F D| 


714.65L 

15.15: 

8.96 

4.89L 

23.82L 

10.33 

6.64 

52.81L 

185.39L 

26.17L 


CB  D DA A A 
DD  HCD 
C FC  | 

BC  AB 
FE  CEEI 
DD  ME A A 
C LHC 
DC  ABA1  , 
[ B B CBACj 
CD  CE 


2.09L  ] 
1.16 
.561 1 
1.75: 

49L  | 
9.91 
.40: 

.481 
2.22L 
.94L 

137.71 
32.80 
.581 
.99 
.47: 
52.19 
1.75L 
1.17 
2.24L  | 
.77 

2.53L  I 
1.95L  | 
1.97L 

2.1 1 L 1 
.51 L 
1.69L 
2.10L 
2.37L 
.85L 
2.27L 

.93 
.55L  j 
.73: 
1.99L 
2.66L  | 
1.70 
.54L 
.44L 
.96L 
3.61  L 

2.88L 
.93 
.58L 
1.65L 
2.26L 
2.64L 
3.61  , 
.45L 
1.97L 
2.03L 


19.47  E NLC 

28.38L  C F L B H | 
8.93L  C DF 

17.49  DDD  LEDB 

5.13L  CC  AB  E 

24.75  DBEF  AAA  A 

771  DC  BF 

4.83L  BD  AA 

26.59L  E EJ  Hi 

7.52  D 1 HB 


185.39 

674.52L 

8.82L 

13.64: 

4.32L 

136.09 

12.80 

14.891 

33.06L 

19.07L 


. AADE 
[FBF 
C 

ED 
[CCD 
DBDD 
D 
E 

BC 
BBD 


. AAAA 
CAAB| 
DL  . 
. GCD  | 
AAE 
CB  B A 
FEFD 
DKB  E 
ABBI 
AAC 


42.68L  B 
26.36L  BC 
24.91  L CB 
13.93:  C 
6.18L  D 
674.52L  E 
18,251  CD 
29.19L  BB 
5.35L  BC 
31.84L  C 


C 

AA 
AAC  , 
D D KD| 
AE 
HCF 
BD 
A AHK 
AAD 
C I 


26.86L  C E 
4.79L  BD 
26.13L  BBE 
28.96L  B 
25.05L  BC 
5.401  BBC 
6.54L  CF 
5.12L  BC 
13.38  . 
32.88L  C 


.DCB 
|AF 
AAC 
BEDB 
AB  KH 
AAA 
CE 
A A 

DlMGFC 
CD 


35.23L  BD 
22.67L  C 
5.81  L BC 
21.83L  BC 
29.13L  BC 
8.03  E 

24.96L  ABC 
4.361  BC 
27.22L  C 
17.77  F 


CCC 
FB 
AAD 
A AF 
AB 
KKC 
AAA 
BC 
B I 
J EB 


C 

A 

T 


Name  Type 


Sep 

O Mag 


964320440C 
960330000C 
2700111000 
9501 200 10C 
94053 B643C 
95020041 0C 
974120040C 
45001 1020C 
2700111000 
950120020C 

928246553C 
950200042C 
2601000000 
4600110000 
960210035C 
960000000C 
2600000100 
9572561 12C 
7261 2764 2C 
950620 100C 

958210034C 
9601 201 85C 
3500210000 
954100220C 
6600000000 
95021 1112C 
7600100010 
4600100000 
950320000C 
970110000C 

72401 5632C 
924346444C 
3600110000 
9701 201 86C 
3710000000 
930127542C 
970200220C 
968323453C 
953510100C 
860000000C 

9501 10000C 
950111000C 
960000000C 
960220121 C 
3600110000 
920320020C 
9501 21 04 1C 
951 03001 0C 
2700000000 
940010000C 


95003001 0C 
3600300000  . 

950211 031 C 16 j 
950220000C 
960530054C 
3600000000 
2701000000 
2700000000 
9601 10141C 
95002001 0C 

961310030C 
9501221 10C 
3601000000 
950100000C 
950121542C 
970000000C 
95303001 OC 
3600100000 
950212110C 
9501 11442C 


39  BGE  2106  + 50 
17  2985 
13  50479  KO 


13  50484 
39  4CP49.36 

2 DO  39238 

1 V573  CYG 

39  3C428.0 
13  50494 


32  X2 107  + 488 
39 1 3C428.0 


2 DO  39252 


1 V575  CYG 
23  LDN  0964 


408 


30 


88 


30 


101 


178 

86 


4 

178 


116 


1 V1231  CYG 

69 

3 

2 DO  39263 

45 

113 

2 

DO  39265 

58 

101 

23 

LDN  0967 

402 

4 

TMSS  +50361 

14 

29 

*41 

21086  + 4748 

38 

3 

23 

OCL  0203 

512 

13 

50534 

13 

87 

13 

50535  MB 

19 

76 

17 

2995 

8 

2 

DO  39276 

27 

108 

*41 

21088  + 4744 

43 

8 

1 

V580  CYG 

36 

3 

1 

V362  CYG 

6 

3 

Extended  Sources  (St,  a,  1,  » 60.  ,00  ^ 10,  H»  Scree  Oens* 
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Right  Ascension:  21h09m18B-21h13m16B 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
S | a 6 Coords  SMJ  SMN  $ 

(5)  n i b (•■)  o n 


21093  + 4704 
21093  + 4524 
21093  + 4857 

21093  + 4959 

21094  + 4610 

21094  + 4915 

21095  + 4933 
21095  + 4730 
21095  + 4019 

21095  + 4726 

21096  + 4941 

21096  + 4502 

21097  + 4723 
21097+4953 
21099  + 4954 
21099  + 4430 
21099+4631 
21099  + 4727 

21099  + 4949 

21100  + 4542 

21101  +4622 
21101+4918 
21101+4004 
21101+4533 
21103  + 4733 
21103  + 4600 
21105  + 4715 
21105  + 4837 

21105  + 4746 

21106  + 4712 

21107  + 4946 
2 1107  + 4725 
21107  + 4756 

21107  + 4710 

21108  + 4643 
21108  + 4706 

21108  + 4603 
21109+4748 

21109  + 4818 

21110  + 48 22 

21110  + 4950 

21110  + 4843 

21111  +4B05 
21111+4727 
21111+4519 

21114  + 4609 
21115+4815 
21115+4929 
21115+4606 

21115  + 4956 

21116  + 4900 
2 1116  + 4734 

21116  + 4645 

21117  + 4802 

21117  + 4825 

21118  + 4506 
21118  + 4848 

21118  + 4649 
21118+4635 

21119  + 4519 


18.9  7 
19.2  34 
19.7  4 
21.1  10 

27.9  13 

29.1  15 
30  5 55 

31.2  39 

31.5  0 

34.2  21 

38.2  8 

40.1  48 

47.2  23 

47.8  36 

54.6  38 

57.0  50 

57.1  12 

59.2  16 

59.5  55 

5.3  18 

6.3  5 

10.5  15 

10.6  60 
11.1  57 

19.9  57 

22.0  32 

30.1  47 


89-  1 
88-2 
90+  1 
91+  1 
88-  1 
91+  1 
91+  1 
0 

90+  0 
89-0 

+ 1 L 

88-  2 
89-  0 I 
91  + 1 
91+  1 , 

87-  2 I 
1 

89- 0 
91  + 1 

88-  2 

89  1 
91+  1 

90-  0 
68-  2 

90  0 
1 

89-  1 


31.0  29  90+  0 

34.8  24  90-0 

41.0  1 89-  1 


44.5  55 

46.2  24 

46.6  49 

47.3  11 

49.4  42 

51.3  58 

51.7  51 

55.0  26 

57.7  53 

3.0  59 

4.8  8 

5.2  15 

7.1  59 

9.4  24 

11.3  1 

28.7  58 

32.7  44 

34.0  24 
34.9  4 

35.7  20 

37.7  27 

40.5  53 

41.7  4 

44.8  50 

45.8  31 

49.3  31 

50.3  10 

52.3  7 

53.5  9 

56.0  45 


21119+4750 

21119  + 4924 
21119+4402 

21120  + 4831 
21120  + 4938 
21120  + 4928 
21121+4621 
21121+4603 
21121+4920 
21122  + 4746 


567  20 
58.1  45 
59.6  51 

1.3  60 

3.3  31 
5.2  20 
8.7  30 

. 9.7  21 

10.9  12 

12.9  53 


91+  1 , 
90—  1 
90-  0 
1 

89-  1 
89-  1 

89-  1 [ 

90-  0 
90+0 
90+  0 

91+  1 
91+0 
90-0 
90—  1 
88-  2 

89-  1 

90- 0 
91+1 

2 

91  + 1 , 

91+0 
90-  1 
1 

90-  0 
90+  0 
88  - 2 
91+0 

89-  1 
1 

88-  2 j 

90-  0 ! 

91+  1 
87-  3 I 
90+  0 
91+  1 
91+  1 
89  1 

89-  2 | 
91+  1 . 

90-  0 


38 

22 

6 

8 

43 

14 

7 

26 

74 

30 

12 

26 

38 

14 

20 

22 

98 

24 
9 

52 

51 

13 

13 

53 

25 
46 
33 

9 

25 

37 

9 

40 

18 

19 

29 

63 
27 

64 
15 
55 


2 1122  + 4726 
21122  + 4844 

21122  + 4900 

21123  + 4403 
21123  + 4450  |21.5|  6 


14.0  57  90-1 

14.2  27  91+0 

16.3  17  91+0 

19.3  35  87-  3 


21123  + 4733  217  39  90-  1 

21123  + 4946  22.1  58  91+1 

21124  + 4428  25.2  42  88-  3 j 

21124+4604  27.8  46  09-2 

21124  + 4957  29.5  16  92+1 


21124  + 4727 

21125  + 4701 

21126  + 4745 
21126  + 4957 
21126  + 4931 
21126+4517 

21126  + 4456 

21127  + 4725 

21128  + 4354 
21128+4404 

21129  + 4618 

21130  + 4923 
21130+4952 
21130+4625 
21131+4810 
21131+4534 
21131+4652 
21131+4512 
21132+4753 
21132+4429 


297 
32.9 1 
36.5 
37.1 
37. 5j 

37.0 

40.1 

44.4 

51.2 

53.5 

55.3 
2.5 
5.0, 
5.2 
6.5| 
77 
9.8 

110.1 

15.6| 

16.6 


20 

6 

31 

19 

50 

54 

11 

29 
24 
57 

16 

15 

12 

15 

31 

30 
1 

2 

60 

42 


90  1 

89-  1 

90-  1 
92+  1 
91+  1 
88-  2 | 

3 

90  1 

67  3 

87-  3 

I-  2 

91+  1 
92+  1 
" 2 
90-  0 
2 
1 

88-  2 
90-  1 

i-  3 I 


40 

6 

72 

10 

12 

18 

37 

26 

6 

24 

26 

7 

6 

45 

18 

49 

9 

18 

43 

39 

37 

51 

26 

16 

9 

41 
124 

61 

23 

34 

80 

7 

42 
27 
11 
55 
23 
39 
41 
60 


8 

6 

4 

5 
11 
10 

5 

6 
16 

5 

3 

10 

8 

11 

7 

6 
18 

9 

7 
12 

10 

9 

12 

10 

6 

12 

6 

8 
6 
6 

6 

9 

13 

5 

6 
11 

7 1 

5 

6 


49 

50 
161 

31 

49 
161 

21 

52 

50 

49 

61 

51 

51 
175 

45 

37 

48 

52 
97 

50 

47 
174 

22 

50 

51 

48 

49 
113 

51 

49 


164 

97 

78 

50 

49 
48 

175 

13 

48 
163 

40 

50 

49 
31 
37 

51 
76 

51 

49 

50 

49 

108 

52 
39 

179 

167 

49 

48 

12 

47 


51 
38 
21 

51 
50 
50 
14 

52 
48 

8 1 159 


51 

52 

48 
26 

101 

50 

50 

51 
39 

53 

52 
5 

161 

49 
44 

48 
64 

50 1 

49 
51 


Flux  Density 


12  /im 


(Not  Color  Corrected) 
25  fim  60  |im 
(Jansky) 


Flags 


100  /im 


.87 

5.87 

1.75 

1.18 

.58 

.36 

.97 

.90 

25L 

2.19 

.39 

48 

.36 

.40 

.43 

1.54 

58L 

.90 

.59 

.431 

.90: 

.35 

.44 

.46 

2.12 

.38 

1.43 

.99 

21.88 

25L 

.42 

.53 

251 

5.57 

.47 

.381 

.59 

1.33 

.43 

.37 


.49 

45 

.50 

.44 

.49 

.91 

25L 

41 L 

.91 L 

.36 

.27 
25L 
.59 
2.19 
1.02 
2 27 
251 
.78 

2.50 
.98 

.26L 

.77 

.33 

1.79 

.36L 

.27L 

.49 

1.41 

2.61 

.26 

1.76L 

5.51 
14.43 

.43 

.35 

.89L 

25L 

4.89 

.25L 

30L 

.46 
.38L 
.27L 
.30 
.45 
.34 
30L 
.80  | 
25L 
.56 

.34 

2.27 

.33 

.61 

.75 

34 

57L 

.62 

.78 

.85 


.37 

3.37 

1.91 

.54 

34L 

.251 

.49 

.60 

25L 

1.85 

25L 

.30 

.30L 

.25L 

.33L 

.81 

64L 

.53 

.31 

25L 

.23: 

25L 

.25L 

25L 

1.39 

25L 

.71 

.23 

11.43 

.78 

.26L 

.34 

28L 

2.21 

.32L 

25L 

.84 

.54: 

.19: 

25L 

25L 

.21 

25L 

.30L 

.44L 

1.35 

25L 

.251 

.48 

25L 


25L 

.251 

25L 

.63 

.79 

.65 

.251 

.32 

1.16 

.26: 

.251 

.21 

25L 

.90 

.251 

,25L 

.251 

.39 

.68 

25L 

.71 

2.40 

16.66 

.25L 

.25L 

.25L 

.16: 

1.48 

.91 

.37 

.78 

.25L 

.30L 

.29 

.24 

.25L 

.25L 

.35L 

67L 

25L 

25L 
.97 
.251 
.43 
28L 
25L 
25  L 
25L 
.31: 
.27L  i 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


R S 
S 2 


1.79L 

.581 

38.84 

.78: 

.561 

2.19L 

2.48L 

1.87L 

2.05L 

1.92L 

2.18L 
,50L 
2.10L 
2. 581 
1.34 
65L  j 
.57 
.99: 
3.21  L I 
1.41 

44L 
2.25L 
2.15L 
.57L 
1.83L 
.61 L 
1.84L 
2.26L 
1.37 
15.72 

2.28L  I 
1.88L 
6.00 
15.72L  | 
49L  | 
1.36 
6.89 
64L 
2.38L 
2.42L 

2.84L 
2.31  L 
47L 
2.26L 
.56L 
11.38 
2.40L  | 
1.24 
1.04L 
3.53L 

.691 
81 
46L 
47L 
2.26L 
.551 
1.13 
.55L  f 
.47L 
55L  | 

.69 
561 J 
.481 
2.27L  I 
1.05 
.73 
.73L  ! 
.421 J 
.85 
46L  | 

21.54 
.69: 

4.95 
65L  I 
.61L  | 
2.14 
1.71 
.48L  1 
5.51 
6.88L  I 

2.61: 

1.45 
1.74 
11.80: 

.62L 
60L 
.85L 
59L 
1.14: 

.55L  i 


19.23L  8 D 
5.67L  BC 
92.28  DDCD 
29.40L  BCD 
4.29L  C 
32.28L  C 
23.031  DC 
10.91:  CC 
8.10 

24.25L  j BC 


AB 
AAE 
BBAA 
ABC 
CC 
CG 
AB  I 
AB  NE 
KB 
A A K 


-54L 
.59L 
2.49L 
.60: 
.55L  I 
.60L  J 
.55 
.63L 
.50L 
.74L 


25.56L  C DLGF 

6.93L  CD  BD 

26.73L  C CJ 

27.33L  C BIG 

7.75:  C DE  BGCC 

612L  BC  AAE G 

6.27L  C E 
17.85L  CCD 
28.20L  BC 
5.95L  C 


SAC 
| AD 
I B 


5.22L  CE 
28.73L  F 
30.1 1L  B 
10.101  C 
15.06L  BC 
5.09L  C 
38.95L  CC 
32.61L  BD 
20.86L  BBD 


AC 
GMH 
B F 
C D 
AA  E 
E 

AB 
ADH 
A AB 


38.95  CDDJl  BAA 


8.99  B D 
19.69L  CD 
20.17:  DE 

38.95L  CB 
16.49L  C 
38.95L  D 
18.95  CCEC  ABAA 
20.66L  CD  BB 

29.96L  CE  DC  D 

33.73L  C DEF 


BE  FC 
BB 
DDD 
AA 
DJ 

B 


BKEM 

BC 

BEFF 
DD 
CK 


DE 


26.99L  C 
28.31L  BC 
24.35L  C 
18.251  C 
7.61  L C 
36.44  BCCC  ABBS 
8.65  C MG  8 
29.B5L  C MKB 
5.17L  D EBD 

27.76L  B BJ 


37.77L  E 
18.68L 
17.38L  S 
18.29L  BC 
25.95L  BC 
7.40L  BC 
24.25L  F 

19.67L  BD 
17.62L  BC 
4.73L  FE 

7.00L  C 
21.32L  BD 
5.B3L  C 
23.62L  BB 
26.43L  C 
27.04L  E 

14.911  B 
15.14L  BD 
9.49:  BCCE 
26.96L  F 

59.59:  ECE 

27.43L  BBD 
8.74:  BBBE 
6.46L  E 
7.24L  C 


1 850000000C 
0 7602000000 
9 93CT14461C 
0 9602002 IOC 
2600000000 
950200000C 
7 9602201 53C 
0 I 950022 122C 
9703121  IOC 
0j  950032 133C 

9604 1004 1C 
2700000000 
1 950021 10OC 
960334530C 
| 98022434 0C 
3601000200 
1701000200 
950051 110C 
| 950223 120C 
2600001000 


B 

AA 

AA 

AA 

I 

AD 

AA 

BD 


20.15L 

8.64 

5.19L 

16.58L 

33.02L 

15.85: 

14.72L 

8.57 

38.60: 

22.95L 

6.39L 

9.30 

18.53L 

6.36 

6.50L 

21.46L 
26.30L 
24.32L 
16.93L 
29.41  L 
5.76L 
6.23L 
5.54L 
19.55L 
9.08L 


C 
DBB 
BC 
CC 
C 


DDC 
AC 
D 

AA 
DJ  A 
KEED 
BEJ  D 
AC 
A ADC 
G! 

GCA  A 
A AD 
AA  AB 
BJ 
DD 
EEB 
E AA 
AA 
DBA 
KBEF 


CCDD  CB  AB 
C FDG 
DC  HDBC 
FFEF  FCEB 
CC  BBGJ 
C CD 
C MC 
C A F H 

CD  J DB 
C BD 


F 

AB 

C 

BCC 

B 

C 

C 
C 

DD 

D 


E C 
AA  K 
BJ 
BBD 
BDF 
BG 
H GC 
[BC 
BC 
CD 


1700000000 
95030001 0C 
950202020C 
3600000000 
960020040C 
2701011000 
1 | 730011211C 
950 1000 10C 
6400 10000C  28  I 
73003121 1C 

970121031C 
950020000C 
8482133438 
74002001 1C 
7602000008 
740020000C 
1502111000 
7400100008 
9501 11021C 
9501 11010C 

960121031C 
9503 100 10C 
8500000108 
9 500 10000C 
4600000000 
1501122200 
960210020C 
940230000C 
0701132200 
95001 0022C 

9502100108 
6400000008 
7500101008 
8400000008 
9501 00100C 
3600000110 
95031 1120C 
6500101008 
6600001008 
4600010000 

8600100008 
9500427848 
6600100000 
950221 100C 
9500000 10C 
9400513558 
6600100248 
4500102008 
9610126738 
8500200008 


4381223108 
OI950210000C 
9 9742100628  13 
6600100000 
1400000100 
5401120008 
860001 01 1C 
0 | 2401000000 
5500102008 
65032 9543C 

4402323108 
6500000108 
9500100008 
| 754329544C 
9500101318 
3600001000 
2300000200 
4500223108 
5601001120 
5602011000 

6500000008 
9500000108 
350214213C 
7600101228 
7402101308 
4600000000 
7601000008 
3600010000 
8501000008 
3500000000 


3 1 


Declination:  +40°-+ 50° 

Associations 

C 

A 

T 

Name  Type 

Sep 

O 

Mag 

2: 

OCL  0203 

154 

V459  CYG 

87 

1 

•32 

X2 109 + 475 

39 

0 

* 7 

3G  8 

42 

*41 

21097  + 4723 

8 

3 

13 

50549 

4 

88 

2 

DO  39297 

45 

96 

*41 

21100  + 4727 

33 

4 

1 

V582  CYG 

53 

3 

17 

2998 

4 

*23 

OCL  0204 

125 

■23 

LDN  0970 

461 

*23 

LDN  0975 

521 

*23 

LDN  0970 

229 

39 

LHE497 

112 

408 

*32 

X21 10  + 479 

52 

15 

*23 

LDN  0970 

129 

*41 

21108  + 4643 

40 

3 

23 

LDN  0970 

202 

2 

DO  39314 

54 

111 

13 

50577  K0 

19 

80 

2 

DO  39317 

68 

96 

32 

X211 1 + 461 

88 

3 

41  ; 

21117  + 4734 

30 

7 

*41  21116  + 4645 


32 


V505  CYG 
21118  + 4634 
50593  K5 


X21 12  + 494 


LDN  0963 
50601 
DO  39334 


X21 12  + 474 
X21 12  + 490 


11  PK  89  0.1 


3003 

PK  88-  1.1 
X2112  + 499 

X21 12  + 474 
21125  + 4700 


32  X2112  + 499 


X21 12  + 449 


LDN  0963 


3004 


DO  39343 
21131  +4651 


163 


12 


3 

3 

76 


00 

115 


113 

15 


96 

4 


•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Contusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


376 


i ■ i 


Right  Ascension:  21h13m19’-21M7m04» 
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Declination:  +40°- +50 
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27 

8 

22212  + 4055 

16.1 

35 

95-14 

52 

12 

59 

2 

25L 

41L 

.98 

2.06 

CD 

L BB 

6600000008 

2 

12 

ZG  2221+40 

41 

150 

22213  + 4433 

20.7 

25 

97-11 

42 

11 

49 

2 

.55 

.24 

40L 

1.22L 

FD 

BD 

3 

4500000000 

22214  + 4206 

28.1 

52 

96-13 

21 

8 

53 

3 

25L 

25L 

.56 

7.37 

CC 

EDD 

2400011540 

C 

1 

32 

X222 1+421 

91 

12 

22214+4505 

29.0 

52 

98-10 

51 

8 

52 

2 

.48 

.25L 

40L 

1.38L 

C 

BF 

9600000000 

1 

13 

51957  G5 

15 

75 

22215  + 4337 

30.2 

26 

97-11 

33 

22 

52 

2 

2.90L 

.25L 

.401 

1.87 

D 

G MB 

9700000018 

22215+4933 

32.5 

30 

100-  6 

41 

6 

47 

2 

1.20 

.36 

.40L 

5.77L 

BE 

BB 

0 

4400000008 

22215  + 4004 

32.7 

52 

95  14 

37 

12 

59 

2 

25L 

.25L 

1.17 

6.24 

ED 

DB 

3481000220 

c 

1 

32 

X222 1+400 

106 

12 

22217  + 4914 

42.0 

51 

100  7 

60 

12 

49 

2 

25L 

25L 

1.00 

1.37L 

C 

EB 

6701000110 

22217  + 4545 

42.5 

29 

98-10 

49 

9 

49 

2 

.65 

.32L 

40L 

1 .31 L 

B 

BF 

9600000000 

1 

2 

DO  41265 

60 

121 

22218  + 4406 

48.5 

15 

97-11 

102 

25 

49 

2 

25L 

25L 

72L 

3.48 

C 

GB 

5600000230 

8 

1 

32 

X222 1 +440 

90 

8 

22219  + 4212 

57.7 

46 

96-13 

30 

9 

52 

3 

.95 

.54 

.52: 

3.52: 

CCFD 

A AF  D 

2 

2500010310 

22220  + 4353 

0.2 

5B 

97-11 

33 

18 

52 

2 

25L 

.25L 

40L 

2.25 

c 

FB 

6601000000 

22220+4151 

1.3 

44 

96-13 

24 

14 

52 

3 

25L 

.25L 

.59: 

8.50 

DD 

EDC 

9400000458 

8 

22220  + 4946 

4.6 

43 

100-6 

65 

18 

46 

2 

25L 

.25L 

.43L 

2.05 

Dl 

H DC 

7500000208 

4 

‘Confusion  Flags:  1)  CIRRUS- 1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  {PH};  5}  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


390 


Right  Ascension:  22h22l"05‘-22h29mir 


Declination:  +40”- +50” 


Position  (1950) 


Name 


5 


h m. 


22220  + 4616 
22222  + 4552 

22222  + 4443 

22223  + 4659 
22223  + 4630 

22223  + 4327 

22224  + 4600 

22224  + 4346 
22224+4913 

22225  + 4131 

22226  + 4028 
22226  + 4554 
22228  + 4142 
22228  + 4531 

22228  + 4629 

22229  + 4125 

22229  + 4822 

22230  + 4146 
22230  + 4133 
22234  + 4933 


5.1  48 
13.2  2 


[l 7^6  26  97-10 

18.0  40  99  9 


20.1  58  __ 

22.9  49  97-12 


(*) 


Galactic  Uncertainty 
8 Coords  SMJ  SMN  0 

o i b o (")  o 


J-  9 
98-10 


55  13 

43  23 


29 
9 I 38 


21 

24. B 41  98-  9 109 

27.1  7 97-11  97 

27.2  5 100-  7 51 

34.5  11  96-13  37 

39.7  59  95-14  45 

40.4  26  98-10  44 

50.9  13  96-13  37 

53.0  47  96  10  32 

53.8  18  98-  9 89 

57.2  47  96  13  109 

58.1  42  100-  7 38 

1.8  31  96-13  40 

, 5.5  25  96-13  40 

24.4  38  100-  7 44 


22234  + 4626  25.8  7 99-  9 29 

22236  + 4540  38.3  53  98-10  64 

22236  + 4820  40.4  60  100-8 

22236+4003  41.4  35  95-15 

22236  + 4337  48.4  48  97-12 

22240  + 4532  2.6  47  ““  ^ 

22241  +4237 
22241+4817 

22242  + 4909  , — . — . e 

22243  + 4942  23.1  41  100-  6 


7.4  13  97-12 

, 8.1  26  100  8 
13.1  56  100-  7 


60 
28 
52 

-10  | 34 
61 
40 
46 
42 


22244  + 4004 

22245  + 4813 

22246  + 4353 

22247  + 4049 
22247  + 4429 

22247  + 4959 

22248  + 4509 

22249  + 4304 

22249  + 4532 

22250  + 4455 

22250  + 4110 
22251+4300 
22251+4332 
22251+4930 
22251+4133 

22252  + 4958 

22253  + 4849 

22254  + 4929 

22255  + 4319 
22259  + 4529 


28.9  58 
31.5  31 

41.3  43 

43.9  24 

44.3  52 

46.1  2 
514  9 

54.1  44 

55.9  15 

5.0  56 

5.9  35 
| 6.7  46 

8.0  4 
| 8.0  30 

8.9  6 

16.6  53 

19.5  3 

27.3  5 

30.1  37 

54.7  24 


95- 15 
100-  8 

97- 11 

96- 14  ] 
1-11 

101-6 

98- 10 

97- 12 

98- 10  j 
98-11 

96- 14 

97- 12 
97-12 
100-  7 

96- 13 
101  - 6 
100-  7 
100-  7 

97- 12 

98- 10 


37 

45 

49 

29 

35 

54 
26 
42 
44 

42 

37 

43 
60 
41 
78 
86 

55 
22 
43 
34 


52 

50 
49 
49 

49 

51 

50 

50 

52 

53 

58 

52 

54 

49 

51 

58 
48 
51 
54 

46 

48 

50 

47 

59 

49 

48 

51 

48 
47 
47 

58 

49 

50 
55 

52 
50 

49 

50 

49 

50 

53 

50 

51 

47 
51 
51 

49 
46 

50 

48 


Flux  Density 


Flags 


Associations 


12  jirn 


(Not  Color  Corrected) 
25  Jim  60  Jim 
(Jansky) 


100  jim 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


Confusion 

Flags* 


Name  Type 


Sep 

O Mae 


22259  + 4351  55.2  52  98-12  23 

22259  + 4546  56.0  54  99-10  57 

22263  + 4517  20.7  29  98-10  93 

22263  + 4816  23.6  58  100-  6 63 

22264  + 4436  29.7  50  98-11  55 

22265  + 4045  32.2  36  96-14  103 

22265  + 4912  32.5  16  100-  7 48 

22266  + 4216  40.2  7 97-13  29 

22267  + 4952  42.7  50  101-  7 33 

22267  + 4135  45.6  13  96-14  48 


2226B  + 4003  49.3  32  96-15 

22268  + 4935  50.8  51  101-  7 


22268  + 4010 
22269+4250 
22270  + 4126 
22270  + 4054 

22272  + 4832 

22273  + 4032 


5U2  22  96-15  26 


150.7  26  97-13  54 

1.6  7 96-14  54 

2.8  42  96-14  18 

14.9  1 100-  8 

20.4  39  96-15 

22274  + 4726  26.3  60  100  -9 

22274  + 4101  26.9  50  96-14 

22274  + 4005  27.8  58  96-15  . 

22274  + 401 1 29  9 25  96-15  | 56 

22275  + 4547  31.3  20  99-10 


22277  + 4646  47.1  28 

22278  + 4853  53.4  38  100 


22279  + 4143 

22280  + 4103 
22280  + 4905 

22280  + 4842 

22281  +4610 
22281+4014 

22282  + 4639 

22283  + 4251 
222B3+4019 
22283  + 4030 
22283  + 4228 


. 1.8  39  96-14 

j 2.7  58  101  - 7 
3,2  8 100-  8 
9.4  21  99-10 

11.5  28  96-15 

13.7  4 99-  9 

19.7  56  97-13 

20.4  17  96-15 

21.6  58  96-15 

22.9  8 97-13 


222B4  +4537  26.1  21 

22286  + 4731  38.4  24 

22286  + 4015  41.6  41  96-15 

22286  + 4051  41.6  37  96- 


6.8  25  96-14 

7.3  27  ' 

8.3  6 


22291  +4057 
22291+4228 

lllMli  1 1 1 8 1 55 1 96-15  1 31(11 


.38 

.251 

1.07 

.55 

.47 

2.12 

25L 

.28L 

1.05 

.64 

25L 

25L 

.25L 

.60 

25L 

76L 

.78 

.31 

25L 

.54 

1,69 

.46 

.37 

25L 

25L 

1.43 

.63 

.73 

.83 

25L 

25L 

.48 

.75 

25L 

10.80 

.45 

9.26 

1.71 

30L 

.53 

25L 

.37 

25L 

.41 

.45L 

.35 

.39L 

2.07 

.43 

2.40 

5.32 

.25L 

25L 

.78 

.27L 

25L 

.47 

25L 

7.12 

.59L 


43 

18 

53 

2 

26 

6 

49 

2 

38 

18 

56 

3 

37 

10 

56 

3 

56 

8 

56 

3 

31 

21 

52 

2 

38 

10 

49 

2 

60 

9 

51 

2 

26 

6 

50 

2 

43 

22 

50 

2 

51 

9 

47 

2 

76 

18 

59 

2 

41 

9 

50 

2 

39 

12 

51 

2 

24 

6 

46 

2 

48 

12 

49 

2 

87 

14 

53 

2 

24 

8 

55 

3 

45 

8 

50 

2 

57 

9 

50 

2 

30 

13 

57 

3 

35 

3 

55 

3 

62 

11 

51 

2 

79 

33 

52 

2 

19 

5 

49 

2 

33 

11 

54 

3 

52 

14 

49 

2 

36 

6 

52 

2 

54 

8 

52 

2 

52 

12 

49 

i 2 

65 

10 

51 

2 

71 

35 

5C 

1 2 

31 

11 

55  3 

21.29 
1.84 
32L 
.54 
25L 
25L 
1.32 
30L 
47.08 
.25L 

25L 

.25L 

.25L 

.64 

.58 

8.25 

.25L 

.48 

38L 

.64 

.251 

1.63 

.47 

.26 

.25L 

.54 

.56 

.25L 

.25L 

.42 

25L 
2.20 
.38L 
66L 
.42L 
.89 
.44 
.86 
.26L 
.25L 


.25L 
25L 
.33 
.25L 
25L 
37.10  . 
.25L  ! 
.25L 
.33: 

25L 

.25L 

.25L 

.25L 

.25L 

.251 

63L 

.33 

25L 

25L 

25L 

.84 
.28L 
25L 
25L 
25L 
.58 
.251 
.20: 
27L 
25L 

.251 

.22: 

.30: 

25L 

6.24 

29L 

2.71 

.47 

25L 

25L 

.251 

.251 

25L 

.40L 

.25L 

.251  ! 

.25L 

.59 

,25L 

.80 

1.36 
25L 
25L 
.271 
.251 
25L 
25L 
.25L 
2.40 
.65L 


7.86 
.70 
.25L 
25L 
.251 
.25L 
.70 
.25L 
12.14 
.25L  | 

.25L 

,25L 

.25L 

.25L 

.34L 

3.86 

.25L 

.22; 

.25L 

.251 

35L 

.40 

.22: 

,25L 

.21 

.25L 

25L 

28L 

.25L 

.25L 

.25L 
1.31 
.25L 
25L 
.31 L 
.25L 
.25L 
.331 
25L 
.25: 


.40L 

.601 

40L 

40L 

.40L 

22.40 

1.07L 

.40L 

43L 

40L 

.59 

.41 L 

.461 

40L 

.40L 

40L 

.40L 

-40L 

,40L 

.40L 

.531 

40L 

.40L 

.74 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.54 

48L 

.40L 

.40L 

.57 

1.02 

40L 

.84 

40L 

62 

40L 

.89 
.40L 
40L 
40L 
56L 
.40L 
40L 
40L 
.40L 
.40L 


,40L 

.401 

.40L 

.401 

.43L 

.40L 

.40L 

.93 

.45: 

.49L 

1.14 

.40L 

.61: 

.40L 

.45L 

.62 

.40L 

.52 

2.05 

.92 

1.54: 

.57 

.40L 

,40L 

40L 

.97 

.40L 

.40L 

.60 

.40L 

1.01 

40L 

.40L 

40L 

1.87 

.40L 

.40L 

1.63 

.90 

.40L 


1 .86L[  E 
3.02 
1.25L  CC 

I . 81 L F 
1231  C 

9.54 
3.36 
3.31 
2.43L  ED 
7.45L  j 0 

2.85 

2.55 
7.26 
1.26L  C 

1.85 
1 93 

2'69L[  BC 

II. 50L  C 
3.16  , 
1.32L  B 


CF 

D EC 
AB 

BJ  H 
.CF 

B B DD  A AAA 
D I HB 


CD  - 
BFFH 
BE  F 

CD  K EB 
C GC 
C MFD 
BG 
C 
D, 

AC  E 
JCG  H 
C I B 
BG 


1.22L  CC 
1.00L  C 
1 .41 L C 
3.23  CD 
2.92 

1.001  BC 
1.83L  C 
1.20L  CE 
1.23L  C 
1.50:  CD 

2.85 

1.42L  CF 
1.37L  CF 
3.76  DD 

1.30L  BBC 
4.92L  C 
1.64L  BCC 
1.16L  BC 
1.63L  C 

1.52L  B 


.52L 
.43L 
1.57 
,80 
.75 
.40L 
.40L 
.61 L 
,42L 
1.82 


AAEJ 

iBF 

|C 

BA 
GB 
AA 
B 

BF 
BF 
CBD 

J B 
BF 
BG 
G GB 
AA  B 
BD 
A AB 
AB 

CE 
I B 1 


8.13  , 
1.24L|C 

1.70  . 

1 .71  L[  C 
7.60  , 
6.07L  | D 

2.13  , 
1.42L  BC 
3.74LC 
1.40L  BC 


FB 


DC|N 

C|J 
CJ 

D[N  FB 
B 

C I E FD 
1 A A 
B 

AB 


1.13L  BC 
1.55 
1.62  , 

1 .7 1 L j C 
1.51 
2.34  . 
1.57L  C 
6.01  L 


AAF 


AB 


B 


MBD 

1.40L  BBF  A A AE 
2.61  D|  FC 

6.07L  BBC  AA  AB 
1.16L  BF  ABM 
607  CD  L DB 

1.40L  C BK 

2.50  D DD 

12.77L  C L DB 
1.25L  CC  AA 

6.64L  F 
1.42L  BBC 
13.03L  C 


I EB 

|aaa 

KEC 


14.60 

14.60L 

2.69 

1.26L 

7.49L 

2.18L 

2.21 

1.36L 

9.44L 

7.74L 


FE  HA 
E FB 
F C 
C B 

C BH 

CCC  A ABE 
C J D 
CF  BM 

C ECD 
|C  B 

7.51:  CD  DCC 

1 20L  BC  ABJ  M 

1.15L  CD  CD 

1.54L  C E J 

29.44:  ECE  HDDE 

1.26L  C B 

3.94L  F BN  F 

11.051  C HCE 

7 24:  DF  FBD 

1.53L  C C G 


7700000000 
9581000310 
4500000000 
2601010000 
4801100000 
0400001008 
9500000100 
6600000220 
8601012210 
8400000108 

6500000008 

9500010210 

9401211568 

7600010000 

5700200010 

9600000008 

9400101000 

9401110238 

9501100108 

7700000000 

5800000000 

7702000210 

8600100000 

7400000008 

4500000000 

B701000010 

0600000000 

0700200000 

9600000000 

7601000008 

9500000108 

0701100000 

5300000000 

7581000218 

0600000000 

7500110008 

6600001000 

2600111000 

9600000000 

6400000000 

9580000558 

2600110000 

1600000000 

5600100000 

9501000208 

6500110008 

6500000120 

5500100000 

2500000000 

9600000000 

0 1700000000 
8600000000 
9600000000 
2600000000 
3400000000 
9800000008 
5601000000 
, 0400000008 
0 3601000100 
7600000018  I 

o|  9700111128 
0 3600000000 
8700100128 
5600000000 
9600000008 
9681203658 

0 4500000000 
9600101438 

1 1600000000 
9680144558 

8682166616 
7601266248 
8580000120 
8601100020 
. 9600000008 
0 8501100020 
3600000100 
0 4500000000 
9603102308 
250000000B 


1 13 


2 13 


2 | 13 

1 i - 

3 13 


DO  41285 

48 

118 

DO  41288 

85 

98 

X2222  + 437 

47 

12 

51970  BSP 

22 

45 

DO  41292 

17 

101 

51974  K2 
51976  K5 

U 12034 


51991 
DO  41351 
51994 


2 DO  41366 
2 DO  41369 


78 


3 3 

1 13 

1 13 

2 13 


1 13 

1 2 


1 2 


TMSS  +40509 

RAFGL  2904 

52010  MA 

52011  A2 
52015 


52016 
DO  413B2 

DO  41400 


4 13  52028  K5 


83 


2 13 

2 13 

4 13 


52040  KO 

52042  K2 
52045 


1.47 

4.37L 

5.27L 

4.17 

18.12L 

1.34L 

7.84L 

1.65L 

2.05 

18.12L 


C FE 
BC  AABK 
C CHB 
CD  M EA 
D CC 
C BD 
iC  B 
D ACN 
D . 

FD  GCE 


16  5 13  52048  M5E 


52055  + - 


49 


20 


153 


83 

123 

B5 


121 

111 


13 

86 

72 

82 


85 

111 

96 

67 

77 

80 

88 


1 32 

2 13 

1 13 

I 8 2 4 


X2227  + 457 

52064  K2 

52065 

TMSS  +50434 


DO  41470 


9680022238 
0 1 2500000000 
1 3500000000 

9600000000 
9502167468 
1500000000 
6501000000 
9681356468 
9742101208 
6000000000 

. 7700000000 
0 1500001000 
9702157578 
9701100228 
9601302108 
2600000000 
8602100100 
7600000000 
3601000000 
9600134438 


>2291+4022  j11.0|bt>(  w>-  j ■ | j ~ | - | J ) 1 » 1 1 — 

Sc.ce  Dens*  R*» 


52073  K0 

52076  K2 

52077 
52079  B3 

52081 


DO  41485 
52101  K2 


80 

05 

26 


101 

65 

75 

80 

45 


98 

80 


391 


Right  Ascension:  22h29m12*-22h37m50! 

Position  (1950) 


22292  + 4053 

22292  + 4034 

22293  + 4549 

22294  + 4800 
22296  + 4623 
22296  + 4732 

22296  + 4539 

22297  + 4031 

22298  + 4140 
22298  + 4038 

22303  + 4618 
22 303+4023 

22303  + 4411 
22304+4603 

22304  + 4516 

22305  + 4050 

22306  + 4823 

22307  + 4004 
22307+4421 

22308  + 4834 

22308  + 4549 

22313  + 4033 

22314  + 4026 
22314  + 4705 

22314  + 4032 
22315+4741 

22315  + 4313 

22317  + 4024 
22317+4802 

22318  + 4533 

22319  + 4419 

22320  + 4103 
22321+4332 

22322  + 4412 

22323  + 4620 

22323  + 4649 
22323+4059 

22324  + 4446 
22324  + 4642 

22326  + 4954 

22327  + 4449 

22328  + 4131 

22330  + 4821 
22330+4832 

22331  +4453 

22333  + 4531 

22334  + 4429 

22334  + 4943 

22335  + 4947 
22335  + 4042 

22335  + 4209 

22336  + 4459 
22339  + 4215 

22339  + 433 2 
22339+4753 

22340  + 4114 
22340  + 4303 
22340  + 4042 
22340  + 4800 
22340  + 4403 


a 6 
00  (") 

Coords 
I b 

12.9  29 

96-14 

16.5  49 

96  15 

22.0  50 

99  10 

28  4 29 

100-  8 

38.2  26 

99  10 

38.3  41 

100-  9 

40.5  17 

99  10 

42.1  22 

96-15 

52.9  17 

97-14 

53.6  12 

96-15 

18.6  11 

99-10 

22.6  14 

96  15 

23.1  51 

98-12 

25.4  47 

99-  10  ! 

Flags 

100  | pjux  Corr  A confusj0n  R s 

Uncs  Coef  R Flags*  S 2 


53.1  60 

99-11 

58.9  25 

99-12 

5.5  27 

97-15 

11.5  49 

98-12 

14.2  34 

99-12 

18.3  15 

100-10 

21.1  39 

100-10 

23.3  25 

97-15 

26.2  16 

99-11 

! 26.9 1 9 1 100-  10 
[40.4 1 20  | 102-  7 

144.0  40  99-11 

1 48.0  15  97-14 

0.7  22  101  - 8 
2.1  29  101-  8 

1 6.6  41  99-11 

18.8  59  100-11 
27.8  17  99-12 

28.7  7 102-  7 

.1  58  102-  7 
31.8  36  97-15 


22341+4956 

22344  + 4931 

22345  + 4316 

22347  + 4847 

22348  + 4320 
22348  + 4446 

22348  + 4834 

22349  + 4719 
22349  + 4202 
22349  + 4452 

22350+4232 
22352  + 4735 
22352  + 4121 

22352  + 4842 

22353  + 4046 
22356  + 4951 

22356  + 4646 

22357  + 4604 

22360  + 4152 
22360+4759 

22361+4156 

22361  +4455 
22361+4530 
22361+4818 
22361+4627 
22363  + 4916 
22363  + 4800 
22363  + 4752 
22365  + 4205 

22369  + 4559 

22370+4717 

22370  + 4805 
22371+4020 
22372+4118 
22374  + 4206 

22374  + 4453 

22375  + 4130 
22375  + 4647 
22375  + 4926 
22378+4206 


33.1  32  98-14 

37.7  22  99-11 

55.4  35  98-14 

55.5  36  99-13 

57.6  22  101  - 9 

2.1  17  97-15 

3.2  44  98-13 

5.6  48  97-15 

5.6  52  101  - 9 

6.0  11  99_12 


6.0  12  102-  7 

28.7  25  102-7 

32.3  54  99-13 

42.9  4 101-8 

48.3  35  99-13 

49.6  16  99-12 

51.8  29  101-  8 

54.3  27  101  - 9 

56.8  9 98-14 

58.7  31  99-12 

2.9  57  98-14 

13.6  49  101-9 

14.4  35  98-15 

[16.9  14  101-  8 

19.0  14  97-15 

36.3  45  102-7 

38.6  4 101-10 

47.8  17  100-11 

0.2  56  98-14 

0.3  23  101-  9 

6.5  39  98-14 

7.4  22  1 00-12 
8.7  3 100-11 

9.3  57  101  - 9 

11.5  22  100-10 
20.2  46  102  8 

22.1  6 101-9 
22.4  12  101-  9 

32.0  50  98-14 

57.0  46  100-11 


Declination:  +40°- +50° 


Associations 


C 

A 

T 


9701200228 

7600225438 

9581000230 

0600000000 

5600000000 

1700000000 

9680000000 

9600125238 

6600000000 

9702025328 

6580000000 

9700000000 

5600000000 

7600000010 

7400000008 

4700000208 

1701000000 

9700000008 

3500000020 

1600000000 

9700000000 

9502100208 

9500200108 

1500010000 

9503200208 

3600010000 

0500001000 

9602112018 

0500000000 

9500000008 

4600000000 

2700100000 

2580000020 

6600000000 

4600000000 

2500010000 

2702110010 

6700002018 

4500010000 

3500000000 

7600002008 

6500000000 

3500000000 

2500000000 

9400001008 

9400000008 

3500001000 

4500101000 

3400111100 

9400000108 

4581000000 , 
9300000008 
3500000000 
2500000000 
2500000000 
2700000000 
3300001000 
9300000000 
7600000000, 
4601000010 


•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1,  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring 

392 


7600100220 

1700000000 

9500000220 

6580000230 

3600000000 

2700000000 

7500100120 

8500000120 

5700000000 

9700000000 

3500000000 

6600000000 

9200000008 

9501001428 

6600101000 

0600000000 

9600101008 

2600000000 

2700000000 

5600101000 


Name  Type 


Sep 

(")  Mag 


11  PK  100-  8.1 


1 f 13 

3 | 2 

2 [ 13 


52120 
DO  41531 
52126 


13  52131  K5 
13  { 52140  KO 
DG  187 
DO  41563 
DO  21575 

52145 

52146  K5 
DG  187 
14215 


1 13 


DO  41573 
U 12086 
U 12088 

DO  41564 


. TMSS  + 50436 
9 U 1 2095 

2 I DO  41599 


52161 

52162  K5 
DO  41617 
52167  K5 


DO  41620 


DO  41637 
BY  LAC 
DO  41635 


52180  MB 
DO  41661 
52106  K0 
DO  41662 
BD  LAC 


52190  K5 


52207 

X2236  + 419 

52211  F8 

X2236  + 483 

52212  K2 
52216  K5 
X2236+  479 

DO  41710 
BZ  LAC 


BE  LAC 
52230  K2 


DO  41737 
DO  41738 
52240  MB 


86 

90 

87 


81 

67 

111 

60 

80 

80 


118 

148 

151 


29 

156 


78 

70 

103 

80 


101 


118 

3 

106 


86 

93 

73 

123 

3 


70 


29  85 


Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


12 

65 

8 

82 

83 


106 

3 


3 

76 


120 

123 

77 


7 1 * r 


Right  Ascension:  22h37ra51*-22h49m23* 


Declination:  +40°- +50' 


Position  (1950) 


h m. 


22370  + 4024 
22378+4103 
22378+4134 
22379+4353 
22380  + 4159 

22382  + 4602 

22383  + 4400 
22383  + 4436 
22385  + 4313 
22385  + 4944 

22385  + 4106 

22387  + 4220 
22307  + 4210 

22388  + 4146 

22392  + 4715 

22393  + 4602 
22393  + 4117 

22393  + 4957 

22394  + 4514 
22394  + 4456 

22394  + 4344 

22395  + 4217 
22395  + 4253 
22399  + 4951 
22399  + 4207 
22399  + 4903 
22403  + 4701 
22405  + 4521 

22408  + 4131 

22409  + 4654 

22409  + 4338 

22410  + 4515 
22410  + 4206 
22410  + 4324 
22410  + 4456 
22410  + 4101 
22411+4906 

22412  + 4049 

22413  + 4059 
22414+4309 

22415  + 4708 
22415  + 4416 
22415  + 4335 
22415  + 4431 
22418  + 4219 
2241B  + 4133 
22421+4745 
22421+4909 

22425  + 4928 

22426  + 4554 

22427  + 4358 

22428  + 4912 
22430  + 4656 
22433  + 4136 
22433  + 4706 
22436+4139 
22437  + 4058 
22437  + 4049 
22439  + 4235 

22439  + 4417 

22440  + 4130 
22440 + 402B 
22441+4557 
22444  + 4811 
22444  + 4432 
22446  + 4708 
22446  + 4404 
22446  + 4802 
22446  + 4434 

22450  + 4436 

22451  +4957 

22454  + 4142 
22454+4536 
22454 +471B 

22455  + 4215 
22455  + 4328 
22457  + 4507 

22457  + 4543 

22458  + 4855 

22459  + 4534 

22459  + 4919 

22462  + 4856 

22463  + 4153 
22465  + 4530 

22468  + 4616 

22469  + 4100 

22473  + 4519 

22474  + 4147 

22474  + 4344 

22475  + 4106 

22476  + 4821 
22476  + 4047 
22478  + 4915 
22478  + 4457 
22480  + 4139 
22485  + 4440 
22488  + 4258 
22491 + 4027 
22 492  + 4209 
22493+4944 


(s) 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  0 

n i b o n o 


51.7 

28 

98-16 

30 

7 

52 

2 

14.02 

52.3 

19 

98-15 

41 

9 

55 

2 

.48 

52.9 

48 

98-15 

70 

27 

52 

2 

32L 

58.2 

17 

99-13 

40 

25 

54 

2 

25L 

22 

39 

98-14 

72 

11 

54 

2 

.38 

12.6 

46 

101-11 

42 

29 

47 

2 

25L 

19.4 

54 

100-13 

43 

8 

51 

2 

11.28 

23.9 

60 

100-12 

29 

5 

51 

2 

1.45 

32.0 

55 

99-13 

53 

9 

52 

2 

.91 

34.0 

54 

102-  0 

33 

7 

51 

2 

25.49 

35.5 

3 

90-15 

53 

8 

54 

2 

.69 

45.5 

9 

99-14 

51 

10 

52 

2 

.88 

47.7 

23 

99  14 

73 

33 

53 

2 

.321 

52.2 

0 

99-15 

34 

26 

55 

2 

25L 

12.2 

31 

101-10 

43 

12 

51 

2 

.36 

18.3 

56 

101-11 

42 

8 

50 

2 

1.33 

21.7 

9 

98-15 

50 

7 

52 

2 

1.80 

22.2 

37 

103-  7 

61 

12 

49 

2 

.37 

24.7 

19 

100-12 

49 

43 

72 

2 

.25L 

28.6 

2 

100-12 

54 

8 

54 

2 

.74 

29.8 

23 

100-13 

18 

7 

53 

2 

1.19 

35.1 

8 

99-14 

20 

7 

52 

2 

14.79 

35.9 

34 

99-14 

54 

9 

51 

2 

.65 

54.1 

10 

103-  8 

58 

11 

50 

2 

.52 

54.5 

57 

99-14 

71 

8 

55 

2 

.34 

56.3 

27 

102-  8 

29 

6 

52 

2 

7.70 

18.2 

13 

101-10 

22 

9 

50 

2 

.59 

34.9 

5 

101-12 

26 

21 

52 

2 

.25L 

52.1 

22 

99-15 

38 

9 

52 

2 

1.04 

54.3 

19 

101-10 

35 

9 

50 

2 

.74 

56.1 

56 

100-13 

26 

9 

54 

2 

1.46 

1.5 

58 

101-12 

22 

9 

50 

2 

.60 

2.2 

23 

99-14 

34 

5 

51 

2 

7.66 

4.2 

40 

100-13 

36 

7 

53 

2 

1.39 

4.3 

11 

100-12 

75 

27 

52 

2 

25L 

5.1 

19 

99-15 

40 

5 

51 

2 

1.68 

11.1 

40 

103-  8 

39 

10 

50 

2 

61 

16.6 

20 

98-16 

34 

13 

53 

2 

25L 

18.6 

3 

99-15 

29 

12 

53 

2 

.42L 

29.8 

53 

100-14 

44 

10 

53 

2 

.61 

30.6 

46 

102-10 

36 

7 

51 

2 

1.76 

33.9 

60 

100-13 

30 

15 

54 

2 

.72 

35.5 

54 

100-13 

69 

13 

54 

2 

.37 

35.6 

35 

100-12 

99 

31 

53 

2 

.31L 

49.2 

41 

99-14 

36 

6 

54 

2 

1.36 

51.4 

21 

99-15 

21 

6 

51 

2 

2.87 

9.0 

15 

102-10 

100 

24 

52 

2 

25L 

9.8 

0 

103-  6 

36 

8 

50 

2 

3.16 

326 

7 

103-  8 

25 

6 

52 

2 

4.00 

38.2 

2 

101-11 

46 

12 

52 

2 

.50 

47.8 

48 

100-13 

93 

17 

52 

2 

30L 

49.3 

58 

103-  8 

49 

10 

51 

2 

1.15 

5.5 

23 

102-10 

38 

7 

53 

2 

7.26 

21.0 

56 

99-15 

18 

6 

56 

2 

32L 

23.8 

58 

102-10 

60 

14 

52 

2 

29 

37.1 

33 

99-15 

86 

21 

54 

2 

25L 

42.9 

18 

99-16 

37 

14 

52 

2 

25L 

43,0 

5 

99-16 

26 

15 

53 

2 

25L 

56.8 

26 

100-14 

55 

12 

50 

2 

.27 

58.4 

1 

101-13 

50 

12 

53 

2 

.56 

2.2 

25 

99-15 

66 

13 

54 

2 

42L 

3.7 

54 

99-16 

43 

10 

53 

2 

.71 

9.4 

2 

101-11 

29 

6 

51 

2 

2.92 

24.2 

50 

103-  9 

44 

9 

53 

2 

1.16 

24.3 

28 

101-13 

38 

19 

52 

2 

25L 

36.3 

40 

102-10 

31 

11 

53 

2 

.50 

36.7 

13 

101  -13 

34 

11 

52 

2 

.51 

39.7 

31 

103-10 

53 

7 

54 

2 

1.22 

40.7 

31 

101-13 

39 

20 

52 

2 

25L 

3.7 

16 

101-13 

47 

41 

65 

2 

44L 

8.6 

34 

103-  8 

68 

27 

49 

2 

.25L 

24.7 

3 

100-15 

73 

24 

54 

2 

,25L 

29.2 

20 

101-12 

61 

10 

53 

2 

.45 

29.5 

20 

102-10 

33 

11 

52 

2 

.49 

30.6 

53 

100-15 

77 

14 

54 

2 

.25 

32.1 

3 

100-14 

37 

6 

53 

2 

2.21 

43.6 

55 

101-12 

62 

13 

55 

2 

.46 

46.5 

49 

102-12 

64 

10 

53 

2 

.72 

50.9 

51 

103  9 

25 

10 

52 

2 

.42 

54.4 

18 

102-12 

63 

36 

55 

2 

25L 

58.6 

5 

103-  9 

27 

5 

52 

2 

8.33 

12.8 

6 

103-  9 

26 

6 

52 

2 

6.30 

22.3 

43 

100-15 

58 

18 

54 

2 

25L 

33.7 

29 

102-12 

51 

10 

51 

2 

.45 

53.4 

49 

102-11 

71 

11 

54 

2 

.34 

58.1 

46 

100  16 

103 

23 

53 

2 

25L 

20.7 

14 

102-12 

85 

28 

54 

2 

25L 

24.4 

12 

100-15 

33 

9 

52 

2 

.74 

25.1 

10 

101  - 14 

62 

12 

52 

2 

25L 

36.0 

34 

100-16 

26 

5 

53 

2 

1.19 

38.1 

56 

103  10 

49 

11 

54 

2 

.39 

40.4 

5 

100  16 

23 

5 

54 

2 

96.73 

49.5 

45 

104  9 

28 

7 

52 

2 

.41 L 

49.6 

50 

102  -13 

64 

36 

52 

2 

25L 

0.1 

50 

100-15 

41 

9 

52 

2 

1.01 

34.0 

' 12 

102  - 13 

51 

8 

56 

2 

.66 

53  4 

33 

101  - 14 

89 

12 

54 

2 

.30 

110 

i 39 

100-17 

46 

23 

54 

2 

98L 

16.3 

i 60 

100-15 

45 

24 

54 

2 

25L 

23.9 

) 19 

104  - 8 

46 

11 

53 

2 

25L 

Flux  Density 


12  jim 


(Not  Color  Corrected) 
25  ji.m  60  /im 
(Jansky) 


100  pm 


4.37 

.25L 

.77L 

.35L 

25L 

.251 

2.96 

.41 

.25L 

17.49 

.29L 

.27L 

.25L 

25L 

-65L 

.36 

.67 

25L 

25L 

.26L 

.27: 

7.78 

30L 

.22: 

25L 

4.88 

25L 

49L 

.28 

.22: 

.67 
26L 
2.51 
.62 
.25L 
.68 
26L 
25L 
25L 
.31 L 

.43 

.19: 

25L 

.25L 

.53 

.69 

.25L 

.87 

1.57 

.25L 

.25L 

.34 

1.68 

.92 

26L 

25L 

.251 

28L 

.25L 

25L 

.25L 

46L 

.77 

.52 

75L 

.28 

25L 

.34 

.25L 

.25L 

25L 

25L 

25L 

.41L 

25L 

.77 

25L 

.29: 

.31 L 

25L 

2.26 

3.12 

25L 

25L 

-25L 

25L 

25L 

33 

44L 

.37 

25L 

32.66 

.35 

25L 

26L 

25L 

25L 

25L 

25L 

25L 


.97 

.40L 

.65L 

,40L 

.40L 

,47L 

.42: 

.56L 

,40L 

2.66 

40L 

.40L 

48L 

42L 

40L 

.40L 

40L 

.40L 

.40L 

40L 

.40L 

1.22 

52L 

.40L 

.40L 

90 

.43L 

46L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.45: 

.40L 

.40L 

.40L 

40L 

.77 

.83 

40L 

40L 

.40L 

.40L 

40L 

1.36L 

40L 

40L 

40L 

.25: 

40L 

.42 
.40L 
.40L 
5.87 
.40L 
.40L 
.58 
.61 L 
40L 
.40L 

.78 

49L 

40L 

.40L 

.40L 

40L 

.401 

40L 

,40L 

40L 

.40L 

40L 

40L 

.40L 

40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

45L 

.49 

.40L 

.40L 

40L 

40L 

40L 

.501 

.90 

.40L 

.40L 

8.39 

2.01 

40L 

40L 

,40L 

40L 

49L 

40L 

.B9 


5.21  L 
7.19L 
2.62 
1.99 
2.12L 
1.71 

1 .31 L 
1.00L 
1.47L 
1.38L 

6.01  L 
1.65L 

2.01 

3.22 
1.71  L 
1.67L 
7.23L 
1.00L 
2.19 

1 .71 L 

1.20L 
1.52L 
1.39L 
1.00L 
1.79L 
1.37L 
1.171 
2.11 
6.51  L 
1.12L 

1.48L 

1.54L 

1.20L 

1.46L 

1.83 

4.80L 

1.27L 

3.53 

4.03: 

1.52L 

1.44L 
1.53L 
1 .91 L 
2.60 
1.60L 
7.36L 

1.97 
1.00L 
1.0OL 
1.19L 

1.53L 

1.14L 

1.28L 

13.29 

1.54L 

3.02 

3.30 

4.05 

1.57L 

1.79L 

3.1 1 L 

2.70L 

1.26L 

1.35L 

2.92 

1.24L 

2.09: 

1.15L 

5.07 

3.38 

1.82 

4.55 

2.00L 

1.36L 

1.94L 

1.49L 

1.66L 

1.50L 

1.16L 

1.64 

1.48L 

1.04L 

4.90 

1.63L 

1.48L 

1.98 
1.33 
2.08: 
2.12: 
4.70L 

1.22L 
6.16 
363 
1.80 
1.70L 
1 451 
1.B0L 
3.32 
2.16 
2.79 


BCC 


BCD 

BC 


CD 

BF 


CD 

BCC 


CF 

C 

BBC 


CD 

BD 


BD 


BCD 

BC 


BC 

C 


Flags 


V L 

Flux  Corr  A Confusion  R S 

Uncs  Coef  R Flags*  S 2 


DD 

CD 


BC 

DD 

C 

( 

CC 

BC 

F 

BC 

BED 

C 

C 

CD 
BC 
CCD 
C 

F 
CC 
F 
F 
F 


C 

BC 

CE 

CD 

C 

BC 

C 
D 

C 
C 


C 

C 

c 

CC 

c 

DF 

C 


BC 

BCC 


CF 


D 

E 

CC 


C 

BBCD 

DDC 

C 
B 
C 


CC 


AAB 

KDC 

CHC 

C 

AAD 

ABI 

BK 

AAAG 

BG 

AF 

DE 
EC 
DN  K 
AB 
AB 

K 

D 
BC 

AC 

AAB 

BCGH 

BE 

D 

AAA 
BF  L G 
FJD 
AC 
BC 

AB 
BDH 
AADH 
AB 
M D 
AB 
BJ 

BB 
HJ  DB 
BE 

ABI 
AB 
B 

I GLE 
AAL 
AB  J 
C 
AA 
AAF 
CD 

N D 
ACH 
AA 

DBCB 
BE 

DC 
EB 
MLB 
E M 
BE 

BC 
BDGE 
AA 
AB 

BD 
AH 
ACL 
C C 
C 

C 

KJ  D 
CHNH 
BL 

CJ  KD 

AAF 

D 

BD 
BF 
K E 

AADJ 

AAB 

C 
CL 
C L 
KC 
C 

ACDD 
EAC 
AB  E 

B 

A AAB 
HA  AA 
F 

BM 

BG 

DF 

1 GCD 
GD 
BA 


9401000008 
9301000008 
9600000108 
1500000000 
9600000000 
6580000000 
1600000000 
0600000000 
1400000000 
06000001 10 

9400100008 

3600000000 

6601000110 

9700000320 

2500000000 

4501000000 

9400000008 

0700000000 

7700000000 

4600000000 

1600001000 

2700000000 

0600000000 

0700000000 

4600001000 

0500000000 

1500000000 

6700000000 

9400001008 

1400000000 

0500000000 

4700020000 

2800000000 

0400002000 

4600000000 

6400101228 

0500000000 

5500000208 

6500101228 

0500000000 

1600000000 

1400000000 

0500000000 

2600000120 

1600001000 

5400000008 

4500000000 

0500000000 

0700000000 

2701000000 

1600000000 
0600000000 
2401000000 
7341122220 
1400000000 
8501 122220 
2500000310 
4580000210 
1600000100 
3601000000 

9500000000 

4501030320 

2700000000 

3500011000 

3600100010 

2700001000 

4600000000 

3600000000 

3500200020 

6500100030 

3600000010 

9400000120 

3600110000 

4600010000 

5600000020 

2500000100 

6600000000 

3600001000 

0600100000 

3600100000 

1600000000 

0600100000 

7400000120 

3600000000 

7600000000 

9500000018 

5600010000 

6601000010 

1400000000 

9601001228 

2500000000 

9400000018 

1400000000 

3700000000 

7600010000 

5600000000 

1600010020 

3400000220 

9580000100 

4500000100 


17 


Associations 


Name  Type 


Sep 

O Mag 


13 

52247  M0 

5 

70 

13 

52246  K0 

17 

75 

13 

52248  K5 

21 

81 

13 

52251  K0 

2 

45 

2 

DO  41761 

61 

91 

13 

52253  K5 

4 

78 

1 

Gl  LAC 

44 

3 

2 

DO  21663 

56 

103 

13 

52259  K5 

6 

82 

32 

X223B  + 417 

53 

12 

2 

DO  41777 

84 

121 

13 

52267  K5 

10 

80 

13 

52270  K0 

6 

60 

13 

52269 

15 

85 

13 

52275  K5 

11 

82 

13 

52277  K5 

2 

87 

2 

DO  41783 

59 

111 

2 

DO  41784 

66 

101 

13 

52282  K0 

10 

76 

1 

BF  LAC 

63 

3 

13 

52288 

9 

90 

2 

DO  41831 

86 

86 

13 

52296  B9 

4 

63 

13 

52297  K2 

1 

78 

13 

52298  M5E 

5 

82 

1 

ST  LAC 

16 

3 

1 

CE  LAC 

25 

3 

13 

52310  K0 

15 

70 

13 

52311  K5 

10 

85 

32 

X2241+445 

105 

8 

13 

52317  K0 

3 

51 

13 

52320  K5 

8 

71 

1 

RV  LAC 

2 

3 

13 

52328  K 2 

20 

85 

17 

3153  N,LR 

6 

120 

13 

52334  MB 

4 

75 

13 

52339  A0 

31 

80 

13 

52349  K2 

30 

82 

13 

52348  F0 

14 

57 

13 

52352  K5 

4 

67 

1 

CK  LAC 

9 

3 

2 

DO  41957 

34 

100 

13 

52358 

12 

83 

32 

X2245  + 446 

35 

8 

2 

DO  41977 

29 

106 

13 

52368 

15 

86 

13 

52373  K2 

22 

83 

2 

DO  41985 

61 

126 

13 

52377  M0 

2 

71 

2 

DO  42008 

31 

106 

2 

DO  42013 

61 

96 

13 

52399  K5 

19 

83 

12 

ZG  2247  + 43 

16 

156 

2 

DO  42036 

83 

98 

1 

EF  LAC 

49 

3 

1 

RX  LAC 

4 

3 

13 

52411 

21 

80 

13 

52417  K0 

15 

80 

13 

52424  K0 

28 

76 

32 

X2249  + 404 

84 

12 

'Contusion  Flags:  6)  9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  10)  High  Source  Density  Region. 


393 


Declination:  +40°- +50' 


Right  Ascension:  22h49m268-23h00m42s 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

Galactic 

Uncertainty 

H 

C 

(Not  Color  Corrected) 

V 

L 

c 

a 6 

a 

6 

Coords 

SMJ  SMN  d 

O 

12  (im 

jim 

bO  jim 

100  jim 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Sep 

h m.  » i 

(s) 

O 

1 b 

o 

O 

n 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type 

o 

Mag 

22494  + 4624 

26.1 

9 

102-11 

52 

9 

54 

2 

.58 

.25L 

.401 

1.86L 

F 

CN 

4600120000 

1 

2 

DO  42090 

43 

116 

22495+4630 

30.3 

1 60 

103-11 

51 

10 

53 

2 

.94 

.27L 

.40L 

1.42L 

B 

AD 

4600110000 

1 

2 

DO  42092 

80 

98 

22495  + 4905 

35.4 

i 15 

104-  9 

72 

10 

50 

2 

.34 

.30L 

.40L 

1.34L 

E 

CE  C 

1500000000 

22496  + 4628 

39.3 

20 

103-11 

60 

10 

53 

2 

.57 

25L 

.40L 

1.43L 

E 

BFFI 

4600220000 

1 

13 

52435  K0 

16 

72 

22497  + 4302 

46.5 

45 

101-14 

22 

7 

52 

2 

16.05 

3.97 

.62 

1.22L 

BCD 

AAB 

0 

1600000010 

17 

5 

13 

52436  K5 

3 

51 

22497  + 4435 

47.5 

22 

102-13 

42 

29 

54 

2 

.25L 

25L 

40L 

1.65 

D 

E 

3600000000 

22497  + 4312 

47.9 

41 

101-14 

41 

24 

57 

2 

.25L 

25L 

40L 

2.01 

C 

MC 

9600000100 

22498  + 4602 

53.4 

50 

102-12 

77 

22 

53 

2 

61 L 

.58L 

40L 

1.42 

C 

B 

7600000000 

22500+4518 

0.3 

31 

102-12 

41 

24 

49 

2 

.251 

25L 

.40L 

1.87 

C 

EF 

4600000000 

22500  + 4220 

2.9 

45 

101-15 

75 

32 

54 

2 

.39L 

25L 

, 40L 

1.99 

C 

L D 

9600000020 

22503  + 4054 

18.3 

47 

100-16 

45 

9 

53 

2 

.56 

.30; 

42L 

1.581 

CD 

BEK 

3 

9600000010 

22505  + 4209 

31.1 

20 

101-15 

43 

9 

53 

2 

.39 

.25L 

.40L 

1.29L 

C 

D 

9600000010 

22 505  + 4238 

35.5 

0 

101-15 

92 

23 

55 

2 

,46L 

.25L 

.43L 

2.70 

C 

1 C 

9600000210 

4 

22510  + 4934 

3.8 

1 

104-  9 

60 

8 

53 

2 

.62 

.18: 

.40L 

1.42L 

CE 

BF  F 

2 

2500010000 

2 

13 

52459 

12 

82 

22510  + 4211 

4.9 

40 

101-15 

90 

26 

53 

2 

.70L 

.51 L 

.401 

1.81 

F 

D 

9500010010 

22511+4812 

8.1 

13 

104-10 

67 

10 

52 

2 

.77 

.44L 

.40L 

1.48L 

C 

AF 

2500000000 

22511+4117 

10.4 

50 

100-16 

21 

18 

49 

2 

.25L 

25L 

.401 

2.10 

C 

C 

9601000010 

22513  + 4323 

18.5 

10 

101-14 

21 

6 

51 

2 

2.52 

.60 

.40L 

1.00L 

ED 

AA 

0 

9700010000 

2 

13 

52463  MA 

1 

85 

22513  + 4830 

23.7 

17 

104-10 

49 

10 

52 

2 

.65 

.36L 

.40L 

1.52L 

C 

BF  E 

2401000000 

2 

13 

52464 

13 

80 

22514  + 4429 

26.7 

4 

102-13 

55 

8 

53 

2 

,41 

.25L 

40L 

1.34L 

c 

B 

2500000000 

2 

13 

52465  A0 

16 

55 

22517+4145 

43.8 

6 

101-16 

51 

9 

54 

2 

1.05 

42L 

.40L 

1.24L 

c 

AD 

9601000000 

2 

13 

52468  K5 

14 

61 

22517+4714 

46.0 

48 

103-11 

53 

12 

54 

2 

.28 

25L 

40L 

2.18L 

c 

F K 

1500000000 

2 

13 

52469  K0 

5 

81 

22518+4006 

49.9 

40 

100-17 

31 

6 

54 

2 

2.29 

.52 

40L 

1.23L 

cc 

AA 

0 

1600000000 

3 

13 

52471  K2 

8 

58 

22522  + 4208 

15.8 

21 

101-15 

77 

30 

53 

2 

.25L 

.251 

.40L 

3.04 

F 

ME 

9600000000 

22523  + 4933 

16.0 

49 

104  9 

54 

8 

53 

2 

.37 

.25L 

.40L 

1.63L 

C 

B 1 K 

2500000000 

22523  + 4700 

22.3 

56 

103-11 

28 

7 

55 

2 

1.37 

.38 

40L 

1.25L 

BE 

AB 

0 

0700000000 

2 

13 

52478  K5 

4 

80 

22523  + 4844 

22.4 

30 

104-10 

43 

9 

53 

2 

49 

.25L 

.40L 

1.33L 

F 

B 

4500000000 

22525  + 4216 

35.6 

2 

101-15 

100 

33 

54 

2 

27L 

25L 

40L 

4.04 

D 

J F 

9480100020 

22526  + 4109 

38.8 

30 

101-16 

90 

35 

54 

2 

.251 

25L 

40L 

3.97 

D 

F 

9400000420 

C 

1 

32 

X2252  + 411 

71 

12 

22527  + 4221 

45.2 

14 

101-15 

49 

19 

55 

2 

.25L 

25L 

40L 

7.26 

D 

E 

9400100020 

22528  + 4545 

53.0 

23 

103-12 

49 

10 

54 

2 

65 

37L 

.62L 

1.53L 

C 

BGL 

4600001000 

22529  + 4229 

57.8 

5 

101-15 

61 

24 

53 

2 

.44L 

32L 

46L 

2.31 

E 

HKD 

9600000020 

22529  + 4259 

58.3 

57 

101-15 

43 

36 

57 

2 

.25L 

25L 

40L 

1.44 

C 

E 

9700000010 

22534  + 4917 

28.5 

55 

104-9 

48 

10 

52 

2 

.37 

.21 

.40L 

1.19L 

CD 

BD 

0 

4500000000 

22535  + 4402 

30.8 

19 

102-14 

36 

8 

53 

2 

.55 

.32L 

.40L 

1.35L 

B 

BJ 

3600010000 

1 

13 

52498  K0 

12 

67 

22536  + 4142 

36.4 

32 

101-16 

37 

10 

54 

2 

.55 

.25L 

40L 

1.20L 

C 

B 

9600000000 

1 

13 

52500  K2 

4 

76 

22536  + 4520 

39.2 

1 

103-13 

57 

11 

54 

2 

.46 

.19: 

40L 

1.30L 

DD 

BC 

1 

1600000000 

22537+4120 

42.3 

50 

101-16 

66 

10 

53 

2 

.54 

26L 

40L 

1.42L 

C 

BE 

9501000000 

3 

13 

52503 

17 

90 

22537  + 4307 

43.7 

29 

102-15 

54 

10 

54 

2 

.85 

.25: 

.40L 

1.38L 

CD 

BD 

1 

9700010000 

22538  + 4136 

50.4 

31 

101-16 

54 

20 

54 

2 

.25L 

25L 

43L 

3.69 

D 

FD 

9580000320 

c 

1 

32 

X2253  + 416 

75 

12 

22538  + 4541 

53.1 

13 

103-12 

60 

41 

55 

2 

.25L 

.25L 

.40L 

1.56 

F 

M F 

1600000000 

22539  + 4214 

54.1 

46 

101-15 

52 

22 

54 

2 

.691 

35L 

.38. 

8.34 

CC 

G 1 DF 

9580000220 

4 

1 

32 

X2253  + 422 

79 

4 

22540  + 4026 

5.6 

35 

100-17 

41 

14 

56 

2 

38L 

25L 

.79 

1.65L 

C 

BC 

6500000000 

1 

12 

ZG  2254  + 40 

76 

156 

22541+4812 

6.5 

39 

104-10 

29 

9 

52 

2 

1.11 

.46 

40L 

1.52L 

BE 

ABJ 

0 

2500001000 

2 

2 

DO  42200 

22 

22541+4255 

8.2 

26 

102-15 

70 

10 

53 

2 

.41 

.25L 

.401 

1.59L 

C 

CL  E 

9700010000 

1 

2 

DO  42201 

38 

98 

22541+4110 

9.0 

13 

101-16 

66 

28 

54 

2 

.25L 

.25L 

.40L 

3.42 

F 

NE 

9481 000200 

22542  + 4927 

13.9 

55 

105-  9 

20 

5 

53 

2 

24.53 

5.89 

.86 

1.00L 

CCC 

AAB 

0 

3501000000 

5 

13 

52516  KO 

3 

50 

22542  + 4058 

15.1 

38 

101-17 

32 

15 

54 

2 

25L 

25L 

40L 

6.76 

E 

! B 

9481000100 

22544  + 4750 

25.7 

33 

104-10 

56 

11 

53 

2 

.34 

.25L 

.40L 

1.39L 

E 

DG 

1600000000 

2 

13 

52520  K2 

2 

73 

22546  + 4050 

40.1 

15 

101-17 

28 

15 

53 

2 

.251 

.25L 

.52 

3.50 

CC 

FB 

9401000100 

22546  + 4021 

40.5 

41 

101-17 

45 

38 

57 

2 

.251 

25L 

40L 

1.29 

C 

E 

3600000000 

22548  + 4824 

51.7 

59 

104-10 

35 

7 

54 

2 

1.68 

1.06 

.41; 

1.40L 

BCD 

A AE 

1 

3600001000 

4 

13 

52526  B3 

3 

51 

22549  + 4349 

59.2 

45 

102-14 

40 

28 

52 

2 

.25L 

.25L 

.40L 

1.81 

C 

C 

3600001000 

22549+4442 

59.7 

13 

103-13 

44 

10 

53 

2 

.96 

.28: 

,45L 

1.39L 

BD 

AE  J M 

3 

1600000000 

22550+4920 

3.5 

31 

105-  9 

23 

9 

53 

2 

.99 

.29 

.40L 

1.10L 

8C 

AD  J 

0 

3601000000 

22551+4244 

8.6 

39 

102-15 

34 

6 

54 

2 

3 48 

.89 

.75L 

2.15L 

BC 

AAED 

0 

9601000010 

3 

13 

52529  K5 

5 

68 

22551  +4845 

9.4 

49 

104-10 

51 

10 

53 

2 

.99 

.24: 

.401 

1.16L 

CD 

AD 

1 

2600000000 

1 

2 

DO  42237 

28 

91 

22552  + 4303 

15.1 

10 

102-15 

62 

28 

58 

2 

.25L 

.62L 

.40L 

1.70 

C 

H C 

9700000000 

22554  + 4935 

29.4 

3 

105-  9 

43 

10 

53 

2 

46 

.251 

-40L 

1.23L 

C 

CL 

4500010000 

22555  + 4731 

34.1 

42 

104-11 

44 

10 

54 

2 

1.01 

.291 

.401 

3.42L 

C 

AF  J 

0400000000 

2 

13 

52540 

3 

85 

22557  + 4228 

45.9 

4 

102-15 

27 

6 

54 

2 

8.00 

3.55 

.50: 

1.00L 

BCC 

AAE 

0 

7600000000 

3 

13 

52542 

3 

90 

22557  + 4349 

46.1 

39 

102-14 

31 

15 

52 

2 

.69  L 

25L 

.40L 

2.05 

C 

E C 

4600000000 

22558+4829 

53.7 

35 

104-10 

32 

5 

53 

2 

1.55 

.70 

40L 

1.23L 

BC 

AA 

0 

1600000000 

22561+4009 

10.7 

41 

101-18 

56 

14 

57 

2 

36L 

25L 

.50 

1.71 

DC 

CB 

2501000000 

2 

12 

ZG  2256  + 40 

24 

148 

22564  + 4935 

25.5 

18 

105-  9 

61 

10 

57 

2 

.40 

25L 

.40L 

1.54L 

C 

B F 

5500000000 

2 

13 

52548 

23 

81 

22565  + 4614 

32.1 

26 

104-12 

63 

16 

53 

2 

.25L 

25L 

.50L 

2.46 

C 

GB 

6500000018 

22566  + 4039 

37.1 

50 

101-17 

40 

12 

55 

2 

.25L 

.28L 

.84 

3.47 

CD 

CB  A 

2400100120 

C 

3 

9 

U 12282 

56 

146 

22569  + 4210 

57.5 

40 

102-16 

33 

27 

58 

2 

.25L 

26L 

40L 

1.52 

E 

NGE 

3600000000 

22570  + 4608 

0.4 

55 

104-12 

40 

16 

55 

2 

.42 

.25L 

40L 

1.84L 

F 

E F 

9500000010 

22570+4036 

1.7 

36 

101-17 

66 

11 

55 

2 

.57 

.25L 

.40L 

1.20L 

B 

B 

1600100110 

2 

13 

52563  K5 

27 

80 

22570  + 4441 

3.6 

55 

103-14 

72 

16 

54 

2 

.25L 

.25L 

.81: 

2.01 

DC 

AB 

1500100000 

22571+4755 

9.7 

51 

104-11 

37 

7 

54 

2 

1.91 

.90 

.40L 

1.28L 

BD 

AA 

2 

2600000000 

22572  + 4439 

14.1 

17 

103-14 

59 

10 

55 

2 

.88 

.30 

40L 

1.34L 

CF 

AB 

0 

1500100000 

1 

2 

DO  42292 

50 

105 

22572+4338 

14.4 

47 

103-14 

51 

9 

52 

2 

.63 

.29L 

40L 

5.44L 

C 

BG 

3500000008 

2 

13 

52567  K2 

9 

77 

22572  + 4245 

14.9 

27 

102-15 

70 

16 

57 

2 

.62L 

.25L 

.70 

4.84L 

C 

J B 

9500000008 

22572  + 4234 

16.2 

17 

102-15 

28 

7 

54 

2 

15.63 

7.45 

.94 

1.13L 

BBC 

AAA 

0 

5800000000 

1 

1 

SZ  AND 

7 

4 

22573  + 4705 

20.1 

18 

104-11 

49 

10 

54 

2 

.65 

41L 

.40L 

1.44L 

B 

BF 

7700000000 

22573  + 4739 

21.0 

25 

104-11 

31 

17 

54 

2 

.251 

.25L 

45L 

2.39 

C 

CB 

2600000100 

22574  + 4203 

27.7 

5 

102  16 

61 

9 

54 

2 

.61 

,25L 

40L 

1.38L 

C 

B 1 G 

2600000000 

22575  + 4149 

33.3 

44 

102-16 

37 

12 

55 

2 

.25 

25L 

,70L 

1.34L 

D 

H F 

1600000000 

2 

13 

52574 

13 

90 

22581+4440 

9.1 

18 

103-14 

75 

9 

56 

2 

.61 

28L 

40L 

2.03L 

C 

CD 

2500000000 

1 

2 

DO  42334 

84 

91 

22583  + 4551 

20.5 

56 

104-13 

64 

31 

54 

2 

.56L 

.25L 

40L 

1.76 

D 

J D 

7380000000 

22586+4614 

37.2 

27 

104-12 

35 

0 

54 

2 

28.73 

14.73 

7.16 

5.00 

BBDC 

AAAA 

0 

7401000010 

5 

13 

52594  MC 

4 

86 

22589  + 4936 

59.0 

39 

105-  9 

33 

27 

58 

2 

69L 

.691 

.40L 

1.86 

C 

D 

7601000010 

22592  + 4723 

12.1 

16 

104-11 

61 

18 

55 

2 

.771 

.25L 

.59 

2.36L 

C 

Di 

6600000000 

22592+4504 

14.6 

46 

103-13 

69 

29 

55 

2 

25L 

-25L 

,56L 

1.94 

C 

HE 

5580000010 

22592  + 4514 

17.8 

35 

104-13 

73 

13 

55 

2 

.38 

25L 

.44L 

1.63L 

C 

C L 

5500000000 

1 

13 

52605  K0 

9 

78 

22593  + 4846 

18.3 

13 

105-10 

47 

9 

57 

2 

.59 

.251 

-40L 

1.09L 

C 

C 

2600000000 

2 

13 

52606  K5 

15 

72 

22593  + 4601  ; 

23.4 

15 

104-12 

42 

35 

52 

2 

.25L 

31L 

.40L 

2.05 

C 

1 G 

5600000110 

22 595  + 4203 

32.0 

48 

102-16 

25 

13 

55 

2 

.25L 

32L 

1.01 

4.06L 

D 

GE 

7502202338 

2 

4 

1 

15  AND 

57 

1 

22595  + 4537  1 

33.6 

2 

104-13 

28 

6 

55 

2 

6.30 

2,36 

.63 

1.32L 

BBC 

AAB 

0 

3600000000 

50 

6 

1 

VY  AND 

2 

4 

22598  + 4418  ! 

53.1 

4 

103-14 

70 

11 

54 

2 

.88 

33L 

.40L 

1.89L 

C 

AC 

1600001000 

1 

13 

52616  K0 

14 

65 

23000  + 4735 

0.6 

43 

105-11 

86 

8 

55 

2 

.32 

,25L 

40L 

1.57L 

C 

E K 

3500000000 

2 

13 

52619 

29 

90 

23002+4633 

17.3 

37 

104-12 

33 

7 

55 

2 

284 

1.69 

.47: 

2.17: 

CCDC 

A ADD 

0 

9502000000 

2 

2 

DO  423B5 

37 

121 

23002  + 4229 

17.4 

9 

103-16 

53 

12 

56 

2 

.48 

28L 

,40L 

2.791 

C 

BD  G 

9501000008 

5 

13 

52623  A2 

11 

50 

23005  + 4212  : 

35.0 

33 

102-16 

46 

9 

56 

2 

.82 

.35 

40L 

5.36L 

CD 

AC 

0 

9400000008 

23005  + 4236  ! 

35.3 

24 

103-16 

35 

10 

54 

2 

.62 

26L 

.40L 

4.59L 

E 

BFMH 

9500100008 

1 

2 

DO  42393 

44 

93 

23005  + 4700  : 

35.3 

51 

105-12 

53 

16 

54 

2 

.271 

.251 

50  L 

2.09 

F 

1 B 

5700000000 

23006  + 4247  : 

382 

38 

103-16 

19 

6 

53 

2 

1.32 

.42 

.47L 

4.38L 

BF 

ADE 

4 

9600000008 

2 

2 

DO  42392 

41 

115 

23007  + 4026  - 

12.3 

15 

102-18 

53 

12 

54 

2 

.49 

31L 

40L 

1.47L 

C 

DH  K 

2600000000 

•Confusion  Rags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW} 


Right  Ascension:  23h00m49!-23h09m42s 

Position  (1950) 


Declination:  +40°-+ 50" 


Name 


h m 


Galactic  Uncertainty 
8 Coords  SMJ  SMN  8 
(s)  (")  1 b (”)  O O 


23008  + 4157 
23008  + 4833 

23008  + 4626 

23009  + 4517 
23012  + 4521 
23012  + 4327 

23014  + 4946 

23015  + 4835 

23016  + 4955 

23018  + 4028 

23019  + 4946 
23021+4421 
23021  +4357 

23023  + 4111 

23024  + 4432 
23026  + 4954 
23028  + 4928 

23028  + 4013 

23029  + 4924 

23029  + 4516 

23030  + 4635 
23032  + 4557 
23032  + 4826 
23034  + 4019 

23034  + 4718 
23035+4337 

23035  + 4014 
2303B  + 4947 

23038  + 4131 

23039  + 4840 

23040  + 4219 

23041  +4546 
23041  +4721 
23041  +4649 
23044  + 4145 

23046  + 4700 

23047  + 4414 
23047  + 4603 

23047  + 4734 

23048  + 4124 

23048  + 4955 
23048  + 4109 
23050  + 4749 
23050+4155 
23050  + 4319 
23051+4721 
23053  + 4308 

23053  + 4606 

23054  + 4453 
23054  + 4640 

23054  + 4901 
23056  + 4836 

23056  + 4724 
23056+4424 

23057  + 4317 
23057  + 4830 

23057  + 4050 

23058  + 4516 
23058  + 4354 
23058  + 4843 

23062  + 4531 
23062  + 4221 

23066  + 4825 

23067  + 4712 
23069+4151 

23069  + 4810 

23070  + 4313 
23070  + 4517 
23071+4135 
23071+4701 

23071+4617 
23072  + 4751 

23072  + 4115 

23073  + 4645 
23075+4152 
23076  + 4741 
2307B  + 4545 
23078  + 4943 
23081+4316 
23082+4101 

23084  + 471 9 
23084  + 4730 

23084  + 4618 
230B5  + 4413 

23085  + 4937 
23085  + 4514 

23085  + 4759 

23086  + 4705 
23086  + 4946 

23088  + 4136 

23089  + 4415 

23090  + 4429 
23091+4504 
23092  + 4646 

23092  + 4955 

23093  + 4843 

23093  + 4015 

23094  + 4746 

23095  + 4303 
23097  + 4923 


149.1  6 102  16 

50.4  34  105-10 

53.8  53  104-12 

55.4  20  104-13 

13.3  12  104  13 

16.1  2 103-15 

24.4  18  106-  9 

36.0  41  105-10 

38.4  27  106  9 

49.9  10  102-18 

56.3  49  106-  9 
9.3  39  104-14 

11.3  10  103-15 

20.0  18  102-17 

25.3  33  104-14 

37.6  39  106  9 

48.8  48  106-10 

49.2  31  102-18 

54.0  29  106-10 

57.9  26  104-13 

3.8  43  105-12 

13.7  35  104-13 

16.3  51  106-11 

24.4  45  102-18 

29.6  56  105-12 

31.5  11  104-15 

33.7  48  102-18 

48.7  59  106 

50.9  14  103-17 

56.0  60  1 06-10 

4.2  1 103-16 

7.3  18  105-13 

10.7  16  105-12 

11.6  41  105-12 
|29.8  48  103-17 

36.5  9 105-12 

42.5  6 104-14 

43.9  7 105-13 

[44.0  52  105-11 
50.2  6 103-17 


.4 

i.4 

27.3 


29.6  29 

36.1  53 
38.8  10 

39.0  52 
44.4  24 

44.4  35 

44.5  38 
|48.8  0 

49.0  29 
50.3  22 

13.7  9 

14.8  23 

36.2  14 

44.5  37 

59.5  9 
[59.8  38 

4.7  12 
4.7  20 

7.2  3 

8.3  19 


20  106-  9 

21  103-17 
6 106-11 

58  103-17 
47  104-15 

19  105-12 
33  104-16 
57  105-13 

20  104-14 
18  105-12 


106-10 

106-11 

105- 12 
104-14 

104- 15 

106- 11 

103- 18 

105- 14 

104- 15 

106- 10 


105- 13 
104-16 

106- 1 
106-12 

103- 17 
106-1 

104- 16 

105- 14 
103-17 

106- 12 


11.1  43 

15.2  23 

15.8  10 

20.8  20 

31.7  19 

40.1  7 

[46.5  49 

49.3  5 
6.7  18 

12.4  7 

25.0  28 
25.9  48 

26.1  49 

30.6  8 
[31.4  9 

31.8  29 

32.0  24 

36.5  46 

40.5  44 

49.6  11 

58.7  49 
5.0  5 

12.0  16 

12.2  35 
15.0  35 

18.5  59 

22.2  4 

28.9  53 

30.6  51 

42.3  19 


105- 13 

106- 1 

103- 17 

105- 12 

104- 

106- 

105- 
107- 

104- 
103- 

106- 
106- 
105 

105- 
107- 

105- 
1 0B- 

106- 
107- 

104  — 

105- 

105 

105 

106 
107 
107- 

103 

106- 

104 
107- 


26 

52 
26 

100 

53 
24 
35 
29 

34 
29 

35 

73 

37 
32 

59 
113 

69 

60 

38 
82 

t 

44 
99 
25 
18 
71 

74 
40 

108 

47 

68 

32 

45 
51 

33 
56 
31 
64 
16 
74 
43 

31 
53 
85 
17 
53 
63 
30 
19 
34 


13 

13 

3 

9 
8 

21 

31 

16 

11 

11 

21 

27 

7 

3 

10 
3 

21 

16 

22 

29 
6 
6 
3 

12 

24 

25 
25  1 

9 
39 
12 
25 

7 

22 

33 

30 

10 
6 

11 

17 

25 

38 

22 

14 


58 

57 

53 
55 
55 

57 
47 

58 
51 

55 

49 

63 

56 
56 
55 
22 

51 

54 

49 

54 

55 

54 
44 

56 

57 

57 

58 
46 
57 

50 

55 

56 

57 

52 

56 

57 

55 
64 
35 
57 

24 

56 

55 

57 

58 
62 
52 

56 

57 

56 

45 
52 

57 

58 
57 
56 
56 

56 

57 

46 


48  10 


30 

69 

78 

26 

59 

37 

45 

36 

37 
27 


57 
52 

58 
21 

54 

50 

56 
125 

57 

55 

52 

56 
54 
54 

51 
56 
54 
54 

54 

55 

53 

55 

56 

57 
111 

47 

57 

53 

56 

55 


Flux  Density 

(Not  Color  Corm 
l jxm  25  (tm  60  fi 

(Jansky) 

.93 

36L 

1.33 

.41 

62L 

.29L 

.251 

.251 

25L 

30L 

.66 

25L 

.31 L 

25L 

.61 

25 

.32 

25L 

1.21 

.38 

5.57 

1.35 

56L 

25L 

25L 

25L 

25L 

25L 

25L 

25L 

.63 

25L 

.40 

.25L 

.25L 

.25L 

.55 

.25L 

25L 

84L 

.57 

29L 

42L 

.25L 

25L 

.25L 

.38 

.251 

2.41 

2.39 

.47 

25L 

25L 

25L 

.62 

.26 

.51 

36L 

1.46 

.40 

1.11 

.29 

.50 

25L 

.25L 

.25L 

,25L 

25L 

,25L 

25L 

.46 

.25L 

.36 

25L 

25L 

.251 

.48L 

25L 

6.55 

2.95 

.59 

,25L 

.52 

.251 

2.12 

1.31 

.361 

.25L 

29L 

29L 

28L 

,25L 

.83L 

.59L 

6.53 

1.64 

4 B6 

1.89 

2.64 

.85: 

.61 

.25L 

.25L 

.251 

25L 

.25L 

25L 

.25L 

,54 

25L 

32L 

.59L- 

.41 

,25L 

38L 

.25L 

5.87 

3.47 

.25L 

.25L 

.25L 

47L 

.79L 

.61 L 

.52 

.25L 

2.19 

.64 

.85 

.25L 

.25L 

,25L 

25L 

.25L 

,26L 

25L 

.25L 

,25L 

.33L 

27L 

.251 

25L 

.47 

.251 

,25L 

.25L 

.25L 

,25  L 

26L 

,25L 

.46 

.25L 

.49 

2.161 

.66 

.251 

.57 

.25L 

.251 

.251 

.38 

.251 

.711 

.261 

.271 

L -251 

.251 

L .251 

.251 

L .251 

[ 

.37 

.251 

L 

1.29 

.34 

8.10 

4.21 

.81 

.17 

.65 

.30 

L 

.25 

L .25 

L 

.25 

L 1.20 

L 

.25 

L 25 

L 

1.31 

.50 

.28 

1 -25 

•L 

31.17 

16.8C 

) 

.43 

1 .25 

;i_ 

.41 

.31 

L 

1.13 

1 M 

i 

1.14 

\ 2? 

) 

.40L 

2.51  1 

.40L 

1.90  < 

.40L 

2.87  ( 

.40L 

1.24L  ED 

.45 

7.95L  C 

2.67 

4.241  BBD 

40L 

1.03L  C 

.40L 

6.13L  C 

.40L 

3.24L  BC 

.40L 

4.03L  CD 

S 

Name  Type  ( 

ep 

')  v 

lag 

52632 

13 

82 

52633  K5 

6 

77 

X2301+453 

49 

4 

52642  K5 

5 

77 

AZ  AND 

4 

3 

52645 

4 

86 

DO  42433 

62 

115 

52649  K0 

4 

48 

U12341 

13 

156 

52660 

9 

86 

VRO40. 23.01 

02 

610 

DO  42464 

28 

110 

52666 

10 

86 

52672  K5 

36 

81 

52677  G5 

12 

72 

52680  K5 

31 

76 

DO  42493 

27 

95 

52693 

11 

85 

52701  A5P 

3 

68 

52702 

6 

85 

ZG  2305  + 41 

66 

156 

U123B1 

30 

155 

3 52711  K5 

4 

55 

2 DO  42530 

10 

123 

2 DO  42535 

76 

96 

3 52713  F0 

5 

57 

2 DO  42538 

21 

110 

2 DO  42540 

35 

120 

2 X2306  + 452 

133 

8 

3 52737  K2 

44 

75 

2 DO  42572 

46 

106 

13  52741 

16 

85 

)2  X2307  + 432 

47 

8 

2 DO  42584 

14 

125 

13  52754  G5 

11 

65 

13  52757 

32 

87 

13  52756  K0 

4 

71 

13  52761  F5 

11 

58 

13  52766 

' 88 

13  52768  K0 

1< 

3 70 

2 DO  42614 

3! 

j 126 

13  52772  K5 

6 80 

32  X2309  + 450 

3 

9 8 

1 ESAND 

5 3 

13  52779 

8 85 

2 DO  42650 

2 

4 121 

6,-9)  Hours  ConHrmed  Small  Extended  Sources  (St)  a.  ,2.  25,  60.  100  ,m;  ,0)  High  Source  Dens, hr  Region. 


395 


Right  Ascension:  23h09m46s-23h19m59 

Position  (1950) 


Name 


h m. 


23097  + 4737 

23098  + 4058 
23100  + 4437 
23100+4349 
23102  + 4908 
23106+4733 
23106  + 4214 

23106  + 4056 

23107  + 4201 

23108  + 4329 

23100  + 4112 

23109  + 4633 
23109  + 4311 
23109  + 4943 
23112  + 4623 
23112  + 4941 
23115  + 4915 

23115  + 4031 

23116  + 4101 
23118  + 4955 

23118  + 4737 
23123  + 4652 
23123  + 4659 

23123  + 4031 

23124  + 4322 

23125  + 4804 

23125  + 4921 
23125+4135 

23126  + 4052 
23126  + 4316 

23127+4149 
23130  + 484 2 
23130  + 4139 
23131+4354 
23134  + 4050 
23134  + 4218 
23134  + 4652 
23142  + 4141 
23144  + 4834 
23144  + 4848 

23146  + 4906 
23146+4344 
23149  + 4820 

23149  + 4453 

23150  + 4816 

23151  +4924 

23153  + 4851 
23154+4844 

23154  + 4035 

23155  + 4929 


Galactic  Uncertainty 
a 5 Coords  SMJ  SMN  ( 

<*>  o ' b O (")  o 


46.6 
49.0 
0.6 
, 2.6 
15.2 


3 106 
3 107 
6 105 
8 105 
0 107 


36.3  39  106 

38.2  9 104 

41.6  14  104 

43.3  46  104 

49.2  37  105- 

50.9  36  104 

55.6  43  106 
57.5  21  105 

58.2  29  107 

13.4  24  106 
,16.2  9 107 
32.1  56  107- 
35.0  50  104 

41.4  46  104 
[51.2  34  107 


23155  + 4734 

23156  + 4628 

23159  + 4841 

23160  + 4357 
23161+4723 

23162  + 4553 

23163  + 4754 

23164  + 4309 

23165  + 4313 
23167  + 4734 

23167  + 4838 
23169  + 4311 
23171+4820 
23171+4635 
23171+4949 
23171+4555 
23171+4424 
23172+4706 
23173  + 4806 
23173  + 4314 

23173  + 4432 

23173  + 4823 

23174  + 4917 

23174  + 4148 
23175+4319 

23175  + 4015 

23175  + 4902 

23176  + 4658 

23177  + 4750 

23177  + 4241 

23178  + 4347 

23178  + 4222 

23179  + 4630 

23180  + 4524 
23181+4334 
23182  + 4701 
23183+4418 
23188  + 4402 

23188  + 4943 

23189  + 4912 

23189  + 4433 
23191+4857 
23191+4151 
23194  + 4951 
23194  + 4848 

23196  + 4830 

23197  + 4554 
23197  + 4034 
23199  + 4952 
23199  + 4756 


53.6  31 
'18.3  20 

19.7  44 

21.9  17 

24.8  30 

30.9  5 
34.2  16 
35.7  5 

36.6  6 

36.7  48 

42.6  23 
3.0  14 

3.9  52 
,10.3  57 
25.1  26 
27,0  17 

28.9  56 
13.5  26 

27.7  18 

29.4  9 


38.1  16 

40.2  58 

54.3  15 
54.8  21 

0.2  48 
,10.1  16 
20.0  26 

25.7  35 
26.5  8 

31.8  23 


107-12 

106- 13 
106-12 

104- 10 

105- 16 

107- 11 
107-10 
104-18 

104- 18 

105- 16 

104-17 

107-11 

104- 17 

105- 15 

104- 18 

105- 17 
107-13 

105-  18 
107-11 

107- 11 

108- 11 

106- 16 
107-11 

106- 15 

107- 11 

108- 10 
108-11 
108-11 
104-19 
108-10 


39 

52 

53 
43 
26 
53 
45 
89 

119 

43 

33 

88 

58 

15 

80 

109 

74 

62 


55 
48 

56 
58 
55 
40 

57 
,58 

32  55 

6 57 


8 
29 
10 
5 
14 
8 
14 
, 10 
69  34 

15  I 8 


32.9  58 

38.7  44 

159.1  5 
2.6  15 

, 9.5  53 
16.4  49 

19.1  44 

27.3  5 

32.4  8 

45.7  38 

45.8  32 

54.2  8 

6.9  39 
9.1  48 
9.3  22 

10.5  50 

11.2  15 

13.0  34 

18.5  7 

19.2  18 

22.6  56 

22.8  42 

27.5  4 

29.5  14 

31.0  57 

32.5  41 


33.4 
37.3 
43.1 

46.5 


107-12 

107- 13 

108- 11 
106-16 
107-12 
107-14 
107-12 
106-16 
106-16 

107- 12 

108- 11 
106-16 
108-12 

107- 13 

108- 10 
107-14 

106- 15 

107- 13 

108- 12 
106-16 

106- 15 
108-11 
108-11 

105- 18 

106- 16 

105- 19 
108-11 

107- 13 

108- 12 

106- 17 


36 

42 

37 

33 
90 
45 

34 
68 

38 
52 

50 

54 

84 

57 

43 
42 
48 
54 

126 

86 

76 

59 

69 

30 

120 

18 

39 

24 

30 

37 


48.0  38  106 
52.3  59  106- 


154.9, 
0.9 1 
8.8 

16.4 
20.7 

50.5 

52.1 

56.5 

59.5 
8.1 
8.8 

24.9 

28.2 
38.1 

42.0 

43.9 

58.1 
59.4 


17  107 

44  107- 
42  106 
12  107 
27  106 
22  106 
55  108 
12  108 

1 107 
0 108 
24  106- 
[35  109 
53  108 
35  108 

45  107- 
(29  105- 
44  109- 
38  108 


52 

25 

18 

43 
35 
51 
83 
65 

44 
50 

69 

42 

65 

45 

46 
31 
57 

107 

57 

31 

37 

20 

53 

30 
59 
86 

52 

29 
73 

31 

33 

50 

61 

44 

104 

101 

53 

30 
14 
49 

46 

62 

46 

44 

73 

23 

31 
27 
86 
97 


8 

8 

7 

8 
29 
28 
16 
25 
10 
32 

12 

29 

7 
11 

14 

24 

25 
29 
11 

9 

6 

6 

32 

8 
29 
16 

9 

7 

13 

11 

11 

26 

15 
20 
24 

33 
9 

26 

5 

12 


58 

58 

58 

31 

56 

108 

51 
56 
56 
31 

47 

52 
64 

56 

57 
49 

47 

57 

58 
56 

59 
52 
56 

56 
59 
59 

48 
59 

49 

50 

48 

57 

55 

56 

49 
26 

46 

47 
59 
25 

57 

48 

48 
59 
59 

49 

50 
57 
57 
50 


Flux  Density 


Flags 


49 

56 

47 

48 

47 

57 

56 
52 

50 
59 

57 

48 
38 

57 

58 
58 

49 

54 

50 

58 

57 

59 
50 

55 

58 

55 

57 

60 
24 

48 

59 

49 

56 
32 
49 

48 
54 

58 
15 

49 


(Not  Color  Corrected) 
12  jim  25  jim  60  jim 
(Jansky) 


-25L 

.34 

.42 

1.29 

1.27 

.33 

.33 

.79L 

.25L 

190 

1.91 

-25L 

.58 

.89 

22 

31 

25L 

.70 

.25L 

1.08 

.39 
25L 
.251 
18.12 
.391 
.25L 
.60 
.2  5L 
1.08 
39L 

1.23 
.34L 
.25L 
.85 
1.02 
1.58 
25L 
.25 
.3 1 L 
44L 


25L 

25L 

44 

1.10 

45L 

46 

.27L 

33.41 

16.25 

.29 

.32 

2.30 

8.41 
.72 
.25L 
25L 
.27 
25L 
42 
.25L 

.26 

.431 

2.33 
.52 
.31 
25L 
25L 
.821 

1.34 
81 

1.41 
35.92 

25  L 
5.51 
.251 
.44L 
.44 
9.38 
.54 
25L 

.25L 

42L 

30 

25L 

25L 

25L 

.85 

.291 

1.37 

.60 

1.45 

.26 

25L 

25L 

42 

.44 

25L 

25L 

45L 

.32 


.25L 

25L 

.25L 

.56 

.36 

56L 

25L 

.61 L 

.68L 

.50 

.52 

25L 

25L 

.24: 

25L 

25L 

25L 

.25L 

26L 

.29 

25L 

25L 

.25L 

6.48 

.25L 

-25L 

25L 

25L 

.33 

39L 

.42 

.25L 

•43L 

.33L 

.40 

.43 

25L 

25L 

25L 

.25L 


25L 

.25L 

25L 

.33 

.611 

.31: 

25L 

B.62 

5.53 

.25L 

25L 

.97 

4.95 

.611 

25L 

.251 

.25L 

25L 

25L 

55L 

25L 

25L 

.49: 

.251 

25L 

25L 

25L 

.601 

.31: 

.23: 

.86L 

13.15 

.25L 

1.40 

.25L 

.27L 

25L 

7.45 

25L 

26L 

.47L 

25L 

26L 

25L 

25L 

25L 

.32L 

25L 

.69 

.42L 

.40 

25L 

59L 

.25L 

.25  L 

25L 

25L 

25L 

25L 

■25L 


100  jun 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


Confusion 

Flags* 


Declination:  +40°-  + 50° 


Associations 


40L 
40L  | 
40L 
.40L  , 
40L 
40L  | 
40L 
63L 
.40L 
40L 

40L 
40L 
.40L 
.40L 
-40L 
40L 
40L 
.40L 
.40L 
40L 

40L 
.40L 
.40L 
1.23 
.50 
.40. 
.40L 
.40L 
40L 
40L 

.40L 
.73 
.401 
40L 
.40L 
.40L 
40L 
.40L 
.40L 
.401 

.45L 
.45L 
,40L 
-40L 
.40L 
,40L 
.40L 
1.33 
1.19 
,40L 

•40L 
.45L 
.74 
40L 
.401 
40L 
.401 
.401 
.401 
40L 

40L 
40L 
.40L 
.43L 
.401 
40L 
40L 
.40L 
.40L 
,40L 

40L 
2.15 
.40L 
.40L 
45L 
.75 
.40L 
82 
40L 
.90 

.98 
.40L 
40L 
.40L 
.40L 
43L 
40L 
.40L 
40L 
-40L 

40L 
.40L 
.40L 
40L 
40L 
.40L 
.40L 
1.71 
.45 
.40L 


1.61 

6 5 1 L F 
1.64L  C 
5.55L  CD 
6.03L  BC 
2.00L  C 
1.69L  C 
1.35 
1.42 
4.12L  BC 

1.00L  BD 
1.68 
3.97L  E 
2.97L  DC 
2.511  D 
7.69L  D 
3.11 

1.05L  jC 
1.35 

4 70L  BD 

1.37L  C 
2.13 
1.93 
1 .21 L 8CC 

2.31  L D 

1.74  DC 

6.17L  C 
1.63  . 

1.10L  BC 

2.31 

i.07l|cd 

1.49LI  C 
1.95 

1.801  C 

1.61  L CD 
1.28L  BD 
1.66 
1.12LJD 
2.30 
1.57 

1.77 
2.83 
1 .69L  | D 
1 .471 J B D 

1.62  . 

1.36L  DD 
1.92 
1.24L  BCC 
1.76  B BCC 
1.44L  D 

1.57L  C 
1.20L  CC 
I.23L  BCC 
1 .51 L C 
1.76 
1.67 

1.75L  F 
2.27  , 

1.18LIC 
1.99 


1.57L ! C 
2.04 
1.33L  CD 
1.13L  C 
1.39L  C 
323 
3.01 
1.63 
1.62L  CD 
1.16L  BD 

2.08L  C 
2.40L  BBC 
1.49 

1.00L  BC 
2.67 
1.59L  C 

1.36L  C 
1.03L  BBC 
2.14L  C 
2.07  CD 

2.141 
1.66  „ 
1.26L|D 
2.12 
248 
1.39  , 
1.19LIC 
.92 
1.07L  BD 
1 .40L  C 


1.78L  CD 
1.56LIE 
1.42 

173  , 
2.25L  E 

1.56LJC 
2.15 
7.57 
1.48L 
1.41  L D 


.MDB 

H 

BF 
AB 
AB 
_ M 
EG 

HE 

C 

AB 

AB 
NEF 
_H 
AD 


AC 


L 

GC 
...  KB 

I AAA  E 
CD 
DB 
BH 

F 

AC 
K B 

[AC 

BB 
K G 

|ae 
BC  M 
AB  K 
FF 

D 
HD 

KJ  D 
KD 

AC 

E 
BC 

D 

, A A A 
AA  BC 


AAF 

AABL 

C 
GC 

E D 


, C 
AB  C 
B DM 
FE 

J C 
D 
D 

AG 
BCK 

AC 
A AAF 
G 
AA  1 
EF 
HBE 
IBF 
A AB 

L 

DBA 

| HB  AB 

(DM  C 
F C 
J KC 

. 1 F 

I e s 

E 

AB 
CC 

ABGF 
H 
B 

i GD 

BG  G 


8700000000 
9501000028 
2600000000 
9500101038 
9500000008 
9500000000 
4600000000 
4581000030 
4300000010 
9500000008 

5500001000 
8500000000 
9500000018 
9500100008 
2501000000 
9400100008 
7600000028 
4500000000 
3500000000 
9500000008  I 

7402000000 
4501000200 
4580000200 . 
2500000000  16 
9500100008 
4600000000 
7500000008 
5500000030 
4600001000 
7500100010 

4600000000 
9500000000 
2500000030 
7600000000 
4500000000 
1601000000 
5500000100 
2500000000 
9500000000 
9500000000 

5500000000 
3600000020 
3500100000 
2400000000 
3500100000 
2701031100 
7500100000 
7500100000 
4600000000 
1700020000 

5500000000 
0600000000 
7500000000 
2600000000 
5501000000 
2500000010 
5400000000 
9600100110 
9700200110 
5500000230 

6500000000 
9600100110 
2500100000 
0600000000 
9502000000 
2480000440 
6600000010 
6500000210 
4400000000 
9700000120| 

5500001000. 
25001000001 15 
4500000110 
0600000000 
9602000120 
0400000000 
2500000000 , 
5600000000  29 
5300000000 
1600000000 


7700000000 

8600000020 

0600000000 

3600000000 

9600000000 

4600000000 

5600000000 

5600000000 

9600001000 

4600000000 

9600000000 

2500000000 

8500000000 

9500100110 

1400020000 

1600000000 

6500000020 

1300000210 

9500100110 

2500000000 


c 

A 

T Name 


Type  (")  Mag 


13 


13 


52785  K0 
DO  42664 

52787  FO 

52794 

52797 

X231 0 + 409 

52799 

52801  K5 

DO  42699 
FX  AND 
DO  42700 


52814  K2 


13  52832  MD 


DO  42750 
52834  K2 


DO  42768 
DO  42774 
52844 

DO  42794 


X2314  + 437 
52865  K2 


52871  M0 
DO  42841 

52874 

52875 
AO  AND 
Al  AND 
DO  42856 


DO  42862 

DO  42867 
X2316+475 

52899  A2 

52907  KO 

X2317  + 459 


52912  K0 
DO  42882 


TMSS  +50463 
52914  K2 


DO  42899 
DO  42898 
U 12524 


X2318  + 423 
DO  42903 


52925  K2 
AK  AND 


DO  42929 
52934  K0 


52941 
DO  42948 

U 12554 
U12558 
52946 


7 

11 

2 

21 

22 

121 


80 

103 

45 

88 

90 


105 

3 

105 


116 

75 


111 

113 

83 


50 

96 

86 

85 

4 

3 

91 


86 

12 


73 

53 


63 

103 


11 

60 


83  106 

55  116 

39  156 


•Confusion  Rags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


8 

110 


75 

3 


95 

78 


88 

68 

116 

148 

85 


396 


i ii 


Declination:  +40°- +50' 


Right  Ascension:  23h20"104‘-23h28,Il48' 

Position  (1950) 


Name 


h m. 


23200  + 4435 
23201+4520 

23204  + 4259 

23205  + 4720 

23206  + 4445 
23206  + 4637 

23206  + 4420 

23207  + 4237 

23207  + 4052 

23208  + 4506 

23210  + 4219 
23212  + 4010 

23212  + 4605 

23213  + 4547 

23214  + 4847 

23216  + 4450 
23216+4635 

23217  + 4120 
23219  + 4306 

23219  + 4809 

23220  + 4536 

23222  + 4357 

23223  + 4846 
23223  + 4621 
23223  + 4104 

23223  + 4316 

23224  + 4408 

23224  + 4328 

23225  + 4109 
23225  + 4300 

23225  + 4636 

23226  + 4503 

23226  + 4038 

23227  + 4848 
23228+4518 
23228+4641 

23231  +4733 

23232  + 4247 

23233  + 4525 

23234  + 4917 

23234  + 4313 

23234  + 4215 

23235  + 4126 

23235  + 4402 

23236  + 4446 

23237  + 4602 

23239  + 4225 

23240  + 4154 
23240  + 4006 
23241+4518 

23242  + 4409 
23242  + 4610 
23242  + 4504 
23243 + 445B 

23244  + 4335 

23245  + 4914 
23247  + 4740 

23249  + 4335 

23250  + 4945 
23252  + 4430 

23254  + 4552 

23255  + 4954 

23256  + 4011 
23256  + 4707 
23256  + 4646 
23256  + 4258 

23256  + 4830 

23257  + 4439 

23259  + 4659 

23260  + 4524 

23261  +4237 

23262  + 4400 

23263  + 4705 
23264+4133 
23266  + 4520 

23266  + 4510 

23267  + 4711 
23267  + 4026 
23270  + 4644 

23272  + 4026 

23273  + 4840 
23274+4641 

23275  + 4850 

23276  + 4652 

23277  + 4851 

23278  + 4318 
23281+4948 

23282  + 4548 

23283  + 4552 
23263  + 4904 

23284+4444 

23284  + 4346 

23285  + 4259 

23285  + 4747 

23286  + 4915 
23286+4437 

23286  + 4946 

23287  + 4013 

23288  + 4310 
23288  + 4349 


.9  39  106  — 17 
.6  46  108-12 
.0  32  108-14 
.6  6 107-14 

[29.8  31  109-11 

36.6  38  107-15 
.5  51  108-13 
.9  17  106-18 
1 23  107-17 

1.7  25  108-12 

.0  25  107-14 
.2  11  107-16 
4 45  109-11 
Li  59  108-14 
3 34  106-19 

i.3  44  107-17 

25.4  36  107-16 

26.6  30  107-16 
30.3  34  106-19 
[30.9  43  107-17 


Galactic  Uncertainty 
8 Coords  SMJ  SMN  B 

(")  1 b o n O 


.0117  107- 
3 107- 
8 20  106- 
8 24  108- 
3 0 107- 

5 35  108- 
,9  34  107- 
1 50  106- 
.2  44  106- 
.6  29  107- 


32.3  44 

37.5  20 
39.1  58 
|45.5  58 
[48.9  48 
50.9  51 

3 57 

17.3  10 

19.0  34 

25.3  28 

25.8  14 

29.8  37 

30.5  29 

34.9  39 

37.4  37 

[45.6  1 

56.0  38 
0.6  53 
3.3  50 

10.3  58 


12.1 

13.8 


0 

4 

15.4  42 

16.0  17 
26.9  10 

35.0  24 

45.1  53 

54.7  13 
1.5  8 

17.6  35 

28.8  3 

32.1  30 

36.6  10 

36.6  22 

38.0  10 

39.8  4 

40.5  32 

43.7  46 

57.2  51 
0.9  46 

10.3  12 
12.2  54 

23.7  45 
[29.0  13 

38.1  25 

41.4  54 

45.9  27 

46.2  14 
2.2  6 

16.9  32 


108- 13 

107- 15 

106- 19 

109- 11 

108- 15 
108-13 
108-13 

107- 17 

108- 15 

109- 11 

107-17 

107-18 

106-18 

107-16 

107- 15 

108- 14 
107-17 

107- 18 
106-20 

108- 15 

107- 16 

108- 14 
108-15 

108- 15 
107-16 

109- 11 
109-13 

107- 16 

109- 11 

108- 16 

108- 14 

110- 10 
106-20 

109- 13 

108- 13 

107- 17 

109- 12 

108- 15 

109- 13 

108- 15 

107- 17 

108- 16 

109- 13 

107- 18 

108- 15 

108- 15 

109- 13 

107-20 
109  14 

107-20 


23.8  45 

29.3  30 

31.5  25 

37.6  10 

43.9  24 
|48.9  54 

6.2  6 

12.5  55 

18.6  34 

19.3  25 

27.2 

28.6  45 

34.0  20 

35.7  21 

37.0  33 

38.2  43 
38  6 42 
[44.3  15 

48.4  5 

48.8  1 


109-12 

109-14 

109-12 

109- 13 

110- 12 

108- 17 
110-1 

109- 1 

109- 14 

110- 11 

108-16 

108-16 

108- 17 

109- 13 

110- 11 
108-16 
110-11 

107- 20 

108- 17 
108-16 


48 

39 

38 
28 

35 
26 
22 
71 
25 
25 

37 
41 
41 
62 

36 

48 

44 

31 

39 
67 

81 

58 
93 

40 

38 
30 
86 
62 
74 
65 

59 

45 
45 
96 

37 
72 

49 

48 
28 
28 

78 

39 
39 

32 
34 

50 

60 

49 

55 
61 

32 

63 

44 

34 

34 
17 

51 
28 
28 
30 

56 
29 

63 
42 
46 
37 

64 
29 
46 
92 

35 
46 
67 
87 
24 
64 
45 

119 

106 

52 


16 

13 

10 

13 

28 

21 

36 

11 

30 

15 
8 

31 
8 
8 

12 

12 

11 

8 

8 

12 

8 

10 

26 

8 

27 

10 

16 
10 
27 

20 

21 

8 

8 

27 

5 

9 

9 

8 

9 

9 

8 

12 

7 
38 
12 
17 

8 


54 

54 

53 

51 
57 

55 
61 

56 

59 

55 

60 

49 

57 

54 

50 

57 
49 
60 

58 

49 

56 

58 

50 

49 

59 
164 

55 

57 

59 

60 

52 
55 
60 

50 

54 

51 

50 
59 

55 
116 

58 

59 
59 

52 
54 

51 
59 
57 
59 


Flux  Density 


12  Jim 


(Not  Color  Corrected) 

25  (jm  60  fim 

(Jansky) 


10 


53 
50 
17 
101 
66 
66 
32 
98 
46 
39  j 24 


.25L 

.25L 

.25L 

2.09 

.251 

.25L 

6.12 

36L 

2.64 

4.16 

2.15 

.72 

1.19 

25L 

1.49 

40L 

1.14 

16.44 

64L 

.39 

.25L 
.44L 
.37 
1.11 
25L 
,75L 
.25L 
.251 
.49 
27L 

.28 

,25L 

25L 

.33 

.81 

.50 

.41 

39 

.81 

.83 

.3BL 
3 04 
.37 
25L 
.81 
43L 
.94 
.43L 
.69 
25L 

25L 

25L 

52 

.98 

25L 

579 

.40 

.75 

251 

.43 

1.27 

.31 

25L 

.251 

25L 

.33 

25L 

89 

.70 

.50 

.94  ! 
.251 
.40 
38L 
.27 
25L 
29L 
.25L 
.89L 
25L 

1.72 
.75 
2.14 
.25L 
339 
48L 
.41 
25L 
.73 
-25L 


.83 

.40L 

3.88 

25L 

25L 

34L 

.25 

30L 

25L 

25L 


.251 

.25L 

.25L 

.54 

25L 

.73 

2.63 

.25L 

.68 

1.07 

.63 

.23: 

.32 

.25L 

.48 

78L 

.33 

4.29 

.25L 

.25L 

.25L 
.25L 
.25L 
.35 
25L 
.70L 
25L] 
25L 
.25L 
.70L 

25L 

52U 

.25L 

25L 

.21: 

26L 

25L 

.26L 

.20: 

.25L 

25L 
35.05 
.32 
.25L 
.19 
.251 
.41 L 
.25L 
37L 
.25L 

25L 
1 .41 L 
.251 
.45 
.51 L 
2.01 
25L 
25L 
.25L 
.25L 

.26. 

25L 

32L 

.33 

.25L 

.25L 

25L 

.37 

,25L 

25L 

.20: 

59L 

25L 

25L 

.50: 

.25L 

25L 

.251 

,65L 

.25L 


.67 

.26 

1.25 

25L 

.62: 

25L 

25L 

25L 

.25: 

.25L 

.25L 
.25  L 
1.09 
,25L 
.25L 
.25L 
.25L 
25L 
.25L 
.25L 


.401 

1.29 

,40L 

,40L 

.40L 

1.37 

.56 

.45L 

40L 

.30: 

.66L 

40L 

40L 

,40L 

,40L 

.40L 

.45L 

.77 

.40L 

.40L 

.40L 
.44 
40L 
.40L 
.54 
.40L 
.40L 
.40L 
.40L 
.40L 

40L 

,40L 

.401 

.40L 

.40L 

.40L 

.52L 

.40L 

40L 

40L 

.63 

37.36 

.40L 

.401 

.40L 

.40L 

40L 

.55 

.401 

.401 

.40L 

.65L 

.40L 

.40L 

.451 

.46: 

.99L 

.401 

.40L 

.40L 

40L 

40L 

1.48 

4.24 

40L 

.40L 

.51 

.40L 

.40L 

.40L 

,54L 

.59L 

,40L 

.54 

.61 L 

.40L 

.53 

.40L 

,40L 

.40L 


.401 

.40L 

.40L 

.40L 

.36: 

.38: 

40L 

.40L 

.40L 

.431 

,40L 

.36 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

,40L 

.40L 

.401 


Flags 

V 

L 

) /im 

Flux 

Uncs 

Corr  A 
Coef  R 

Confusion  R 
Flags*  S 

2.97 

C 

C 

9500000010 

2.02 

DB 

J BB 

3600000000 

1.49 

C 

E 

9500000000 

1.27L  E 

1C  4 

,B  0 

1600000000 

236 

B G 

1 FE 

6500000330 

1.02L 

CC  1 

BAG 

2600001000 

1.75L  E 

1BD  4 

^ACD  1 

8500000000 

2.07 

C 

KB 

7600000220 

3.57L  E 

ID  4 

\B  0 

9401001008 

1 .271  E 

)CF  4 

^AC  1 

6600000000 

1.3B;  E 

3C  F 4 

^BKD  0 

8600000000 

1.50L  C 
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0500000000 
1500000100 
0600000000 
6500001000 
7501000310 
0600000000 
9600100110 
1400000000 
0600000000 
1400000000 

0600001000 

9700100128 

0501000000 

1500000000 

1400000000 

9680000120 

0600000100 

0600000210 

4500000000 

0500000000 

1400001000 

0400000000 

0600000000 

1600000000 

3500000000 

0500000100 

0600000000 

0600000000 

5500000000 

3480000330 

7300010008 

0600000000 

0500100000 

0500100000 

5500000000 

2500000000 

2400000000 

9480001248 

0400000000 

7400000008 


# 

c 

A 

T 

Name  Type 

ep 

")  f 

dag 

13 

3312  K5 

12 

85 

9 

J 12750 

10 

150 

13 

3318  K5 

14 

81 

2 

8 

13 

3320 

23 

85 

1 

13 

>3325  KO 

5 

81 

1 

2 

ZO 43517 

23 

98 

1 

13 

>3320 

7 

88 

2 

13 

>3329 

7 

07 

4 

13 

53335 

2 

83 

2 

13 

53336  MO 

4 

80 

1 

2 

X) 22410 

18 

96 

4 

1 

EY  AND 

9 

3 

2 

13 

53345 

30 

82 

2 

13 

53348 

3 

87 

1 

2 

DO  43569 

33 

106 

1 

2 

DO  22431 

86 

103 

3 

13 

53355  + + + 

6 

50 

1 

13 

53358 

10 

68 

1 

13 

53383 

11 

92 

1 

13 

53392  K2 

9 

78 

2 

13 

53391 

22 

90 

1 

13 

53394 

7 

88 

8 

82 

4 

13 

53416  MC 

4 

2 

13 

53418  K2 

16 

78 

3 

9 

U 12809 

13 

153 

A 

13 

53422 

8 

87 

13 

53430  K0 

9 

68 

13 

53433  KO 

42 

80 

13 

53434  K0 

7 

72 

2 

DO  43753 

67 

111 

6 

72 

3 13 

53445  M0 

6 

8 

8 1 

? 2 

DO  43771 

45 

111 

1 13 

53459  K0 

7 

73 

1 2 

DO  43806 

88 

108 

b ; 

2 13 

53474 

4 

85 

1 13 

53477  KO 

5 

70 

5 13 

53480  MC 

7 

85 

1 13 

53485  K2 

8 

78 

2 13 

53486  KO 

4 

60 

C 

1 32 

X2353  + 493 

145 

12 

1 13 

53489  KO 

8 

67 

4 

1 13 

53507 

14 

86 

1 2 

DO  43847 

62 

103 

2 13 

53508  A2 

11 

75 

2 13 

53511  F5 

13 

60 

2 13 

53513 

10 

83 

8 

90 

2 13 

53521 

6 

1 2 

DO  43871 

17 

108 

2 13 

53527 

14 

86 

8 

65 

1 10 

M + 08-01-014 

C 

1 13 

53533  KO 

44 

83 

1 2 

DO  43897 

53 

105 

2 13 

53535 

2 

85 

1 13 

l 53546 

7 

80 

4 a 

1 U 12883 

62 

133 

1 13 

t 53553  K2 

7 

85 

1 2 

► DO  4391 B 

31 

113 

4 S 

) U 12889 

15 

140 

i i 

! DO  43933 

51 

96 

C 

1 32 

l X2358  + 402 

123 

1 12 

i i: 

) 53567  MA 

4 

1 87 

2 i: 

3 53569 

i 87 

i i: 

3 53570 

1 

' 85 

i: 

3 53573  KO 

> 63 

i: 

3 53574 

r 85 

i: 

3 53579  KO 

i 

> 70 

C 

3; 

2 X2359  + 478 

3( 

) 12 

i: 

3 53586  K2 

1* 

1 75 

1 1 

3 53590  G5 

i; 

3 75 

•Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25,  60,  100  10)  High  Source  Density  Region 


399 


Right  Ascension:  23h59m52*-23h59m54s 

Position  Cl  950) 

Name  ' H 

Galactic  Uncertainty  C 

a 5 a 6 Coords  SMJ  SMN  0 O 

b m.  Pi  (s)  O 1 b O (")  O N 

2359B  + 4047  52  4 59  113-21  85  10  57  2 

23598  + 4943  52,9  56  115-12  26  8 44  3 

23599  + 4125  54.4  23  113-20  64  10  57  2 


Flux  Density 

(Not  Color  Corrected) 
25  fim  60  fim 


(S) 

O 1 b 

n 

C 

) o 

N (Jansky) 

524 

59  113-21 

i BE 

» it 

1 57 

2 .41L  25L 

52,9 

56  115-15 

> 2t 

) £ 

1 44 

3 .53  20 

54  4 

23  113-2C 

} 64 

1 1C 

> 57 

2 25L  26 

, V 

Flux  Corr  A Confusion 

Uncs  Coef  R Flags* 


Declination:  +40°- + 50° 


Name  Type 


1.27L  C 
1.34L  CE 
1.22L  0 


DE  0600000100 
BC  M 0 2600020000 
B J 0600000000 


l — l — I 1 1 J — I 1 1 J 1 1 . I | J L.J I I | 

Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


Right  Ascension:  00h00"'39’-00h24m53» 

Position  (1950) 


Name 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
a 5 Coords  SMJ  SMN  9 
(s)  (")  1 b O O O 


00006+3234 
00007  + 3526 
00007  + 3541 
00010  + 3451 

00016  + 3301 
00017+3949 

00017  + 3104 

00018  + 3111 

00020  + 3359 

00021  +3637 

00022  + 3422 
00028  + 3133 
00037  + 3454 
00037+3529 
00041  +3050 
00045  + 3434 
00045  + 3058 

00047  + 3219 

00048  + 3349 
00050  + 3123 

00050  + 3952 

00050  + 3948 

00051  +3532 
00051  +3136 

00053  + 3926 

00054  + 3620 
00054  + 3247 
00056+3957 

00059  + 3430 

00060  + 3620 

00061+3710 
00063  + 3405 
00070  + 3730 
00076  + 3219 
00079  + 3251 
00060  + 3242 
00081+3157 
00082  + 3304 
00082  + 3223 
00085  + 3107 

00094  + 3845 
00096  + 3046 
00104  + 3500 
00104+3708 

00107  + 3330 

00108  + 3708 
00110  + 3434 
00112  + 3635 
00114  + 3941 
00121+3553 

00124  + 3244 

00125  + 3115 
001 2B  + 3026 
00131+3914 
00139  + 3258 
00144  + 3823 
00144  + 3047 

00147  + 3953 

00148  + 3236 
00157  + 3630 


39.3  6 111-29 

45.3  11  112-26 
46.7  27  112-26 

1.9  35  112-27 
38.9  31  112-29 

45.5  51  113-22 

47.6  0 111-30 
50.0  37  111-30 

5.2  11  112-28 
6.4  1 113-25 


17.9  45 

49.3  25 
43.6  41 

44.0  22 

10.4  20 

35.1  30 
35.3  19 

44.1  48 

52.1  53 
0.3  26 


112-27 

112- 30 
1 113-27 

113- 26 

112- 31  , 

113- 27 
1 112  — 31 

112- 29 

113- 28 
112-30 


24  8 114-22 

3.7  9 114-22 
6.5  33  113-26 

6.7  35  112-30 

18.5  12  114-22 
26.4  6 113-25 

28.1  43  113-29 

38.2  22  114-22 

59.2  55  113-27 
5.1  50  113-25 


7.8  12 
23.2  15 

1.6  50 
38.7  24 
1 56.9 

4.7  18 

12.0  51 

12.1  37 
12.4  56 
32.0  14 


28.4  30 
40.7  51 

25.1  26 

28.1  23 

46.6  18 
49.0  54 

5.3  21 

17.7  25 

25.8  50 
6.7  15 


114-25 

113- 28 

114- 24 
113-29 
113-29 
113-29 
113-30 
113-29 
113-29 
113-31 

115- 23 

113- 31 

114- 27 

115- 25 

114- 28 

115- 25 

114- 27 

115- 25 
115-22 
115-26 


57 
68 
56 
69 

63 
37 
53 
40 

58 
29 

64 
63 
56 

59 
34 

39 
23 

40 

41 

50 

51 
79 

60 
49 
41 
60 
56 
56 
30 
62 

99 

72 

36 
84 

37 

54 
39 

55 
76 

69 

95 

96 
91 

42 
55 

70 
111 

38 

43 

97 


29.5  60 

30.8  27 

48.1  46 
7.5  57 

55.9  45 

26.1  56 

28.9  45 

42.1  8 

48.1  6 
42.8  30 


00157  + 3007 
00159+3926 
00159  + 3542 
00171+3641 
00175  + 3606 
00179  + 3041 
00181+3238 
00184  + 3741 
00189  + 3748 
00189  + 3754 

00193  + 3638 
00196  + 3728 
00196  + 3108 

00196  + 3247 

00197  + 3515 
00199  + 3632 
00201  +3524 
00203  + 3828 
00205  + 3554 

00212  + 3146 

00213  + 3817 
00216  + 3432 
00216  + 3406 
00220  + 3258 
00224  + 3852 
00224  + 3104 

00226  + 3445 

00227  + 3933 

00239  + 3933 

00240  + 3354 

00240  + 3439 

00241  +3125 

00242  + 3344 
00244  + 3829 

00244  + 3053 

00245  + 3037 
00247+3310 

00247  f 3937 

00248  + 3518 
00248  + 3043 


43.8  4 

57.7  0 
58.3  38 

10.9  17 

34.5  3 
54.1  53 

8.3  2 

28.9  28 

55.5  47 

58.3  46 

23.7  46 

36.3  41 

39.4  28 

41.9  25 

45.0  30 

59.8  51 
8.7  31 

18.2  33 

33.0  44 
14.6  59 

23.1  60 

39.0  26 

39.1  14 
0.5  43 

25.8  3 
29  9 32 

37.8  26 

45.0  - 

59.2  21 

1.8  23 

3.4  16 

11.1  39 

14.9  51 

25.9  46 

29.3  59 

35.1  5 

43.0  21 
47  0 26 

52.8  41 

53.0  1 


114-29 

114-31 

114- 32 

115- 23 

115- 29 

116- 24 

114- 31 
116-22 

115- 29 

116- 26 

115- 32  I 

116— 23 
1 1 1 6 — 26 
,116-25 

116-26 

115- 31 
116  — 30  , 

116- 25  | 

116- 24 

117- 24 


72 

36 
47 
55 
43 
60 

37 
100 

54 

64 


10 

9 
8 

13 
16 

14 
12 
11 
14 

13 

23 

10 
10 
18 

9 

14 

7 
12 

13 
16 

10 
18 
16 

9 

8 
17 

14 

10 
8 

13 

9 

9 

12 

8 

6 

12 

8 

11 

6 

12 


59 

56 
58 

58 

59 

57 
63 
59 
59 

58 

58 

59 
59 

59 

60 

59 

60 
59 

59 

60 

58 

58 

59 

60 
58 

58 

59 

58 

59 
59 


Flux  Density 


12  fim 


(Not  Color  Corrected) 
25  jim  60  Jim 

(Jansky) 


100  Jim 


.39L 

.43L 

.25L 

.71 

25L 

17.74 

.76L 

.25L 

.77 

39L 

.65 

.77 

25L 

25L 

.42 


69 

59 

58 

60 

59 

60 
60 

59 

60 
60 

59 

60 
59 

59 

60 

59 

60 
59 
59 

59 

60 
60 
60 

59 

60 
59 
61 

59 

60 
60 


58  10 

86  11 


116-26  | 
117-25 
116-31 
116-29 

116- 27 

117- 26  f 

116- 27 

117- 24 
117-26 

116- 30 

117- 24 
117-28 
117-28 
117-29 
117-23 

116- 31 

117- 28 

118- 23 
118-23 
117  28 


117-28 

117-31 

117- 29 

118- 24 

1 117- 31 

. 117-32 
117-29 

1118- 23 

117-27 

[117-32 


48 

66 

63 

89 

42 
40 

31 
80 

74 
67 
44  ' 
53 

43 
78 

32 
34 
21 
61 

29 

38 

55 

49 

59 

32 

48 

58 

66 

25 

92 

55 

58 

52 

43 

39 
84 
77 

40 
81 


11 

7 

10 

15 

11 

8 
8 
7 

11 

9 

13 
11 

14 

15 
14 

9 

6 

14 

8 

14 

12 

12 

9 

17 

7 

13 

9 
7 

13 

13 
17 

7 

14 
12 
32 
13 

10 
23 


.25L 

.25L 

.58L 

.27L 

57L 

6,85 

.25 

.25L 

,29L 

25L 

.29L 

.25L 

.251 

,25L 

.25L 

1.40 


1.16 

.74 

25L 

29L 

.41 L 

.25L 

.75 

.26L 

.78 

,25L 

42 

.26L 

.55 

.25L 

.39L 

.29L 

.25L 

.25L 

.25L 

.25L 

25L 

1 .25L 

.65 

.25L 

.25L 

25L 

.50 

.27L 

.25L 

25L 

.47 

25L 

1.41 

.47 

.50L 

.49L 

1.80 

.44 

41L 

.25L 

35.35 

10.53 

.43L 

.76L 

.44 

.35L 

.29L 

,25L 

.34 

25L 

.33 

.56 

1.16 

,40L 

.34 

1.411 

1.71 

35 

.41 

4.38 

27L 

.90 

2.60 

65 

1.95 

.38 

.81 

.78 

.79 

.44 

.67 

.84 

.35 

.31 

9.02 

.96 

25L 

.95 


.46 

.40 

29 

1.44 

2.75 

.37L 

26L 

8.64 

2.68 

27L 

326.98 

1.03 

.51 

.25L 

.51 

.251 

1.72 

.46 

.45 

3.21 

.31 

.37L 

25L 

1.03 

2.92 

2.31 

25L 

30L 

25.67 

38L 


.25L 

54L 

25L 

.2BL 

.27; 

25L 

.251 

.50 

.43 

.251 

.25L 

98 

.251 

.311 

.90 

.871 

.52 

25L 

.37 

25L 

36L 

40L 

.25L 

.27: 

.25L 

40L 

2.20 


1.26 
.58 
.40L 
.40L  I 
.45: 

1.04  t 
.401  1 

97  i 

.40L  | 

.70 

.40L  1 
.40L  I 
.70 
.82 
.40L 
.40L 
.401 
1.01 
.63 
.40L 

.40L 
.40L 
40L 
1.00 
.50 
.70 
1.31 
.40L  I 
.73 
,40L  | 

.37: 
.40L 
.40L  i 
.56 
40L  | 
1.03 
1.71 
.80: 
.40L  | 
.88 

.40L 

.67L 

86L 

40L 

.40L 

.55 

40L 

40L 

.40L 

40L 

.40L 
.40L 
.74 
40L 
,58L 
.40L 
40L 
40L 
.40L 
.40L 

.40L 
.40L 
.40L 
.40L 
.40L 
,40L 
,54L 


1.73L 

I.OOL 

1.23 

1.02L 

1.20: 

1 .01 L 

1.00L 

2.65 

1.00L 

1.09: 

1.87L 

1.00L 

1.04: 

1.55 

I.OOL 

1.00L 

1.00L 

3.34 

1.00L 

I.OOL 


.28: 

.40L 

33L 

2.94 

25L 

,40L 

.25L 

.40L 

25L 

.40L 

.25L 

40L 

.37 

,40L 

.68 

.40L 

.25L 

.56 

.34  L 

.96 

2.33 

.67 

.96 

40L 

.25L 

.96 

167.73 

.28L 

25L 

.29L 

25L 

25L 

.44 

.25L 

25L 

.77 

.25L 

25L 

25L 

.28 

.74 

1.00 

25L 

.29L 

7.41 

25L 


Flags 


Flux 

Uncs 


V L 

Corr  A Confusion  R S 

Coef  R Flags*  S 2 


Declination:  +30°-  + 40° 

Associations 


C 

A 

# T 


Sep 

Name  Type  O Mag 


CE 
BCC 
D 


BE 
BG 
GJ  G 
BD 

i DD 

Iaabh 

MOD 


CC 

HAB 

BE 

FD 

BC 

BM  K 
B 

CD 

BC 

DC 

BA 

G 

AA1 

ABK 

EC 

HAA 

I.OOL 

C 

I.OOL 

C 

2.54L 

F 

2.16 

CC 

1.80 

CCi 

1.35 

CC 

3.05 

CD 

I.OOL  C 
1.00L 
1.12L  C 


1.34  DO 

1.00L  F 
I.OOL  CD 
1.00L  C 

1.00L  CD 
2.12  CC 

1.39:  BCDD 
2.39  CC 

1.23L  C 
2.20L  C 


1 .64L  | C 
1.80  , 
I.OOL  D 
1.01LIC 
1.08L  CF 
1.41 
1.26L  C 
I.OOL  F 
1.19L  BD 
1.07L  C 


AJ 

BD 
B I 
C LM 
EBA 
CA 
BE 
GAA 
BJ 

CG 
CF 


1.04L  C 
I.OOL]  BC 
1.14 

I.OOL  D 
I.OOL  BC 
1.24L  C 
I.OOL  BC 
1.32L  C 
I.OOL  DD 
I.OOL  C 

I.OOL  C 
1.57L  C 
1.02L  C 
I.OOL  BC 
I.OOL  C 
1.71L  C 
I.OOL  BC 
1.00LICE 
6.36  , 
I.OOL  C 


M DE 
[DD 
AB  .. 

KCD 
AC 
J BB 
A A AE 
GBB 
BJ 

BH 
C 

BA 
|DMH 
BM 
BDJ  J 
EC 
|C 
AD 
AA 
E 


BK 
AAC 

CD  I BD 
AC 
[AAL 
BG 
AB 
BD 
BC 
AJ 


CC 


BF 
DL 
B 

AE 
CM 
FM  G 
AAG 
BC 
CAA 

I B1 


0300000000 
1 400000000 
1500000010 
2400000000 
0301000000 
0500000000 
0400000000 
0300000000 
0500000000 
0500000000 

1500020000 
0400010000 
0400000000 
1 400000000 
0400000000 
1600001000 
0400000000 
0201000000 
1400000000 
0400000000 

0600120000 
0601120000 
0400000000 
0300000110 
1500000100 
0400000000 
0300000000 
0600000000 
0400000000 
0500000000 

1 501 000000 
1500000000 
3500000000 
1400000000 
1500000000 
1400000000  . 

1300000110  18 
1 200000000 
1300000000 
1500000000 

0500000000 

1300000010 

0400000000 

0500100000 

0400000000 

0500100000 

0300000000 

0400000000 

0500000000 

0500000000 

0501000000 

0300000000 

0500000100 

0400000000 

0400000000 

0600000000 

0300000000 

0500000000 

0500000000 

0500000000 

1400000000 
0500010000 
0300000000 
0400000000 
0500000000 
0500000100 
0400000000 
0500000000 
0300100100 
0500100000 


1 


3 

4 
1 

1 1 
1 1 
2 


TW  AND 


2 DO  22659 


24.16  . 
40L 
.40L  | 
1.17 
,40L  | 
.75 
40L 
.40L 
40L 
.40L 

.46L 

.72 

.63 

.40L 

.40L 

40L 

.40L 

.63 

3.83 

.52 


1.27L  C 
I .OOL  C 
I .OOL  C 
I.OOL  BD 
I.OOL  BC 
I.OOL  C 

1 25:  CF  

1.40  BBCC  A ACD 
1 00L  B C A A 
I.OOL  C AD 

10.37  BBDC  AAAA 


B 
B 
C 

AB 
AA 
I BH 
MHBB 


I .OOL  C 
1.02L  E 
2.24  CC 

1.17L  C 
2.04  CC 

I.OOL  BE 
1 .31 L C 
1.27L  C 
I.OOL  FC 

I .OOL  C 
2.12  CC 

1.58L  F 

1.0BL  CD 
I.OOL  BC 
I.OOL  BC 
1.38  C 

1.71L  C 

4.40 
1.09 


AD 

|d  m1 

DAC 
BL 
L BB 
AB 
B 
A 

AB 

‘E  CB 

|agBA 

AA 
[AAG 
G D 
CBE 


BCDD  AABA 
CD  GC 


SV  AND 


U00026 
53617  KO 


53622  GO 
DO  8158 


13 

9 

13 

13 

13 

13 

12 

9 

13 

13 


53651 

U00060 

53659  G5 

53661  G5 

53660  KO 
53664 

ZG  005  + 39 

U00065 

53671 

53677  A P 

U00073 

53683 


13 


1 
3 

1 | 13 
1 13 


1 13 

, 1 2 

| 2 13 

1 2 


53694  K5 
U0009B 
53698  MA 
U00100 
53700 


53713  KO 
U00114 
53729  G5 
53728  KO 


53737 
DO  8254 
53743  MA 
DO  8267 

53754  KO 

53755  K5 

DO  0278 
DO  8290 

53777  A2 

53778  K5 
53782 

5379B  A2 


13 

2! 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

13 


0300000000 
0500010000 
0600000000 
0400000000 
0400000000 
0400000000 
0400000000 
1600000110 
0300000000 
0400000000 

0300001000 
0400000000 
1300000000 
0300000000 
0500000000 
0300000000 
0400000000 
0400000000 
0400000000 
1600000000 

0500000000 
0400000000 
1500010020 
0400000000 
0400000000 
0300000000 
3500000010 
0400000000 
0300000200 | 43  | 4 
0300000000 


53800  KO 
DO  8312 
53802  K2 
53812  KO 
53818 
53821  GO 
53825  K5 
53828  F5 
ZG  018  + 37 
53835  KO 


13 

13 

13 

9 

13 

9 

13 

13 

13 

13 

13 

9 


1 I 13 

2 13 

1 I 1 


53849  MO 
DO  8344 


53B60  S4 

53862  MA 

53863 
U00232 
53874 
U00238 
53876  K5 
53879  KO 

53898 

53899  MA 

53900 
U00255 

53904  KO 

53905  MA 
YZ  AND 


DO  8334 
53842  G5 
B2  0019  + 31 
13 1 53843 
13  53844  K5 


54  I 

76 

4 

34 

7 

8 

62 

2 

29 

0 

6 

16 


113 

4 


143 

70 


61 

101 


86 

133 

70 

68 

80 

82 

153 

138 

90 

60 

145 

B8 


70 

138 

80 

135 

81 


78 

143 

75 

72 


83 

90 

81 

106 

72 

65 

110 


83 

96 

30 

43 

4 

80 

29 

83 

6 

45 

4 

80 

35 

95 

10 

76 

26 

72 

5 

88 

4 

78 

2 

60 

2 

51 

22 

153 

22 

70 

23 

113 

37 

75 

86 

408 

1 12  ZG  024  i 39 

7 1 AQ  AND 

1 12  ZG  024  + 30 


88 

76 


70 

95 


55 

88 

87 

146 

80 

143 

77 

75 

86 

71 

85 

145 

75 

77 

3 

156 

3 

156 


Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (St,  a,  12.  25, 


60.  100  fim.  10,  High  Source  Density  Region 


401 


Right  Ascension:  00h25m27a-00h52m238 

Position  (1950) 


Name 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
5 « * 8 Coords  SMJ  SMN  6 

|(*)  o i b o n o 


00254  + 3030 

00255  + 3259 
00257  + 3331 
00259  + 3321 
00262  + 3637 
00264  + 3043 
00267  + 3016 
00268+3712 

00274  + 3803 

00275  + 3019 

00278+3247 
00287  + 3031 
00287  + 3318 
00290  + 3725 

00293  + 3014 

00294  + 3050 

00295  + 3008 
00297  + 3310 
00298+3410 
00299  + 3551 

00302  + 3022 
00302  + 3625 
00305  + 3309 
00307  + 3948 
00312+3239 
00313  + 3616 

00323  + 3853 

00324  + 3633 
00334  + 3758 
00341+3326 


00342+3849 
00344  + 3531 
00344  + 3537 
00346  + 3507 
00360+3535 
00361+3208 
00362  + 3402 

00366  + 3035 

00367  + 3604 

00368  + 3221  49. 


,27.4  13  117_ 

31.6  27  117- 

46.5  6 117 

57.8  24  1 18 

15.5  11  110 

'28.3  34  117- 
[46.0  52  117- 
49.0  30  1 18 
,24.3  5 110- 

|33.8  13  118 

'49.2  8 110 
42.4  2 118 

46.3  19  118 

2.5  3 1 19- 
18.2  41  110- 
■24.2  21  118 

32.7  27  118 
[43.0  31  110- 

48.8  41  118- 
54. 7 1 30  119 


00369  + 3756 
00374  + 3909 
00378  + 3915 
00383  + 3511 
00383+3127 

00383  + 3431 

00384  + 3911 
00393  + 3632 
00398  + 3656 
00401+3613 

00402  + 3315 
00402  + 3218 
00407  + 3855 
00409  + 3920 
00409  + 3949 
00419+3619 
00420  + 3234 
00427  + 3936 
00427  + 3123 
00431 + 3958 

00433  + 3759 
00435+3258 
00437  + 3040 

00437  + 3729 
00436  + 3603 

00438  + 3920 
00442  + 3224 
00445+3845 
00445  + 3224 
00449  + 3733 

00454  + 3354 

00455  + 3423 
00461+3141 
00463  + 3456 
00469+3424 
00471+3200 
00471+3156 
00471+3010 
00473  + 3435 
00473  + 3522 

00475  + 3147 

00476  + 3835 
00484+3746 
00486  + 3406 
00489  + 3829 
00491+3205 
00492  + 3337 

00499  + 3107 

00500  + 3020 
00500  + 3958 

00501+3640 

00502+3854 

00503  + 3004 

00504  + 3122 

00506  + 3708 

00507  + 3314 
00514  + 3237 
00518  + 3853 
00521  +3228 
00523  + 3116 


13.5  27  118 
17,7  26  119 
[30.9  12  119 
.0  54  119 
.9  47  119 
0 51  119 
.5  17  119 
.2  26  119 
7 36  120 
5| 33  119 

5 51  120- 

6 12  120 

5 21  120 
7 24  120 
4 37  120 
7 32  120 
,8  28  120 
7 7 120 

6 21  120- 
0 17  120- 


55, 

24 

48. 
20.3 
22 
22 
24 
23. 

49. 
^10. 


.2  56  120- 
.5  59  121 
1 1 14  121 
42  121 
3 29  120- 
6 18  121 
.3  4 121 
0 2 121 
9 47  121 
1 32  121 


32 

-29 

29 

29 

26 

32 

32 

-25 

-24 

32 

-30 

-32 

29 

-25 

-32 

32 

32 

29 

20 

27 

32 

26 

29 

23 

30 
26 

24 
26 

25 

29 

24  i 
27 
27  [ 
27 

27 

30 

28 
32 

26 

30 

25 
23 
23 

27 

31 

28 
23 

26 
26 
26 


73  11 

61  15 


59  14 


39 
62 

40 
93 
59 
55 
38 

55 
50 

27 

52 
65 
69 
65 

56 
44 
47 
74 

53 


70 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

61 

61  I 

62 

62 

62 

62 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

61 


62 
61 
62 
61 
62 
61 
61 
61 

, 61 
8 62 


12.0  2 121 
12.5  21  121- 

46.1  25  121 
59.0  42  121 

59.7  21  121 

54.8  38  121 
. 3.8  15  121 

45.2  37  122- 

147.2  52  121- 
9.6  53  122- 


29 

30 
24 
23 
23 
26 

30 
23 

31 
23  i 


20.0  53  122- 
35.4  57  122- 

44.0  24  122- 

46.0  23  122- 
[49.4  27  122- 

.1  35  122- 
B 9 122- 
1 20  122- 
. 9 37  122- 

[54.1  33  122- 


26 

134. 

6. 

,’19' 

[55. 

6. 

7.. 

10.2 

Jl9 

22. 


.8  41  122- 
1 33  122- 
0 2 122- 
.3  44  122- 
8 6 123 
3 29  123 
.4  33  123- 
36  123- 
0|  4 123- 
51 49  123- 


1 6 123- 

5 41  123- 


59 

11.9 

13.6 

[59.3 

2.1 

5.1 


.9  11 
.0  12 
4 1 14] 
43 
7 
21 
17| 
24 


123 

123 

123 

123 

123- 

123- 

123- 

123- 


9.5 

14.4 


23.6 

28.7 

41.8 
46.7 
26.1 
51.2| 
116 
23.91 


22  123- 
30  123 
28  123 
34  123- 
39  123- 
21  123 
1 124- 
50  124- 
20  124 
15  124- 


25 

30 

32 

25 

27 

23 
30 

24 

30 

25 

29 

28 

31 
28  | 
28  | 
31 

31 

32 
28 

27 

31 

24 

25 

28 
24 
31 
29 

31 

32 

23 

26 

24 

33 
31 

25 

29 

30 
24 

30 

31 


59 

64 
75 
82 

46 
40 
62 

49 
73 

65 

55 

36 

38 
52 

54 
85 

47 

43 

44 

50 

55 

46 

35 

39 
29 
55 
85 
63 
65 

36 

47 
38 

50 
35 
75 

41 

42 

51 
97 
49 

59 

74 

87 

49 

27 
55 

28 
28 
67 
43 


8 

17 

8 

10 

13 

7 
10 
10 

8 

6 

9 

9 

9 

12 

33 

9 

10 

7 

9 

11 

12 

14 

14 

22 

9 

11 

11 


61 

62 

62 

62 

62 

63 

62 

63 

62 

63 

62 

62 

62 

62 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

63 

62 

63 

62 


62 

63 

63 

63 

63 

62 

63 

62 

63 

63 

63 

63 

64 
63 

63 

64 
64 
64 
63 

63 

64 
63 
63 
63 

63 

64 
64 
64 
64 
51 

63 

63 

64 
64 

63 

64 
64 
60 
64 
64 


Flux  Density 


12  /im 


(Not  Color  Corrected) 
25  jj,m  60  jim 
(Jansky) 


25L 
35L 
.57 
1.12 
.93 
25L 
.26L 
2.00 
25L 
-27L 

1.00 
37L 
2.56 
.42 
.39 
62L 
•25L 
.40 
.56  | 
.56  | 

39L 

46L 

.47 

25L 

.53 

.41 

.35 

2.40 

2.54 

.45 

•841 

.84 

•25L 

1.89 

.61 

34L 

.53 

31.28 

96L 

.92 


9.54 
.88 
1.03 
.90 
25L 
25L 
2 19 
.25L 
.88 
.43 

.43L 
.41 L 
41L 
.4 1 L 
-3 1 L 
1.13 
25L 
.45 
.52 
.47 

1.17 

.91 

.93 

.40 

43L 

.46 

25L 

66 

36.10 

3.40 

.41 

1.21 

.31: 

2.33 

4.07 

25L 

.67 

58 

.36 

1.94 

.81 

1.36 

1.21 

4.44 

.35 

388 

1.36 

.43 

.57 

.28 

1.19 

.61 

1.51 

25L 

1.71 

.49 

1.81 

2.48 

.53 

25L 


-25L 
29L 
.251 
38L 
331 
.63 
.80 
.48 
25L 
66  L 

33L 

25L 

.61 

.51 

25L 

26L 

25L 

.25L 

25L 

34L 

25L 

251 

25L 

25L 

25L 

39L 

25L 

.60 

.66 

25L 

26L  | 
.25: 
25L 
.49 
.29L 
25L 
.28L 
7.39 
.25L 
.19: 


4.20 

.27L 

40L 

•25L 

.37L 

.40L 

.47 

25L 

.25L 

.25L 

.25L 

25L 

1.06L 

25L 

-25L 

.31 

-34L 

25L 

.25L 

25L 

58L 
.37: 
.21: 
.25L 
25L  i 
.251  | 
.25L 
.15: 
18.45 
1.31 

.25L 
.65 
.77 
.66 
1.26 
32L 
.34L 
.31 L 
25L 
.53 

.29L 

.36 

.42L 

1.48 

25L 

1.03: 

.33: 

26L 

.25L 

25L 


44L 

.88L 

.411 

251 

44 

27L 

.43 

.66 

31L 

40L 


.84 
2.68 
40L 
.68L 
.401 
3.88 
4.63 
.40L 
.57 
.5 1 L 

.40L 

.81 

40L 

.50L 

40L 

.44 

.67 

.40L 

54L 

40L 


.56 

.77 

40L 

.86 

.40L 

40L 

■40L 

.40L 

40L 

40L 

,57 

.40L 

.58 

■42L 

.40L 

.53 

.40L 

2.46 

.75 

.40L 


.66 

40L 

.40L 

.40L 

1.00 

40L 

.40L 

.82 

40L 

.40L 

.74 

.89 

.41 

.35 

-44L 

-40L 

.88 

•40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

1.33 

.40L 

.91 

.40L 

3.74 

40L 

.53L 
.40L 
1.44 
40L 
.40L 
.86 
.40L 
40L 
40L 
.40L 

40L 

40L 

.40L 

.34: 

.401 

40L 

40L 

40L 

.40L 

.40L 


40L 

40L 

.40L 

.70 

40L 

40L 

.40L 

.40L 

.401 


100  /im 


2.71 
4.76 
1 .351 
1.18L 
1.48L 

5.12 

6.13 
1.00L 
1.47: 
1.20 


Flags 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


L 

R S 
S 2 I# 


Decfination:  ->-30°- -f  40° 

Associations 


CC  L B A 

cc|fcaa 

, B 

ADHC 
AF 

CCC  BAA 
DDD  EBAA 
BC  AB 
DE  EC 
D LCD 


|cc 

CF 

C 


CC 


F 

CD 


CC 


1.68L 
2.30 
1.00L 
1.00L 
1.30L 
1.27L 
1.91 
1.05L 
1.151,  _ 
1.24L  C 


1.42L 
1 -45L 
1.00L  D 
1.81 
1.00L  C 
1 -21 L C 
1.12L  D 
1.00L  BC 
1 .71 L BD 
1.06L  C 


1.68L  F I DD 
1.00L  CE  AC 
102:  FF  DD 

1.00L  BD  AB! 

1.13L  C BH 

141;  CC  DE 

1.00L  C BE 

1.71  BCDC  A A AB 

162  CD  KKAB 

1.00L  CE  AJ 


AG 

i BC 

|ab 
DBG 
C 

Cl 
CB 
El  J 
B L 
BEF 

BE 
BH 
D M 
BC 
Cl 
BD 
D 

AB 
AA 

C 


Name  Type 


Sep 

(")  Mag 


1.00L  BBC 
1.00L  C 
1.07L  C 
1.03L  D 
3.14  CD 

1.47  C 

1.00L  BD 
2.58  CC 

1.00L  D 
1.00L  C 


1.40 

1.89 

1.44L 

1.85L 

1.13 

1.00L 

1.37: 

1.00L 

1.00L 

1.22L 


CD 


CC 

DC 

C 

C 

D 


CC 


AAC 
^B  J 
BB  J 
B I 

MBA 
. G D 
ACM 
. BB 
BL  H 
CM 

BC 
[ BB 
F DJ 
BK 
'G  I H 
AC 
DBC 

0 

[BK 
B 


AC 

AB 

AC 

C 

G BA 
BF 

. BB 
AJ 


1.00L  C 
1.00L  CF 
1.00L  CF 
1.00L  C 
4,00  CC 

1.00L  D 
2.50  CC 

1.00L  CE  ..... 
2.03:  DCDC  A AAB 

1.00L  BC  |AA 

144L  F B M 

1-131  BD  AB  M 

1.83  FCCC  HBBB 
1.97L  BC  AA  E 

1.00L  BC  AA D 

3.41  CC  LJCA 

1.00L  C CG 

100L  D BH 

1.14L  C C 

1.00L  DC  AB 


1.00L  E 
1.00L  CD 
1.01L  C 
100L  BCD 
1.041  C 
1.00L  CD 
1.12L  CE 
1.44L  C 
1.18L  F 
1.34L  C 


AG 

AB 

AC 

AAD 

C G 

AA 

AB 

CG 

B 

CG 


1.08L  C 
1.60L  F 
1.01  L B 

1.76  CC 
1.00L  BC 
1.00L  C 
1.00L  BD 
1.00L  BC 
1.00L  C 

7.77 


AB 
CN 
AD 

BB 
AC 
CE 
AB 
AA 
CC 

dd|fcaa 


2441000100 
3300000000 
5500010000 
3500000000 
0400000000 
2100000000 
2300000000 
1400000000 
0400000000 
2500000000 

1400000000 
1400000000 
4400000000 
0400000000 
1500000000 
0400000000 
1400000100 
0600000000 
4600000000 
0400010000 

0400000000 
0400000000 
0600000000 
0400000000 
0400010000 
0400000000 
0200000000 
0500000000 
0400001000 
0600010000 

0200000000 
0500100000 
0500100000 
0600000000 
0400000000 
0200000000 
1500000000, 
0400000000  18 
0100000000 
0200000000 

0300000000 
0300000000 
0300000000 
0400010000 
0301000000 
2400000030 
0300000000 
1100000000 
0400000000 
1400011000 

0401000000 
0400000000 
0400000000 
1200000000 
1200000010 
0400000000 
0500000000 
1 300000000 
0400000000 
1400020000 

0300000000 
1500000000 
0300001000 
0400000000 
0400000000 
0400000000 
1401100200 
0400000000 , 
1481100200  22 
0400000000 

0500000000 
0600000000 
0400001000 
0400000000 
2700000000 
0400100000 
0500100000 
0400000000 
1500000000 
0500000000 


0500010000 

0500000000 

0300001000 

2500000100 

0500000000 

0500000000 

1500000000 

1500000000 

0400000000 

0400000000 

0300000000 

0400000000 

0500000000 

1400000000 

0500000000 

0400000000 

0400000000 

0300000000 

0500000000 

1300000000 


U00276 
ZG  025  + 33 
53920  KO 
53924  KO 
53928  G5 
ZG  026  + 30 
ZG  026  + 30 
53933  MA 
ZG  027  + 38 


1 12 

1 13 

1 2 
1 2 

1 13 

2 *13 


53943 
U00311 
53956  K0 
M + 06-02- 
53965  K2 
ZG  029  + 30 

53970 
DO  8406 


ZG  030  + 30 
53979 


008 


DO  8416 
DO  8417 
53997  K0 
. . . - , 53999  K0 

2 13  54015  K5 

I 3 | 13  54033  B3 


i 13 

i 3 b2 

2 13 


1 
1 

, 1 

3 
2 
2 

4 
2 
1 
2 

8 I 1 

3| 

1 


54037 

ZG  034  + 35 

54038  G5 

54049 

ZG  036  + 32 
54054  K5 

54050  K2 
ZG  036  + 36 
54060  K5 


DO  8439 
54063  K2 
54070  K2 
54076 
U00433 
X0038  + 345 
, 54079  G5 
9 U 00444 
13  54099  K2 


U00457 

U00459 


1 13 


7 | 
1 
1 

I 4 I 
1 

I 1 

J 1 

1 I 

1 

2 I 

3 
1 
3 
1 
1 
3 
1 

2 I 
2 I 
1 

ill 

1 J 
1 
1 

I 3 


9 

16 

2 

9 

13 

13 

13 

1 

13 

13 

13 

2 

2 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

2 

9 


54119  MA 

54127 
54126  K2 
54129 

54132 

54138  G5 
DO  8489 
U00480 
54140  K5 
U 00484 
54147  K0 
RW  AND 
FH  AND 

54156 

U00499 
00306  M3 
DO  8521 
U00508 

54174 

54175  G5 
54181  MD 
V AND 


33 


43 

6 

23 

33 

11 

9 

39 

4 

39 

7 

15 
6 

63 

144 

3 

12 

16 


156 

156 

72 

75 

63 

150 

148 

08 

155 


05 

141 

60 

86 

156 

85 

96 


151 

83 

98 

91 

86 

67 

73 

45 


85 

155 

55 

82 

153 

80 

35 

148 

85 

91 

77 

78 
88 

146 

0 

53 

140 

78 


155 

143 


54185 

14 

54186  K5 

1 

54198  K0 

4 

DO  8539 

50 

DO  8540 

63 

54210  MA 

4 

54211  K2 

1 

54222  GO 

5 

54223  K2 

37 

54224  GO 

5 

54226 

3 

54229 

11 

54231  KO 

25 

54237  KO 

17 

54239 

10 

54248  K2 

3 

54254  M0 

5 

DO  8562 

60 

U00562 

15 

'Confusion  FlaSs:  „ CIRRUS-1;  , CIRRUS-2;  3,  Condon  Process!,*  4,  Nel^  Hours 


85 

B7 

05 

85 

85 

73 

98 

136 

85 

141 

78 

4 

3 

90 

150 

105 

101 

126 

81 

75 

90 

4 

88 

83 

72 

108 

80 

70 

75 

83 

70 

80 

87 

75 

60 

81 

72 

83 

98 

135 


402 


ITI'I: 


Right  Ascension:  00l'52"125»-01h14m08a 

Position  (1950) 


100  fxm 


Flags 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


01029  + 3756 

01030  + 3906 
01034  + 3154 

01038  + 3430 

01039  + 3518 

01045  + 3215 

01046  + 3343 
01046  + 3904 
01046  + 3419 

01052  + 3144 

01053  + 3311 
01059+3125 
01064  + 3734 
01066  + 3010 
01066  + 3527 
01068+3328 
01069  + 3521 
01071+3759 

01079  + 3351 

01080  + 3103 

01081+3728 
01083  + 3041 
010B5  + 3022 
01086  + 3258 
01089  + 3124 
01089  + 3820 

01089  + 3500 

01090  + 3228 

01091  +3349 
01097  + 3727 

01097  + 3143 

01098  + 3600 
01100  + 3943 

01102  + 3830 

01103  + 3848 

01103  + 3119 

01104  + 3256 

01107  + 3941 

01108  + 3313 

01109  + 3400 

01113  + 3034 
01113  + 3519 
01113  + 3741 

01115  + 3733 

01116  + 3225 
01128  + 3747 

01132  + 3640 

01133  + 3249 

01134  + 3046 
01141+3710 


1.00L  C 
I.OOL  C 
I.OOL  C 


6.75 

DD 

DE  AA 

1.09: 

CC 

MBB 

1.38 

CC 

AB 

1.56 

E 

B 

I.OOL  BC 

AA 

I.OOL  C 

B 

I.OOL  CC 

AB 

I.OOL  ED 

CC 

I.OOL 

C 

GB 

2.98 

CC 

MD  AA 

1.58L  D 

FE 

1.54L  C 

LJCB 

I.OOL  C 

ACF 

1.22L  C 

BK 

1.00L  CD 

AB 

1.12L  C 

G BH 

I.OOL  C 

BD 

I.OOL  C 

C 

I.OOL  BB 

AAF 

I.OOL  E 

BD 

1.05L  C 

BF 

I.OOL  BC 

AA 

I.OOL  DD 

ABN 

I.OOL  BC 

AAE 

1.89  ED 

K DB 

2.26  CC 

DBA 

1 .34  C C 

NDC 

1.38  C 

ME 

I.OOL  C 
1.00L  BD 
1.53 

1.1 1 L C 
1.74 

1.00L  CD 
1.50L  C 
1.25 
1.00L  E 


AB 

F C 
B 

; G KB 
ADM 
DAE 
E 
|C 


1.15L  EC  FBH 
I.OOL  CD  BC 
1 .00L  B C I A A 
1.08L  C 
4.78 
1.13L  D 
3.05  C 
I.OOL  B 
I.OOL  BD 


BHJ 
DC  1 CAA 
AB 

DC  1 A AAB 
B J 
AC 
[AB 


1.07L  BD 

I.OOL  BF  |BD 

I.OOL  CE  BC 

625  BBCCJAAAA 


Confusion 
Flags* 

0400010000 
0500000000 
0500010000 
0500000000 
0400000000 
0401000000 
05001 00000 
0501101000 
0500000000 
1400000000 

1300000000 

0400000000 

1400000000 

0400000100 

0400000000 

0200000000 

0400000000 

1200000000 

1500000000 

0200000000 

1500010000 
0600001000 
0300000000 
0200000000 
0300000000 
1 400000000 
3401000020 
0300001000 
1300000000 
0400001000 


0401000000 
0300000000 
0200000000 
020001 0000 
0300000000 
0500000000 
0300000000 
0300000000 
2501000010 
0500000010 

0300010000 
1 500000000 
1500100000 
1400000000 
1500100000 
1500000000 
2301000000 
1400000000 
3501000000 
1400000010 

2401000020 
2300000000 
3400000000 
1500000000 
1 500000000 
1400000000 
0500000000 
0300100020 
3501000000 
0400000000 


Declination:  +30°- + 40° 

Associations 


C 
A 

n t 


Name  Type 


2 20  CD  NFBB 

I.OOL  D DJ 

1.54L  D E J E 

602  CBC  DBAA 

2.06L  E B 

1.29:  CE  DBC 

I.OOL  BC  AB 

I.OOL  CE  BB 

I.OOL  F BJ 

1.57  D G 


I.OOL  BD 
I.OOL  BD 
1.88  DC 

1.29L  C 

I.OOL  BD 
2.65L  C 

1.17L  C 
2.85 
1.64:  , 

1.09L 


AC 
AC 
LDB 
I BB 
AA 

EL 
,E 

EDD  A A AB 
CC  I BC 


J AD 


1 13 

2 13 

2 13 


54259 
DO  8566 
54262 

ZG  052  + 30 
U00578 
00538  + 3037 

54260 
54281  A2 
54284  MA 
ZG  055  + 33 

54299  KO 
54302 
54306  KO 


54317  MA 

54318 

54322 

54323 

54330  G5 
54336  KO 
DO  8605 
U00624 


DO  8610 
54354  K2 
DO  8612 


A0059  + 30 
ZG  059  + 34 
DO  8616 
ZG  100  + 37 
54377  K5 
54381 


12 


1 12 


1 I 13 

4 9 

3 | 13 


2 *13 


ZG  100  + 32 
DO  8623 

54391 
54393  MO 

DO  8633 
54400  K2 
DO  8637 
54412 
U00669 

ZG  102  + 31 


54414  K2 
54421  KO 

54430  K5 
U00683 
54439  K5 


54445  F2 


2400000000 
0500000000 
2510000000 
1 600000000 
0300000000 
2400000000  . 

0400000000  18 
3400010000 
2600000000 
0500000000 

5501001000 
0500000000  . 

1411000000  29  [ 
1400000000 
0500000000 
1500000000 
0400000000 
0400000000 
2600000100 
2500000000 

0400001000 

0500010000 

0300000000 

0280000000 

0400000000 

0300000000 

0500000000 

0400100000 

0500010000 

1500000020 

1500000000 

0400001000 

0500000000 

0500000000 

0400000000 

1500000000 

4600000000 

0321001010 

1500000000 

3500000000 


9 U 00697 
13  54458  K2 
DO  8663 
54465  K5 
U00718 

54470 

54471  MO 
DO  8668 


i 1 13 

3 10 

3 9 


Sep 

C)  Mag 


54490 

54491 
54495  MA 
RAFGL 168 


U00748 

54501 


90 

91 
85 

156 

140 

14 

87 

38 

78 

150 

65 


01 

91 

87 

80 

76 

78 

101 

140 


93 

05 

118 


148 

106 

156 

80 

85 


156 


78 

72 


76 

100 

85 

156 


80 

65 

76 

140 

81 


62 

146 

05 

91 

83 

113 

85 

23 

108 

90 

88 

82 

13 


153 

91 


54512  KO 
M + 07-03 
U00758 
13  I 54521  G5 


-023 


I 2 | 13 
i 1 | 13 


1 2 
2 13 

2 9 


54524 

54527 


DO  8691 

54537 

U00780 


N0449 

U00820 


135 

87 


83 

82 


111 

85 

155 


140 


,0,  High  Source  Den,,  R*a 


403 


Right  Ascension:  01h14m36B-01h31m275 


Name 


h m 

01146  + 3128 
01149  + 3515 
01154+3830 
01154  + 3557 
01157  + 3642 
01160  + 3942 

01163  + 3551 

01164  + 3435 
01167  + 3951 
01167  + 3429 

01170+321 2 

01172  + 3635 

01173  + 3451 

01174  + 3724 

01174  + 3519 

01175  + 3658 

01176  + 3753 
01180  + 3309 
01180+3645 
01181+3333 

01191+3055 
01191  +3708 

01193  + 3126 

01194  + 3424 
01194  + 3157 
01197+3410 
01199  + 3148 
01201+3254 
01201+3134 
01202+3735 

01203  + 3316 
01203  + 3301 

01206  + 3418 

01207  + 3359 

01208  + 3727 
01208  + 3525 
01211+3430 
01216+3332 
01216  + 3845 
01218  + 3548 

01219+3154 
01223  + 3528 

01225  + 3345 
01225+3121 

01226  + 3324 

01227  + 3743 
01227  + 3152 
01229  + 3747 
01232  + 3418 

01235  + 3011 

01236  + 3504 

01237  + 3616 
01242  + 3407 
01247  + 3117 

01247  + 3655 

01248  + 3142 

01249  + 3422 
01254  + 3958 
01254  + 3403 

01258  + 3328 

01259  + 3211 

01260  + 3622 
01260  + 3439 
01261+3741 
01262  + 3909 
01264  + 3302 
01264  + 3623 
01270+3101 
01276  + 3155 
01282  + 3236 

01282+3452 
01286+3430 
01289  + 3321 
01291+3313 
01291+3256 
01293+3801 

01296  + 3506 

01297  + 3019 

01298  + 3811 

01299  + 3535 

01299+3023 
01301+3019 

01302  + 3638 

01303  + 3011 

01303  + 3029 

01304  + 3041 
01304  + 3037 
01306  + 3524 
01306  + 3025 
01307+3016 

01308  + 3005 
01308  + 3035 
01310  + 3521 
01310+3030 
01310  + 3024 
01312  + 3023 
01312  + 3025 

01312  + 3020 

01313  + 3048 

01314  + 3018 


Declination:  +30"- + 40° 

Associations 


A 

T 

Name  Type 

Sep 

n 

Mag 

13 

54580  K0 

7 

68 

13 

54586  K0 

30 

75 

13 

54593  G5 

6 

72 

27 

MKN  980 

17 

13 

54599 

12 

85 

13 

54601  K 2 

5 

72 

* 9 

U 00857 

16 

143 

13 

54610  G5 

16 

77 

13 

54612  K2 

11 

85 

13 

54614 

3 

66 

32 

X01 17+369 

35 

8 

12 

ZG  117  + 37 

46 

148 

12 

ZG  118+33 

60 

151 

32 

X01 18  + 367 

71 

8 

: — 1 1 1 >— I 1 1 I I I I | | j 115 

* Confusion  Flags  1)  CIHHUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Con.usion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  WW«  Confirmed  Sources  PW). 

404 


I 1 


Right  Ascension:  Q1ll31m28‘-01ll51m44! 


Declination:  +30”- +40' 


Position  (1950) 


h m. 


01314+3036 

01316  + 3041 
01317+3031 

01317  + 3451 
01317  + 3025 
01319  + 3346 
01321+3251 
01321+3446 
01321+3756 
01323  + 3026 

01326  + 3031 

01327  + 3554 
01327  + 3431 
01327+3512 
01329  + 3555 
01329  + 3334 
01329  + 3937 
01332  + 3721 
01336  + 3446 

01336  + 3940 

01337  + 3429 

01339  + 3235 
01348  + 3017 

01340  + 3254 
01348  + 3132 
01353+3505 

01353  + 3310 

01354  + 3501 
01354  + 3507 

01356  + 3825 

01357  + 3405 
01360  + 3123 
01363  + 3817 
01366+3905 
01367+3550 
01373  + 3920 
01375  + 3422 
01375  + 3159 
01377  + 3919 
01380  + 3800 

01383  + 3433 
01388  + 3114 
01391+3913 
01391  +3148 

01391  +3909 

01392  + 3904 
01395  + 3242 
01397  + 3815 
01400  + 3046 
01404  + 3219 

01407  + 3016 
01409  + 3156 
01416  + 3726 
01420  + 3715 
01421+3005 

01424  + 3827 

01425  + 3855 

01426  + 3401 
01430  + 3921 
01432  + 3728 

01434  + 3612 
01440  + 3431 
01440  + 3646 

01442  + 3947 

01443  + 3932 
01443  + 3519 

01452  + 3941 

01453  + 3153 
01456  + 3742 

01458  + 3226 

01459  + 3353 
01461  +3218 

01467  + 3826 

01468  + 3710 
01473  + 3107 
01475  + 3554 
01477  + 3329 

01477  + 3255 

01478  + 3502 
014B0  + 3718 

01481  +3746 

01482  + 3003 
01403  + 3017 

01484  + 3512 

01485  + 3549 

01486  + 3900 

01487  + 3331 
01487  + 3853 
01487  + 3525 
01494+3152 

01498  + 3622 

01498  + 3325 

01499  f 3548 
01502  + 3241 
01504  + 3723 
01513+3152 
01513+3653 
01513  + 3101 
01517  + 3942 
01517  + 3908 


2 

,9 1 

.6 

.3 

.9 

.9 

.7 

9 

8 

1.3 

[36.7 

4 

.2 

4 

.7 

'■5| 

7 

15.6| 

.2 


5 

.5 

.2 

8 

.8 

19.6 

22.9 

25.5 
28.2 

40.9 

45.91 

2.1 

>1.6 

40.6 
[46.9 
21.1 
35.3 

35.7 
[47.7] 

5.0 


21.6  29 
51.0  43 


Galactic  Uncertainty 
8 Coords  SMJ  SMN  9 

(1  1 b (")  O O 


134- 

134- 

134- 

133- 

134- 
133- 
133- 

133- 

132- 

134- 

134- 

133- 
133- 
133- 
133- 
133- 

132- 

133- 
133- 

132- 

133- 
134  - 

135- 

134- 
134- 
134- 
134- 
134- 
134- 
133- 


7.0 
10.2 
11.1 

16.7 

132.3 

45.4 

4.2 

28.3 

46.9 

58.7 

39.1 
5.9 

9.3 

27.6 

34.5 

36.9 
5.6] 

13.7 

[26.9 

1.4 
3.7| 

17.3 

[22.0 

23.9 

13.8 

19.6 

41.7 

48.7 

57.0 

10.0 

45.2 

48.7 
[20.1 

35.2 
47.2] 
47.5! 
[48.5 

4.3 

11. 5| 
12.6 

22.8 

29.8 
32.7 

38.9 

43.3 
43. 
[46. 

24. 

48. 

49. 
58.1 
12. 

25. ! 

21.: 

21 

22 

42. 

44 


134- 28 

135- 30 
133-23 

133- 23 

134- 26 

133- 22 

134- 27 

135- 29 

133- 22 

134- 24 

134- 27 

135- 30 
133-22 
135-30 

133- 22 

134- 23 

135- 29 

134- 23 

136- 31 

135- 29 

136- 31 
136-29 

134- 24 

135- 24 

136- 31 
134-23 

134- 23 

135- 27 

134- 22 

135- 24 

135- 25 

136- 27 

135- 25 
134-22 

134- 22 

136- 26 

135- 22 

137- 29 

135-  24 
137-29 

136- 27 

137-  29 

135  23 

136- 24 

137-  30 

136- 25 
137  28 

137- 28 
136-26 

136  24 

136-23 

138- 31 
138-31 

136  26 
136-25 

135- 22 

137  -27 

136- 22 

136  26 
138-29 

136- 25 

137- 27 
137-25 

138  28 
136-24 
138  29 

137  - 24 

138  30 
136  21 
136  22 


62 

52 

31 

45 
30 
61 

52 

43 
21 

100 

42 

38 

41 
58 
49 

44 
54 
24 
26 
36 

46 

53 

33 
62 
88 
20 

42 

45 
93 

34 

62 

54 
54 
21 
36 

41 
40 
61 
40 

53 

51 
80 
50 
50 
21 
28 
33 

42 

35 
33 

40 

43 
25 

52 
48 

54 
54 
82 
32 

40 

41 
59 
43 
80 


32 


35 


63 

62 

62 

60 

62 

62 

56 

59 
61 
65 

62 

58 

60 

58 
60 
63 
63 
60 
62 

57 

61 

62 

62 

63 

65 
60 

63 
61 

59 

64 

63 
62 

64 
57 
61 
62 

60 

66 
61 

65 

62 

66 
60 
61 
62 
63 
61 
61 
65 
61 

63 
62 
61 
65 

64 
61 

65 

66 
61 
62 

59 
62 
65 
65 

60 

59 

60 

63 

64 
64 

60 

63 

61 

153 

67 

63 

63 

63 
61 
62 

64 

64 

63 
66 

65 
60 

64 
61 

66 
63 


Flu*  Density 


12  jj.m 


(Not  Color  Corrected) 
25  fim  60 
(Jansky) 


35L 

25L 

.84 

.63 

.25L 

.25L 

.34 

.25L 

11.93 

25L 

.75 

.45 

.98 

.25L 

.78 

1.08 

.31 

2.17 

1.46 

25L 

.25L 
.58 
1.13 
25L 
.41 
.96 
.62 
25L 
25L 
1.22 

.38 

.55 

1.19 

3.22 

53 

.43 

.251 

27L 

36L 

1.10 

.25L 

.40L 

.35 

28 

3.37 

1.10 

232 

.65 

1.55 

1.45 

25L 

.97 

25L 

.78 

.49 

.25L 

.86L 

.31 

.87 

38L 

.25L 
.25L 
.25L 
.35L 
3.17 
25L 
25L 
.41 L 
1.64 
.77 

13.50 

.251 

.43 

.43 

.24 

25L 

25L 

25L 

.25L 

.99 

9.09 
.46 
26L 
.39 
.25L 

7.09 
1.04 

12  67 
.51 
27L 


25L 
.25L 
25L 
.261 
25L 
25L 
5 50 
.251 
.43 
27L 


.31 L [ 
26L 
4.46 
25L 
.25L 
25L 
.25L 
35L 
4.83 
25L 

.23: 

25L 

32L 

.25L 

.30 

.23: 

25L 

.55 

.43 

28L 

.251 
.25L 
.37: 
.25L 
25L 
.27: 
.28L 
.31 L 
25L 
.60 

.25L 

25L 

34L 

1.25 

.251 

25L 

28L 

.30L 

.25L 

.27L 

30L 

.25L 

25L 

27L 

.85 

.31 

.62 

.25L 

.41 

.42 

.25L 
.33L 
39:  ! 
.39L 
.25L 
,25L 
58L 
,26L 
29L 
25L 

.25L 

25L 

34L 

25L 

1.36 

25L 

.251 

,27L 

35 

.27L 

3.38 

.25L 

25L 

25L 

25L 

.32 

.25L 

.25L 

.251 

25L 

248 

.27L 

.25L 

.501 

.25L 

2.45 

.27L 

7.70 

.251 

25L 


.20: 

25L 

36L 

25L 

.261 

25L 

1.63 

25L 

25L 

25L 


Flags 


tm 

100  jim 

Flu* 

Uncs 

Con  A 
Coef  R 

.89 

1.00L 

C 

DB 

.35 

4.93 

cc 

FAB 

.49 

51.45  E 

IBDD  C 

)AAA  0 

.40L 

1.00L  C 

) E 

1 

.75 

51.45L 

D 

BB 

.49 

1.20 

CC  J 

DD 

.40L 

1.19L  C 

) 1 

J 

.98 

.94: 

CD 

DAB 

.00 

1.00L  E 

3 BC  / 

^ AB  D 

.75L 

1.76 

D 

EC 

,40L 

1.00L  E 

3 E / 

.40L 

1.10L  ( 

: c 

; k 

.40  L 

1.00L  E 

3 E 

3C 

.52 

1.16 

CF 

L CF 

.40L 

1.00L  E 

3D  > 

\B  L 1 

.40L 

1.14L  E 

3D  E 

3C  M 0 

.40L 

1.00L  ( 

: E 

D 

.40L 

1.00L  E 

3C  > 

^B  1 0 

.40L 

1.00L  E 

3C  i 

\B  K 0 

.89 

1.61 

CC 

CBB 

.58 

1.10L 

D 

J BD 

.401 

1.04L  1 

3 1 

3 Ml 

.40L 

1.00L  ( 

dd  t 

*C  1 

.79 

1.07L 

C 

FBH 

.40L 

1.34L  1 

: i 

B K 

.50: 

1.25L  ( 

3FF  t 

ADEC  8 

,40L 

1.00L  < 

C 1 

BF 

.56 

1.49L 

c 

LBF 

.53L 

1.89 

F 

BB 

.40L 

1.07L  l 

CD 

AA  0 

.40L 

1.42L  ' 

C 

BM  N 

.40  L 

1.05L  1 

c 

B 

.40L 

1.00L 

c 

AC 

.40L 

1.00L 

BB 

A AD  6 

.40L 

1.00L 

C 

AM 

.40L 

I.OOt 

c 

CF 

1.26 

3.70 

cc 

K E AA 

.75L 

1.22 

c 

FCB 

.42 

.76: 

CD 

G BC 

.40L 

1.00L 

c 

AE 

.83 

1.68 

CD 

1 DBB 

.41 

1.00L 

D 

CH 

.40L 

1.00L 

D 

8 

,40L 

1.29L 

C 

DE  D 

.401 

1.00L 

BC 

A AM  C 

.40L 

1.00L 

BD 

ACE  t 

40L 

1.00L 

BC 

ABE  ; 

.40L 

1.00L 

B 

BL 

40L 

1.00L 

BC 

ACD  1 

.40L 

1.00L 

BC 

ac  ; 

.90 

1.32 

BC 

DBB 

40L 

1.001 

C 

AG 

2.13 

4.59 

F CC 

ME  AA 

40L 

1.00L 

C 

AC 

40L 

1.00L 

C 

B 

.45 

1.04: 

CC 

EB 

40L 

1.03 

F 

D G 

.401 

1.38L 

C 

D 

40L 

1.02L 

B 

AD 

.51 

1.12 

CC 

CB 

.73 

2.27 

cc 

HBB 

.55 

1.28 

DC 

D BC 

1.17 

1.71 

cc 

DAC 

40L 

1.55 

c 

M B 

40L 

1.00L 

cc 

AA 

.41 L 

1.67 

c 

NJ  GB 

40L 

1.55 
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L BF 

ABF 

0 0500100000 

4 M3 

55191 

17 

86 

EC 

KCB 

0200000000 

3 9 

U01503 

12 

143 

CD 

K BC 

0300000010 

L C 

DD  F 

0300000000 

L B 

AC 

0300000000 

1 13 

55202 

5 

86 

L C 

c 

0400000000 

1 2 

DO  9020 

38 

98 

L F 

EK 

0400000000 

1 30 

6ZW  144 

40 

L B 

AK  J 

0500001000 

2 13 

55208 

7 

90 

CC 

EFAA 

0200000100 

3 9 

U01520 

21 

140 

L C 

ECA 

1300000000 

3 13 

55218  A2 

23 

53 

L B 

AH 

1500000000 

2 13 

55221  K0 

33 

70 

L C 

CH 

0500000000 

1 13 

55228 

18 

90 

- CO 

AA  F < 

3 0500000000 

CC 

E A A 

1 300000000 

3 9 

U01550 

22 

135 

_ F 

Dl 

0500000000 

1 13 

55233  G5 

21 

70 

_ F 

E 

1400000000 

2 13 

55242 

14 

86 

CC 

KBB 

0400000000 

. B 

B 

0400000000 

2 13 

55246 

g 

82 

BB 

EBB 

0400000100 

2 12 

ZG  202  + 34 

65 

153 

CC 

BB 

0200000000 

3 9 

U01577 

39 

140 

BC 

EHBB 

0400000300 

4 

3 9 

U01581 

88 

151 

. BD 

AB  1 

1 1500000000 

1 2 

DO  9056 

45 

108 

C 

ND 

2500000000 

C 

DG 

0300000000 

1 12 

ZG  204+34 

86 

151 

CC 

1 BB 

0300000000 

3 12 

ZG  204  + 32 

80 

148 

CB 

LEAB 

0400000000 

2 9 

U01619 

23 

160 

. B 

B t H 

1300000000 

1 13 

55289  A2 

4 

47 

0 

CL 

0200000000 

ECC 

HDAA 

0200010000 

4 9 

U01633 

25 

126 

. D 

C L 

1500010000 

2 13 

55294 

5 

88 

CC 

BB 

0300000000 

1 12 

ZG  206  + 33 

89 

156 

c 

B 

0500000000 

2 13 

55305 

11 

85 

BCC 

AAA  5 

0400001000 

3 13 

55306  A5 

10 

30 

B 

AD 

0400000000 

2 13 

55309  K2 

1 

76 

CB 

L E A A 

0400000000 

1 12 

ZG  206  + 37 

28 

156 

CC 

CBD 

0400000100 

1 12 

ZG  207  + 33 

29 

156 

C 

A B 

0400000000 

CCCC 

BAAA  1 

0120010000 

5 9 

U01655 

20 

130 

B 

BE 

1501000000 

CE 

1 AB 

0500000000 

DCC 

MDA  A 

1300000000 

3 9 

U01673 

29 

151 

CCCC  - 

CA  A A 2 

1200001000 

3 9 

U01672 

6 

131 

CC  1 

1 E A A 

0400000000 

1 12 

ZG  208  + 31 

63 

151 

CC 

BB 

1401000200 

4 

5 9 

U01676 

24 

128 

BC 

AB  1 

0500001000 

1 1 

AV  AND 

18 

3 

CC  , 

J KAB 

0400000000 

3 9 

U01685 

33 

148 

C 1 

K EC 

0400000000 

CC  1 

E A A 

1200000000 

3 9 

U01695 

22 

145 

B C F i 

AA  KC  1 

9601000000 

2 13 

55347  GO 

4 

53 

BC  i 

AC  0 

0500000000 

3 13 

55348  K2 

g 

75 

B i 

3C 

0300000000 

2 13 

55351 

13 

83 

C / 

AC 

0401000000 

2 13 

55354  K5 

3 

90 

C ( 

3 

0400000000 

1 13 

55355 

17 

92 

C [ 

3 H 

9601000000 

1 13 

55358  G5 

11 

77 

CC  E 

3AEE  7 

0300000000 

D 

MG 

2500000000 

CC 

BB 

0400000000 

3 9 1 

U01726 

42 

146 

DC  E 

-ENB  B 

0500000000 

i 12  ; 

ZG  211+36 

58 

148 

D 

D 

1400000000 

C ( 

; j 

0400000000 

1 13  ! 

55391  K0 

4 

70 

D 

D 

0500000000 

CC 

L BB 

1500000100 

3 9 l 

J01737 

28 

140 

CB 

J B A 

0300001200 

4 

2 12  : 

ZG  212  + 33 

43 

146 

C E 

fG 

0400000000 

2 13  ! 

55397  A0 

12 

52 

BD  f 

^D  M 

1501010000 

2 13  ! 

55398 

1 

83 

B E 

1 N 

0500000000 

2 13  5 

55400  K2 

9 

81 

BC  / 

0500002000 

2 

2 13  ! 

55402 

5 

82 

406 


I II 


Right  Ascension:  02M3m15’-02h29m21 

Position  (1950) 


Name 


a 


h m. 


(s) 


Galactic  Uncertainty 
8 Coords  SMJ  SMN 

O 1 b (")  O O 


Flux  Density 


02132  + 3225 
02132  + 3836 
02134  + 3655 

02134  + 3853 

02135  + 3318 

02139  + 3417 

02140  + 3359 
02140  + 3542 
02143  + 3336 

02145  + 3332 

02146  + 3610 
02148  + 3534 

02148  + 3349 

02149  + 3210 

02150  + 3139 
02151+3652 
02151+3130 

02154  + 3747 

02155  + 3817 

02156  + 3153 

02157  + 3652 
02161  +3847 
02164  + 3213 

02164  + 3537 

02165  + 3742 

02166  + 3030 
02170  + 3741 
02170  + 3205 
02175  + 3506 
02175  + 3808 

02178  + 3228 
02184  + 3455 
02184+3907 
02186  + 3219 
02190  + 3343 

02193  + 3728 

02194  + 3005 

02198  + 3659 

02199  + 3724 

02203  + 3158 

02204  + 3512 

02208  + 3337 

02209  + 3809 

02210  + 3319 
02211+3027 

02215  + 3605 

02216  + 3901 
02221  +3338 

02223  + 3629 

02224  + 3449 

02225  + 3210 

02227  + 3647 

02228  + 3753 

02229  + 3914 
02231  +3638 
02231+3040 
02231  +3139 

02233  + 3542 
02233+3822 

02234  + 3013 

02237  + 3644 

02239  + 3457 

02240  + 3321 

02241  +3545 
02241+3644 

02242  + 3538 

02243  + 3230 

02243  + 3321 

02244  + 3134 

02245  + 3547 

02245  + 3555 
02252  + 3358 

02252  + 3105 

02253  + 3515 
02256  + 3923 
02256+3416 
02258  + 3451 
02264  + 3038 
02264  + 3114 
02264  + 3125 


15.3  3 

17.8  10 
28.2  2 

29.4  28 

31.8  37 
56  7 13 

2.5  37 

2.8  33 
20.2  58 

31.8  29 

38.8  7 
49.0  36 

49.5  11 

55.9  1 

2.9  2 

8.8  4 

11.9  59 

25.7  48 

34.8  24 
38.7  46 


[43.3  33 

6.0  52 
25.4  29 

25.6 

35.7  27 

40.1  14 

3.0  3 
, 4.8  18 

35.2  19 
35.6  23 


143-27  | 

141- 21  , 

141  23  I 

140- 21 
143-26 

142  25 

142- 25 

142- 24 

143- 26 

143- 26 

142-23 
142-24 
,143  — 25 
j 143-27 

144- 27 

142-23 
144  28 

,141-22 

141- 21 
144-27 

i 142-23 

141- 21  , 
144-27 

142- 24 
1 142  — 22 

144-28 

142- 22 
144-27 

143- 24  | 
142-21 


53.2  59 

24.0  15 

26.3  47 

36.1  9 
5.8  8 

211  21 
25.6  38 

50.5  34 

54.5  58 

23.6  9 


27.4  49 

53.3  53 

56.9  16 
4.0  54 

j 9.3  12 
30.7 

40.6  54 
9.9  27 

21.6  34 

26.7  3 

30.0  59 

46.9  19 

49.7  50 
55.6  46 
1 7.2  0 

7.2  51 

11.9  18 

20.4  13 

21.2  0 

24.0  7 


144-26 
,143-24 
141  -20 
144-27 

144- 25 
142-22 

145- 29 
142-22 

142- 22 
145-27 

143- 24 

144- 25 
i 142  — 21 

144- 25 

145- 28 

143- 23 
; 142-20 

144- 25 

143- 22 

144- 24 

145- 26 
143-22 

,143-21 

1142-20 

143- 22 

146- 28 

145- 27 

144- 23 
143-21 

146- 28 


38 

41 

76 

28 

60 

64 

28 

46 

28 

85 

55 

38 

52 

52 

43 
40 

37 

44 
72 
33 

18 

40 
80 
62 

58 
64 

42 
26 

41 

53 

39 

59 

38 
26 
46 

43 
63 
43 
62 
23 

36 

45 

59 
55 
42 

60 
59 
29 
55 


13 
12 

14 

7 

15 

8 
5 
9 

9 
13 

10 

11 

18 

16 
12 
12 

7 
11 
13 

8 

5 
11 

10 
12 
12 
16 
12 

6 
7 

12 

7 
13 

9 
11 
12 
12 
12 

10 
12 

5 

10 

8 
12 
12 

6 
8 

13 
5 
11 


66 

60 

64 

63 
66 

64 
64 
64 
64 
64 

64 

64 
77 

65 

66 

64 
66 
62 
62 

65 

65 

64 

69 

64 

64 

69 

64 

65 
64 

64 

65 

66 
64 
64 

64 

65 
68 

63 

64 
67 


12  jim 


(Not  Color  Corrected) 
25  jim  60  Jim 
(Jansky) 


100  jim 


Flux 

Uncs 


42  10 


47.4  40 

1 54.4  33 
4.0  19 
6.9  48 

11.5  36 

17.6  18 

20.0  54 

20.3  6 

29.4  39 

33.0  54 

34.1  28 

14.3  19 

16.6  18 

22.3  54 

40.2  16 

40.8  25 

52.9  3 

24.3  34 
25.7  43 

28.4  6 


02268  + 3854 

02268  + 3114 

02269  + 3953 
02271+3429 
02272  + 3316 
02272  + 3336 
02272  + 3758 
02275  + 3956 
02275  + 3157 
02277  + 3654 

02282  + 3817 
02284  + 3559 
02286+3944 
02287  + 3753 
0228B  + 3612 
02290  + 3555 
02290  + 3139 
02290+3015 

02292  + 3303 

02293  + 3516 


49.2 
51.9 
|58.3 

9.9 
14.1 

15.0 

15.7 

33.1 

34.0 

44.0 

14.0] 

26.3 

36.7 

43.9 
49.2] 
| 2.6 

5.6 

. 59 
12.6 

21.2 


143- 22 

144- 24 
1 145-25 

144- 23 

143- 22 
[144-23 

145- 26 

145- 25 

146- 27 

144- 23 

144- 23 

145- 25 

146- 27 

144- 23 
143-20 

145- 24 
1 145-24 

147- 27 

146- 27 
146-27 

143-20 

146-27 

143- 19 

145- 24 

146- 25 

145- 25 
,144-21 
1143-19 

146- 26 

144- 22 


[144-20  ] 
145-22 

143- 19  j 

144- 21 

145- 22 

145- 22 
147-26 
147-28  . 

146- 25 
145-23 


32 

33 

34 
58 
26 
41 
43 
96 
64 
49 

41 

77 

43 

132 

30 

46 

34 
33 
33 

57 

66 

22 

27 
67 
36 

35 
74 

58 
61 
52- 

55 

46 

28 

59 
50 
41 
27 

39 
35 
27 

32 

54 

35 

40 
38 
18 
52 
43 

55 

36 


6 

9 

7 
14 

9 

9 

9 

35 

10 
12 

8 

22 

13 

30 

8 

29 

5 

9 

6 

23 

17 

6 

7 

9 

10 
10 
19 
10 
19 

13 

10 

14 
10 
14 

8 

6 

5 
8 

6 
7 


65 

65 

63 
65 
69 
65 
62 
67 
65 

64 

67 

64 

65 
63 

65 

67 

66 
62 
63 

68 

66 

65 

65 
63 

66 
62 
67 
66 
67 
67 

67 

65 

67 
65 
63 
65 

63 

68 
67 
67 

65 

65 

64 

66 
67 

65 

66 
64 
67 
66 


.25L 

.29 

.34 

3.22 
25L 
.27L 

2 22 
.30 
1.07 
.24 

.38 

25L 

.34L 

.251 

.25L 

25L 

1.67 

25L 

.24 

5.22 

9.52 

.59 

26 

.41 

25L 

.33L 

.25L 

2.75 

25L 

.35 

.31 L 

.29 

.25L 

,25L 

,25L 

.38 

.49 

.39L 

.41 

.2BL 

1.12 

.97 

.33 

26L 

1.80 

,66 

.31 

22.22 
.91 
.73 

1.51 

3.22 

10.27 

25L 

1.28 

62 

.53 

28L 

.29 

.25L 


1.62 

.251 

.25L 

72L 

10.80 

.251 

3.20 

25L 

2.78 

.251 

.40L 

.94 

.66 

.52 

.54 

.47 

45L 

.82 

.251 

.25L 

.85 
.251 
.97 
25L 
.49 
1.26 
15.53 
1.48 
2BL 
~ 25L 

.52 
25L 
.71 
.82 
.89  L 
10.40 
.25L 
.43 
.35 
25L 


25L 

-27L 

.25L 

1.74 

63L 

.25L 

.50 

25L 

.47 

25L 

.251 

.25L 

25L 

29L 

.25L 

25L 

.45 

25L 

25L 

1.41 

5.41 
.31 
25L 
25L 
25L 
.31 L 
25L 
.76 
28: 
25L 

.27L 
25L  ! 
.28: 
25L 
.25L 
.251 
.29L 
.25L 
25L 
.70 

.361 

.34L 

25L 

25L 

.53 

31L 

29L 

5.89 


31L  ’ 
.25L 

.39 

.88 

2.81 

.25L 

.66 

.251 

,25L 

89L 

25L 

.251 

.49 

.25L 

25L 

.531 

3.59 

.59L 

1.13 

25L 

.82 

25L 

.25L 

25L 

1.31 

25L 

25L 

.25L 

.251 

.281 

,25L 

.25L 

.251 

.26L 

.68 

.25L 

29L 

.29 

8.29  | 
.29: 
.35 
.31 

,29L 

.63L 

.25L 

.30L 

,58L 

2.49 

.25L 

.42L 

25L 

.25L 


.53 

.40L 

,40L 

.40L 

.53 

.44 

.44L 

40L 

.86 

.40L 

40L 

.82 

.45 

.53 

.76 

,79 

,40L 

1.26 

.401 

.40L 

1.08 

.401 

.40L 

.40L 

.65 

.53 

1.12 

40L 

1.85 

40L 

1.64  , 
.40L  | 

1.76 
.53 
61  , 
.40L 
.40L  | 

41  i 

40L  | 

6.64 


.401 
.40L 
40L 
.63 
,40L 
.401 
.40L 
.96 
40L 
40L 

.401 
40L 
.64 
.45 
.401 
.40L 
40L 
40L 
40L 
.48 

,40L  | 
.33: 
1.44:  . 
.40L  | 
.58 
40L 
.40L  | 
2.85  t 
.40L 
.40l| 

.60 
.40L  | 
2.76 
.40L 
.45L 
.40L 

52  . 
.40L 

,40L  | 
.67 

.40L  1 
.57 
.40L  | 
.46: 
,40L 
.40L  | 
1.14 
.40L  j 
2.48 
3.97 

.40L 
40L 
.40L 
.40L 
,40L 
.44 
.63 
.40L  1 
.40L  I 
1.12 


2.16 
1.73L 
1.16L 
1.00L 
1.51 
1.65L 
1.00L 
1.00L 
.85 
1.46L 

1.00L 
1.68 
1.07 
1.21: 
2.09 
2.37 
1.00L 
3.19 
1.27L 
1.00L 

1.00L 

1 .001 

1.09L 

1.06L 

1.34: 

1.30L 

3.26 

1.00L 

2.83 

1.00L 

2.45 

2.87L 

3.99 

2.06 

1.22 

1.001 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

13.10 

1.00L 

1.00L 

1.39L 

1.38 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.04L 

1.00L 
1.00L 
.96 
1.59 
1 .01 L 
1.23L 
1.85L 
2.28 
1.22L 
1.53 


BC 


FI  CB, 
DE  G] 
Id 

AAE 
FBB 
C . 
]abjn| 

jE  I 
BECDABBB 
DG 


BC 


BC 


Flags 


V L 

Corr  A Confusion  R 5 

Coef  R Flags*  S 2 


Declination:  + 30°-  + 40° 

Associations 


BC 


CC| 

D 


jC  K 
BE  I BD 
FB 
1 CD 
BB 
EBA 
AB  , 
LAAj 
D 

AAE 


CE 

CF 

CB 

CC 

'eel 


BC 

|BBC 

BC 


CE 
C 

CC 
BC 
DCC 


|aabe| 

BC 
C 

BK  F 
HBB . 
NCD| 
BB 
AB 
eaa| 
c 


CB  DFAB 
B M 
DCC  DBAA 
CC  J BB 
CD  M CD 
C 

CG 

F M DF  | 
ccc|cbaa| 

BF  I 
AC 

B . 
CF  F J CC 


CD 


AB 
BG 
BG 

AAAH 
ABMG 
Ai 

[ACM 
A A 

cbcdI  aabgI 
CC  J BB, 
[AB  K 
AD  H 
iCELE 
D L Cl 
C!  . 
DC  LNCC 


BBC 

B 

B 

|bd 

BC 


1400000000 
0300000000 
1600000000 
0500000000 
0300000100 
[ 0500000010 
0500001000 
2600000000 
1500100100 
1400110100 

1500000000 
1501010020 
1501000100 
2400000000 
1200000000 
0501000100 
1300000000 
0301000000 
0400000000 
1 300000000 

0601000100 
0500000000 
0400000000 
1600000010 
0400100100 
I 0400000000 
0300100100 
0501000000 
0300000000 
0500000000 

0400000000 
0300000000 
0300000100 
0400000000 
3500000000 
0600000010 
0500010000 
0500000000 
0600100000 
0300000000 

1400000000 
4501000000 
0400100000 
i 3400000000 
0500000000 
1600000000 
0401000000  . 

5500000000  18 
0500000000 
2400000000 


1.05L 
1.53 
7.74 
1.48 
1.00L 
1.45 
1.00L 
12.31 
1.00L 
1.81 

1.46L 

1.00L 

4.92 

1.11L 

1.00L 

1.00L 

1.32L 

1.00L 

1.56 

2.27 

1 .01 L 

1.41 

1.00L 

1.58 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

8.27 
7.63 

1.00L 

1.22 

1.00L 

1.00L 

1.02 

1.00L 

1 .81 L 

1.81L 

1.29L 

2.87 


BF  AC 
DC  EC 
EF  EB 
D C 
CBC  AABE 
C I C 
BC  AAJ  , 
CC  Nt  EB] 
BC  AB 

C NB  | 


KCD 
D I BGL 
IBCCC  BAAA 


B 


C 
CB 

D 

CD 
BC 

DC 
C 
BE 
BBC 
BE 
DCC 
DCC 


BG 
B G 
CF  . 

CE  1 
BD  . 
EB 

L AAl 

AD 
DBC 
, AB  1 
E DC 
BK 
ACD 
AA  AG 
AC 

FDAA 
ECA  A 


B 
B 

C 

BBC 
C 
F 
,D 

CC 


BE  F 
B 
BF 

AF  F 
D B 
AABI 
BD 
CB 
D 

EBA 


C 

A 

T Name 


Type 


2 13 

1 13 


1 3 13 

1 13 

I 2 13 

1 13 


1 

2 

5 

3 

3 

4 
2 
1 

5 

3 

2 

3 

2 

3 


13 


3 
1 
8 

4 
4 
1 
1 

1 

6 I 

2 

1 

1 

1 

I 3 
1 1 
I 3 
1 
1 


U01744 

55404 

55407 


55420  GO 
55423  G5 
55427  A0 
55429 

55432  G5 
ZG  214  + 35 

1)01763 

ZG  215  + 31 

U01769 

55442 

U01772 

DO  9164 

55445 

DO  9166 

55452 

U0 1 787 

U01793 
55462  K5 

55471  K0 

MKN1032 
55479 
U01813 
U01816 
U01826 
55494  G5 
55496  K0 
6ZW  204 
DO  9212 
ZG  220  + 31 


0500000000 
0500001000 
0400000000 
0500000000 
0600000000 
0500000000 
1400000000 
, 7500000310 
0400000000 
0500000000 

0600100000 
2400000000 
3380110340 
7680000000 
06001 00000 
7500000100 
0500000000 
2280110340 
1500000000 
6680000330 

5601000000 

1500010000 

1400000000 

2500001000 

0500010000 

0500000000 

2500000000 

0601000000 

1500000000 

1500000000 


0500000000 
1501000000 
0500000000 
1400000200 
2400000000 
1500010000 
1400000000  23  j 
0500001000 
2200011000 
0300000000 


2 ! 13 
5|  13 
7 
, 4 


[ 1 
2 

4 | 1 
1 
3 

2 
3 
1 


13 


111  1 
L Cl  7 I • 9 
I 2 | 13 

I c 


55505  G5 
55511  K0 

MKN1035 
55515  M2 
55519 

02216  + 3901 
55527  MB 
DO  9247 
55537  G5 

55539  K2 
55544  MA 
Bl  AND 
U01886 

55550  K0 
55553 

X0223  + 357 

55555 

U01896 

55562  K5 
U01910 
X0224  + 333 

55568  MB 

S TRI 
U01913 
55570  K0 


1 13 

I 4 9 

3 9 


1300000000 

7400000000 

0400010000 

1400000000 

5501000140 

6400000220 

3500000000 

2500000000 

2400010000 

1400000000 


I Cl  5 
1 


Sep 

o 


Mag 


55629  K0 

55630  K0 


55635  KO 
B2  0228  + 31 


DO  9354 
U02002 


145 

85 

B5 


50 

75 

40 

86 

83 

151 

148 

153 

138 

90 

136 

106 

85 

115 

90 

146 

156 

80 

73 


1 

17 

44 

51 

9 

13 

33 

53 

29 

11 

2 

2 

3 

10 
6 
9 
2 

58 

15 

9 

5 

18 

24 

9 

5 

56 

20 

7 

4 

28 

103 


U01919 
55579  K0 
U01935 
55582 
DO  9297 
DO  9298 

55600  K0 

U01963 

U01964 

55605  KO 
ZG  226  + 31 


55610  KO 

55611  KO 
TMSS  +40042 
55614  K2 
U01980 
U01983 

DO  9342 


153 

148 

146 

77 

78 


68 

75 


86 

88 

1 

71 

103 

68 

75 

65 

3 
131 

77 

81 

4 

80 

146 

70 

148 

12 


4 

105 

57 


150 

76 
138 

85 

103 

118 

77 
145 
133 

68 

153 


80 

62 

24 

68 

145 

120 


77 

71 


53 

408 


101 

125 


M — - «■  — « — * “•  * "•*” 


407 


Right  Ascension:  02h29m30J-02h41m40i 


Position  (1950) 


Name 


(s) 


Galactic 
Coords 
1 b 


Uncertainty 
SMJ SMN 


Flu*  Density- 


Flags 


02295  + 3351 
02298  + 3706 
02298  + 3419 
02300  + 3807 
02302  + 3231 
02305  + 3111 
02305  + 3952 

02309  + 3153 

02310  + 3720 
02310  + 3830 

02312  + 3334 
02313+3217 

02314  + 3243 

02315  + 3439 

02316  + 3416 
02323  + 3408 
02323  + 3717 
02325+3725 

02325  + 3705 

02326  + 3919 

02327  + 3428 

02328  + 3650 
02333  + 3842 

02333  + 3845 

02334  + 3129 

02334  + 3323 

02335  + 3454 
02337  + 3123 

02337  + 3553 

02338  + 3306 

02338  + 3830 
02338  + 3101 

02338  + 3628 

02339  + 3757 
02339  + 3402 
02341+3845 
02341+3240 
02346  + 3412 

02346  + 3047 

02347  + 3456 

02349  + 3929 
02350+3544 
02352  + 3730 
02352  + 3857 
02355  + 3212 
02355  + 3607 
02356+3151 

02357  + 3312 

02358  + 3500 
02358  + 3120 


30.7  , 

50.5  47 

51.1  21 
4.1  41 

16.8  38 

34.5  19 

35.8  43 

56.2  18 
0.8  47 
1.8  59 

13.1  26 
20.4  13 

24.3  57 

34.6  3 

41.4  41 

19.8  51 

21.1  40 

32.0  18 

33.1  38 

41.8  52 

44.2  9 

49.1  24 

19.6  55 

20.4  12 

24.2  36 

26.0  19 
30  6 27 

43.7  24 

47.2  38 

48.1  36 


146  — 24 
144-21 

146  24 

144- 20 
147-25 
147-27 

143- 19 

147  26 

145- 21 

144- 20 

146- 24 

147- 26 
147-25 
146-23 
146-24 
146-24 

145- 21 
145-21 
145  21 
144  19 


146- 23 

145- 21 
144-20 
144-19 
148  26 

147- 24 
146  23 

148- 26 

146- 22 

147- 25 


49.4  60  145 

50.0  58  148 

50.4  43  145 

59.3  17  145 
59.9  49  147 

6.2  34  144 

6.6  33  147 

38.1  58  147 
38.8  24  148 

47.7  40  146 

59.5  42 

4.7  43 

14.7  57 

15.7  11 

31.3  22 

32.1  _ 

37.0  15 

44.7  14 

49.8  35 

52.2  31 


02358  + 3424 

02359  + 3523 
02360+3442 
02361+3047 
02363  + 3505 
02364+3058 
02365+3552 
02365  + 3619 
02367+3316 
02368  + 3235 

02368  + 3344 
02368  + 3937 

02372  + 3329 

02373  + 3202 
02373+3009 
02374+3547 

02375  + 3130 

02376  + 3505 

02377  + 3558 

02378  + 3735 

02378  + 3829 
02378  + 3112 
02380+3059 

02383  + 3950 

02384  + 3418 

02385  + 3919 

02387  + 3727 

02388  + 3036 
02390  + 3448 

02390  + 3958 

02391  +3211 

02392  + 3043 
02392  + 3404 
02392  + 3018 
02395  + 3919 
02395  + 3433 
02400  + 3206 
02402  + 3215 
02403+3707 

02404  + 3950 

02405  + 3134 
02407  + 3602 
02407  + 3210 

02407  + 3217 

02408  + 3835 

02408  + 3153 

02409  + 3830 
02409  + 3202 
02409  + 3209 
02416+3210 


52.7  25 

1 55.4  21 
1.9  11 
6.3  34 

23.0  51 

26.4  11 

32.2  1 

35.1  50 
46.9  49 

49.3  55 

50.0  11 

52.5  11 

15.8  14 

18.9  58 

21.9  37 

26.1  27 

30.1  53 

40.0  7 

47.7  5 

49.1  19 

50.8  33 

51.3  16 
1.0  11 

20.4  41 

27.5  9 

30.8  31 

44.6  44 
52.3  39 

2.1  37 

4.9  55 

|11.1  50 

13.9  15 
,15.4  50 

16.9  6 
30.5  17 


31.8 

1.4 

13.5 

23.5 
26.1 

31.8 
43.2 

46.0 

46.1 
49.4 

51.2 

54.9 

56.2 
59.6, 
40.1 


144- 19 
146-22 

145- 20 

145- 19 
148-25 

146- 22 
148-26 

147- 24 

147- 23 

148- 26 

147-23 

146- 22 

147- 23 

149- 26 

147- 23 
149-26 
146-22 

146- 21 

148- 24 
148-25 

147- 24 

145- 18 

148- 24 

148- 25 

149- 27 

146- 22 
149-26 

147- 22 
146-22 

146- 20 

145-19 

149-26 

149-26 

145-18 

147- 23 

145- 19 

146- 20 
149-26 

147- 23 
145-18 

149-25 

149- 26 

148- 23 

150- 27 

145- 18 
147-23 

149- 25 
149-25 

146- 20 

145- 18 

149-25 

147- 21 
149-25 
149-25 

146- 19 
149-25 
146-19 
149  25 
149  25 
149-25 


45 

43 
55 

44 
36 
38 

59 
50 

60 

67 
31 
81 
44 

68 
21 
54 
53 
26 

27 

23 

46 

29 

106 

23 
39 
46 

28 

57 
41 

24 
32 

49 

50 
39 
27 

58 

48 
36 
43 

49 

25 
38 

50 
79 
82 
49 
47 
66 
73 


n 

r 

o 

N 

51 

5 

£ 

1C 

— r 

66 

66 

2 

3 

2S 

7 

67 

3 

36 

10 

66 

3 

49 

12 

65 

3 

22 

7 

67 

3 

66 

18 

63 

3 

52 

10 

66 

3 

43 

8 

66 

3 

37 

9 

66 

3 

29 

8 

67 

3 

40 

8 

66 

3 

59 

15 

66 

3 

35 

10 

67 

3 

62 

6 

68 

3 

50 

12 

67 

3 

40 

11 

68 

2 

50 

12 

66 

23 

7 

66 

45 

11 

63 

30 

7 

67 

54 

8 

65 

35 

6 

65 

52 

12 

65 

38 

10 

66  3 

62 

13 

69  2 

47 

1 12 

67  3 

38 

7 

66  3 

49 

13 

66  3 

58 

13 

68  3 

33 

10 

65  2 

104 

24 

65  2 

55 

11 

66  3 

45 

14 

66  3 

33 

5 

68  3 

23 

6 

66  3 

43 

11 

67  3 

37 

7 

60  3 

49 

34 

65  2 

41 

9 

68  3 

54 

14 

64  3 

61 

14 

69  2 

37 

12 

64  2 

34 

6 

65  3 

42 

9 

68  3 

39 

14 

67  2 

56 

14 

68  3 

43 

9 

68  3 

26 

9 

67  3 

97 

38 

69  2 

40 

10 

68  3 

(Not  Color  Corrected) 
12  25  jim  60  Mm 

(Jansky) 


100  fim 


70 
67 
67 

i 67 

9 67 


66 

65 
68 
69 
63 
68 
67 

66 
69 
67 
66 

69 

69 

67 

65 

67 

68 
68 
68 
65 
65 

68 

67 

67 

69 

64 

67 

67 

68 
67 
67 


40L 

.25L 

1,99 

73 

25L 

1.71 

.25L 

.47 

.84 

,94 

1.47 

25L 

25L 

25L 

•25L 

45 

25L 

25L 

4.33 

.47 

22.02 

42 

3.67 

25L 

25L 

38L 

.25L 

1.60 

25L 

25L 

.52 

.34L 

25L 

42L 

58.96 

6.60 
,42 
.3 1 L 
.25L 
62 


25L 
.38L 
.38 
1.64 
25L 
.28 
.251 
.77 
.67 
25L 

-25L 
■ 25L 
1.17 
.43 
1.17 
.25L 
,37L 
.32L 
.32 
.45 

.34 

10.16 

96L 

25L 

.30 

2.08 

,431 

25L 

.41 

.91 

.251 

.44 

28.28 

35L 

42.73 

2.40 

.42L 

.62 

25L 

1.56 

22.44 
2.53 
.69 
25L 
29L 
.30 
.251 
25L 
-32L 
53 

25L 

61.18 

.251 

251 

25L 

62L 

28L 

.48 

.46 

25L 


.25L 

25L 

.43 

25L 

25L 

.43 

-25L 

25L 

.40 

.25 

.38 

.31: 

25L 

■25L 

26L 

27L 

.76L 

25L 

1.05 

25L 

5.71 

25L 

1.11 

.25L 

27L 

29L 

25L 

.43 

25L 

25L 

.25L 
26L 
25L 
25L 
20.23 
3.33 
.26L 
.72 
.26  L 
25L 


.25L 
25L 
26L 
.54 
■25L 
.67L 
.251 
-25L 
25L 
.60L 

.25L 
.25L 
.45 
.25L 
.51 
35L 
,25L 
.25L 
.66  L 
.26L 

25L 

2.94 

52L 

25L 

.33L 

.54 

.251 

.251 

27L 

.20: 

.48 

.25L 

9.21 

25L 

21.30 

.68 

.25L 

32 

25L 

.36 

13.33 

.74 

.25L 

30L 

.33L 

1.31 

25L 

,39: 

.25L 

31L 

25L 

48.81 

.25L 

.23: 

25L 

.73L 

27L 

25L 

.25L 

.25L 


•Confusion  Flags:  1) 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


Confusion 

Flags* 


Associations 


.37 
.95 
40L 
40LI 
.90 
40L  | 
.44: 
40L 
40L 
40L 

.40L 
1.68 
.45 
1.34 
.60 
40L  I 
1.07 
1.28  . 
40L 
40L  J 

1.16 
40L 
40L  | 
.72 
1.60 
.45 

74  l 
40L  | 

.61 
1.03 

48L  | 
.40L 
1.24 
.59: 
3.38 
-53 
-40L 
5.08  , 
40L 
40LJ 

.57 

■45  . 
40L 

■40L  f 
1.95  , 
.401  | 
.50 
.401 
,40L 
40L 

1.37 
.59 
■40L 
.41 L 
40L 
.40L 
.84 
.57 
49L 
.40L 

.40L 
1.13 
.48 
.83 
.44  L 
.40L 
.40L 
.66 
-40L 
.40L  | 

3.12  , 
.40L  j 

1.49 
.37 

3.13  , 
.40L  | 

.89 
.40L  1 
.92 
4QL  f 

1,69 
40L 
.40L 
40L 

2.31 
5.59 

.80 
2.61 
2.50  . 

.40L  j 

1.31 
7.64 

.56 
1.75 
.42 
,40L  j 
.71 
40L 
40L 
40L 


138L  C CC 
1.00L  C BBH 
I.OOL  BC  ABK 

I.OOL  D B I 

2.25  CB  A A 

1 OIL  CC  AB  N 
1.56  DE  FNCE 

I.OOL  B B 

I.OOL  BC  BC 

1.00L  BD  ACL 

1.00L|bC  AB 
3.70  | ECC  DAA 
CC  C8 
CC  HGA A 
DC  I BC 
BE 

CC  MKAA 
CC  F B A 
AAG 


2.39 
3.06 
1.11 
I.OOL 
332 
3 26  , 
I.OOL  BB 
1.09L  C 


|B 

AABH 
BJ 
AB 

GB 
CAA 
CCE 
. DBB 
[ABE 
CC 
AA 


1.00L  BBC 
I.OOL  C 
I.OOL  BC 
5.07  DC 

3.79  CC 

1.35L  C 
1.63  CD 

I.OOL  BC 
1.87  CC 

3.24  CC|H 

1.87L  C B L L 

216  C KB 

181  CC  KCAB 

161  CC  BB 

--  B BCE  A A AD 

I.OOL  BBC  AACL 

1.15L  C CG 

8.22  CCC  E AAA 

147  D c| 

1.00L  B BMW 

165  DC  MBDl 

103L  C MB  FI 

1.16L  C BF 

I.OOL  BC  ABE 

2.47 
1.23L  D 
1.74 
1.04L  B 
1.00L  |B 
1.70 


CD  NACl 
B 

CD  KDB| 
BG 

BE  , 
C F 


3.31  CC 

1.91  CC 

I.OOL  BC 
1.02L  C 
I.OOL  BC 
1.45  C 

2.05  CD 

1.24:  CC 

1.14L  C 
4.05L  C 


AB 
BB 
AB  M 
G 

AA 
G D| 
J AA 
DO 
CHM 
iCF 


1.60L  C | D 
94;  BBCC  AAAD 
1.05L  C HKC 

2,64  CCf 

1.23L  D 
I.OOL  BC 
2.16  Ei 
1.34  CD  I 

1.00L  C 
I.OOL  BD 


. LBBI 
Cl 
ACC 

Ik  cl 

HBB  j 
CH 
AC 


4.41  CCC  BAA 
5.48L  B CM 
5.21L  BBC  A AAE 
1.17L  F BE 
1.47  BBCC  AAAD 
I.OOL  BC  AB 
1.77  CB  B B | 
1.19L  BF  BBLK 
1.70  DC  HBB 
I.OOL  BC  AC 

1.58:  IBBCF  AAAC| 
I.OOL  CC  AA 
1.00LIB  |SN 


1.07 
6.80 
9.41 
3.76L 
4 92 
9.24 


I.OOL  C 


E E 
CC  CB  A A 
CBCC  CA AA 
C BBL 
FCD  I HAA 
CC  I AA 


CG 


3.  _ 

2.25 
3.43 
3.52 
1.09L 
1.56 
.85: 
5.10L  C 
5.67Lj  C 
2.69 


CD  DBB 
BBCC  AAAB 
CE  GDC 
ECD  CAC 
C DM 
E F 
CD  GBE 
BK 
B 

El  LI  Hi 


0500000000 
0500000100 
1400000000 
0400000000 
0300000100 
0601010010 
2400000000 
2500000000 
0500010000 
0400000000 

0500000000 
2400100008 
0300000000 
0300000000 
0500000000 
1501000000 
0301000000 
1300000010 
0500000000 
0600010000 

0500000000  18 
0300010000 
0600110300 
0400110300 
8500000008 
1400000000 
0400000100 i 
3600000000 
0500000000 
0400000000 

0500010000 
5500000010 
0400000000 
1400000000  . 

1400000000  16 
0600002100 
0500010000 
1200000000 
6500000030 
0400000000 

0400000000 
1500000000 
0300010000 
0501000000 
2500001006 
0400000000 
5500000008 
0500010000 
2601000000 
4600000110 

0300000000 
2500000100 
0400000000 
4500010000 
2600000000 
5500000000 
0500000000 
0401000000 
0500000000 
0300000008 

0300000000  . 

0400000000  17 
0600000000 
2500000008 
3401000000 
0500000000 
5500000018 
2300000000 
0500000000 
0300001000 

1400000000 
6300000008 
6300000108  17 
0400000000 
0500000000  23 
1500001000 
0300000000 
4501000000 
0300000000 
0400000000 

3600000008  26  I 
6501100000 
0400000000 
4600000000 
1300000000 
0400000000 
3500000008 
2480000000 
0100000300 
0400010000 

5481000008 
1500000000  29 
2500100008 
1580000008 
1500100100 
9601000000 
0400100100 
2400000008 
2400100108 
8500000320 


13 


13 


1 13 


55742  G5 
U02125 
55748  KO 
55750 


U02133 
ZG  235  + 35 


DO  9447 
U02143 
55760  KO 


13  55764  KO 


55761  G5 
55765  MB 


U02156 

55774  K5 

ZG  237  + 35 

DO  9459 

ZG  237+38 
55780  KO 

55784  MC 

55785  MB 
55788  MA 

55793  GO 

55796 

55800  G5 

U02180 

U02178 

5ZW274 

M + 05-07 -036 

U02193 

DO  9487 

U02198 
TV  PER 
U02202 
U02204 
U02207 


55819 
55822  KO 
X024 1+321 


A 

T 

Name  Type 

Sep 

o 

Mag 

13 

55649  FO 

6 

70 

13 

55650  G5 

5 

58 

2 

DO  9368 

26 

103 

9 

U02022 

27 

151 

13 

55658  K2 

4 

75 

12 

ZG  230  + 39 

17 

153 

2 

DO  9385 

68 

90 

13 

55662  KO 

2 

66 

13 

55666  KO 

5 

68 

9 

U02048 

34 

136 

9 

U02049 

63 

138 

12 

ZG  231+34 

59 

150 

12 

ZG  231+34 

84 

156 

13 

55681  K2 

4 

85 

9 

U02067 

40 

148 

9 

U02069 

30 

131 

13 

55684  KO 

4 

58 

13 

55686  KO 

8 

! 77 

13 

55687  MB 

4 

55 

13 

55690  G5 

8 

75 

13 

55698  MA 

5 

85 

9 

U02080 

31 

121 

12 

ZG  233  + 31 

24 

146 

12 

ZG  233  + 33 

83 

156 

13 

55703  KO 

3 

61 

9 

U02094 

24 

138 

9 

U02093 

36 

133 

13 

55705  F5 



4 

58 

R TRI 
TMSS  +40046 
55711  F5 
U02105 
X0234  + 308 
55723  G5 


55729  F5 
UY  AND 


6 

12 

13 

67 

100 

5 


CIRRUS;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


4 

27 

62 

138 


62 

4 

78 

148 

70 

82 


140 

155 


120 

140 

77 

70 

77 
80 

145 

78 
156 

98 

156 

81 

88 

83 

81 


91 

70 


146 

135 


118 

120 

156 

3 

165 

146 

165 


75 

12 


408 


Right  Ascension:  02h42m078-02h55m57 

Position  (1950) 


Declination:  +30°- +40° 


Galactic  Uncertainty 
S Coords  SMJ  SMN  B 

O t b O O O 


02421+3211 

7.8  37 

149  25 

39 

23 

02422  + 3137  1 

4.4  5 

149-25 

69 

29 

02427  + 3413  4 

3.4  B 

148-23 

41 

7 

02428  + 3952  5 

1.3  52 

146-18 

54 

12 

02429  + 3514  5 

8.2  26 

140-22 

52 

10 

02429  + 3916  5 

8.6  29 

146-18 

79 

29 

02431+3936 

6.9  37 

146-18 

67 

8 

02431  + 3909 

6.9  7 

146-18 

93 

16 

02432  + 3543  1 

6.7  22 

148-21 

52 

12 

02433  + 3147  1 

9.3  4 

150-25 

57 

12 

02434  + 3236  2 

6.2  18 

149-24 

48 

10 

02435  + 3449  3 

0.4  51 

148-22 

77 

20 

02435  + 3620  C 

3.2  7 

147-21 

30 

19 

02435  + 3705  3 

5.2  15 

147-20 

38 

10 

02438  + 3042  E 

2.1  3 

150-26 

70 

10 

02438+3546  E 

2.7  27 

148-21 

25 

9 

02439  + 3232  E 

4.6  13 

149-24 

72 

27 

02439  + 3520  E 

8.0  45 

148-22 

55 

13 

02440  + 3729 

0.5  13 

147-20 

30 

7 

02443  + 3137 

8.6  44 

150-25 

56 

32 

02443  + 3734 

>0.6  59 

147-20 

43 

6 

02444  + 3927 

>7.8  1 

146  10 

40 

5 

02445  + 3124 

13.0  50 

150-25 

78 

25 

02446  + 3223 

6.5  48 

150-24 

73 

34 

02446  + 3837 

19.1  36 

146-19 

45 

10 

02448  + 3956 

>2.1  1 

146-17 

73 

10 

02449  + 3915 

>9.3  5 

146-18 

33 

9 

02452  + 3412 

3.0  45 

149-23 

77 

22 

02453  + 3845 

23.0  20 

147-18 

44 

0 

02455  + 3002 

32.1  48 

151-26 

29 

10 

02456  + 3314 

11.0  57 

149-23 

37 

7 

02457  + 3054 

13.0  27 

151-25 

43 

10 

02457  + 3907 

16.2  E 

146-18 

77 

20 

02458  + 3731 

50.2  5$ 

147-20 

32 

10 

02459  + 3459 

58.8  € 

149-22 

83 

13 

02460  + 3257 

2.1  5S 

150-24 

55 

10 

02461  +3522 

11.1  21 

148-21 

17 

5 

02465  + 3349 

35.1  51 

149-23 

51 

10 

02467  + 3446 

45.8  51 

149-22 

53 

12 

02474  + 3806 

26.1  4' 

147-19 

29 

6 

02474  + 3605 

27.0  2 

148-21 

33 

7 

02474  + 3644 

28.0  3' 

148-20 

46 

8 

02475  + 3821 

35.1  2< 

147-19 

33 

9 

02477  + 3511 

47.4  1 

149-21 

35 

6 

02479  + 3209 

58.2  3x 

150-24 

41 

3 

02481+3018 

6.2  1 

2 151-26 

59 

9 

02481  +3B02 

0.5  2 

2 147-19 

37 

6 

02482  + 3145 

17.8  5 

3 151-24 

36 

18 

02483  + 3432 

10.3  5 

D 149-22 

30 

9 

02484  + 3451 

24.9  1 

3 149-22 

31 

5 

02485  + 3122 

34.1  2 

4 151-25 

70 

14 

02486  + 3254 

40.4  4i 

6 150-23 

29 

6 

02488  + 3542 

52.1  4 

0 149-21 

62 

14 

02489  + 3720 

55.2  2 

2 148-19 

24 

9 

02490  + 3639 

1.3  3 

0 148-20 

29 

23 

02490  + 3653 

3.2  1 

9 148-20 

28 

6 

02493  + 3629 

18.4  1 

3 148-20 

23 

8 

02493  + 3433 

20.5  4 

9 149-22 

62 

17 

02494  y 3020 

26.9  4 

1 152-25 

62 

27 

02495  + 3820 

35.2  3 

8 148-18 

40 

6 

02498  + 3545 

53.4  2 

!0  149-21 

36 

24 

02499  + 3112 

58.8  3 

[0  151-25 

80 

11 

02501  +3427 

9.1 

7 150-22 

41 

1( 

02503  + 3126 

23.3  2 

!7  151-24 

59 

12 

02503  + 3022 

23.9 

4 152-25 

42 

4( 

02505  + 3807 

32.2  £ 

i9  148-19 

39 

02510  + 3710 

5.1  1 

7 148-19 

40 

If 

02514  + 3732 

27.9  2 

>4  148-19 

38 

1^ 

02517  + 3913 

44.0  2 

11  147-17 

83 

1( 

02517  + 3239 

45.4  E 

>6  151-23 

29 

02521+3023 

11.2 

0 152-25 

77 

2‘ 

02521+3032 

11.7 

1 152-25 

38 

2 

02522  + 3814 

14.5 

8 148-18 

55 

1' 

02523  + 3017 

18.1  ‘ 

M 152-25 

46 

1 

02523  + 3541 

21.6  - 

17  149-21 

37 

02526  + 3050 

40.2  : 

30  152-25 

26 

02526+3416 

41.7  : 

32  150-22 

30 

1 

02527  + 3029 

46.2  ! 

59  152-25 

98 

3 

02527  + 3019 

47.9 

6 152-25 

63 

2 

02530  + 3100 

1.3 

37  152-25 

47 

02530  + 3616 

4.7 

29  149-20 

39 

2 

02532  + 3901 

12.2 

39  148-18 

54 

1 

02533  + 3142 

18.5 

55  152-24 

76 

3 

02533  + 3515 

23.6 

12  150-21 

66 

1 

02535  + 3040 

310 

46  152-25 

33 

02541  +3345 

6.1 

23  151-22 

69 

i 1 

02542  + 3143 

14.4 

50  152-24 

36 

i 1 

02545  + 3136 

35.0 

11  152-24 

86 

1 2 

02547  + 3422 

43.2 

15  151-21 

3C 

1 1 

02548  + 3824 

51.4 

53  148-18 

27 

02548  + 3401 

53.2 

52  151  -22 

• 31 

i 

02549  + 3118 

59.2 

55  152-24 

4E 

1 1 

02552  + 3208 

16.0 

15  152-23 

[ 52 

> 

02552  + 3215 

17.5 

44  152-23 

1 4( 

) 

02555  + 3927 

33.0 

45  148-17 

’ 21 

> 

02555  +3021 

33.0 

29  153  2£ 

> 3E 

> 

02556  + 3406 

41.9 

1 151  -22 

> 81 

4 

02557  + 3812 

43.6 

12  149  - If 

1 4< 

1 

02559  + 3604 

566 

27  150  2( 

) li 

4 

02559  + 3459 

574 

2 150-2' 

1 2* 

\ 

68 

69 

69 

64 

67 

63 
66 

64 

67 

69 

68 

65 

70 
68 
67 

67 

66 
65 

68 
69 

68 

65 

69 
67 
67 

67 

65 

66 

65 

70 

68 
69 
67 
67 

67 

68 

67 
69 
69 

66 

68 
67 
67 

67 
69 

68 
66 
68 
67 

67 

69 

69 

68 
67 

65 

67 

68 

66 
68 

67 

71 

71 

69 

68 
88 
68 
68 
67 

70 
69 


Flux  Density 


(Not  Color  Corrected) 
fim  25  |im  60  /im 

(Jansky) 

100  p.m 

Hux 

lines 

V 

Corr  A 
Coef  R 

.25L 

.27L 

.40L 

2.36 

D C 

N D 

25L 

.31 L 

,40L 

1.67 

D K 

G D 

1 62 

.42: 

,40L 

1.00L  E 

F A 

CEL  0 

25L 

.35L 

.84 

2.38 

CC 

DCB 

.62 

25L 

.40L 

1.00L  E 

E 

25L 

25L 

.78L 

1.56 

C 

F D 

.38 

25L 

.40L 

1.00L  C 

E 

EKF 

38L 

.25L 

.47 

1.98L 

C 

CD 

.40 

.25L 

.40L 

2.03L  C 

C 

ME 

.35 

25L 

.40L 

1.05L  C 

c 

.41 L 

25L 

.85 

2.05: 

CC  *1 

4GAB 

.26L 

25L 

.51 L 

1.21 

D 

GC 

.25L 

38L 

.40L 

1.17 

F 

E C 

.85 

.30: 

.40  L 

1.00L 

3D  / 

kC  0 

34 

.33L 

.401 

1 .31 L 

3 

F 

99 

.28L 

.40L 

2.88L 

3 

kE  MG 

25L 

29L 

.40L 

1.98 

D 

GMC 

31 

.27L 

,40L 

1.14L 

2 60 

.66 

.40L 

1.00L 

3C 

\A  0 

.25L 

.33L 

.40L 

1.29 

E 

FGG 

1.51 

.37 

.40L 

1.00L 

:e 

*D  0 

1.96 

.71 

.401 

1.00L 

3C 

\A  1 

25L 

.25L 

.40L 

1.90 

C 

DE 

.25L 

.25L 

40L 

2.00 

C 

F 

.39 

.251 

.40L 

1.00L 

3 

.33 

.26L 

.40L 

1.15L 

D 

jF 

.68 

,30L 

.40L 

1.00L 

C 

BE 

63  L 

.57L 

.55L 

1.35 

D 

CB 

99 

.25 

.40L 

1.15L 

3D 

AC  G 

.92 

.31 L 

.40L 

1.00L 

C 

AC  E 

3.25 

1.20 

.40L 

1.00L 

BC 

AAHC 

88 

.35L 

.40L 

1.09L 

B 

AD 

25L 

.25L 

.40L 

1.54 

C 

MJ  D 

.93 

.34 

40L 

1.00L 

BE 

A B J 

.23 

.25L 

40L 

1.39L 

C 

c 

58 

.441 

40L 

1.00L 

B 

AD  D 

125 

.33: 

.40L 

1.00L 

BD 

AC 

25L 

.19: 

1.15 

1.59 

DCB 

1 AC 

25L 

.25L 

.66 

1.51 

CC 

MBB 

2.12 

.48 

.40L 

1.00L 

BC 

A AN 

1 69 

.43 

.40L 

1.1 1 L 

BC 

AA 

39 

.28L 

.401 

1.13L 

C 

C b M 

57 

.25L 

40L 

1.00L 

B 

AJ  H 

2 62 

.61 

.40L 

I.OOL 

BC 

AB 

1.99 

.46 

.40L 

5.32L 

BC 

AC  E 

42 

.3 1 L 

40L 

1.09L 

D 

C J 

2^35 

.85 

.41 L 

1.00L 

BC  ^ 

AAEE 

.25L 

25L 

40L 

2.41 

E 

B 

52 

.251 

40L 

1.05L 

F 

C L 

22.79 

5.45 

.88 

1.00L 

BBC 

A AB 

26L 

.29L 

.53 

1.58 

ED 

FBB 

5 34 

1.37 

.40L 

1.00L 

BC 

AAH 

,32L 

.25L 

.62 

1.00L 

C 

1 CC 

.76 

.30L 

.401 

1.00L 

B 

AC 

.25L 

.32L 

.40L 

1.65 

C 

J J C 

1.61 

.45 

.40L 

1.06L 

BC 

A B 

19.03 

11.35 

1.81 

1.00L 

BBC 

AAB 

.401 

26L 

.46 

1 .41 U 

D 

B 

43L 

.27L 

.401 

1.49 

C 

E B 

.45 

.25L 

.40L 

1.00L 

C 

D M 

25L 

.27L 

.401 

1.43 

C 

DF  B 

.47L 

.29 

40L 

1.39L 

E 

EC 

.25L 

.25L 

.40L 

1.B6 

C 

t B 

.32 

,25L 

.51 L 

2.06L 

E 

C 1 E 

25L 

.27  L 

.40L 

1.53 

D 

G 

.86 

.29: 

.40L 

1.001 

BF 

BG 

.28 

.60L 

.40L 

1.00L 

D 

G 

.26 

.281 

^ ,40L 

1.98L 

C 

D 

.43 

.261 

.48L 

1.00L 

E 

BGJ  N 

3.83 

1.77 

40L 

1.00L 

BC 

AAH 

25L 

.251 

.61 L 

1.64 

F 

FF 

25L 

.28L 

.40L 

2.37 

D 

M C 

43L 

.25L 

.61 

1.28L 

C 

B BB 

.40 

.56L 

.40L 

1.41  L 

. C 

Dl  FE 

1 21 

.35: 

40L 

1.141 

. CF 

ACL 

12*29 

3.20 

.46: 

1.001 

. B BD 

AAC 

62 

25L 

.40L 

1.05L 

. C 

BH 

43L 

25L 

.401 

1.82 

D 

i D 

25L 

.251 

,40L 

1.68 

D 

I J C 

85 

.41 

.40L 

1.00L 

. BD 

BC 

.251 

.27L 

40L 

1.62 

F 

J D 

53 

.25L 

,40L 

1.321 

„ C 

B K 

,25L 

.31 L 

.40L 

1.32 

E 

E 

.36 

.311 

.44L 

1.861 

. C 

D 1 

1.64 

.42 

,40L 

1.001 

_ CD 

A C 

.37 

.251 

.40L 

1.371 

_ F 

F H 

.28 

.291 

,40L 

1.341 

L D 

F L 

.251 

49L 

.401 

1.61 

C 

; D C 

251 

.281 

.401 

1.61 

. C 

) GLB 

3.35 

.83 

.401 

1.07! 

L BC 

AA1 

2.69 

.79 

.401 

3.68 

L CC 

AA 

60 

.291 

.401 

1.28 

L C 

BF 

.251 

.251 

1.09 

2.61 

C( 

: E AB 

1.00 

.26 

.401 

1.05 

L BD 

AD  1 

68 

.271 

.401 

1.00 

L B 

01 

.431 

L .251 

L 1.02 

1.99 

C< 

Z J BB 

.341 

L .261 

L .401 

L 1.98 

E C 

.35 

.251 

L .401 

L 1.47 

L C 

C 

25 

L 251 

L .401 

L 2.42 

1 

3 | H GC 

6.59 

1.52 

.31: 

6.35 

L BBD 

A AE 

Flags 


Confusion 

Hags* 


9580000220 
9500000030 
1500000000 
0300000000 
1501000000 
1500000000 
0600010000 
2400000000 
25000001 10 
9600000000 

6500100010 

1400000000 

1600000000 

1500001000 

4400000000 

1500000010 

6500000010 

2600000000 

0400001000 

3580000000 

0400001000 

2600001000 

3500000010 

5600001320 

1500000000 

1500000000 

3500000000 

1300000000 

2500000000 

1600000000 

0500000000 

4402000000 

3480000010 

0500000000 

0400000000 

1600010000 

1600000000 

1500000000 

0400000200 

0500001000 


0500000000 

0500000000 

0500001000 

0500100000 

7400000008 

4600010010 

0500000000 

9580000008 

0500000000 

0500010100 

7500001000 

0500000000 

0400000000 

0500000000 

3581000040 

0600000000 

3600000100 

2500000000 

5600000010 

0500000000 

1400000010 

3500000000 

3400000000 

4500010000 

5600010010 

0500000000 

0500000000 

0400000000 

0600000000 

1501000000 

8600100000 

9500000000 

0400000000 

9600100000 

4400000000 

1600000000 

5600000000 

8601000000 

9500000000 

2600000000 

2501 000020 
0500000000 
5500000000 
1500000000 
7600000000 
3500000000 
5500000000 
4500000000 
9500000008 
0600000000 

9400001008 
3500000000 
0500000000 
0601010000 
0600010000 
35000001 00 
9500000018 
0600020000 
6600000000 
5500000008 


18 


27 


Associations 


\ s 

r Name  Type  1 

4ag 

13  5 

5849  K2 

5 

77 

9 l 

102230 

32 

146 

13  5 

5855  K0 

2 

76 

13  £ 

5859  K2 

11 

83 

12  2 

:G  243  + 39 

54 

150 

2 

)0  9513 

84 

103 

13 

5860  K0 

4 

83 

12 

IG  243  + 34 

10 

151 

2 

X)  9515 

35 

121 

2 

X) 9518 

42 

106 

13 

35868  G5 

3 

63 

13 

35872  F2 

5 

62 

13 

35873 

4 

87 

13 

55879  K0 

11 

70 

2 

DO  9521 

77 

111 

32 

X0244  + 323 

39 

12 

2 

DO  9526 

8 

105 

2 

DO  9529 

35 

125 

9 

U02274 

19 

143 

2 

DO  9544 

84 

115 

13 

55099  K0 

3 

70 

1 

Al  PER 

0 

3 

13 

55905  K0 

14 

77 

13 

55908 

7 

83 

27 

MKN1057 

3 

12 

ZG  246  + 34 

28 

153 

13 

55928  F0 

6 

42 

13 

55929  K5 

3 

85 

13 

55930  GO 

1 

65 

1 

IN  PER 

11 

3 

13 

55936  K2 

3 

66 

13 

55939  K5 

11 

80 

13 

55942  K0 

6 

76 

2 

DO  9568 

88 

100 

13 

55946  K5 

9 

46 

4 

TMSS  +30052 

21 

24 

13 

55952 

27 

92 

32 

X0248  + 366 

148 

8 

13 

55957  K0 

3 

70 

2 

DO  9583 

79 

86 

39 

B2  0249  + 31B 

100 

408 

13 

55972  F5 

8 

65 

13 

55975  F0 

9 

52 

13 

55985 

12 

86 

13 

55989  G5 

2 

61 

13 

55993  K0 

7 

80 

2 

DO  9605 

74 

111 

2 

DO  9615 

6 

100 

13 

56000  K0 

4 

75 

13 

56009  M0 

6 

71 

13 

56010 

3 

83 

2 

! DO  9626 

34 

113 

9 

I U02407 

55 

12 

1 56021  K0 

1 

60 

12 

1 56030 

32 

87 

1 

1 LT  PER 

16 

i 2 

is 

J 56036  KO 

! 60 

i is 

3 56038  MA 

> 83 

i: 

3 56039  KO 

1C 

) 77 

i; 

l ZG  255  + 32 

3( 

) 155 

! i: 

3 56043  KO 

21 

> 66 

! i: 

3 56047  A2 

5 45 

i i; 

3 56051  KO 

1 

3 72 

i i 

3 56052  KO 

4 50 

'Conlusron""nags:  6,-9)  Hours  Conl.rmed  Small  Extended  Sources  (SI)  a,  1?.  25,  60,  100  „m;  10)  High  Source  Density  Region. 


409 


Right  Ascension:  02h56m028-03h07Tn315 


Position  (1950) 

Name 

H 

— 

Galactic  Uncertainty  C 

a S 

a 

6 Coords  SMJ  SMN  $ O 

h m.  o t 

(s) 

H 1 b 

o O n|N 

02560  + 3953 

2.2 

! 35  148-U 

7 41 

9 1 

1 71  2 

02563  + 3201 

21.1 

48  152-2: 

3 7( 

o i; 

2 69  2 

02563  + 3739 

21.9 

56  149  — 16 

4: 

3 : 

r 70  3 

02565  + 3056 

31.1 

17  153-2^ 

21 

3 t 

5 70  3 

02565  + 3519 

32.5 

23  1 50  - 2C 

51 

3 3f 

3 68  2 

02565  + 3559 

33.7 

12  150-2C 

71 

) If 

3 67  2 

02565  + 3836 

34.9 

2 149  — 1£ 

4( 

) £ 

i 67  3 

02566  + 3528 

39.4 

4 150-2C 

4C 

) 12 

> 69  3 

02568  + 3637 

50.1 

21  150—15 

31 

1 7 

r 69  3 

02568  + 30 24 

51.0 

14  153-2£ 

7 e 

> 12 

! 70  2 

02568  + 3920 

52.3 

30  148-17 

r 55 

i e 

i 68  3 

02568  + 3918 

53.2 

1 148-17 

' 6C 

1 12 

1 71  2 

02574  + 3449 

27.9 

37  151-21 

105 

i 18 

69  3 

02574  + 3529 

30.0 

3 150-20 

| 50 

1 12 

69  3 

02576  + 3736 

37.9 

7 149-18 

58 

1 10 

67  2 

02579  + 3942 

57.1 

4 148-16 

54 

13 

67  3 

02579  + 3559 

58.2 

18  150-20 

54 

10 

70  3 

02581  +3555 

7.6 

15  150-20 

46 

7 

69  3 

02584+3212 

25.6 

58  152-23 

25 

9 

71  3 

02587  + 3612 

46.2 

9 150-19 

44 

24 

70  3 

02587  + 3831 

47.6 

17  149-17 

24 

18 

68  3 

02589  + 3554 

54.8 

2 151-20 

44 

11 

70  3 

02590  + 3849 

5.9 

8 149-17 

32 

10 

69  3 

02591  +3513 

9.1 

13  151-20 

60 

13 

69  3 

02595  + 3159 

35.4  < 

59  153-23 

57 

13 

70  3 

02597  + 3530 

43.1 

5 151-20 

40 

17 

67  2 

03000  + 3225 

i.i  : 

36  1 53  - 23 

57 

10 

70  3 

03000  + 3654 

2.7  ; 

?8  150-19 

63 

23 

72  2 

03001+3257 

11.0 

9 152-22 

29 

6 

70  3 

03003  + 3352 

2i.6  s 

>3  152-21 

85 

24 

72  2 

03006  + 3018 

38.9  l 

15  154-24 

40 

11 

71  3 

03006  + 3741 

4o.o  c 

16  150-18 

73 

14 

69  3 

03008  + 3822 

50.1  2 

M 150-17 

55 

11 

67  2 

03010+3443 

3.8  £ 

16  152-20 

31 

26 

162  2 

03012+3357 

17.5  2 

!6  152-21 

80 

16 

68  2 

03013  + 3457 

19.3  2 

!9  151-20 

73 

30 

72  2 

03013  + 3626 

21.6  2 

!3  151-19 

80 

23 

72  2 

03014  + 3540 

26.0 

3 151-20 

29 

6 

71  3 

03015  + 3330 

30.1  3 

15  152-21 

42 

7 

71  3 

03015  + 3148 

33.2 

6 153-23 

66 

13 

69  2 

03019  + 3355 

56.9  1 

8 152-21 

93 

18 

70  3 

03019+3838 

59.3  5 

5 150-17 

22 

5 

70  3 

03020  + 3244 

4.2  2 

9 153-22 

72 

16 

69  2 

03023  + 3833 

22.1  1 

5 150-17 

73 

20 

67  3 

03024  + 3120 

24.0  3 

5 154-23 

30 

22 

70  3 

03024  + 3330 

24.9  5 

6 152-21 

96 

24 

72  2 

03024  + 3440 

27.2  1 

0 152-20 

73 

19 

70  3 

03025+3635 

34.7  4 

2 151-19 

48 

11 

70  3 

03026+3150 

41.6  11 

6 153-23 

36 

10 

71  3 

03027 + 3B38 

44.0  1 

B 150-17 

91 

17 

72  2 

03028  + 3735 

49.3  1 

1 150-10 

56 

9 

67  2 

03020  + 3342 

50.8  31 

5 152-21 

60 

10 

71  3 

03028  + 3723 

51.5  5: 

7 150-18 

42 

9 

69  3 

03028  + 3919 

51.7  11 

S 149-16 

68 

24 

67  3 

03029  + 3327 

58.6  - 

4 153-21 

35 

10 

70  3 

03030  + 3323 

5.8  41 

5 153-21 

24 

6 

70  3 

03032  + 3350 

12.4 

1 152-21 

97 

24 

72  2 

03032+3549 

13.0  if 

3 151-19 

34 

11 

70  3 

03033  + 3709 

21.9  ( 

3 151-16 

39 

32 

73  2 

03034  + 3231 

24.0  4( 

3 153-22 

42 

31 

161  2 

03034  + 3456 

26.8  Ai 

5 152-20 

112 

31 

69  2 

03035  + 3521 

30.8  51 

5 152-20 

61 

9 

72  2 

03037  + 3455  - 

43.4  At 

3 152-20 

50 

10 

71  3 

03037+3943  - 

46.8  * 

) 149-16 

49 

11 

68  3 

03037  + 3932  - 

47.0  31 

I 149-16 

66 

25 

65  2 

03038  + 3425  i 

50.1  35 

1 152-20 

96 

25 

69  2 

03038  + 3018  1 

53.3  36 

1 155-24 

35 

9 

72  3 

03040  + 3408 

1.5  36 

► 152-21 

27 

21 

69  3 

03040  + 3228 

3.2  15 

! 153-22 

35 

10 

71  3 

03040  + 3243 

4.5  36 

i 153-22 

73 

32 

73  2 

03041+3544 

6.1  52 

! 152-19 

104 

19 

71  3 

03041+3004 

8.1  26 

i 155-24 

32 

5 

71  3 

03041+3737 

9.6  5 

- 151-18 

58 

8 

70  3 

03041+3436  1 

11.4  12 

1 152  20 

69 

26 

70  2 

03042  + 3529  1 

12.0  7 

152-19 

53 

12 

68  2 

03047  + 3742  A 

16.5  16 

151-18 

49 

11 

69  3 

03048  + 3941  4 

19.4  49 

150-16 

46 

23 

69  2 

03048  + 3503  £ 

iO.O  48 

152-20 

28 

6 

71  3 

03050+3811 

2.8  29 

150-17 

26 

7 

69  3 

03052  + 3720  1 

5.2  52 

151-18 

70 

27 

69  2 

03056  + 3651  3 

16.8  16 

151-10 

34 

6 

71  3 

03057  + 3330  4 

\A.2  15 

153-21 

57 

22 

69  2 

03058  + 3714  4 

6.2  16 

151-18 

23 

7 

69  3 

03060  + 3955 

1.9  8 

150-16 

35 

32 

54  2 

03060  + 3300 

5.8  6 

153-21 

69 

22 

73  2 

03061+3143 

7.4  46 

154-22 

30 

7 

72  3 

03062  + 3135  1 

2.1  43 

154-23 

47 

35 

70  2 

03062  + 3321  1 

2.4  53 

153-21 

104 

21 

70  3 

03062  + 3706  1 

6.9  39 

151-18 

25 

9 

69  3 

03062  + 3331  1 

7.8  48 

153-21 

28 

19 

70  3 

03067  + 3003  4 

3.0  34 

CM 

l 

to 

66 

8 

72  3 

03069  + 3248  5 

5.5  11 

154-21 

35 

29  1 

63  2 

03069  + 3353  5 

7.9  18 

153-21  1 

101 

30 

70  2 

03069  + 3951  5 

9.0  0 

150-  15 

45 

11 

68  3 

03070  + 3136 

0.2  30 

154-22 

27 

6 

71  3 

03072  + 3006  1 

6.7  56 

155-24 

91 

29 

70  2 

03073  + 3545  2 

2.5  21 

152  19 

40 

21 

69  3 

03073  +3453  2 

2.8  40 

153-20 

40 

10 

71  3 

03074  + 3136  2! 

9.0  49 

155  22 

76 

15 

73  2 

03075+3448  3 

1.0  10 

153-20 

33 

33 

73  2 

Flux  Density 

Flags 

(Not  Color  Corrected) 

12  fun 

25  /im 

60  /im 

100  /im 

Flux 

Corr 

V 

A Confusion 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R Rags* 

.31 

.251 

L .40i 

L 1.16 

L C 

DL 

0500000000 

.24 

.251 

L .401 

L 1.41 

L C 

EL 

3400010000 

1.12 

.63 

.401 

L 1.13 

L BC 

A A J 

2601000000 

1.25 

.30: 

.401 

L 1.07 

L BE 

AB 

0600000000 

.271 

.561 

.401 

1.72 

( 

: E 

4600000000 

.64! 

.251 

.55 

1.971 

L D 

B 

5601000000 

.35 

.251 

.401 

1.481 

L C 

B 

1500000000 

.591 

.251 

.98 

4.35 

C( 

: FKBB 

7400000030 

.50 

2.31 

10.45 

13.10 

BBCC 

; BA  A A 

0300000000 

40 

.271 

.401 

1.301 

L F 

F 

1600000000 

.34 

.25L 

40L 

1.081 

. C 

B 

0500100000 

.28L 

.25L 

.73 

1.391 

c 

L BC 

0500100000 

25L 

.261 

.40L 

2.10 

c 

; HC 

6600000008 

.52 

.25L 

.40L 

1.561 

. c 

D 

5500000000 

42L 

25L 

.44 

1.501 

c 

DM 

1600000000 

.25L 

25L 

.59 

1.191 

c 

CD 

0500000000 

.89 

26L 

.40L 

1.791 

. c 

AF 

5600100030 

1.4/ 

.38 

40L 

1.69L 

. BD 

AC 

0 5600100000 

1.06 

.38: 

.40L 

1.00L 

. BD 

B DK 

2 1400000000 

25L 

50L 

.40L 

1.82 

C 

; K HC 

4500000008 

25L 

25L 

40L 

2.23 

B 

1 FI  B 

1400000200 

.25L 

25L 

1.36 

4.14 

CC 

EBA 

9500000008 

.56 

25L 

40L 

1.13L 

B 

BGL 

1600000000 

41L 

-25L 

.70 

2.081 

C 

CD 

9500000000 

.51 

.25L 

.40L 

1.06: 

E E 

CF  C 

1400000000 

27L 

.38L 

.40L 

2.91 

D 

KD  B 

6501000018 

68 

.31 L 

.40L 

1.17L 

B 

CEJ 

2400000000 

.42L 

.25L 

46L 

1.52 

E 

J C 

5400000000 

2.40 

.57 

40L 

1.04L 

BD 

AA  J 

5 3500000000 

25L 

.27L 

.40L 

1.77 

D 

B 

9500000008 

.40 

.251 

-40L 

1.08L 

C 

C 

0700000000 

27L 

25L 

.60 

1.36L 

C 

CN 

0501000000 

.34 

251 

.401 

1.55L 

C 

A 

1500000000 

58  L 

.26L 

.40L 

2.02 

C 

K D 

6781000000 

.64L 

.86L 

.57 

2.09L 

C 

LCJ 

9500000558 

.31 L 

26L 

.41 L 

1.67 

D 

D 

8700000100 

4.98L 

.25L 

.401 

1.61 

D 

L B 

6600000008 

19.06 

9.98 

2.10 

6.22L 

BBC 

AAA 

3 7500000008  1 

1.60 

54 

.40L 

5.17L 

BD 

AD 

0 9500000008 

.27 

.31 L 

40L 

1.33L 

C 

DJ  1 

2500000000 

.25L 

41L 

■47L 

2.82 

C 

FEB 

95000001 18 

308.65 

78.91 

13.58 

3.97 

BBCB 

AAAA 

1 0410010000  1 

.80L 

26L  j 

.42 

1.06L 

E 

DID 

4500000000 

25L 

.25L  j 

.40L 

1.95 

B 

GC 

1501000000 

26L 

26L 

[ 40L 

1.79 

C 

1 J B 

2500000000 

.29L 

43L 

42L 

1.71 

D 

F B 

9700000018 

25L 

30L 

.401 

2.26 

C 

C 

6500000000 

.25L 

28L 

1.06 

! 3.64 

CB 

ECA 

5500000100 

.43 

25L 

.40L 

1.38L 

C 

BE 

1501010000 

64  L 

.25L 

.56 

2.221 

C 

EC 

0500000000 

.49 

.25L 

.40L 

1.72L 

D 

B 

3600010000 

.391 

25L 

.74 

6.13L 

C 

B 

9400000008 

.38 

25L 

.40L 

1.19L 

C 

C 

2500010000 

25L 

25L 

40L 

2.45 

C 

J G 

1500000000 

.57 

.25L 

40L 

4.79L 

C 

AF  C 

6500111018 

1.22 

.66 

40L 

1.10L 

BC 

AA  1 

1 3700111000 

29L 

25L 

.40L 

1.95 

F 

B 

8501000008 

40L 

.25L 

1.43 

2.37: 

CD 

E AB 

2600000008 

.471 

.251 

.40L 

1.70 

D 

KD  E 

4601000000 

25L 

.35L 

.40L 

1.29 

C 

K 1 

3600000000 

.26  L 

.25L 

,40L 

2.09 

E 

F 

6600100000 

.41 

.261 

.87L 

1.82L 

C 

C J 

5500010000 

.35 

31L 

40L 

1.33L 

C 

BJ 

9700100000 

.56 

.25L 

40L 

1.45L 

C 

BN 

8500010000 

.251 

.25L 

40L 

2.11 

C 

KB 

7500000000 

.261 

51L 

.40L 

2.69 

D 

L B 

9500000108 

,97 

.40 

-40L 

1.57L  1 

BD 

AD  N 2 

3600000000 

25L 

.33L 

-40L 

2.18 

C 

M D 

9500000008 

.79 

.25L 

-40L 

1.23L  1 

B 

BJ 

3601000000 

25L 

.281 

.551 

2.12 

C 

1 E 

4600000010 

30  L 

36L 

40L 

2.06 

D 

E B 

9501000158 

2.79 

1.26 

40L 

1.41L  1 

BC 

A AGD  1 

2600001000 

.54 

,35L 

.40L 

1.77L  ( 

3 1 

31  M 

7600010000 

.251 

.25L 

40L 

1.82 

C 

C 

9600000000 

34 

.25L 

.40L 

1.70L  ( 

: i 

E L 

3500000000 

50 

.25L 

.40L 

1.62L  ( 

: i 

3 D 

6600000000 

25L 

.25L 

.401 

1.68 

C 

8 

8500000000 

1.17 

.301 

40L 

1.06L  E 

3 j 

\D  D 

9700010000 

25L 

.43: 

2.60 

6.40 

FCC  < 

3EAA 

2300001000 

47L 

.25L 

.40L 

1.94 

C 1 

_N  C 

5600000000 

3.58 

.94 

40L 

1.35L  E 

3C  1 

\AG  1 

6701000000 

.26L 

25L 

40L 

3.06 

D 

BC 

4500000000 

2.62 

.59 

.401 

1.34L  E 

3D  / 

\B  5 

7700000000 

79L 

.25L 

.49L 

1.78 

D v 

1 LG 

8500000000 

.251 

1.19L 

.91L 

2.86 

C 

HHG 

6500000000 

.251 

.25L 

1.66 

2.55 

CC 

BB 

3500000000 

.25L 

.25L 

40L 

1.88 

C 

H 

1500000000 

28L 

25L 

,40L 

1.85 

c 

L B 

5600000000 

.79 

27L 

40L 

1.38L  E 

) / 

VC  ! 

5700010000 

.25L 

-34L 

40L 

2.12 

F 

ML  C 

4500000000 

.45 

.271 

40L 

1.36L  C 

) / 

VI 

3700000000 

25L 

.34L 

.401 

1.56 

c 

G F 

7500000000 

25L 

.25L 

40L 

1.96 

E 

D 

7601000008 

.47 

.25L 

-40L 

1.46L  F 

E 

1C 

6500000000 

3.02 

1.06 

40L 

1.38L  E 

1C  A 

kA  0 

2600001000 

25L 

35L 

.401 

2.02 

C 

D 

2600000000 

25L 

25L 

-40L 

2.2  5 

F 

C 

1500000000 

25L 

25L 

1.24 

2.19 

CE 

1 BB 

9501100000 

1.09L 

25L 

.46 

2.00L 

C G 

i E 

2500000100 

25L 

26L 

.40L 

1.93 

F 

J E 

8501100000 

Declination:  +30°-  + 40° 

Associations 
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•Confusion  Rags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4}  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Declination:  +30°- + 40' 


Right  Ascension:  03h07nl49M)3h16™01’ 

Position  (1950) 


Name 


h m 


« 


Galactic  Uncertainty 
8 Coords  SMJ  SMN  ' 

n i b o (")  n 


03078  + 3202 

03080  + 3925 

03081  +3455 
03081 + 3752 
03083  + 3040 
03085  + 3945 
03085  + 3723 

03085  + 3227 

03086  + 3156 
03086  + 3742 

03088  + 3801 
03090  + 3710 
03090  + 3428 
03093  + 3907 

03093  + 3227 

03094  + 3723 

03094  + 3240 

03095  + 3537 

03095  + 3836 

03096  + 3718 

03099  + 3543 

03100  + 3445 

03101  +3052 

03102  + 3957 
03106+3549 
03106  + 3009 

03106  + 3627 

03107  + 3328 
03110  + 3614 
03110  + 3511 

03111+3019 
03111+  3047 

03112  + 3638 

03113  + 3925 
03113  + 3117 
03115  + 3926 
03115  + 3306 
03117  + 3441 

03117  + 3537 

03118  + 3741 

03119  + 3219 

03120  + 3704 
03123  + 3912 

03123  + 3954 

03124  + 3632 

03125  + 3331 
03125  + 3148 

03125  + 3357 

03126  + 3630 

03126  + 3537 

03127  + 3016 

03129  + 3659 

03130  + 3735 

03130  + 3923 
03131+3256 

03131  +3144 

03132  + 3849 
03132+3222 

03133  + 3826 
03133  + 3817 

03133  + 3126 

03134  + 3227 

03135  + 3200 
03137  + 3725 
03137  + 3807 
03139  + 3123 

03139  + 3513 

03140  + 3657 

03140  + 3327 

03141  +3757 

03141+3103 

03141  +3601 

03142  + 3623 

03142  + 3750 

03143  + 3039 
03143  + 3339 
03143  + 3922 

03146  + 3056 

03147  + 3101 
0314B  + 3817 


49.3  23 
3.4  23 
7.6  50 

10.7  46 

20.5  54 
33  4 38 

33.5  47 

34.4  42 

38.5  1 
41.3  28 


1 50.3  31 

3.3  51 

4.4  15 

18.5  49 

21.7  28 
24.4  5 

26.0  33 
31.2  55 

34.1  38 

37.6  8 


157.2  7 

4.4  7 

7.4  58 

13.4  56 

39.4  10 
39.8  13 
40.2  31 
47.1  20 

3.8  46 
4.1  8 


154-22 

150- 16 

153- 20 

151- 17 
155  23 

150- 15 

151- 17 

154- 22 

155- 22 
1151-17 

151- 17 

152- 18 

153- 20 

151- 16 

154- 21  , 

152- 17  | 

154- 21 

153- 19 
151-16 

152- 17 

153- 19 
153-19 

155- 23 
150-15 

153- 19 

156- 23 
152-18 

154- 20 
153-18 
153  — 19 


53 
27 
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39 

60 

39 

40 
67 
34 
71 

57 

51 

43 

50 

54 

73 
75 
89 

49 
54 

57 

58 
25 

50 
61 

74 


6.9  47 
11.0  22 

14.6  40 

19.2  24 

19.4  58 

31.2  16 

33.4  60 

43.6  37 

46.3  23 

50.1  55 

58.1  15 

2.9  57 

19.3  44 

23.6  11 

27.5  16 
33.9  40 

35.3  14 
35.8  13 

36.3  0 

40.7  30 


03148  + 3434 
03149+3244 

03149  + 3724 

03149  + 3436 

03150  + 3639 
03150  + 3335 
03150  + 3404 
03151+3913 

03152  + 3745 

03153  + 3326 

03153  + 3944 
03154+3725 
03155  + 3402 
03157  + 3258 

03157  + 3036 

03158  + 3723 

03159  + 3949 
03159+3820 

03159  + 3455 

03160  + 3117 


43.5  22 
[55.8  12 
2.1  35 

2.6  45 

8.7  4 

11.8  30 

15.1  38 

17.1  7 

18.4  59 

22.2  30 

23.9  29 

29.8  11 

30.5  5 

42.9  59 

45.4  7 

55.7  16 

59.5  41 
0.4  14 

1.6  38 

6.6  25 

9.7  . 

10.5  47 

12.5  8 

17.9  28 

18.8  59 

21.9  0 

23.6  3 

37.7  48 

48.0  26 

49.9  27 

51.1  24 
58.4  23 

58.4  59 

1 58.9  36 
1.0  2 

[ 2.4  5 
4.9  1 

11.7  35 

17.7  18 

20.8  11 

22.9  19 

26.0  23 
35.7  26 

42.9  40 

43.5  14 

52.9  7 
54.3  43 

56.1  11 

56.5  8 
1.3  43 


156-23 

156-23 

152- 18 
151-15 
155-22 

151- 15 
1154-21 

154- 19 

153- 19 

152- 17 

155- 21 

152- 17 

151- 15 
i 151  — 15 

153- 18 

154- 20 

155- 22 

154- 20 
153-18 
153-18 

156- 23 

152- 17 
152-17 
151-15 

155- 21 

156- 22 

151— 16 
155-21 

152- 16 
152-16 


Flux  Density 


12  ftm 


(Not  Color  Corrected) 

25  ftm  60  (im 

(Jansky) 


100  jim 


Flags 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


Confusion 

Flags* 


63 

17 

70 

52 

16 

70 

28 

16 

70 

63 

10 

71 

63 

22 

71 

52 

15 

72 

60 

17 

71 

67 

17 

71 

37 

21 

72 

18 

10 

70 

38 

7 

71 

54 

21 

71 

43 

11 

69 

38 

8 

71 

27 

5 

72 

36 

9 

71 

43 

22 

70 

49 

10 

72 

35 

10 

70 

49 

11 

70 

30 

5 

72 

50 

10 

71 

46 

10 

70 

67 

26 

70 

38 

15 

71 

30 

12 

72 

74 

18 

71 

93 

22 

73 

.54 

6.28 

25L 

11.67 

25L 

25L 

.76 

25L 

.74 

39L 

25L 

.45 


156-22  | 
155-21 

155- 21 
152-17  . 

152- 16 

156- 22  f 

154- 19 

153- 17  , 

155- 20  | 

152- 16 

156- 22 

153- 18 
153-18 
152-16 
156-22 

155- 20 

151- 15 

156- 22 
156-22 

152- 16 


67  18 

45  10 


154- 19 

155- 21 

153- 17 

154- 19 
153-17 

155- 20 
155-19 
152-15 

152- 16 
155-20 

151-15 
,153-17 
1 155  — 19 

155- 20 
157-22 

153- 17 

151- 15 

152- 16 

154- 19 

156- 22 


67 

91 

46 

87 

23 

49 

48 

69 

27 

37 

37 

25 

54 

35 

35 

42 

54 
53 

83 

55 

34 

35 
88 
41 
83 
32 
61 
70 


71 

74 

68 

70 

71 

70 

74 

71 

72 
72 

70 

72 

73 

71 

71 

70 

72 

71 

72 
70 
72 
72 

72 

73 
71 ! 
72 

70 

71 

70 

72 
72 

71 

72 
71 
71 
71 

73 
71 
71 
71 

71 
70 

70 

72 
72 

71 


.25L 

1.51 

27L 

3.20 

26L 

.22: 

.25L 

.26L 

.25L 

.25L 

.25  L 
.25L 


30L 

.25L 

.40 

.24 

25L 

1.71 

.301 

25L 

.54 

1.80 

.34 

.26 

40L 

.25L 

.25L 

.40 

46L 

.25L 
.251 
.41 L 
25L 
.80 
.391 
6.66 
.36 
.251 
.25L 

25L 

46.05 

1.B8 

.86 

.62 

.70 

25L 

.25L 

.44 

.33 


25L 

.25L 

.25L 

.28: 

.25L 

.25L 

.25L 

.25L 

.25L 

.28L 

.69L 

.29L 

.48 

.32L 

.38 

.33L 

.46 

25L 

.26L 

.64L 

1.92 

.54 

.76 

25L 

.25L 

.25L 

25L 

25L 

.26L 

.25L 

.23 

.40L 

25L 

25L 

.69 

.27L 

.25L 

35L 

.251 

j 25L 

.25L 

1 .25L 

.25L 

1 33L 

25L 

,36L 

.55 

25L 

2.15 

.81 

25L 

.25L 

26L 

25L 

.29L 

30L 

6.97 

4.35 

25L 

.28L 

25L 

.25L 

.63 

31L 

.61 

,25L 

.35 

.27 

1.54 

.38 

.54 

.27L 

.42 

.25L 

,25L 

27L 

.251 

.30L 

.25L 

,25L 

.251 

,25L 

.251 

26L 

.251 

29L 

.41 

.291 

25L 

.251 

.47 

.251 

.25L 

.28: 

.281 

.331 

.261 

.25L 

.25L 
,27L 
.25L 
.25L 
.30L  , 
25L  ! 
1.83 
25L 
.26L 
.34L 

.25  L 
20.71 
.54 
.25L 
.25L 
.41 L 
.261 
.25L 
31L 
.26L 


.401 

.41 L 

.40L 

.56 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.45 

.46 

.40L 

.40L 

2.05 

.40L 

.43L 

.491 

.401 

.401 

.40L 

40L 

.40L 

.54 

40L 

.96 

40L 

.43: 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

82L 

40L 

.65 

.40L 

.40L 

.98 

1.61 

.70 

1.85 

40L 

40L 

40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

40L 

.43L 

.80 

.401 

.401 

.63 

40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 


1.55L  C 
1.44L  BC 
1.56  C 

7.14L  BBC 
2.94  C 

1.77  E D 
7.14L  C 
2.69  C 

1.45L  E 
8.53L  D 


.25L 

.28L 

25L 

.25L 

.73 

2.65 

.07 

26.24 

.25L 

.47L 

.53 

26L 

25L 

25L 

1.23 

.44 

25L 

.28L 

-25L 

.29L 

!B 

|AAG 
MB  | 
AAD  , 
G F 

enb] 

BEL  i 

GF  D 1 
BF 

B 


3.03L 
7.75L 
1.87 
5.91 
1.95 
2.41 
1.99 
1.79 
1.79L  D 
9.82L  C 


.40L 
.40L 
,40L 
40L 
,40L 
3.12 
.40L 
.86 
,40L 
.47 

.40L 
1.33 
.61 
.42: 
.40L 
.37  ' 
.40L 
.40L 
.44L 
.40L 

.40L 

5.01 
.40L 
.40L 
40L 
.40L 
,40L 
.40L 
.40L 
.40L 

.40L 

.69 

.40L 

5.02 
,40L 
.40L 
.40  L 
.40L 
,40L 
.40L 


D D 
CE 

C K D 
FCC  Ml  AA 
C C 

D B 

D GB 
D ML  B 
,CJ 
DE 


fi9qi  r C 6400000008 

1 34  D H 9600000000 

179L  CCC  ABCC  0 7600001100 


9.92L  B AM 

1 80  CC  I BA 

3.49  D B 

3 SB  DC  JHDB 

1.43L  E 1 I - 

3.59  D GB  1 

7.01L  B BD 


9300200108 
5700000008 
9400000008 
9500010338 
0500000000 
9600000008 
840201 0008 


2 88  D F B 9500000008 

a 92  C MB  4600000008 

097  D K B 9500000008 

2 79  D I EB  9600100008 

2 32  C HI  FD  5600000000 

6 93L  C C CECC  9500100008 
1 55L  CC  ABL  4 3701001000 

3 22  C LLGD  9500000010 

213-  CC  GBC  850000000B 

4 03  CC  DDAC  8500000008 

1 43L  BBC  AAB  0 6500000000 


2.62:  CE  CBB 

2.91  E HD  | 

7.91  L B BF 

9.83L  B B 

2 02:  DE  C DE  B 
1.57L  BC  AB 

1.B6L  B BG 

8.07L  B CG 

2.20  C LD| 


360000040 B 
4600000218 
7400000008 
7400100008 
. 0500020000 
1 3600001000 
0501000000 
6400100008 
6500000008 

3 59  D BJA  6501000028 

0 56L  C FGBC  4500000008 

309  C MB  9500000028 

1 ¥7  n B 3700000008 

2 - CC  CC  3600000000 

2 03L  C DK  2601010000 

9 72L  D G 5500000008 

209  C C 4601100000 

1 90L  BC  ABL  0 2600000000 

2.57  F F 2600000130 

oiq  D GE  4601000110 

2 51L  B CG  4500100000 

2.09L  CC  A A 311600010000 


9.61  L C Cl 

9.61  L C D D 

10.33  DCC  EEAA 

1 .70  D D 

B.65L  C FAB 

2.04L  C BM 

8.37L  C KC 

6 12  D MD 

3.71  CC  LAA 

9.07L  D B 

2.61  DD  I DC 

7.98L  B BE 

1 .81 L D BD 

5.23L  BB  A A 

8.28L  C D 

3.39  C GF  B 

3.28  D CGB 


Associations 


2 I# 


C 

A 

T 


Name  Type 


Sep 

O Mag 


4500000000 
4600001000 
6600000000  . 
0400000008  18  1 
1500000000 
8500000008 
6301000008 
9500000010 
2600000000 
2300000008 

0500000100 
8300000008 
9600000000 
3400000008 
8500000000 
5500100008 
9601000000 
7500000008 
0600000000 
6300100008 


9400000008 
7501000008 
2500010100 
9500000008 
4500000008 
1 500000000 
9400000008 

2580000330 
9500000008 
9401000008 
9600100118 
8500000008 
3500000100 
1 9500001008 
4400100008 
9500100000 
9600000108 


2.09  C K C | 5600100000 

2.72  BBCB  AAAB  1 | 3501000000 

6 46L  B C ABN  0 1 7500000008 

1.91L  B ADLF 

10.24L  E C G 

1.55L  B AC 

251  C F HD 

2.30  C C 

8.41  L C BJ  MK 

1 .si l c Id 


f JUWWVVVV 

3600100000 

9300000008 

4600000000 

5580000300 

9600000008 

9400000028 

2500010000 


2 36  D J EC 

3.05  CD  BC 

1 .61 L BB  AAD  0 

1.72L  DBC  AAAD  0 

2.97  D DC 

6.03L  C DLM 

7.73L  BF  AB  J 1 2 

3.I6  C EME 

2.87  B H C 


56223  KO 

56224  KO 

56225  MA 


56236  K0 
56238 


U02586 
B2  0308  + 32 


I C|  1 1 

1 


2 

8 1 


DO  9792 

56259  K2 
56262 


X031 0 + 364 
DO  9798 

56276  K2 


M + 06  — 08  - 004 

U02604 
KM  PER 


U02609 


DO  9817 

56291 

56292 


60 


70 


12 


ZG  313  + 37 


56304 

56305 

56306  K2 
X0313  + 382 


73 

47 


72 

83 


138 

408 


72 

83 


12 

110 


14B 

3 


148 


13  56307  K0 
1 3 56308  K0 
13  56311 
2 DO  9830 
9 U02627 


ic  l 


7500000008 

9500100008 

3601000300 

1600000000 

9500000008 

7500200008 

6600000008 

3500000008 

3500000200 

8500000000 


U02630 
DO  9836 


X0314  + 310 
ZG  314  + 36 
U02633 

56319 

TMSS  +40060 
56323  GO 


3 3 RAFGL  471 


13  56325 
13  56327 


70 


2 

17  | 4 | 4 
43 


87 

80 


90 

85 


78 


60 

86 

100 

148 

155 

103 


12 

156 

170 


22 

65 


91 

87 


56332  KO 

7 

68 

DO  9853 

31 

111 

U02653 

44 

165 

56340  K0 

2 

48 

DO  9858 

57 

91 

DO  9860 

90 

88 

(SI)  a,  ,2.  2,  60.  ,00  10,  High  So.ce  Dens*  Region. 


411 


Right  Ascension:  03h16m03s-03h23m37J 


Position  (1950) 


Name 


(s) 


Galactic 
Coords 
I b 


Uncertainty 
SMJ  SMN  e 

n n o 


03 1 60  -f  3943 
03161+3553 
03161+3814 
03163  + 3641 

03163  + 3405 

03164  + 3434 

03165  + 3734 
03167  + 3134 

03167  + 3552 

03168  + 3257 

03168  + 3639 
03168  + 3738 
03170+3150 
03171+3503 

03172  + 3639 

03173  + 3215 
03175+3723 

03176  + 3804 

03177  + 3913 
03179  + 3549 

03179  + 3614 
03179  + 3209 
03179  + 3302 
03181+3529 

03182  + 3340 

03183  + 3922 

03183  + 3919 

03184  + 3924 

03184  + 3450 

03185  + 3432 

03189  + 3040 

03190  + 3434 
03191+3733 

03192  + 3114 

03193  + 3606 

03193  + 3656 

03194  + 3203 

03194  + 3813 

03195  + 3433 
03195  + 3246 

03195  + 3401 

03196  + 3651 

03197  + 3729 

03198  + 3141 

03198  + 3746 

03199  + 3309 

03200  + 3918 
03200  + 3609 
03200+3812 
03201+3844 


3.5  32 

7.4  16 

9.5  5 
18  5 52 
21.2  13 

25.5  47 
33.3  44 

43.5  34 
46.9  29 

49.2  44 

52.8  33 

53.7  50 
0.6  29 

9.5  13 
12.6  6 

21.3  58 

32.8  46 
41.0  52 
43.7  28 
54.2  26 


151-15 

154- 18 
152  16 

153- 17 

155- 19 

154- 19 

153- 16 

156- 21 

154- 18 
156-20 

153-17 

153- 16 
156-21 

154- 18 
153-17 
156-21 
153-16 

153- 16 
152-15 

154- 18 


67 
1 83 
40 
75 

57 
60 
55 
40 
29 
26 

58 
66 

25 
77 
49 
49 
94 
53 

26 


55.4  22 
58.7  40 

58.7  54 

6.1  53 
13.9  49 

18.8  51 

19.4  30 
25.7  38 

28.4  52 

30.5  50 

57.6  39 

5.2  42 
6.0  7 

13.4  5 

18.7  37 
23.9  51 

25.1  42 

29.6  24 

30.1  26 

30.8  4 

32.6  55 

41.6  24 

42.7  0 

50.2  56 

50.8  49 
55.1  60 

1.3  11 
2.6  50 

3.3  35 
9.5  42 


154-17  | 
156-21 

156- 20 

154- 18 

155- 19 
152-15 
152-15 

152- 15 
155-18 
155-19 

157- 22 
155-19 

153- 16 
157-21  , 

154- 17 

154- 17 
157-21 

153- 16 

155- 19 

156- 20 

155- 19 

154- 17 
153-16  I 

157- 21 

153- 16 

156- 20 

152- 15 

154- 17 

153- 15 
153-15 


55  29 


03202  + 3658 
03202+3003 
03203+3048 
03204  + 3500 

03204  + 3019 

03205  + 3511 

03205  + 3015 

03206  + 3301 

03206  + 3830 

03207  + 3715 

03207  + 3734 

03208  + 3902 
03209+3117 

03209  + 3349 
03211+3211 
03211+3951 

03213  + 3012 

03214  + 3508 
03219  + 3056 

03219  + 3103 

03220  + 3210 
03220  + 3603 
03220  + 3035 
03222  + 3053 

03222  + 3542 
03222+3034 

03223  + 3133 
03225  + 3034 
03225  + 3306 
03225+3312 

03227  + 3622 
03227  + 3045 
03227  + 3046 
03227  + 3841 
03227  + 3205 
03230+3217 

03231  +3721 
03231+3737 

03232  + 3950 
03232+3051 

03232+3829 

03232  + 3132 

03233  + 3907 

03234  + 3742 

03235  + 3231 
03235+3118 
03235  + 3004 

03235  + 3434 

03236  + 3631 
03236+3132 


12.1  46  154 
16.0  29  158 

19.6  24  157 
27.4  45  155 
29.3  12  158 

32.7  52  155- 

32.8  28  158- 

36.8  8 156- 

38.8  0 153 
43.6  56  154 


16 

22  „ 
-22  43 

18  45 


41 

75 

54 

71 

73 

85 

52 

96 

33 

52 

57 

46 

36 
57 
64 

30 
39 
61 

70 

34 
75 
57 

37 

35 
33 

71 

31 
48 

57 

37 

58 


69 
71 

70 

69 

71 

71 

72 
71 
76 

71 

72 
72 
72 

70 
72 
72 
72 
69 

71 

72 

73 

72 

73 

71 

72 

74 
74 
71 
74 

73 


Flux  Density 


Flags 


12  jim 


(Not  Color  Corrected) 
25  jim  60  jim 
(Jansky) 


25L 

31L 

25L 

.35 

35L 

25L 

27L 


25L 

29L 

.25L 

25L 

251 

25L 

25L 


.51 L 
40L 
.401 
40L 
.95 
40L 
90 


22 

18 

-22 

-20 

15 

16 


44.8  44 

48.1  40 
54.0  39 

58.5  16 
6.4  13 
9.0  60 

20.2  17 

25.5  1 

58.5  7 
59.7  23 


153-16 
153-15  I 
157-21  , 

156- 19 

157- 20 
152-14 

158- 22 
155-18  | 
158-21 
158-21 


2.9  6 157- 
3.0  6 155 
4.7  49  158 
,12.1  8 150- 

13.0  14  155- 
17.9  40  158 


20  62 
17  61 


19.1 

31.5 

31.6 

33.1 

42.4 

43.5 

44.2 

47.0 

47.4 
3.4 
7.7 

,11.3 
1 15.8 

17.1 

17.7 
18.0 

22.4 

29.8 

30.9 
32.0, 
33.0] 

33.2 
37.1 
37.7 


24  157- 
49  158 
33  156 
7 156 

49  154 
20  158 

51  158 
14  153- 

52  157- 
,48  157- 
[371154 

154 
153 
158- 


21  21 
21  24 

19  61 

19 


17] 

21 

21  i 

15 

20 


20  103 

16  35 

16  72 

14 

21  I 48 


153-15 

150-21 

153- 14 

154- 16 

157- 20  I 

158- 21 

159- 22 
156-18 

155- 16 
158-20 


4 

73 

3 10.28 

7 

72 

3 1.44 

15 

72 

3 33L 

19 

72 

3 25L 

6 

72 

3 1.61 

17 

72 

3 25L 

8 

71 

3 .31 

5 

73 

3 1.46 

17 

72 

3 25L 

10 

73 

3 .50 

20 

70 

3 25L 

13 

73 

3 .251 

18 

72 

3 25L 

27 

73 

2 34L 

18 

72 

3 25L 

11 

72 

3 .25L 

6 

72 

3 .78 

31 

69 

2 .27L 

5 

72 

3 .77 

19 

74 

2 26L 

18 

72 

2 .301 

10 

72 

.28 

13 

72  : 

25L 

39 

134  ' 

,25L 

8 

72  ; 

.251 

12 

72  ^ 

25L 

5 

73  ' 

1.28 

10 

73  : 

.97 

11 

73  2 

25L 

6 

72  2 

1.13 

17 

72  3 

25L 

6 

72  3 

4.22 

9 

72  3 

25L 

19 

72  3 

' 25L 

19 

72  3 

25L 

23 

73  3 

25L 

5 

72  3 

.90 

20 

75  2 

.25L 

8 

73  3 

1.11 

4 

73  2 

26L 

5 

73  3 

j 1.54 

5 

72  3 

,61 

10 

73  3 

.47 

28 

72  2 

.25L 

25L 
.41: 
.401 
6.62 
.41 L 
88  L 
25L 
.28 
.36 
25L 

25L 

25L 

25L 

1.94 

.69 

26L 

25L 

.78 

25L 

25L 


,97L 

-67L 

.40L 

25L 

.291 

.40L 

10.80 

5.31 

1.39 

25L 

-25L 

.40L 

39L 

25L 

1.30 

64  14 

40.96 

6.68 

56L 

62L 

43L 

.57 

•27L 

.40L 

.37 

32L 

.40L 

25L 

25L 

42L 

25L 

•25L 

.72: 

25L 

25L 

.41; 

60 

.251 

.40L 

25L 

25L 

40L 

-40L 

26L 

.40L 

25L 

.25L 

■40L 

.46 

25L 

40L 

25L 

-25L 

40L 

.41 

43L 

.40L 

.25  L 

.26L 

40L 

.49 

25L 

.40L 

■25L 

69L 

40L 

.87 

29L 

40L 

.25 

25L 

.40L 

25L 

29L 

40L 

.25L 

58L 

.651 

.59 

28L 

,40L 

25L 

.26L 

40L 

.52 

.26L 

40L 

2.61 

.37 

32L 

.25L 

.55 

.25L 

25L 

.50 

.25L 

.25L 

.251 

25L 

25L 

58L 

25L 

.251 

25L 

61L 

1.44 

.25L 

43L 

25L 

■25L 

-25L 

.33: 
,29L 
.31 
.31 L 
.62L 
.44L 
27L 
2.68 
.82 
25L 

25L 

25L 

281 

-42L 

.311 

.65 

.44 

5.23 

25L 

26L 

25L 
27L 
.27 
7.63 
53L 
77L 
.24: 
.42L 
.26  L 
-25L 


49L 

.471 

.52L 

.56 

,26L 

.25L 

.54 

26L 

25L 

.44L 


.46 
40L 
.48 
40L 

40L 
.45: 
■401 
•40L  | 
.36: 
40L 
-40L 
.40L 
.40L 
42L 

.401 
.94 
.40L  ] 
40L  | 
.76 
40L  | 
.50 
-40L  ] 
.64 
.40L  | 

3.33 
.91 
.40L 
40L  | 
1.15 
.40L  J 
■40L 
•40L  i 
.87 
40L 

42L 
.40L 
4.02:  , 
.40L 
■40t  | 
14.27 

3.00 
25.14: 

.40L 

-40L 

.40L 
6.73 
-40L  ] 

2.01 
.45L  j 
.52L  | 

2.08 
.54L 
.40L 
40L 

.63 
45L 
.40L 
40L 
40L 
40L 
4.18 
40L 
.40L  I 
40L 


100  jxm 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


Confusion 

Flags* 


Associations 


1.95 
2.65 
3.32  , 
7.90L 
1.78U 
2.09 

7.61  L] 

2.25 

2.61 
1.93L  BBC 


G9 
HLC 
GFB 
EJ 

A 

B 

DAD 
HD  E 

i LC 

AAAC 


495  C J KD 
8-451  C JA 
3.77  |BBCC  AAAB 
C HHF 
BHC 
BD 

D J C 
CC  J CA 
DC  HMFB 
BE 


1.78 
6.671  B 
2.52LIE 
4.01 
2.94 

1.93L|B 

2.78 
2.04 
2.09  , 

1 .501 1 

2.84  , 
1.87L|d 
1.96  , 
1.871  [C 
1.66  , 
1.40L|B 

14.76L]D 

1.85 
2.91  . 

9.  SOL  | B 
2.17 
6.12L  B 
2.09L  BBF 
1.89L  BC 
1-79L  C 


GLD 
KB 
I GNF 
C 

Sec 

F 
BG 


BF 


284 


[FI 

, hff| 

BE 

. C D 
BG  E| 
A A D 
|ab 

c|dmke| 


1.80L  BC 
1.87  DC 
7.15L  C 
2.31L  CD 


511  . 
2.28L  j 
2 49 
1.39 
2.97 
1.88 


EC 

C 

C 

C 

D 


AB 

BB  i 
D 

AC 

K EE  I 
BE 
GMI  C 
GE  B 
EJ  B 
D 


3-81  C F MC| 

9-46L  D KB 
10.34L  D B F 

1.41  D Cl 

8.63L  CCC  A AB 
2.27  C CBi 

2.41  L C L DC 

2.84L  D D 

181  CD  HBC| 

3-33  E MCI 

7.14  ECD  ECAA 

2.36  BB  L K AB 

9.54L  BD  AB  j 4 

2.46L  B AD 

2.64L  C GAB 

1.33L  B AD  G 

4.73  C K C 

1.29L  BB  AAD 
9.40L  CD  MAB 
4.54  D KB 


9600000028 
9500100038 
3600000108 
7400000328 
3500000000 
5600000000 
7400000008 
3600000000 
9600000048  . 

0500000100  15  | 

64001003281  I c|  1 
6400000118 
2610010000  25 
6501000000 
6400100328 
0600000000 
9500000448 
8600010100 
9580000200 
9601000000 


C 

A 

T 


Name  Type 


oP 


Mag 


3 64  C LHMB 

2 38  C I KC 

9.86:  B BCD  AAAC 
3.65  D G B 

1.56L  B BK 

168.75L  DD  BAA 
11.22  BDCC  ABBB 
168.75  CBFD  AABA 
2.81  L B CC 

3.59  F J C 


— *■ *-  i 

Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4) 

412 


2.66  B GJ  C 

16.98:  F EE  GHDB 

24.12L  E FC  D 

1.42L  BBC  AAA 
4-24  B ME  A 

4-07  C I MDE 

3.88  ECD  FCAC 

7.12L  F BCN 

1.18L  C BG 

6.36  E J C 

178:  CD  NBA 

405  C EMC 

2.44  C F 

6.29L  BC  AB 

3.43L  B BJ 

3.99  C K HB 

6.97  DCC  NB AC 

1.79L  B BG 

237  C LNEF 

3.97  F J FC 


9680000100 
5600000000 
4480000000 
8500000000 
4400000000 
9602220000 
9601220000 
9602220000 
7600000000 
4700000000 

9300020008 
5700100000 
5501000030 
8400000008 
7680000000 
9301000028  . 

3600000000  01 
5700000000 
4700100000 
8500000000 

2600000000 
9500000008 
9401000008 
1500010000 
7680000230 
5600000000 
9600000100 
6600010000 
4680000000 
1700000000 

9400000048 
9400100038 
9401000008 
5500000000 
5400110408 
2500000000 
9500110408 
5500000000 
3700000000 
9400000008 

6500000008 
6600000200 
9500000008 
3601000000 
4700000000 
5700000000 
7400000008 
3600000000 
9601100008 
9680000008 

3600000410 
3500000000 
8400102328 
9701100008 
2601000000 
8100202328 
3600001310 
8140102318 
4500100000 
4500100100 


9580000000 

6580233338 

8480233338 

3701000000 

2700000200 

5601000000 

9600000008 

6500000008 

0600000000 

9600000208 

0700000000 

1700100000 

3600000010 

8600000008 

5600000000 

9700000378 

9400000008 

1500000000 

9700000000 

9780100000 


13 


56346  K0 


TW  PER 
X0316  + 366 
56354 


DO  9878 
DO  9879 


U02685 
2 | DO  9883 


56370 

13  56375 
2 DO  9888 


32  X0319  + 375 
13  56387  K0 


56389  MA 

56390  KO 


LY  PER 
U02702 
56392  K0 

X0319  + 377 
DO  9906 


34 


10 


80 


3 

12 


98 

98 


148 

108 


85 

101 


75 

80 


3 

155 

81 

12 

106 


3‘ 

B2.3  0320 + 36A 

86 

408 

13 

56402  K0 

4 

75 

32 

X0320  + 302 

87 

4 

2 

DO  9914 

83 

100 

9 

U02709 

37 

148 

9 

U02710 

41 

150 

13 

56414  K0 

22 

76 

13 

56417  K5 

5 

75 

2 

DO  9921 

53 

113 

13 

56434 

9 

95 

13 

56436  KO 

11 

75 

32 

X0322  + 305 

25 

4 

13 

56439  K0 

15 

80 

13 

56444 

23 

87 

32 

X0322  + 307 

61 

15 

2 

DO  9931 

52 

118 

12 

ZG  323  + 38 

43 

156 

2 

DO  9940 

29 

103 

39  i 

B2  0322  + 31 

104 

408 

23 

LDN  1451 

521 

13  ! 

56452  K2 

14 

85 

Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


Right  Ascension:  Q3l,23m47*-03h30m09 

Position  (1950) 


Declination:  +30”- + 40“ 


Name 


h m. 


03237+3349 

03238  + 3415 

03239  + 3239 

03240  + 3912 
03240+3122 
03241+3639 
03242  + 3711 
03243+3208 

03244  + 3839 

03245  + 3002 

03246  + 3205 
03246+3524 

03247  + 3001 
03250  + 3138 
03250+3121 
03250  + 3100 
03250  + 3318 
03250  + 3238 
03250  + 3948 
03251+3958 

03251+3652 

03252  + 3959 

03253  + 3726 

03254  + 3050 

03255  + 3103 

03256  + 3538 
03256  + 3055 
03256  + 3107 
03256  + 3016 
03257+3034 

03258  + 3104 

03258  + 3023 

03259  + 3006 

03259  + 3105 
03260+3434 

03260  + 3111 

03260  + 3326 

03261  +3654 

03262  + 3114 
03262  + 3108 

03262+3123 
03262  + 3218 
03265  + 3014 
03267  + 3720 
03267  + 3128 

03267  + 3320 

03268  + 3529 
03270  + 3152 
03270+3332 
03270  + 3603 

03271+3135 
03271+3013 
03272  + 3929 

03272  + 3140 

03273  + 3018 
03273  + 3742 

03275  + 3020 

03276  + 3042 

03276  + 3022 

03277  + 3116 

03278  + 3343 

03279  + 3710 
03279  + 3340 

03279  + 3123 

03280  + 3352 
032B0  + 3517 
03281 + 3039 
03282  + 3302 
03282  + 3035 

03282  + 3410 

03283  + 3440 
03283  + 3412 
03283 + 3725 

03283  + 3346 

03284  + 3132 
03286  + 3649 

03286  + 3017 
03286+3328 

03287  + 3126 
03287  + 3927 

03287  + 3116 

03288  + 3349 
03290  + 3700 
03290  + 3753 
03292  + 3039 
03292  + 3030 

03292  +3124 

03293  + 3052 

03294  + 3859 
03294  + 3517 


03295  + 3050 
03297  + 3713 

03297  + 3804 

03298  + 3317 
03298  + 3008 

03298  + 3821 

03299  + 3513 

03300  + 3708 

03301  +3111 
03301  + 3252 


47.0  15 
52.7  18 

56.1  33 
0.6 

4.5 

8.7  . 

14.0  43 

21.1  33 
29.4  36 
34.9  36 

37.2  21 
37.6  37 

43.2  40 

1.6  33 
1.9  60 
2.0  17 

2.6  22 

2.7  17 
, 3.8  50 
10.0  56 


11.9  43 
j12.9  53 
22.0  35 

29.9  31 

32.7  12 

36.6 
39.2  20 
39.2  21 

40.6  31 

47.8  43 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  6 

O 1 b (")  o (*) 


51.3  25 

53.5  27 

54.1  45 
57.9  50 

3.5  15 

4.7  41 

5.7  . 
,10.3  37 
1 14.6  29 

14.7  16 

16.8  12 

17.0  46 
30.8 

42.2  21 

45.5  48 

47.1  18 

51.4  59 
0.5  31 

3’e!  36 


156-19 

156- 18 

157- 20 

153- 14 

158- 21 
155-16 

154- 16 
157-20 
153-15 

159- 22 

157- 20 

155- 17 
159-22 

158- 20 
158-20 
158-21 
157-19 

157- 19 
153-14 
153-13 

155-16 

153- 13 

154- 16 

158- 21 
158-21  , 

155- 17  I 
158-21 

158- 21 

159- 21 
159-21 

158- 21 

159- 21 
159-21 
158-21 

156- 18 
158-20 

157- 19 
155-16 

158- 20 
158-20 


9.6  12 

10.3  34 
12.6  13 

15.5  20 
21.1  10 

22.4 

31.2  10 

36.2  42 

40.3  36 

43.2  32 

51.6  18 

55.1  24 

57.5  20 

59.3  22 
3.9  39 
5.2  40 
9.4  29 

14.2  27 

15.2  14 
|17.8  41 

18.3  54 
19.5,  _ 
19.7 1 50 

21.5 
27.7131 

40.3 

40.5  59 

40.6  21 

42.6  53 
43.5  47 


158-20 

158- 20  | 

159- 21 

155- 15 
158-20 

157- 19 

156- 17 

158- 20 

157- 18 
155-16 

158- 20 

159- 21 

153- 14  , 

158- 20  | 

159- 21  , 

154- 15  1 
159-21 
159-21 
159-21  , 
159-20  1 

157-18 

155- 15 
157-18 
159-20 

157- 18 

156- 17 
159-21 

158- 19 

159- 21 

157- 18 

156- 17 

157- 18 
155-15 
157-18 
159  20 
155-16 
159-21 
157-18 
159-20 
154-13 


64 
46 
78 
59 
72 
49 
39 
39 

41 
28 

35 

81 

25 

83 

75 

34 
37 
69 
52 

42 

43 

42 

25 

35 
22 

51 

52 

29 
98 

30 

64 

79 

78 

31 
40 

26 

44 

43 
22 
61 

52 

37 

48 

35 

50 

75 

32 
43 
30 
27 

61 

37 

24 

68 

62 

52 

33 
93 
30 
33 

50 

39 

41 

39 
23 
48 

53 

40 
43 
45 

77 

43 

23 

64 

89 

42 

63 
66 
62 

64 


18 

3 

7 

6 

7 

11 

12 

7 

25 

7 

9 

19 

16 

8 
18 

6 

9 

25 

7 

7 

12 

14 

13 

16 

8 

17 

4 

11 

13 

10 

14 

7 
6 

14 

9 

20 

6 

19 

8 

17 


48.0  49 
148.1  40 

0.3  49 
, 4.3  35 
|12.2  43 

12.3  33 
14.6  29 

22.1  35 
28  8 34 
291  45 

30.3  50 
42.5  45 

44.4  8 

48.2  38 
49  8 13 

50.2  56 

55.5  47 

4.1 
7.8 

9.1 


159-20 

157-18 

155-15 

155- 15 

159-20 
159-21 
159  20 
159  20 

154-14 

156- 17 


40 

42 

55 

42 

52 

82 

64 

34 

50 

30 


159-20  102 


155  - 15 

155- 14 

158  18 

160-21 
154  14 

156- 17 

155-  15 
159-  20 
158  19 


66 

43 
32 
98 
55 
54 

44 
35 
66 


71 
73 

72 

73 
73 

73 

74 
73 

75 
73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

75 
73 
73 

73 

73 

73 

73 

73 

75 

73 

73 

74 

73 

74 
73 

72 

73 
73 
73 
73 
73 

73 

74 

74 

74 


Flux  Density 


12  Jim 


(Not  Color  Corrected) 
25  /xm  60  Jim 
(Jansky) 


100  jim 


4 

5 

6 


75 

75 

72 

73 

73 

74 
73 

75 

73 

74 
74 

73 

74 

75 
73 

73 

74 

72 

75 

73 

73 

74 

73 

75 

74 

73 

74 
73 

73 

73 

74 
74 

73 

76 

74 

75 

73 

74 


.40L 

.251 

.55 

.94 

,27L 

.40L 

25L 

29L 

.45L 

,641 

.25L 

.40L 

,25L 

26L 

.40L 

25L 

26L 

.40L 

.36 

.25L 

.40L 

.52 

.29L 

.40L 

.411 

.55L 

.40 

.25L 

3.40 

47.13 

1.56 

.42: 

.40L 

.25L 

25L 

.41 L 

1.83 

1.23L 

2.58L 

25L 

.30L 

.47L 

.251 

30L 

.40L 

2.74 

.79 

.40L 

13.30 

5.24 

.78 

.42 

26L 

.40L 

.67 

28L 

.40L 

25L 

.55 

5.35 

25L 

25L 

.47L 

.63 

.25L 

,40L 

.25L 

.25 

4.77 

.42 

1.76 

4.38 

.56 

16.45 

1 1 7.31  L 6 

.73 

.35L 

.40L 

45L 

.27L 

1.43 

1.09 

2.96 

.40L 

.26L 

28L 

.40L 

.52 

.50 

.74 

25L 

9.14L 

187.51 

25L 

.281 

.40L 

.25L 

27L 

.40L 

11.27 

42.80 

232.59 

25L 

.25L 

.40L 

37.05 

100.89 

534  36 

1.07 

.36: 

.40L 

25L 

.25L 

.40L 

664 

5.18 

99.16 

.40: 

.90 

.40L 

3 39L 

.35L 

1.07 

3 .251 

,28L 

.60 

3 .25L 

.36L 

.52 

3 .39L 

.25L 

.40L 

3 .25L 

.25L 

1.88 

2 41L 

.36L 

.49 

4 4.48 

1.52 

40L 

3 .26L 

.291 

1.11 

3 .25L 

25L 

,54L 

3 .60 

.41 L 

40L 

3 .25L 

28L 

.511 

3 .25L 

1.71 

7.53 

3 20.15 

9.79  1 

1.86 

3 43L ! 

.281 

.81 

3 .29L 

.55L 

1.36 

3 .25L 

42L 

.40L 

3 .68 

.86 

.401 

2 .281 

64L 

.40L 

3 38L 

.87 

1.34 

3 25L 

.25L 

42L 

3 .38 

25L 

56L 

3 1.22 

.32 

40L 

2 28L 

.381 

.66 

2 .25L 

.271 

.86 

2 25L 

.25L 

1.33 

3 27L 

.27L 

1.72 

3 40L 

.56 

.64 

3 .37: 

25L 

.641 

3 25L 

.25L 

2.33 

2 25L 

34L 

.78 

3 .251 

33L 

,45L 

4 .58 

.43L 

40L 

3 25L 

29L 

.401 

3 25L 

25L 

.46 

3 25L 

26L 

.63: 

3 2.18 

.47 

40L 

3 .251 

.261 

.40L 

3 .38 

26L 

40L 

3 .251 

28L 

.89 

3 .251 

34L 

.40L 

3 1.07 

.33L 

.501 

3 .251 

.251 

41 L 

3 .251 

,33L 

,40L 

3 .38 

25L 

.401 

3 .521 

.311 

1.59 

2 .251 

.631 

.58L 

2 261 

.281 

.60 

3 311 

.431 

1.35 

3 35 

.251 

40L 

3 .251 

.47 

1.00: 

3 251 

L 34 

.40L 

3 251 

L .251 

L 40L 

3 251 

L .251 

L 40L 

4 .26! 

L .321 

L 1.52 

3 25 

L .28 

L 40L 

2 25 

L 31 

L .491 

3 .44 

25 

L .40L 

, 3 25 

L 43 

.61 

3 1.55 

3.68 

5.27 

. 3 25 

L 25 

L 44L 

2.64L 

1.72L 

3.94 

2.13 

4.23 

2.47 

7.10L 

3.13L 

1.85L 


Flags 


Flux 

Uncs 


V L 

Corr  A Confusion  R S 

Coef  R Flags*  S 2 


2.49L 

2.87 

93.57L 

3.22 

4.29 

6.47L 

2.471 

2.58L 

1.57L 

8.62 

3.39 
1.68L 
7.11 
7.42: 
531. 78L 
2.31  L 
12.75L 
40.39L 
4.75 
5.94 

440.39 

4.46 


D 

0CF 


IBC 

BBC 
C 

DDD 


DCD 
DCCF 
BB 


BB 

F 

BCCD 

DD 
C 
C 


GE 
AK 
L JC 
B 
I B 
F F 


MCB 
AAA] 

AB 

gh] 
AFBB 

F Bl 
M B1 

Iaa 

AAA 
DM 
B G J G 
BAA 


I GB 
A 

. BAA 
DA  AB 
BAAA 

BF  i 

lbb| 
|bad 

B 

CCBB 

_BAA 
GJ  KC 
GH  B 


947.14L  1 

'o 

CD 

m 

AA AB  0 

3.30 

B 

D GC 

947.14  1 

3BBD 

BAAA  6 

2.66L  1 

BD 

AC  M 0 

2.86 

D 

G HB 

947. 14L  1 

BDE 

EHBB  0 

947.14L  1 

FF 

DB  9 

12.38L 

C 

1 DB 

2.98L 

C 

HBD 

4.75: 

cc 

J CCC 

3.97 

D 

G LB 

10.36L 

C 

HAD 

3.64L 

D 

D 

2.091 

BC 

A A K 2 

2.58L 

C 

MA 

5.05 

C 

LEB 

1.86L 

c 

AG 

11.47 

D 

FB 

8.19: 

CCD 

HA  AE 

1.93: 

B BCD 

AAAB  0 

11.471 

C 

ECH 

7.04L 

C 

CB 

2.23 

c 

J B 

9.60L 

BC 

AB  3 

2.90 

D 

EB 

8.40L 

CC 

CBB 

4.93 

D 

1 JC 

13.22L 

C 

D 1 F 

1.94L 

BD 

ABNI  1 

13.1 2l_ 

F 

FE 

12.83L 

D 

FG 

11.29L 

D 

FB 

3.24 

CB 

EDAB 

13.85L 

CC 

ECC 

5.35 

C D 

B ED 

13.85 

CC 

AA 

13.03L 

C 

1 DB 

3.86 

C 

BB 

4.141 

B 

BKKC 

4.75 

D 

> FFFA 

4.89 

ED 

i GEC 

5.60 

DC 

DDA 

1.67L 

BD 

AA  ( 

568 

C 

) B 

14.56L 

C 

DL 

6.95 

CC 

; i DB 

2.32 

C 

; EFB 

12.52L 

. B 

AFJ  F 

4.33 

C 

) HC 

2.55 

F 

L D 

7.991 

. C 

DL 

9.09 

CC 

) GLAB 

3.94 

t 

) E HB 

4. 101 

D 

HB 

10.891 

C 

MCBG 

3.701 

. 0 

D G 

2.301 

_ DD 

Bl  D 

8.091 

L F 

B I 

3.37 

( 

: hc 

4.26 

1 

: b 

13.831 

L C 

E A J 

2.92 

1 

D LC 

1.27 

c cc 

2.201 

L F 

D 

8.0B 

L DC 

GBDG 

27.80 

L BBC 

AAA  J 

2.83 

C KEEB 

I 

0600000000 
0600000000 
7600000310 
3680000010 
9700000348 
9700000000 
9500000018 
6700100000 
1700000100 
9180103108 

9800101000 
1500000000 
9100203108 
9900000010 
9700000008 
9700100008 
1600000000 
4700000000 
0501000000 
0300121000 

9601000228 
0500121000 
9600000018 
7600100038 
9200212108 
1600000000 
7600100038 
9201312308 
9600100008 
8501000018 

9200312108 

9600000008 

9600000008 

9140412108 

2500000000 

9100333538 

0601000000 

9600000008 

9180233638 

9100302408 

9602000008 

3800000000 

9680000308 

9600000008 

9802000008 

0600000000 

1700000000 

6800000000 

5500000308 

1600000000 

9800100108 
9581100238 
1500000000 
9600201108 
950132223B 
9700000018 
9401 333238 
9700000008 
9500233208 
9880000238 

6502130208 
970100000B 
7502130208 
9781000338 
6501100538 
0700000010 
9500102008 
3600000118 
9500101 14B 
9701110008 

6600000018 
98001 10008 
9501000008 
66C001040B 
9700000208 
9701000000 
9500000028 
7600000008 
9700000408 
2500000200 

9602113418 
8600000608 
9700000008 
9600000018 
9500100018 
9601000218 
9701000108 
9500200338 
2500000000 
1700103400 

9600300338 
9700000028 
5780100040 
6600000008 
9600000008 
5700000000 
1700101400 
960000000B 
9500233538 
9780000008 


Associations 


; s 

Name  Type  ( 

')P  N 

Jag 

3 56455  GO 

3 

66 

2 DO  9943 

69 

100 

2 DO  9947 

69 

98 

)2  X0324  + 300 

63 

2 

2 DO  9949 

77 

98 

23  LDN  1455  ‘ 

>39 

8 

11  03250  + 3138 

10 

4 TMSS  +30064 

46 

22 

13  56471  K0 

4 

75 

13  56472 

5 

83 

12  ZG  325  + 39 

23 

150 

13  56476  K0 

8 

73 

41  03256  + 3103 

46 

3 

13  56486  G5 

13 

70 

41  03256  + 3055 

19 

6 

16  01155 

18 

32  X0325  + 310 

48 

2 

'32  X0325+310 

106 

2 

'23  CED  016 

83 

110 

2 DO  9959 

46 

•23  VDB.66N  017 

31 

23  CED  016 

230 

*41  03263  + 3123 

29 

6 

*41  03267  + 3128 

11 

4 

13  56496  M2E 

5 

78 

13  56500 

44 

83 

32  X0327  + 302A 

109 

8 

4 TMSS  +40062 

14 

19 

39  B2  0327  + 30 

106 

408 

*41  03276  + 3042 

8 

8 

39  B2  0327  + 30 

104 

408 

13  56506  K2 

12 

80 

2 DO  9964 

59 

96 

32  X0327+313 

114 

8 

32  X0328  + 339 

215 

12 

9 U02770 

22 

148 

*41  03280  + 3039 

50 

2 

13  56510  KO 

10 

72 

13  56518  K5 

15 

85 

2 DO  9973 

75 

111 

13  56525  G5 

c 

. 73 

39  B2  0328  + 30B 

106 

i 408 

2 DO  9976 

V 

1 106 

13  56531  B3 

IS 

> 57 

13  56533  G5 

1 

1 78 

32  X0330+312 

8 

1 3 

'Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25,  60.  100  10)  High  Source  Density  Region 
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Right  Ascension:  03h30m098-03h36m01s 


Position  (J950) 


Name 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
5 Coords  SMJ  SMN  0 

‘ ‘ (")  o 


<*>  n i b 


H 

C 

o 

OlN 


03301+3420 

03301+3057 

03302  + 3131 

03303  + 3108 

03304  + 3100 
03304  + 3209 
03304  + 3737 
03307  + 3650 
03307+3908 

03307  + 3817 

03308  + 3154 

03309  + 3237 

03309  + 3303 
03310+3925 

03310  + 3658 
03310  + 3026 
03312  + 3648 

03312  + 3255 

03313  + 3849 
03313  + 3117 

03313  + 3244 

03314  + 3739 
03315+3250 

03315  + 3441 

03317  + 3235 

03318  + 3739 

03318  + 3751 

03319  + 3044 

03319  + 3431 

03320  + 3023 

03320  + 3315 
03321+3109 
03321+3349 
03322  + 3510 
03322+3650 

03322  + 3806 
03323+3945 

03323  + 3049 

03324  + 3814 
03324  + 3020 

03326  + 3925 
03326  + 3055 
03326  + 3113 

03326  + 3723 

03327  + 3042 

03327  + 3743 

03328  + 3035 
03328  + 3443 
03328  + 3847 
03328  + 3852 

03328  + 3247 
0332B  + 3637 

03329  + 3206 

03330  + 3727 

03332  + 3734 

03333  + 3145 
03333  + 3501 
03333  + 3111 
03334+3042 
03335  + 3242 

03335  + 3120 

03335  + 3138 

03336  + 3411 
03337+3811 

03337  + 3442 
03337+3523 

03337  + 3043 

03338  + 3747 
03338  + 3123 
03338  + 3231 


9.3  40 

10.5  47 

15.3  48 

19.6  14 

24.7  44 
26.1 

27.7  38 

44.0  52] 

45.1  18 

46.4  17 

48.7  54 

58.3  24 

58.7  22 
0.6  36 
2.3  7 
5.5  13 

12.3  45  j 

15.4  45 

18.2  55 
19.6  43 


157- 17 
159-20 
159-20 
159-20 
159-20 

158- 19 

155  15 

156-15 

154- 14 

155- 14 

159- 19 
158-19 
158-18 
154-13 

156- 15 

160- 20 
156-15 

158- 18 
154-14 

159- 20 


21.9  34  158-19 

24.2  1 155-15 

30.1  6 158-18 

35.8  59  157-17 

44.8  55  158-19 

48.1  40  155-15 

51.3  2 155-14 

54.4  48  160-20 

56.2  5 157-17 
1.0  33  160-20 


3.2  59 
6.1  59 
6.7  34 

12.9  51 

14.6  31 

14.9  50 

22.4  15 

22.6  45 

25.5  44 

27.4  47 

38.2  57) 

39.7  52 

41.3  56 

42.0  13 

44.5  44 

47.3  1 

48.2  17 

49.3  49 

50.3  53 

51.7  58 

53.4  16 

53.9  57 

56.9  27 
5.5  57 1 

15.7  2 1 

21.6  46 

22.7  9 

23.4  27 

27.3  1 

31.8  46  j 

32.2  55 

35.8  57 

36.5  2 

42.9  53 

44.3  54 

45.1  52 

45.5  53 

49.8  39  j 

53.5  53 

53.9  0 


158- 18 

159- 20 

158- 18 
157-17 
156-15 
155-14 

154- 13 

160- 20 

155- 14 
160-20 

154- 13 
160-20 

159- 20 

156- 15 

160- 20 

155- 14 
160-20 

157- 17 
155-14 

155- 13 

158- 18 

156-  15 

159- 19 
156-15 

156- 14 

159- 19 

157- 16 

160-  20 
160-20 

159- 18 

160- 19 
159  - 19 

158- 17 
155-14 
157-17 
157-16 
160-20 
155-14 
160-19 

159- 18 


03339  + 3936 
03339  + 3029 

03341  +3155 
03341+3545 

03342  + 3315 
03346  + 3715 

03346  + 3116 

03347  + 3438 

03347  + 3219 

03348  + 3351 

03349  + 3117 

03350  + 311 1A 
03351+3249 
03351+3153 
03352  + 3228 
03352  + 3205 
03352+3349 
03352  + 3430 
03353+3200 
03354  + 3842 

03354  + 3114 

03355  + 3150 

03356  + 3121 

03357  + 3648 

03357  + 3426 
03358 + 3136 

03358  + 3625 

03359  t 3242 

03359  + 3214 

03360  + 3148 


55.9  36 

57.9  38 
7.7  20 

10.7  6 

14.6  20 

38.6  54 

41.3  49 

44.8  18 

46.2  23 

50.4  24 

57.9  35 

3.6  46 

8.6  24 

11.6  28 
14.0  42 

15.5  47 

16.7  46 

17.6  26 

21.8  6 

28.2  5 

28.8  40 

32.8  57 

38.2  37 

42.2  40 

44  8 5 

50.2  45 
51.4  40 

54.6  49 

56.8  35 
1.7  9 


154- 13 
160-20 
159  19 

157- 16 

158- 18 
156-15 
160-19 

158- 17 

159-  18 

158- 17 

160- 19 
160-19 

159- 18 

159  19 

159  - 18 
159-19 
158-17 

158- 17 

159- 19 

155- 13 

160- 19 
160-19 
160-19 

156- 15 

158- 17 
160-19 

157- 15 

159- 18 
159-18 

160  19 


19 

24 
31 
81 

25 
55 
40 
77 
45 
66 

55 
27 
39 
54 

42 

43 
58 

56 
37 

111 

92 

24 

92 

48 

67 

54 

34 

83 

86 

70 

71 
31 
78 
37 
20 
41 
45 
26 
43 
23 


15 

7 

16 
18 

6 

13 

8 
33 

9 

35 

10 

10 

23 
15 
18 

13 
32 

9 

11 

19 

28 

14 

15 
9 

13 

16 
9 

16 

24 

14 

30 

13 
20 
24 

15 

14 
7 

17 

15 
9 


73 

75 

73 

73 

73 

74 
73 

75 
75 

72 

73 

74 

75 
75 
75 

73 

74 

75 
72 

74 

75 

74 

75 

74 

75 

72 
74 

73 

76 

74 

76 

75 

76 

77 

74 

73 

75 

74 
74 
74 


Flux  Density 


12  +m 


(Not  Color  Corrected) 
25  pm  60  pm 
(Jansky) 


.25  L 
25L 
.26L 
47L 
1.05 
25L 
.35 
29L 
.34 
-25L 

.34 

25L 

.25L 

.25L 

25L 

25L 

25L 

.71 

.58 

42L 

•78L 

.25L 

.34 

.50 

25L 

34L 

25L 

40L 

25L 

.32 

25L 

.25L 

56L 

25L 

,25L 

27L 

1.30 

25L 

28L 

.74 


25L 

1.39 

.25L 

43L 

1.29 

20L 

27L 

.39L 

28L 

.40L 

.261 

25L 

35L 

.26L 

27L 

49L 

.39L 

37L 

32L 

-28L 

.471 
29L 
34L 
44L 
.471 
25L 
27L 
28L 
.41 L 
.30L 

26L 
-25L 
33L  i 
25L  | 
.27L 
.26L 
.31: 
25L 
.30L 
.34L 


78 

15 

76 

2 28L 

54L 

21 

10 

74 

4 25L 

.25L 

76 

28 

76 

2 .271 

27L 

56 

35 

75 

2 .26L 

.58L 

20 

9 

74 

3 .80 

.27L 

58 

11 

73 

3 251 

.25L 

52 

10 

75 

3 .57 

28L 

41 

12 

74 

3 25L 

27L 

77 

9 

77 

2 .30 

.3 1 L 

72 

20 

75 

2 ,28L 

35L 

30 

19 

74 

3 25L 

.511 

26 

13 

88 

4 .251 

.39: 

40 

10 

72 

2 .71 

.331 

45 

15 

75 

3 25L 

.27L 

25 

5 

75 

4 3.63 

1.45 

40 

17 

75 

3 25L 

25L 

85 

27 

76 

2 ,25L 

52L 

49 

16 

74 

3 .251 

44L 

60 

16 

74 

3 .321 

,33L 

98 

14 

73 

2 .29 

.301 

56 

13 

75 

4 .25L 

.351 

31 

8 

75 

3 1.44 

.47 

20 

5 

75 

3 1.61 

.48 

39 

16 

75 

3 25L 

.26L 

22 

17 

73 

3 .25L 

30L 

36 

6 

74 

3 .67 

.40 

66 

20 

76 

2 ,28L 

.33L 

49 

10 

73 

3 .251 

25L 

10 

9 

74 

3 25L 

.39 

36 

9 

75 

4 64 

36L 

25 

7 

74 

3 44L 

1.08 

26 

10 

74  ; 

3 .25L 

.25L 

72 

24 

75  ; 

2 .25L 

.26L 

74 

17 

76  J 

2 25L 

.361 

40 

12 

75  : 

3 .34 

.31 L 

78 

10 

73  ; 

l .31 L 

.50 

40 

10 

75  : 

3 .54 

.28L 

26 

12 

74  : 

3 25L 

,26L 

34 

6 

75  : 

3 1.38 

.64 

43 

5 

75  ' 

3 28L 

.27L 

36 

12 

73  { 

> .25L 

.70L 

44 

10 

75  : 

1 28L 

-25L 

33 

7 

75  2 

J 1.48 

.63 

29 

15 

75  5 

\ .25L 

38L 

55 

11 

76  2 

! 29L 

34L 

47 

13 

75  G 

» 25L 

26L 

50 

8 

75  G 

1 .59 

.28  L 

26 

11 

75  3 

1 .251 

30L 

34 

8 

75  4 

i .31 

.31L 

71 

13 

76  2 

1 29L 

35L 

53 

9 

74  3 

i 25L 

25L 

45 

12 

73  2 

79L 

76L 

62 

12 

74  3 

25L 

.28L 

33 

25 

72  2 

-25L 

■ 35L 

26 

10 

74  3 

25L 

25L 

36 

12 

73  3 

.25L 

25L 

34 

7 

76  3 

2.14 

.87 

24 

8 

75  3 

.60 

37L 

30 

191 

76  2 

25L 

29L 

CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  f 

.49: 

6.18L 

.52L 

1.45 

5.95L 

.90 

.40L 

.40L 

.40L 


40L 
1.23 
48L 
.60: 
■40L 
.66 
.40L 
.40L 
.74L 
.79 

40L 
.65: 
46L 
.41 L 
.59: 
.66 
2.61 
.53 
42L 
40L 

58L 
.90 
56L 
40L 
40L 
.59 
.401 
.85 
.60 
,40L 

.40L 
.94 
.87: 
.42L 
42L 
40L 
1.15 
40L 
.81 
.41 L 

75L 
40L 
1.04: 
.40L 
.401 
1 .61 L 
.65 
1.33L 
.62 
1.95L 

1.48L 
1 .61 L 
.44L 
40L 
66 
.51: 
57L 
.40L 
.89 
3.37: 

.401 
5.79 
2.08L 
.63  L 
.62L 
.40L 
3.91  L 
40L 
1.31 
43L 

1.( 

4.291 

1.68 

1.90L 

1.10L 

1.66 

1.11 

42L 

1.35L 

.401 

2.07 

2.15: 

1.84 
.81 
65L 

1.85 
40L 

2.12L 

11.01: 

3.31L 


6.79 


5.27: 

5.83 


16.95 


3.51: 

11.78 

3.48 

2.61 


24.80 


9.12 


16.65L 
7.78 
1 5.31  L 
13.48L 
3.28 
25.65L 
5.70 
13.08L 
55.81. 
10.26 
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CH  E 

9800010008  1 
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F 
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GB 
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9600000008 

DL  CD 

AD 
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0:  DD 

BGD 

9581012658 
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DC 

7600000000 
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9700110028  1 

IL  C 

C E 

1501010000  1 

3L  C 

MCJ 

9601001448 

3 CE 

DA 
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) D 

LC 

9701010028  1 

) E 

KD 

9700010008 

)L  B 

B 

9600110408  4 1 

?L  C 

CO 

9600112428 

>L  B 

i:  DC 

BM 

9400000108  1 

L BA 

1700100100 

L C 

C 

1700110100 

S D 

GB 

97000003 1C 

1 E 

F DF 

M B 

9600000028  8 

L HOC 

970100044C  C 

1 C 

AG 

9501100008  1 ; 

D 

L BC 

G 1 C 

9680100008  1 i 

AA  i 

> 97001 0024C  8 1 U 

CD 

CC 

9681000448  C 

F 

HHD 

96031 5440C  1 

L C 

EEF 

9700145578  3 

C 

1 FB 

960000000C  1 *4 

L C 

B 

97002004 0C 

C 

1 J B 

970100050C  4 1 *4 

L BC 

AB  1 

9501010438  C 1 1 

L BC 

AB  F 1 

7400001008 

FD 

KGEC 

9580000538  1 3 

CC 

1 EC 

9601000540  C 1 3 

L BD 

AB  HE  0 

9681155568  3 

E 

KM  B 

9700000008 

L D 

L CB 

978020040C  1 *4 

F DF 

DEB 

95C202335C  3 1 *4 

. B 1 

3B 

1600000000  1 

CCD  1 

3AAD 

9700000008 

D ( 

3 FB 

96000201 0C  1 *4 

C 

1 DD 

8600000300  4 1 3; 

D 

CB 

9700000120 

- C < 
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2500020028  1 + 

. E f 
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- E ( 

5E 
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DD 

DB 

964 00004 0C 
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F 

EC 
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F 
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C L 
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9601337B3C 
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C J 
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E C 

3 C 
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CC 

FC 
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C E 

U 
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E 

1 FB 
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3N 
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CD 
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EC 
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970003033C 

C 

CC 
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D 
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D 
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D 

B 
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E 
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Declination:  +30°-+ 40° 


Associations 


Sep 


32  X0330  + 309 

6- 

4 2 

16  01184  E 

5( 

3 1400 

13  56540  K2 

1 

! BO 

13  56544  K5 

3 75 

13  56545  K2 

6 

5 86 

12  ZG  331  +39 

2E 

i 150 

2 DO  9990 

40 

101 

13  56553 

27 

87 

39  OE  + 353 

20 

1415 

23  VDB.66N  018 

127 

39  B2  0332  + 30 

64 

408 

2 DO  9993 

76 

91 

2 DO  9999 

66 

111 

3 56571  K5 

6 

80 

!3  LDN  1434 

460 

12  X0332  + 376 

133 

4 

3 56573 

4 

90 

3 LDN  1434 

140 

3 LDN  1434 

306 

1 03333  + 3145 

7 

3 

1 03335  + 3242 

35 

12 

1 03336  + 3139 

33 

8 

3 56580  K0 

2 

70 

3 B2.3  0332  + 34 

116 

408 

! X0333  + 353 

82 

12 

03338  + 3123 

39 

12 

03338  + 3230 

51 

12 

1 DO  10011 

56 

98 

03341+3155 

7 

12 

! X0334  + 357 

27 

4 

56593  G5 

32 

73 

B2  0334 + 33A 

81 

408 

01210 

36 

1500 

X0335  + 33B 

58 

12 

01211 

6 

158 

DO  10019 

68 

101 

'Confusion  Flags:  1)  CIRRUS- 1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH):  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


414 


II! 


Right  Ascension:  03h36'"05»-03h39m39s 

Position  (1950) 


Name 


h m. 


03360  + 3357 
03361+3720 
03361 + 3330 

03361  + 3252 

03362  + 3904 
03362  + 3550 

03362  + 3323 

03363  + 3207 

03363  + 3200 

03364  + 3606 

03365  + 3712 
03365  + 3247 

03365  + 3353 

03366  + 3105 
03366  + 3454 

03366  + 3138 

03367  + 3823 
03367  + 3545 
03367  + 3147 

03367  + 3145 

03368  + 3210 

03369  + 3357 

03369  + 3657 

03370  + 3155 
03370  + 3901 

03370  + 3633 
03371+3239 
03371+3135 
03371 + 3543 

03371  +3550 

03371+3103 

03372+3229 

03372  + 3107 
03372  + 3112 

03372  + 3333 

03373  + 3207 

03374  + 3850 
03374  + 3056 

03374  + 3141 

03375  + 3556 

03375  + 3952 
03375  + 3043 

03375  + 3328 

03376  + 3503 
03376  + 3222 
03376  + 3847 
03378  + 3207 

03378  + 3259 

03379  + 3422 

03380  + 3143 

03380  + 3135 
03380  + 3140 
03380  + 3114 

03380  + 3523 

03381  +3449 
03381+3223 
03381+3613 

03382  + 3906 
03382  + 3145 

03382  + 3109 

03383  + 3232 
03383  + 3833 

03383  + 3816 

03384  + 3910 

03385  + 3605 
03385  + 3149 
03385  + 3109 

03385  + 3547 

03386  + 3935 
03386 + 3B01 

03386+3206 

03387  + 3539 
03387  + 3435 
03387  + 3840 
03387  + 3955 

03387  + 3349 

03388  + 3139 
03388  + 3511 

03388  + 3717 

03389  + 3425 

03389  + 3334 
03389  + 3238 

03389  + 3933 

03390  + 3158 
03390 + 32  IB 
03391+3905 

03391  +3621 
03391  +3848 
03391+3223 
03391+3227 

03391+3555 

03391  +3348 

03392  + 3321 

03392  + 3717 

03393  + 3148 

03393  + 3729 

03394  + 3324 

03395  + 3546 

03396  + 3754 
03396  + 3548 


1 24 
6 51 
4 23 
1 6 

36.6  59 
.2  41 

2 18 
2 36 
1 29 
4 42 


.6  11 
2 59 
.6  13 
.1  2 
18.0  1 
7 24 
.0  24 
.3  31 
[25.5  48 
32.7  4 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  6 
O 1 b O O O 


58  158 
36  156 
10  159 
41  159 
.8  [ 36  155 
0|  56  157 

50  159 
8 1 29  160 

51  160 
6l  23  157 


156—14 

159— 18 
158-17 

160- 19 
158-16 
160-19 

156- 13 

157- 15 
160-19 
160-19 


1 30  160-18 
.3  23  158-17 
1 38  157-15 
,9  31  160-18 
.6  37  155-13 
.3  4 157-15 
.0  21  159-18 
3 37  160-19 
.4  17  157-15 
.0  21  157-15 


160-19 

159- 18 

160- 19 
160-19 

159- 17 

160-  IB 
155-13 

161- 19 

160- 19 
157-15 

155-12 

161- 19 
159-17 


33.5  58 

33.8  55 
35.7  29 
37.1  39 
38.4  16 

40.9  13 

50.6  19 

53.6  20 
56.3  35 

0.1  26 


1.6  2 
1.6  27  160- 
3.9  38  160- 


8.6  5 


16.5  13  161- 

18.5  28 
|21.0  9 

21.5  33 

24.9  36 

30.2  44 

30.9  24 

31.9  30 

32.5  28 

37.6  24 

37.8  25 

38.9  43 

42.3  32 

43.4  26 

44.9  5 
|46.8  29 

47.5  5 

50.5  12 

50.6  20 
52.3  15 
55.8  35 


58.2  23  160 
*9.0  49  155- 
0.9  34  160- 
160- 
6.3  6 156- 
8.0  5 

9.7  26  156- 

9.8  34  160- 

9.9  16  160- 


10.6  21 

11.3  17 

12.4  56 

15.7  59 
19.0  6 
[22.7  32 

28.8  1 
32.9  12 

37.5  31 
39.4  35 


150- 

159- 
159  — 
157- 

160- 
157- 
159 
158 
156 
158 


Flux  Density 


12  jam 


(Not  Color  Corrected) 
25  /am  60  j+m 
(Jansky) 


100 


Flux 

Uncs 


36 

5 

76  3 

1.70 

.45 

61 

20 

76  3 

25L 

.25L 

30 

6 

76  3 

1.55 

.34 

39 

16 

75  3 

29L 

.27L 

48 

18 

77  2 

,80L 

.29L 

70 

20 

76  2 

.42L 

.32L 

51 

20 

76  3 

25L 

.28L 

42 

13 

73  2 

25L 

.41 L 

91 

14 

73  2 

.81 L 

.31 L 

21 

6 

74  3 

14.59 

B.32 

57 

17 

76  3 

25L 

.26L 

47 

13 

76  3 

25L 

.31 L 

34 

9 

76  3 

.80 

35L 

71 

11 

75  3 

,26L 

.25L 

80 

28 

76  2 

.25L 

.90L 

31 

13 

73  2 

,25L 

.63L 

49 

9 

75  5 

.26L 

.20: 

24 

3 

73  3 

.25L 

.25L 

31 

7 

75  3 

.25L 

F66 

25 

9 

75  3 

.46 

1.68 

26 

15 

74  3 

.25L 

.32L 

47 

8 

77  2 

.33 

.37L 

33 

15 

76  4 

,25L 

26L 

91 

18 

75  2 

.77L 

36L 

28 

3 

75  7 

1.58 

.36 

90 

15 

76  2 

.41 L 

28L 

44 

9 

75  3 

.25L 

28L 

53 

15 

76  3 

,26L 

36L 

40 

10 

74  3 

.57 

.28L 

22 

12 

75  3 

.25L 

.26L 

38 

10 

75  3 

.28L 

46L 

26 

11 

76  3 

.25L 

.26L 

28 

15 

76  2 

.41  L 

.31 

59 

3 

75  3 

.59L 

48L 

40 

11 

76  2 

.34: 

26L 

55 

11 

75  3 

.25L 

.28L 

19 

3 

75  7 

4.89 

1.84 

50 

12 

75  3 

,28L 

32L 

43 

19 

76  3 

.25L 

.33L 

64 

18 

74  4 

.25L 

.30L 

18 

4 

77 

2.30 

1.22 

66 

16 

74 

25L 

36L 

45 

9 

76 

.72 

.29L 

35 

18 

77 

.45L 

.31 L 

31 

6 

76 

.31 

1.60 

14 

3 

75 

3. 85 

1.00 

58 

13 

76 

38L 

.35L 

53 

10 

77 

.58 

66L 

82 

16 

75 

42L 

.3 1 L 

80 

11 

76 

.29L 

.33 

I 58 

8 

76  : 

3 .30L 

.86 

1 42 

9 

75  : 

3 .30L 

.25L 

1 88 

18 

73  ; 

2 .68L 

.35L 

i 46 

13 

75  - 

4 .25L 

.27L 

> 64 

11 

74  ; 

2 .39 

.26L 

I 73 

15 

75  : 

3 .25L 

.33L 

> 53 

8 

75 

4 .48 

.28L 

) 27 

8 

75 

6 .55 

.20: 

1 26 

9 

76 

3 .38: 

1.06 

) 33 

9 

75 

3 25L 

.48L 

3 43 

12 

76 

3 30L 

41L 

3 66 

16 

76 

6 .50L 

.51 L 

3 40 

9 

76 

7 .48 

.25L 

3 33 

8 

76 

7 .25L 

26L 

5 49 

21 

76 

3 25L 

.29L 

3 41 

3 

76 

3 .37L 

.42: 

9 21 

9 

76 

3 29: 

.50 

5 14 

12 

76 

4 25L 

.26L 

2 30 

16 

99 

4 .26L 

,25L 

3 18 

13 

76 

6 .25L 

.29L 

8 60 

11 

75 

3 .27L 

38L 

5 29 

20 

72 

2 .41L 

.47L 

6 25 

3 

75 

4 25L 

.29; 

3 90 

12 

72 

2 29 

.29L 

2 61 

14 

77 

5 .25L 

.25L 

7 55 

21 

73 

2 25L 

.25L 

8 49 

7 

76 

3 84 

.57 

6 54 

19 

76 

2 25L 

.25L 

4 14 

3 

76 

7 3.78 

F12 

6 36 

16 

76 

3 48L 

.27L 

7 55 

17 

77 

2 .461 

28L 

8 67 

12 

! 76 

2 .43 

.30L 

12  32 

! 25 

* 80 

4 28L 

31L 

18  21 

7 

' 76 

[ 3 .86 

.37: 

18  44 

r 11 

75 

3 .251 

.40L 

13  3C 

1 S 

1 98 

6 ,34L 

.26L 

15  2C 

) A 

1 76 

6 13.01 

4.66 

13  22 

» 12 

> 77 

7 .251 

.25L 

18  4! 

i 14 

1 75 

2 .471 

39L 

18  61 

i 1* 

i 77 

2 471 

.48L 

15  2( 

) 12 

l 76 

5 .261 

.28L 

17  4< 

5 1( 

) 75 

3 .40 

,30L 

17  9< 

3 11 

7 77 

2 -261 

L .30L 

14  2< 

3 1< 

5 77 

4 .251 

L 32L 

18  3‘ 

1 1- 

X 76 

3 251 

L .31 L 

14  3 

i i: 

3 79 

5 .251 

L 29L 

17  71 

5 1 

9 75 

3 .49 

,30L 

15  2! 

5 i: 

7 79 

4 .33 

L 28L 

13  5: 

3 2. 

4 79 

3 .26 

L .60L 

15  3' 

9 ! 

9 75 

6 .40 

.27L 

1.40L 

.40L 

.54L 

.84 

.47 

-42L 

,49L 

2.52 

1.29 

1.49 

.40L 

1.121 

.40L 

1.81 

56L 

5.06L 

.88 

45L 

9.56 

9.56L 

1.85 

.47L 

.45L 

1.47 

40L 

.44 

1.23 

1.69 

.401 

.58L 

2.07 

1.92 

6.74L 

3.66 

.51 

1.81 

40L 

1.78 

2.64L 

.45L 

.40L 

1.25L 

.58L 

.61 

6.62 

.40L 

1.73 

46L 

.67 

3.65L 

2.14: 
3.65 
1.18 
.66: 
42L 
1.39 
.40L 
.40L 
22.83: 
9.01  L 


2.57L  | 
3.17 
2.89L 
21.99L 
1.29L 
2.75 
4.52 
13.10: 
12.18L 
8.75L 

2.43 

5.85 
3.10L 

23.53L 

4.85 
10.36 

5.61  L 
5.13 
19.52L 
19.25L 

6.44: 
3.74L 
3.96 
17.55L 
FOOL 
9.73L 
7.48: 
24.38L 
16.41  L 
7.83 


BD 
B 

D 
F 

E 
C 
FF 
D 
BCD 

E 
C 


CD 

BD 


BC 


19.17L 

C 

CB 

10.16 

CD 

NDB 

71.97L 

D 

LFMF 

20.96L 

E 

HDG 

4.88L 

C C 

C EF 

5.94: 

CE 

BD 

FOOL 

AB 

AAB 

19.40L 

C 

GDF 

8.82 

5.94 

1.00L 

7.83 

3.00L 

13.93L 

13.45L 

FOOL 

13.85L 

12.45L 

10.33L 

79.66L 

25.82L 

79.66L 

36.09L 

6.26 

17.11L 

9.61 

13.29L 

4.67L 

79.66 

36.09 


Flags 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


EE 


ACK 
GC  C 
ABD 
D 
D 

B KB 
LHCE 
E A B 
C 

AAA 

HMB 
LGEA 
AE  H 
ECCH 
I D 
BGC 
t DBD 
EJ  GB 
CBD 
DFFG 

DD 
DGD 
KDHC 
DD 
AC 

C 

ED 
I CM 
BH 
GFB 


BB 


C 
ECC 
AB 


CE 

F 

D 

CD 

DD 

BF 
CDEF 
E 


C 
HI 

AAK 
EB 
BF  D 
DM] 
F A AE 
AAH 
D8 
CD 

CE 

D 

EAC 
HHCD 
C 

EC 
B 

LHC 
BF 
AF 
FCEC 
DGB 


1.03 

10.84L 

C 

LI  CD 

.40L 

1.54 

c 

GDFC 

40L 

4.95L 

B 

BE  N 

FI  5 

3.17 

BB 

KEBA 

.40L 

2.48 

D 

HC 

2.86 

79.66L 

DD 

F DC 

4.47: 

36.09L 

DFD 

HCDB 

1.39 

12.13: 

DD 

GEC 

.40L 

2.48 

C 

CJ  E 

.40L 

2.09 

D 

FI  B 

1.45 

10.47L 

E 

EBE 

.52 

1F36L 

D 

1 G 

.81 

6.52 

FDD 

NCED 

.43L 

7.891 

C 

E 

.45 

1.031 

C 

DDC 

.81L 

4.97 

C 

1 GD 

F86L 

79.66L 

BD 

BB  D 

.54L 

3.26 

D 

1 D 

.57 

8.011 

BBB 

A ABG 

.50 

9.281 

C 

H CC 

.46 

4.261 

C 

M B 

.46L 

15.381 

_ D 

D 

.40L 

2 09 

C 

M GD 

4.39L 

18.69 

BF  F 

AEGA 

1.47L 

7.25 

D 

EDA 

.87 

2.06 

BC 

EBB 

.96 

8.091 

L ABB 

AAB 

.90 

1.94 

BB 

Nl  BB 

1,02 

15.27! 

L D 

HC 

.80 

15.10 

L C 

D 

.51 

3.20 

BD 

i F KB  B 

42L 

3.61 

L D 

DJ 

.56L 

4.22 

D 

I B 

1 B C 

.401 

3.48 

D 

2.50: 

17.97 

EF 

EB 

.40L 

2.86 

E 

F C 

.481 

16.39 

1 C 

C 1 C 

42L 

2.67 

C 

) DB 

.40L 

1.53 

i F 

L C 

40L 

11.3C 

IL  B 

CMJ  E 

5702000210 
1700000008 
9700000000 
96001 01 00C 
2601000000 
9700000110 
9700000310 
96020 1030C 
960120030C 
9600000008  29 

9700000008 
97001 11 30C 
9700000000 
96031 3221 C 
9600001428 
97C210260C 
8500000008 
9681100108 
960333 330C 
962433330C 

9801 00040C 
9700000000 
9780000108 
960030000C 
3600000000 
7500100308 
9780132858 
9601 101 50C 
9502100008 
9601000338 

960114554C 
9701010318 
950234554C 
9601 21 031 C 
9800110110 
980100030C 
1610110000 
970000 130C 
970211 01 0C 
9502000278 

4600000000 
980000040C 
9900110000 
950001 1638 
9701000008 
1600110000 
9701 10030C 
9600000008 
9500000008 
95023433 1C 

960220030C 
95023434 1C 
9601 22021 C 
9580000868 
9500000008 
9981020308 
9500000008 
44001 3020B 
950254431 C 
960135652C 


9801013228 
7780000038 
9500000008 
4500130208 
9601000058 
950035553C 
96C1 25652C 
9580100758 
3502100580 
9681000378 

970400030C 
9400000208 
7580011468 
6501010018] 
5500000000 1 
9601033350 
95001 001 0C 
7601000018 
9500001008 
5500000008 

9800000000 
9601120418 
4582100570 
978300041 C 
9901 10052C 
4501000308 
9501001008 
4500000208 
9801201018 
9800302318 

9600000608 
9702033350 
6800100008 
9600001338 
978201 156C 
9681000038 
6700100008 
9680110108 
9600000008 
9500110106 


‘Confusion  Flags:  6)-9)  Hours 


Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  fim;  10)  High  Source  Density  Region, 


Declination:  +30”-+ 40° 


Associations 

C 

S A 

Sep 

4ag 

2 # T 

Name  Type  ( 

n * 

2 C 

>0  10023 

22 

98 

13  5 

*6605 

1 

86 

1 39  L 

.HE094  1 

104 

406 

4 1 32  ) 

(0336  + 328 

63 

4 

1 2 I 

1 

DO  10026 

35 

91 

3 1 32  ; 

X0336  + 317 

118 

3 

3 2 2 1 

DO  10027 

55 

90 

1 13  ! 

56613  F5 

8 

68 

1 13 

56615 

5 

83 

B 

B 2 23 

LDN  1468 

498 

1 23 

LDN  1468 

283 

85 

1 13 

56618 

32 

1 13 

56620 

1 

90 

1 23 

LDN  1472 

504 

4 1 32 

X0337  + 307 

32 

4 

1 13 

56624 

13 

B1 

1 1 

IP  PER 

8 

3 

2 13 

56625 

2 

82 

1 

1 

Cl  32 

X0338  + 354 

108 

12 

1 13 

56631  K0 

34 

83 

4 

1 13 

56630  G5 

10 

71 

4 

3 1 32 

X0336  + 317 

117 

3 

3 2 23 

LDN  1472 

592 

8 

2 13 

56634 

10 

82 

4 3 9 

U02818 

26 

145 

3 

3 1 32 

X0338+311 

88 

3 

C 1 32 

X0338  + 395 

46 

12 

C 

C 

1 13 

56639  K0 

28 

60 

3 

2 A 

* TMSS  +40065 

65 

29 

C 

C 

3 £ 

) U02828 

e 

1 153 

17  5 

1 AFPER 

7 

r 4 

4 2 1< 

l ZG  339  + 38 

37 

r 151 

4 

3 3 i: 

3 56646  B2 

< 

) 50 

1 2: 

3 ASS  47 

38£ 

) 

1 1 

3 56652  K2 

21 

9 77 

1 1 

3 56655 

3 86 

415 


Right  Ascension:  03h39m40s-03h43m47s 

Position  (1950) 

Name  H 

Galactic  Uncertainty  C 

a 5 a S Coords  SMJ  SMN  $ O 
h m.  o , (s)  (")  I b O (”)  O N 


38  13  75  3 

37  8 75  6 

30  6 76  3 

32  1 1 88  3 

38  10  88  3 

57  15  75  3 

29  8 78  7 

39  8 76  7 

30  8 94  8 


03403  + 3600 
03404+3543 
03404+3156 

03404  + 3903 

03404  + 3527 
03405+3149 

03405  + 3510 
03405  + 3333 

03405  + 3951 

03406  + 3908 

03406  i 3144 
03406+3914 
03406  + 3729 

03406  + 3812 

03407  + 3152 

03408  + 3233 
03408  + 3254 
03410  + 3528 
03410  + 3043 
03410  + 3204 

03410+3342 
03410  + 3619 
03410  + 3152 
03411+3235 
03411+3155 
03411+3207 
03412  + 3342 
03412  + 3618 

03412  + 3436 

03413  + 3229 


23.0  60  158-15 

24.6  50  158-15 

25.0  9 160-18 

28.1  31  156-12 

29.6  27  158  15 

30.8  1 160-18 

33.7  9 158-15 

34.6  19  159-17 

34.9  30  155-12 

38.1  14  156-  12 

39.8  2 161-18 

40.5  17  156-12 

41.5  17  157-14 
41.5  59  156-13 

44.9  5 160-18 

50.4  58  160-17 

52.5  33  160-17 

0.3  20  158-15 
0.8  1 161-19 

2.6  42  160-18 

3.3  28  159-17 

3.8  33  158-14 

3.9  11  161-18 

9.3  49  160-17 

9.6  1 161-18 

10.2  52  160-18 

13.4  57  159-  17 

16.2  11  158-14 

17.3  55  159-16 

23.5  58  160-17 


80  18  94  3 

33  14  77  2 

62  13  73  2 

29  6 76  7 

58  11  77  2 

34  10  91  4 

75  26  77  2 

27  3 77  7 

19  3 76  7 

88  18  76  2 

23  4 76  7 

65  16  75  6 

23  3 76  7 

48  10  74  2 

70  17  75  3 

64  18  75  2 

27  16  73  3 

39  9 75  3 

21  6 88  3 

28  20  78  2 

28  15  79  6 

36  8 76  3 

52  14  75  3 

21  8 76  4 

32  8 75  4 

52  26  77  3 

49  8 76  3 

53  6 79  5 

62  16  75  3 


03413  + 3202 

23.6 

26 

160-18 

75 

6 

76 

4 

03414  + 3900 

24.5 

9 

156-12 

27 

9 

76 

6 

03414  + 3654 

25.9 

52 

157-14 

53 

13 

79 

5 

03414  + 3200 

28.0 

1 

161-18 

20 

6 

75 

4 

03415  + 3737 

32.3 

25 

157-13 

39 

10 

79 

5 

03415  + 3121 

32.9 

5 

161-18 

54 

19 

75 

2 

03415  + 3305 

34.6 

52 

160-17 

26 

9 

75 

4 

03415  + 3152 

35.2 

6 

161-18 

42 

5 

75 

4 

03415  + 3210 

35.7 

39 

160-18 

20 

7 

74 

4 

03416  + 3201 

39.8 

29 

161  -18 

30 

10 

77 

2 

03417+3207 

43.1 

15 

160-18 

26 

6 

75 

4 

03417  + 3159 

44.1 

2 

161-18 

24 

6 

67 

3 

03417  + 3955 

45.9 

28 

155-12 

27 

9 

77 

6 

03418  + 3125 

49.9 

28 

161-18 

41 

18 

74 

2 

03418  + 3242 

50.2 

48 

160  -17 

27 

17 

76 

4 

03419  + 3711 

55.5 

31 

157-14 

37 

13 

76 

7 

03419  + 3530 

57.9 

24 

158-15 

39 

19 

76 

2 

03420+3709 

1.4 

2 

157-14 

45 

12 

72 

2 

03420  + 3659 

5.3 

26 

157-14 

29 

8 

75 

7 

03421+3429 

7.5 

56 

159-16 

53 

8 

76 

6 

03421+3229 

10.5 

47 

160-17 

17 

0 

77 

4 

03422  + 3156 

12.3 

33 

161-18 

29 

17 

77 

4 

03422  + 3416 

12.6 

44 

159-16 

113 

16 

94 

4 

03422+3317 

13.1 

28 

160-17 

28 

3 

76 

5 

03422+3527 

13.2 

56 

158-15 

51 

11 

77 

3 

03422  + 3732 

15.8 

47 

157-13 

47 

18 

79 

5 

03422  + 3207 

17.8 

54 

161-18 

51 

8 

76 

4 

03423  + 3831 

19.2 

14 

156-13 

17 

3 

76 

7 

03424  + 3234 

26.3 

43 

160-17 

47 

14 

89 

4 

03424+3355 

27.2 

20 

159-16 

17 

12 

79 

3 

03424  + 3203 

29.3 

55 

161-18 

46 

16 

75 

4 

03425  + 3056 

30.9 

42 

161-18 

42 

6 

75 

4 

03425  + 3802 

31.6 

17 

157-13 

52 

19 

79 

4 

03425+3704 

03425  + 3538 

03426  + 3214 

03426  + 3201 

03427  + 3206 
03427  + 3342 
03427  + 3812 


03435  + 3824 
03435  + 3743 

03435  + 3711 

03436  + 3300 
03436  + 3828 

03436  + 3754 
03436+3123 

03437  + 3219 
03437  + 3720 
03437  + 3140 


32.3  35  157-14  28  13  79  5 

32.5  30  158-15  29  7 76  4 

39.2  51  161-17  23  4 76  5 

39.6  24  161-18  40  12  76  3 

46.6  10  161-18  42  11  76  5 

47.0  48  160-16  50  16  78  3 

47.4  53  157-13  27  4 77  6 

50.2  4 157-13  35  17  77  7 

51.1  14  156-12  28  14  98  7 

56.7  32  160-17  29  3 75  6 

1.7  30  157-14  49  16  79  3 

5.9  2 156-11  54  31  78  2 

10.2  27  161-17  20  9 76  6 

22.7  52  158  14  46  8 78  6 

24.6  42  161-17  58  10  76  7 

27.0  27  156-12  41  10  78  5 

29.2  13  160-17  65  17  78  2 

31.0  45  157-13  32  8 76  6 

32.4  48  157-13  46  15  79  5 

34.0  5 157-14  113  29  75  2 

38.3  26  160-17  66  13  78  4 

40.0  53  157-12  44  11  78  5 

40.7  17  157-13  36  9 76  7 

40.7  58  161-18  67  10  76  5 

42.8  10  161-17  28  6 76  7 

45.2  4 157-13  25  4 77  7 

47.5  25  161-18  60  20  76  3 


Flux  Density 

(Nat  Color  Corrected) 
12  fim  25  60  fim 

(Jansky) 


Flags 

m Flux  Corr 

V L 

A Confusion  R S 

Uncs  Coef 

R Flags*  S 2 if 

27  CC  MDCA 

5580100908  4 1 

55  D E 1 J C 

980103430C 

33  CC  GNCC 

9680000738  C 

37L  CFD  B B AC 

9 954524566C  2 

70  DE  EDB 

97801 2344C 

?0L  F CG  1 

9712000018 

31  C DHI  E 

9601010460  0 

>8L  BD  BC  L 

0 4400020008  1 

J3L  B BF 

9500000008  1 

V7  B F BN  E 

9780110358  8 1 

>2:  B C BBHB 

96000000181  | 

6 D J E C 

9601000108 

>7L  F K F J D 

96801 5432C 

3L  D D G 

5400102108 

8 CC  1 HEC 

4580000958 

8 E GJCA 

970323333C 

1L  B CB 

4501000018  1 

2 E 1 C 

8601000000 

8 DBB  J B A A 

4500000000  3 

3 BCBC  DBAA 

5 6480302008  5 

8L  E GJ  D 

970324430C  1 

3L  BC  AB 

1 5401 200008 

1 D BJMC 

9682000018 

11  AD  AA  G 

9 9400000008  3 

8L  C BA 

97024 132 1C  1 ■ 

0 E FHKC 

9700100888  C 1 

3L  C F 

9700000208 

3L  D CC 

9581100958 

3L  F JGAA 

970100000C 

11  CDD  DE  F D 

0 971 643421 C 4 1 

3 D GGB 

8601100520  C 1 

3 DC  DFC 

9601120008  1 

5L  C FCN 

972233523C  1 * 

3L  C NJEB 

9600200768  Cl 

3:  FC  DEE  HC 

0 956235765C  4 

3L  B B 

980633520C  ||  7 * 

C EB 

86001005201  | C 

?L  C E 

9501120008  1 2 

LB  CL 

2501000008  1 

D J HB 

9700100558  8 

rL  B A 

970375984C  45* 

>L  C BC 

5400010008  j 1 1 

C ENI  B 

9602000118 

L CBD  BCEH 

0 942366966C  45* 

CC  BAC 

9601000028 

L E J 1 FD 

9901000438  8 

L BE  ADI 

3 9601000008  1 

iL  CB  CA 

1 98021 01 OOC  1 *. 

iL  EE  DBCE 

9 9544257220  14* 

l CD  HD  G 

0 940266964C  4 2 

L CC  BBEE 

1 950445822C  12*; 

IFF  FE 

9 9801 56864 C 41  j 

LB  BE 

1601000000  1 

D DC 

9900000238  8 

L B J CF 

9600000008 

C LD  B 

9680100008 

L C D 

9401101208 

L C FG 

9500100000 

D KGEC 

9601000208 

L B 1 CAI 

9500100568 

CE  J GDA 

97C120065C  0 

DED  DBCB 

980200230C  1 *4 

FD  GFB 

9801010008 

C FB 

9580000678 

L C LFCK 

9403102108 

F D 

9600000038  8 

- B C 

950143522C  1 1 

- BD  AB F J C 

) 9401002008  1 1 

C HC 

9601321258  8 

C MKDD 

9680250788  D 

F EFD 

9602324 10C  ! 

. B AB 

9700000008  1 

D D GB 

9601101026 

E FB 

9581100748  C 2 2 

E L ED 

9601200108 

- BBC  AA  AD  4 

9501001 44C  81  1 

E FC 

960021 110C  1 *4 

D F BC 

95003 1200C 

C 1 C 

9500000008 

. BB  A AM  2 

9610000008 

C MC  B 

9700100128 

C E C 

9581100068  8 1 3; 

CE  GEC 

9682053018  5 

DC  FB 

9701000118 

D M D 

1 500000000 

C L L HB 

970000266C  8 1 3; 

B DJ  B 

9700010008  | 

B FI  1 C 

9701 000 10C  1 *4 

B EGBI 

9500010008 

C FC 

9602032708  5 

CE  GFC 

9701100348  4 

C B 

9600000108 

D HKC 

9601000208 

C E C 

9700000008  2 *4H 

BD  E BB 

9702100348  43  < 

BD  GAD 

9600000008 

DC  GFB 

9900000008 

EB  HI  DA 

9701 01 2 10C  1 *41 

B8  AB  E 4 

9500000008  j 

D 1 A 

97800001 0C 

Declination:  +30°- +40° 


4 1 32  X0339  + 390 


2 23  DG  021 


1 13  56664 


9 U02837 
9 U02836 


1 23  LDN  1470 


4 *23  DG  022 


7 *13  56673  B1 


2 DO  10071 


1 *41  03421+3157 


8 55 

79  103 


4 1300 

11  4 


20  8 
24  150 


; ; * — * — * — 1 — 1 — 4 1 1 j * L-i 1 iii  i j 

•Confusion  Rags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


416 


Right  Ascension:  03h43m56s-03h48m398 


Declination:  +30°- +40° 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


03439  + 3233 
03439  + 3427 
03439  + 3131 
03441+3739 
03441+3358 
03441+3857 
03442  + 3230 
03442  + 3729 

03442  + 3028 

03443  + 3911 

03443  + 3453 

03443  + 3259 

03444  + 3140 
03444  + 3125 
03445+3242 
03446+3254 
03446+3709 
03446  + 3352 
03446+3904 
03446  + 3752 

03446  + 3202 
03448  + 3302 

03448  + 3337 

03449  + 3240 
03449  + 3718 

03449  + 3127 

03450  + 3223 
03450  + 3252 
03450  + 3552 
03451+3131 

03452  + 3245 

03453  + 3207 

03454  + 3230 

03454  + 3257 

03455  + 3409 
03455  + 3242 

03455  + 3859 

03456  + 3846 

03457  + 3555 

03457  + 3510 

03458  + 3140 

03458  + 3900 

03459  + 3708 

03460  + 3921 

03460  + 3327 

03461  +3326 
03461+3850 

03462  + 3249 
03462  + 3845 
03462  + 3524 

03462  + 3805 
03462 + 3B49 

03463  + 3315 

03463  + 3256 

03464  + 3301 

03465  + 3216 

03466  + 3817 

03467  + 3838 
03467  + 3304 
03469  + 3525 

03469 + 3B1 3 
03469  + 3312 

03469  + 3732 

03470  + 3412 
03470  + 3515 
03470  + 3458 
03472  + 3323 
03472  + 3839 

03472  + 3507 

03473  + 3354 

03473  + 3517 

03473  + 3930 

03474  + 3845 
03474+3336 

03475  + 3304 
03475  + 3530 

03475  + 3938 

03476  + 3412 

03477  + 3439 

03477  + 3635 

03478  + 3619 

03479  + 3146 

03480  + 3309 
03480  + 3247 

03480  + 3253 

03481  f 3853 

03481  +3513 
034B1  + 3524 
034B2  + 3427 

03482  + 3503 

03482  + 3716 

03483  + 3414 

03484  + 3845 

03484  + 3621 

03485  + 3508 
034B5  + 3752 

03485  + 3642 

03486  + 3329 
03486  + 3314 
03486+3413 


Galactic  Uncertainty 
S Coords  SMJ  SMN  9 

H 1 b o n O 


56.5 

57.8 

59.7 
6.8 

10.7 
1.1 

12.2 

15.2 

17.8 

20.2 

20.2 

23.7 

25.0 

27.8 

31.7 

36.1 

36.2 

36.4 

36.7 

39.8 

40.2 

49.2 

52.5 

54.0 

54.9 

59.8 
1.1 
2.1 

4.0 

10.3 

12.4 

23.4 

28.0 

30.0 

31.3 

33.6 

34.8 

40.3 

43.2 

44.4 

52.0 

53.5 

59.9 
0.7 

3.8 

9.1 

9.9 

13.8 

13.9 

15.4 

15.91 

17.2 

20.5 

[22. 1 

24.9 

33.2 
41.7| 

42.1 
47.2] 

54.4 

57.2 

58.7 

59.4 
2.4 
3.3 

5.9 

14.2 

17.6 
18.0 

18.2 

19.8 
23 
26. 
26. 
32. 

32. 

33. 
37. 
44. J 
47 

49. 

54 

0.: 

2 

5. ! 

6. 
8 

11 

13 

13 

14 
20 
25 

29 

30 
30 
33 
36 
39 
39 


36 


27 


Flux  Density 


12  (im 


(Not  Color  Corrected) 
25  (xm  60  (Am 
(Jansky) 


100  (Am 


161-17 

21 

8 

76 1 7 
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159-16 

45 

10 
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161-18 

41 

13 
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.25L 
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16 
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160-16 

43 

21 
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64 

16 
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24 
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12 
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71 

32 
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156-12 

40 

10 
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24 
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51 

11 
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48 
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5.19 

160-17 

25 
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.58 
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.26L 
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39 
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48 

14 
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157-13 

54 

24 
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161-17 

40 
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89 

22 
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13 
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Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25.  60.  100  ^m;  10)  High  Source  Density  Region. 
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159-13 

158-12 
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Right  Ascension:  03h54m32'-04h00m128 

Position  (1950) 


Declination:  +30”- +40” 


h m. 


03545  + 3948 

03545  + 3707 

03546  + 3628 

03547  + 3929 
03547  + 3654 

03547  + 3449 

03548  + 3346 

03549  + 3928 

03550  + 3334 
03550  + 3002 

03550  + 3549 
03551+3703 
03551+3841 
03552  + 3856 
03552  + 3612 

03552  + 3239 

03553  + 3346 

03554  + 3704 

03554  + 3800 

03555  + 3802 

03555  + 3718 

03556  + 3658 
03556  + 3353 

03556  + 3304 
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03557  + 3624 
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03559  + 3829 
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03559  + 3304 
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03591  +3642 
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03596  + 3023 
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03598  + 3722 
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04000  + 3301 
04000  + 3441 

04000  + 3810 
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04002  + 3342 
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7 43 
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8 54 
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7 57 
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5.6  46 

8 41 

4 53 
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9 6 
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.8  36 
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159- 12 
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162-15 
164-17 
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159-11 
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1 58  160-13 
9 9 160-13 

.7  21  161-14 
.8  31  162-15 
3 30  160-12 
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33.3  30 
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43.7  50 
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Position  (1950) 
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h m. 


Galactic  Uncertainty 
5 1 a 6 Coords  SMJ  SMN  6 

I (s)  C)  I b (")  o O 


04003  + 3221 

04004  + 3559 
04004+3024 

04005  + 3723 

04006  + 3017 

04007  + 3922 

04008  + 3607 

04009  + 3656 

04010  + 3618 
04010  + 3551 

04011+3040 
04012  + 3645 

04012  + 3835 

04013  + 3614 

04014  + 3340 

04015  + 3647 

04015  + 3318 

04016  + 3244 
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04019  + 3905 
04019  + 3844 

04019  + 3515 
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04021+3757 

04023  + 3406 
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04024  + 3121 
04024  + 3608 
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04026+3035 
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Right  Ascension:  04h15m33s-04h23m46s 
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04157  + 3920 
04159  + 3308 
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04160+3908 
04161+3121 
04163  + 3045 
04163  + 3457 

04163  + 3122 

04163  + 3910 

04164  + 3408 

04165  + 3742 

04165  + 3825 

04166  + 3923 
04168  + 3942 
04168  + 3628 
04168  + 3813 
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04169+3310 
04170+3321 
04171+3426 
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04320  + 3040 

45.5 
45.7 

46.5 

47.1 

57.6 

58.1 
0.9 
4.3 
5.0 

42 

7 

44 

26 

59 

23 

48 

51 

17 

169-11 
164-  7 
164-  7 
164-  6 
166-  8 

163-  6 
169-11 

164-  7 
169-11 

68 

32 

63 

79 

34 

31 

72 

37 

58 

24 

5 
10 
13 
17 

9 

7 

6 
9 

80 

82 

81 

80 

81 

81 

80 

01 

81 

3 25L 

4 1.97 

4 43L 

2 .25 

3 25L 

3 1 78 

3 .63 

3 1.70 

3 .49 

-27L 

.58 

.261 

.271 

28L 

.50 

.31L 

.40 

.25L 

40L 

-40L 

,B6 

.401 

.401 

40L 

40L 

.40L 

.40L 

3.12 
9.03L 
8.951 
10.96L 
3.18 
8.17L 
1.59L 
8.4 1L 
2.13L 

C 

BC 

B 

C 

C 

BC 

B 

BE 

C 

E 

AC  I 
J AB 
E 

D C 
AB 
BC 
ACJ 
c 

6561000010 
3 9500000008 
9500000218 
9500000008 
5500000008 
1 9600001008 
5700000000 
1 9500001008 
6600000000 
8501100008 

4 

1 

1 

2 
2 

2 

2 

13 

13 

DO  10565 
DO  10564 

57321 

57322  K2 

45 

B 

1 

13 

103 

103 

85 

78 

04321+3217 

11.8 

23 

168-10 

31 

10 

80 

3 64 

49L 

.40L 

5.36L 

C 

BB  G 

04322  + 3219 

13.1 

37 

168-10 

50 

18 

96 

2 .25L 

,27L 

49L 

2.20 

E 

H8 

fifioi ioono8 

04322  + 3624 

04323  + 3610 

04323  + 3343 

04324  + 3831 

15.7 

19.7 

20.5 

25.5 

9 

36 

35 

13 

165-  7 
165-  8 
167-  9 
164-  6 

54 

60 

81 

54 

21 

22 

32 

11 

82 

81 

80 

81 

3 25L 

4 25L 

2 .25L 

3 .45 

35L 

41L 

.37L 

42 

40L 

.40L 

43L 

.40L 

3.52 

5.94 

2.99 

10.15L 

E 

C 

D 

CF 

C B 
LG  D 
DE  HD 
BC 

8500000000 
7580000050 
1500000110 
0 9501111018 

8 

1 

1 

23 

32 

LDN  1483 
X0432  + 361 

313 

22 

8 

04325+3832 
04325  + 3846 

30.9 

35.6 

54 

31 

164-  6 
163-  6 

49 

69 

10 

18 

82  : 
82  : 

3 1.00 

2 45L 

33L 

-30L 

40L 

.41 

10.19L 
2.51  L 

B 

C 

AD 

H FB 

9501111128 

97000001 

1 

2 

DO  10575 

53 

118 

04326  + 3330 
04328+3404 

41.9 

48.4 

24 

33 

167-  9 
167-  9 

32 

39 

5 

11 

so  ; 
81  ; 

3 1.61 

2 .41 

.50 

.301 

.40L 

40L 

1.86L 

2.601 

BE 

C 

ABD 

BJ 

7 2700000000 
QfiO  i onopno 

1 

2 

DO  10580 

70 

111 

04328  + 3148 

49.4 

58 

169-  10 

43 

6 

80  : 

3 .71 

.251 

.40L 

6.28L 

C 

AJ  C 

9500000008 

04328  + 3541 

50.1 

47 

166-  8 

83 

10 

79  ; 

2 .32 

.271 

40L 

4.41L 

C 

BH 

4501000000 

04328  + 3713 

51.3 

25 

165-  7 

35 

17 

eo  : 

25L 

.3 1 L 

40L 

3.57 

E 

D C 

9600010008 

7600000000 

9600000008 

04330  + 3349 

04331  + 3807 

0.4 

10.9 

44 

6 

167-  9 
164-  6 

55 

37 

10 

14 

81  : 

82  : 

.42 

46L 

26L 

25L 

40L 

.73 

2.B2L 

9.33L 

C 

C 

D 

J J C 

1 

13 

57332 

2 

83 

04332  + 3658 
04332+3710 

15.5 

16.9 

39 

52 

165-  7 
165-  7 

28 

58 

8 

12 

8i  : 
8i  ; 

8,68 

.61 

4.01 

.37L 

84 

.40L 

8.34L 

8.72L 

BBC 

C 

AAA 

BH 

0 9500000008 
850001 0008 

2 

4 

TMSS  +40094 

89 

29 

04333  + 3651 
04333  + 3819 
04333  + 3333 
04334+3621 

18.3 

19.4 
21.8 
24.1 

9 

53 

24 

41 

165-  7 

164-  6 
167-  9 

165-  7 

59 

55 

43 

33 

0 

10 

6 

7 

so  : 
82  ' 
80  : 
81  S 

1.25 
.79 
40L 
2. 28 

.36: 

.301 

1.53 

.60 

.40L 

-40L 

.96 

40L 

10.36L 

6.58L 

2.58L 

2.26L 

BE 

C 

CC 

BC 

ADI 
BG  L 
DAB 
AA 

1 9500000008 
9601010008 
1600001000 
0 7600000000 

1 

1 

1 

1 

13 

2 

11 

2 

57337  K0 
DO  10586 
PK  167  - 9.1 
DO  10589 

10 

43 

5 

38 

66 

111 

98 

04334  + 3846 

04337  + 3433 

04338  + 3136 

25.8 

43.4 

50.0 

14 

48 

13 

164-  6 
167-  8 
169-10 

50 

64 

42 

10 

19 

24 

82  ; 
80  S 
82  2 

.99 

.25L 

-52L 

.47 
.26  L 
.53L 

40L 

40L 

.401 

7.89L 

3.22 

3.22 

BD 

C 

E 

ABJ 
K JC 
FE  B 

3 9600010218 
9500000000 
9500100008 

1 

39 

B2.3  0432  + 34 

86 

408 

04338  + 3403 

51.3 

44 

167-  9 

73 

19 

80  2 

33L 

.28L 

.40L 

3.37 

c 

L D 

9500000000 

04338  + 3137 

52.7 

7 

169-10 

26 

13 

82  2 

.38 

7.91  L 

40L 

3.11: 

C E 

DG  C 

9500100008 

04340  + 3450 

0.9 

9 

167-  8 

32 

18 

82  2 

,25L 

.56L 

40L 

3.70 

F 

F B 

8502000008 

04340  + 3528 
04340  + 3641 

3.1 

5.4 

25 

29 

166-  8 
165-  7 

57 

39 

12 

27 

81  5 
83  2 

25L 

! .25L 

.251 

.37L 

1.00 

.40L 

9.69L 

2.77 

C 

D 

BJ 
1 C 

4402000008 

6600000008 

1 

23 

LDN  1485 

399 

04341  +3051 

9.5 

32 

170-11 

78 

7 

81  3 

1 .57 

.29L 

40L 

2.11L 

C 

B M 

9600000000 

04343  + 3345 

21.6 

53 

167-  9 

36 

15 

80  3 

1 25L 

.25L 

.40L 

4.40 

C 

DC 

8500000100 

04344  + 3231 
04344  + 3950 
04347  + 3243  ■ 

25.7 

28.3 

43.9 

27 

16 

19 

168-10 
163-  5 
168-  9 

26 

35 

29 

4 

9 

23 

80  4 
80  3 
82  2 

18.12 
l 4.45 

42L 

7.81 

2.29 

32L 

1.40 

48L 

.40L 

9.43L 

9.26L 

2.56 

BBC 

BB 

C 

AAB 
A AD  i 
D HC 

1 4401000008 
0 9401000008 
7500000000 

15 

2 

1 

4 

1 

TMSS  +30091 
HL  PER 

29 

73 

10 

3 

04348  + 3155  - 

04348  + 3508  ! 

04348  + 3913  ! 

48.9 
53.3 

53.9 

9 

3 

33 

169-10 
166-  8 
163-  5 

46 

37 

64 

11 

9 

20 

82  2 
61  3 
81  3 

.27 

.47 

26L 

.32L 

25L 

25L 

40L 

40L 

.40L 

10.48L 

7.08L 

2.94 

C 

B 

D 

F 

CF  J D 
MHI  B 

6500000006 

9400000008 

9600000038 

0 

1 

2 

13 

13 

57349 

57350 

4 

5 

91 

88 

04351  +3549 

6.2 

51 

166-  7 

42 

12 

81  3 

.391 

26L 

.61 

2.51L 

C 

B 

1700000100 

04351  +3112 

04352  + 3123 
04352  + 3352 

7.5 

13.8 

15.2 

51 

9 

40 

169  10 
169-10 
167-  9 

30 

44 

84 

5 

6 

26 

81  4 
81  3 
80  3 

7.14 

1.66 

25L 

3.09 

.47 

.31L 

,44L 

,40L 

.40L 

1.99L 

2.42L 

3.39 

BB 

BC 

C 

AAE 
ACK 
K E 

7 6601000000 
1 3600001000 
9601000000 

1 

1 

1 

2 

SW  AUR 
DO  10609 

9 

75 

3 

108 

04353  + 3955 

18.1 

21 

163-  5 

41 

28 

83  2 

25L 

.301 

40L 

1.80 

D 

L C 

9601000008 

04353 + 3B01 

18.4 

17 

164  6 

44 

12 

81  3 

.46 

.36L 

■40L 

8.51L 

B 

Cl 

9500010008 

04353  + 3533  J 

?0.7 

59 

166-  7 

52 

12 

81  3 

,38L 

26L 

.87 

1 1 .83L 

c 

FB 

3500000008 

04353  + 3034  J 

04354  + 3919  J 

21.3 

26.7 

28 

22 

170-11 
163  5 

25 

68 

5 

8 

81  4 
81  3 

.70 

25L 

40L 

31L 

.40L 

40L 

2.37L  I 
2.90 

B 

C 

AE 
D B 

1600000000 

9600000038 

g 

1 

2 

DO  10611 

01 

101 

04354  + 3903  ; 

04356  + 3159  J 

28.1 

39.9 

14 

49 

164-  5 
169-10 

57 

54 

14 

8 

80  2 
81  3 

,39 

28L 

27L 

.36: 

.41 L 
2.35 

8.051  i 
8.89L 

c 

DC 

EE  E 
BA 

9500000008 

4500000008 

2 

13 

57356 

6 

82 

04357  + 3527  < 

13.9 

3 

166-  7 

79 

13 

80  2 

.39L 

.74L 

1.03 

10.40L 

D 

GBC 

5500000008 

04358  + 3213  *■ 

04358  + 3724  t 

18.2 
18.3  : 

19 

59 

169-10 
165-  6 

47 

47 

7 

17 

81  3 
02  3 

.75 

.251 

32L 

.28L 

40L 

,40L 

9.03L  1 
5.09 

B 

C 

BE 

LFC 

5500000008 

9682000000 

1 

2 

DO  10614 

83 

105 

04359  + 3852 

>6.8  • 

42 

164-  5 

54 

21 

83  3 

-26L 

30L 

.40L 

2.02 

D 

B 

8700000000 

04359  + 3113 

>8.1  ; 

33 

170-10 

92 

22 

82  2 

.261 

.521 

.40L 

3.15 

D 

D C 

5500000420 

c 

04359+3248 

>8.8  ■ 

44 

168-  9 

44 

7 

81  3 

1.33 

.52 

40L 

1.58L  1 

BD 

AB  1 

1 6602000000 

04361 + 3646 

9.7 

19 

165-  7 

65 

13 

82  3 

.281 

25L 

.69 

2.23L 

C 

CC 

4600100000 

04362+3347  1 

12.6 

7 

168-  9 

35 

14 

80  3 

.25L 

.36: 

.40L 

5.24 

F C 

GGC 

6680000100 

04362  + 3100  1 

13.2  • 

41 

170-10 

56 

9 

01  3 

.28  L 

.31 L 

1.48 

2.79L 

C 1 

t EA 

6501000000 

04362+3338  1 

3.8  ; 

20 

168  9 

86 

21 

81  3 

,25L 

27L 

.40L 

3.35 

C 1 

MM  C 

1600000000 

04362  + 3520  1 

4.7  : 

38 

167-  7 

35 

23 

83  2 

.251 

.65L 

.40L 

2.21 

D 

E B 

8700000008 

04363  + 3855  1 

8.4  ■ 

49 

164-  5 

28 

9 

82  4 

5.79 

1.55 

.46 

8.81  L i 

3 BC  j 

AAC  C 

) 9520000008 

3 

2 

DO  10619 

18 

113 

04363  + 3118  2 

M.5 

14 

170-10 

57 

20 

80  2 

.30L 

.69L 

.47L 

2.97 

D 1 

< HC 

7600000428 

c 

04364  + 3040  2 

*5.6  J 

29  ' 

170-11 

83 

35 

81  2 

-46L 

.26L 

43L 

3.11 

C 1 

Dl  E 

5501100000 

04364  + 3639  2 

!7.1  - 
18.2 

19 

166  7 

30 

9 

82  3 

.26L 

2.54 

2.98 

1.93L 

BC  1 

- AAD 

3700100000 

1 

11 

PK  165-  6.1 

0 

04364  + 3239  2 

7 

169-  9 

57 

31 

01  2 

.251 

.28L 

.40L 

3.31 

D 

G 

6501000010 

04364  + 3644  2 

!8.5  ‘ 

10 

165-  7 

61 

10 

81  3 

-27L 

.40L 

1.74 

2.08L 

C 1 

GAD 

3700200000 

04365  + 3801  3 

12.9 

0 

165-  6 

46 

13 

79  2 

.33 

25L 

,52L 

7.47L  ( 

3 I 

E FF 

9500110008 

04366+3252  3 

(7.8  i 

34 

168  9 

60 

6 

81  3 

.90 

26L 

40L 

2.09L  ( 

; i 

3 

4600001000 

04366  + 3716  3 

18.6  : 

35 

165-  6 

83 

20 

81  3 

,33L 

.27L 

.40L 

3.10 

C 1 

< H C 

9600000000 

04366  + 3941  4 

0.3  ; 

29 

163-  5 

25 

7 

79  4 

2.28 

.51 

40L 

1.97L  E 

3C  > 

\BGD  0 

i 9601000000 

1 

13 

57364  K2 

12 

56 

75 

110 

04368  + 3137  5 

1.8  ; 

50  1 

169-10 

46 

8 

81  2 

,46 

.251 

,86L 

1 1 .51 L ( 

; e 

3 L 

7400000008 

1 

2 

DO  10635 

04369  + 3319  5 

7.0  ' 

34 

168-  9 

82 

18 

81  2 

32L 

.28L 

.45 

15.09L 

D 

C 

9400000008 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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pi  i r 


Right  Ascension:  04h37m008-04h43m0211 

Position  (1950) 

Name 


h m. 

04370+3246 
04371+3629 
04371+3940 
04371+3513 
04372  + 3438 
04372  + 3011 
04375  + 3739 
04375+3423 
04375  + 3008 
04377  + 3919 


Declination:  +30'- +40" 


04387  + 3127 

04387  + 3915 

04388  + 3245 
04389+3950 

04389  + 3343 

04390  + 3300 
04390  + 3312 

04390  + 3715 
04391+3746 

04391  +3011 

04391  +3351 

04392  + 3804 

04392  + 3311 

04393  + 3705 

04394  + 3028 

04395  + 3621 
04395  + 3404 

04395  + 3601 

04396  + 3821 

04397  + 3114 

04397  + 3350 
04399  + 3313 
04399  + 3551 

04399  + 3054 

04400  + 3746 

04402  + 3426 

04403  + 3943 

04404  + 3936 
04404  + 3716 
04404  + 3950 


04420  + 3057 
04421+3722 

04421  +3539 

04422  + 3411 

04423  + 3728 

04424  + 3908 
04424  + 3940 
04424  + 3425 

04424  + 3346 

04425  + 3222 


Confusion 

Flags* 


4500000000 
0600000000 
9601000000 
7501000008 
8500010008  . 

8600100000  13  | 
9781000020 
6600000018 
9600100000 
9601101200 


4600100208 
7700000008 
7501 100008 
3700001000 
4600000000 
5700000000 
8700000048  , 

3112006810  62  | 
6400010008 
9600000008 


6600210000 
6600000008 
7700000000 
9600010000 
9701000008 
5700100010 
8501000000 
3701000000 
8700000018 
4701000000 

9700000108 
7401020008 
5600000000 
6600000000 
4700200000 
6600000000 
5700100010 
5600000000 
6600000030 
6500000018 

9600000008 
7600000008 
7600000000 
9501000010 
9701100000 
9781100000 
9702000208 
2600000000 . 
6500000008  18 
9500000008 

8600000008 

8581100020 

5600010000 

9400000008 

8600100000 

7601000000 

7601000000 

9400100028 

4681000100 

9600100008 

5600100050 

3600000000 

9401000008 

9500000008 

9500000040 

8601000000 

9701000008 

5600100050 

9500000008 

9701000000 


Associations 


T Name  Type 


Sep 

O Mag 


HN  PER 


57374  K0 
57376 


57377  F5 
DO  10658 


39 


13 


DO  10672 
X0439  + 301 

OF + 366 


DO  10676 
PK  166-  6.1 


57387  K0 
57380 


DO  10685 
DO  10689 


57392  K5 


DO  10695 
57395  K5 


57399 
57401  GO 


57405 
DO  10709 


01707 
57411  MA 
57410 


80 

86 


57 

95 


72  95 

22  B 


1415 


57413 


DO  10717 
DO  10716 


57418 

X0442  + 350 

57419 


DO  10723 


72 

85 


116 

106 


80 


106 

76 


92 

67 


90 

111 


155 

86 

90 


98 

110 


8 

86 


29  111 


^—^6,-9,  Hours  Confirmed  Sma„  Extended  Sources  (SI,  a,  „ « 60.  ,00  ,nv.  ,0)  Hi9h  Source  Densify  Region 
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Right  Ascension;  04h43m03s-04h49m42s 


Position  0950) 


Name 


h m. 


04430  + 3236 
04430  + 3924 
04430+3441 
04431+3346 
04431+3519 
04432  + 3847 
04433+3715 
04434  + 3552 
04434  + 3556 
04436  + 3459 

04438  + 3558 
04438  + 3420 

04438  + 3544 

04439  + 3921 

04439  + 3301 

04440  + 3358 

04440  + 3157 

04441  + 3231 

04442  + 3831 
04442  + 3905 

04444  + 3638 

04445  + 3908 

04446  + 3213 

04447  + 3033 

04448  + 3951 
04449+3657 
04450+3911 
04450  + 3840 
04451+3711 

04452  + 3210 

04453+3151 

04453  + 3051 

04454  + 3816 

04456  + 3640 

04457  + 3630 
04459  + 3454 
04459+3533 
04459  + 3244 

04459  + 3515 

04460  + 3121 

04460  + 3505 
04461 + 3909 
04461+3050 
04461+3354 
04461+3715 
04464  + 3150 

04464  + 3557 
04465+3724 

04465  + 3353 

04465  + 3950 

04466  + 3626 

04466  + 3607 

04467  + 3709 

04468  + 3839 

04469  + 3048 
04469  + 3020 
04469  + 3228 
04469  + 3319 

04469  + 3650 
04470+3450 

04470  + 3002 
04471+3318 
04471+3906 
04472  + 3730 

04472  + 3357 

04473  + 3920 
04475  + 3128 

04475  + 3200 

04476  + 3755 
04476  + 3719 


Galactic  Uncertainty 
a 5 Coords  SMJ  SMN  8 

w o 1 b n (">  o 


16. 

[25.! 

31 
1 38. 
45, 
[52.4 
58. 


20.1 

21 

26. 

38. 

43.2 

57, 

58. 
58. 
58.1 


6. 

9. 

10.2 

10. 

24 

26. 

[30. 

34. 


04476  + 3046 
04478+3832 
04478  + 3204 
04478  + 3352 
04481+3543 
04481  +3726 

04483  + 3851 

04484  + 3958 

04485  + 3533 

04485  + 3050 

04486  + 3746 
04486  + 3042 

04486  + 3333 

04487  + 3932 
04487  + 3942 

04487  + 3707 

04488  + 3658 

04488  + 3104 

04489  + 3042 

04489  + 3633 

04490  + 3749 
04490  + 3912 
04491+3825 
04492+3116 

04492  + 3637 

04493  + 3655 
04493  + 3112 

04493  + 3756 

04494  + 3246 
04497+3005 


37. 

39.3 
'45. 

51.1 

55.1 

55.1 
[57. 
59.0J 
59.! 

2.: 

3. 

7. ! 

8. < 

13.3 

13.5 
21.9 

34.2 

34.6 
36.1 
38.6 1 


39.5 

48.6 

49.7 

53.5 
9.1 
9.4 

19.4 

27.3 

31.2 

32.0 

[36.1 

36.7 
:37.7 

42.4 

43.6 

45.7 

48.3 

53.8 

54.9 

57.4 

1.8 

2.6 

10.7 

13.0 

15.9 

21.0 
21.2 
22.6 
252[ 
429 


170 

164 
168- 
169 
167 

165 

166 
167 
167  — 
168- 

167  — 

168 
167 

164 
169 

169 

1 70  — 
170- 

165 
165- 

167 

165 

170 

171  — 

164 

166  - 

165  — 
165- 

166 
170- 

170- 

171- 
165- 
167- 

167- 

168- 
168- 

170- 
168- 

171- 

168 

165-  4 
171-  9 
169 
166 
171-  8 
167 

166-  5 
169 
164 


- 9 


172- 

170- 

165 

166 
169- 

165- 
171  - 

171- 

166- 
167 


172-  9 

166  4 

171-  8 

169  7 

168-  5 
166-  4 
165-  3 

165-  3 
168-  5 

172-  8 

166-  4 
172-  9 

170-  7 
165-  3 

165- 3 

167-  4 

167  4 
172-  8 
172-  8 
167-  5 

166-  4 

165  3 

166  4 

171-  8 

167-  5 

167  - 4 

171  8 

166  4 

170-  7 
166-  4 [ 


34 

29 

47 

34 

64 

32 

85 

46 
58 
95 

72 

32 

24 

25 
40 
32 
24 

47 

69 
62 

51 

70 
61 
62 
67 
61 

40 
24 

103 

43 

49 

20 

66 

67 

72 

41 
41 
81 
61 
41 

52 

57 

41 

85 

55 

40 

108 

19 

67 


21 

19 
6 

25 

25 

7 

9 

6 

7 
21 

16 

20 

5 

6 
4 

20 

8 

10  ; 

25 

23 

7 

7 
14 
27 

8 

24 
6 

11 

26 
8 

27 

5 
9 
9 

12 

6 
12 
26 

7 

5 


39 

27 

37 

49 

64 
33 
37 
22 
47 
60 

24 

44 

65 
78 
71 
37 
20 
70 
88 

106 


5 
29 

8 

7 
37 

6 
28 

8 

9 

10 

7 

8 

12 

5 

5 

9 

31 

8 

5 

12 

21 

24 
19 

6 
5 

25 
16 

17 

18 
13 

5 

8 

12 

10 

17 

7 

26 

17 

26 

5 

8 

6 

7 
30 

8 
9 

7 

8 

8 

7 

6 

6 

7 

18 
6 
7 

14 

25 


Flux  Density 


Flags 


(Not  Color  Corrected) 

12  (im  25  ftm  60  +un  100 
(Jansky) 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


25L 

25L 

.53 

25L 

,28L 

1.13 

.89 

.43 

.72 

25L 

,25L 

.25L 

4.17 

19.54 

.82 

27L 

.34 

.44L 

25L 

25L 

.66 

1.03 

25L 

27L 

.64 

.251 

1.85 

.58 

25L 

.61 


25L 

1.85 

.75 

.29 

,44 

2.87 

.37 

,73L 

44 

3.02 

1.78 
.79 
243 
25L 
60 
.75 
• 70L 
12.52 
25L 
.66 

.431 

.74 

.74 

.68 

,44L 

5.19 

4.89 

.82 

.251 

.31 

5.95 

.49L 

25L 

.29L 

.761 

5.56 

1.50 

.25L 

.25 

.24 

.251 

.39 

2.44 

.30L 

.26 

.37 

36L 

.66 

.251 

.47L 

26L 

3.77 

.42 

1.49 

.38 

28L 

3.70 

64 

.33: 


.58 

.49 

16.60 

1.43 

12.91 

25L 

1.00 

4.28 

44L 

,25L 


Confusion 

Flags* 


35L 
.26L 
-28L 
.29L 
-33L 
.70 
-46L 
.28L 
28L 
.61 L 

48L 

.361 

1.06 

7.12 

30L 

31L 

.28L 

.33L 

.27L 

65L 

30L  j 
.26: 
.29L 
81L 
.30: 
29L 
1.00 
.27L 
.54L 
28L 

46L 
.90 
40L 
32L 
25L 
.80: 
.331 
.62L 
32L 
.85  : 

.43:  | 

.28L 
.83 
40L 
.3 1 L 
.45: 
.55L 
3.05 
.25L 
29L 

29L 

.30L 

51L 

.251 

.25L 

2.36 

241 

26L 

31L 

.33L 


4.53 

26L 

45L 

29L 

.65L 

2.17 

.32 

.33L 

27L 

28L 

.30L 
.391 
1.29 
33L 
.29L 
.36L 
.39L  j 
.25L 
.88L  | 
.40L 

.33L 

6.55 

.30L 

.39 

.84 

.40L 

1.57 

35L 

1.39 

37L 

.39L 
28L 
7.75 
.43: 
3.73 
25L 
.61 L 
1.27 
34L 
35L 


.40L 
.40L 
40L 
-40L 
47L 
40L 
40L 
.40L 
-40L 
.40L 

42L 
64L 
.40L 
1.57 
40L  | 
.40L  j 
.40L  j 
.59 
-43L 
.40L 

.40L 
40L 
-40L 
.40L 
.40L 
40L 
40L 
.40L 
.44L 
.40L 

40L 

40L 

.40L 

.63L 

56L 

40L 

40L 

40L 

-40L 

.40L 

40L 
40L 
40L 
70L 
1.33L 
40L 
42L 
.82 
40L  I 
.40L  | 

.92 
.40L  I 
40L 
40L  | 
1.11 
.53: 

.53. 

40L  j 
42L 
40L  I 

.84 
.70 
40L 
.40L 
40L 
48L 
4QL 
.40L 
.481 
.43L 

.40L 
.41 L 
40L 
1.19 
.401  | 
■40L  I 
60 

40L  | 
40L  | 

.41 

40L  j 
7.26 
.40L  1 
,40L  I 
2.45 
.65L  I 
.40L 
.40L  j 
2.38: 

.40L  j 

,40L 
.40L  | 
2.48 
40L  | 
6.44 
.40L  I 
.40L 
41L  | 

.52 
-40L  I 


2.70 
3.75 

II.OOLj  B 
2.09 
3.22 
1.74L  BE 
2.23L  C 
2.17L  C 
2.17L  B 
2.90 

2.65 
4.17 
1.68LIBC 
1.55L  BBE 
2.72Lj  B 
3.32 
8.18L(D 
12.28L 
3.64 
2.13 


2.22L 

2.95L 

2.78 

1.93 

1.77L| 

3.68 

1.89L  | 

2.81  Lj 

3.63 

9.37L  j 


CE 


2.73 
7.00L  BC 
2.84L  C 
3.14L  C 
2.37L  C 
7.69L  BD 
2.19L  C 
2.56 
1.63L  F 
1.70L  BC 

1.64L  BF 
1.46L  B 
6.54L  BD 
3.09  , 

3,1 1LC 
1.88L  J B F 
1 90 
2.52L.I  BBC 
3.40 
1.69LJD 

2.89L 
1.8011  D 
2.23L  IB 
7.77L  B 

^ QH- 

s;58l|BEC 
1.86L  BED 
2.12LJ  B 
2.63 
9.77L  C 

6.36L  BCE 
1.85L  C 
5.24 
3.55 
2.74 
1.35LIBC 
1.97L  BD 
3.94 
2.21LIC 
2.76LJ  C 


CE 


2.96 
6.93L 
2.00L 
2.92L 
3.14L 
1.89L 
10.05L 
1 .641 
4.48 
7.81  Lj 


C 

BC 


2.03  C 

5.72L  BBC 
2.10L  C 
1.27L  BD 
8.77  CCCC 
2 64  D 

11.96L  BC 
1.67L  C 
5.72L  CCD 
9.08L  B 

2.001  C 
1.56L  B 
8.81  L BBC 
1.45L  BD 
13.77:  B BCD 
3.62  D 

1.42L  C 
1 .61 L BD 
1.98L  C 
2.74  E 


GJ  LB 
NG 
C 

ED 
AB 
AH 
BG 
BG 
EMB 


KG 

I 

ABF 
AAA 
BF  HL 
GJ  C 
B 

B 

LC 
C 

BF  J 
AF  H 
B 

E D 
BE 


K C 
AB 

AG  E 
E 
B N 
AB  1 
CL 
E 
BD 
AA 

AB 

N 

AB  J 
HJ  D 
_ M 
BCf 

F 

A ABF 
D 
BJ 


BC 


M 
BG 
BF 

BJ  H 
DLDE 
AA  D 
AAA 
ADH 
DE 
CD 

AABE 
D 

HGNE 
EGE 
HA 
AAC 
AE 
E E 


CF  HI 


AA 


F B A 


FBE 
F 

M D 
HD 

B 

A A AB 

CE 

AE 

CBAA 
BD 
AA 
BH 

DA  AC 
G 


AAA 
AA  J G 
AADD 
HB 
AH 
A AK 
DE 


9601000000 
9500000000 
9401000008 
4700000100 
5601000000 
6601000010 
9601000000 
2601120000 
2601120000 
9600000000 

2501120000 
9501000018 
4600000000 
9701000000  16  j 
4600000000 
8601000008 
9500000008 
7400000108 
4500000020 
7600110000 

7600000000 
7600110000 
9600000008 
4701000000 
4600000000 
6600000000 
7600101000 
7600000000 
5602000010 
6400010008 

4601000008 
7500000008 
2600000000 
9600000000 
8601000000 
8502001008 
2700000000 
5500000020 
4700000000 
9600001000 

8600000000 
4700000000 
9501011008 
7700000120 
9500000000 
9601010000 
1700000000 
9601000000  18  I 
6700000130 
1600000000 

4600000000 
2701000000 
9700000000 
9500000008 
9600000348 
9400000008 
4601000000 
2600100000 
9600000000 
9400000008 

5410000008 
3600100000 
3500000030 
9500000000 
9700000100 
9600000000 
9600002000 
2500100010 
9600010000 
9600000000 

9601000038 
9500000338 
2600100010 
0700000000 
7600000000 
9700000000 
9400000008 
1600110000 
8601000000 
9501000008 

9781000000 
9601110028 
7600000000 
6600000000 
3300002200 
9600000000 
9501001008 
3700100000 
9681110028 
9501210338 

9600000000 
9700000000 
9500000008  16  I 
36001 10000 
9581110338  17! 
9600001008 
3700110000 
9701001020 
3500000000 
2601000008 


Declination:  +30°-  + 40° 

Associations 


C 

A 

# T 


Sep 

Name  Type  <")  Mag 


57422 


DO  10735 


57431  F0 

57432 


23  LDN  1505 
2 DO  10756 


DO  10760 

57440  NB 

X0446  + 327 

57441  K0 

DO  10769 

57445 

57446  K0 


57447  K2 
X0446  + 338 


81 

X0447  + 30B 
DO  10780 


DO  10780 


TMSS  +40100 
57454  K0 


DO  1 0788 


57460  G5 
DO  10795 

DO  10798 
LDN  1490 
LDN  1513 


UY  AUR 

57462 

57464 

X0448  + 396 


LDN  1513 
57469  K0 


57470  K5 
57472 


57475  K2 


DO  10815 
DO  10811 


60 


11 

18 

27 

165 

476 


98 


68 

86 


101 

87 


106 

85 


35  77 


50 

B 


98 

12 


'Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH),  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW> 


30 

77 


67 

106 


3 
87 
83 

4 


68 


81 

85 


96 

111 


426 


Right  Ascension:  04h49m49s-04hS6m14" 


Declination:  +30”- +40° 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
8 Coords  SMJ  SMN  6 
(s)  (")  1 b (")  O O 


04498  + 3044 

04499  + 3418 
04499  + 3719 
04499  + 3610 
04502  + 3643 
04502  + 3929 

04502  + 3121 

04503  + 3713 

04503  + 3114 

04504  + 3955 

04505  + 3952 

04506  + 3850 
04506+3159 
04506  + 3710 
04509  + 3417 
04509  + 3507 

04509  + 3522 

04510  + 3427 
04510  + 3119 
04511+3840 

04511+3546 

04512  + 3041 

04513  + 3141 

04514  + 3542 
04514  + 3819 

04516  + 3949 

04517  + 3114 
04517  + 3237 
04517  + 3704 
04517  + 3336 

04519  + 3713 
04519  + 3800 
04519  + 3553 
04519  + 3017 
04519  + 3309 
04519  + 3107 
04519  + 3744 

04521  +3818 

04522  + 3152 
04522  + 3204 

04522  + 3413 

04522  + 3242 

04523  + 3818 

04524  + 3045 

04524  + 3416 

04525  + 3643 

04525  + 3028 

04526  + 3015 

04527  + 3714 
04527  + 3445 

04527  + 3959 
04528+3426 

04528  + 3029 

04528  + 3703 

04529  + 3753 
04529  + 3132 
04530+3605 

04531  +3248 
04531+3259 

04532  + 3352 

04532  + 3813 
04532  + 3541 
04534+3642 

04534  + 3511 

04535  + 3752 

04535  + 3747 

04536  + 3159 

04536  + 3354 

04537  + 3305 

04538  + 3241 

04539  + 3922 

04539  + 3800 

04540  + 3814 
04540  + 3635 
04542  + 3632 
04542  + 3554 
04542  + 3728 
04542  + 3324 
04543+3839 
04544  + 3404 

04544  + 3921 

04545  + 3202 

04546  + 3430 

04546  + 3951 

04547  + 3454 
04547  + 3631 
04549  + 3846 
04551+3247 
04555  + 3509 
04555  + 3033 

04557  + 3230 

04557  + 3430 

04558  + 3748 

04558  + 3004 

04559  + 3230 

04560  + 3229 
04560  + 3903 
04561+3711 
04561+3149 
04562  + 3952 


49.4  55 

54.1  11 

58.1  13 

59.9  48 

13.2  31 

13.3  27 

16.4  37 

18.1  52, 

20.2  2 

28.6  29] 

34.9  11 

37.2  19 

37.6  43 

37.8  15 

55.9  6 

57.8  13 
p9.7  56 

1.9  34 
4.7  7 

8.5  39 

10.1  28 

17.5  1 

22.3  56 

25.5  8 

27.8  41 

40.0  31 

45.7  23 

45.9  36 

46.3  26 

46.7  24 

56.8  13 

57.3  5 

59.3  21 

59.4  10 

59.6  14 

59.6  41 

60.0  55 

7.7  30 

12.5  47 

13.2  45 

14.0  59 

17.0  21 
_ .9  49 

25.3  40 

28.8  60 

32.7  38 

33.8  20 

37.1  31 

42.2  4 

44.9  5 

47.7  49 

48.3  60 
49.2  21 

52.7  27 

55.1  15 

59.2  32 
. 0.2  25 

1 10.9  20 
.5  11 

12.5  53 


8 


172-  _ 
169  6 

167 

168 
167 
165 
171  - 8 
167 
172-  8 

165-  2 

165  _ 

166-  3 
171-7 
167 
169-  6 

5 
• 5 

6 


168 
169 
172-  8 
166 


168  . 
172-  8 

171-  7 
168 
166 

165  _ 

172-  8 
171-  7 
167 
170-  6 


13.0  26 
17.6  40 

28.2  31 

30.0  33 

30.8  32 

35.3  18 
36.2  41 

36.8  3 

43.8  18 

51.4  20 


167 

167 

168  - 
173-  8 

170-  6 
172-  8 

167 
166-  3 

171-  7 
171-  7 

169-  6 

171-  7 
166 

172-  B 
169-  6 

168 

172-  8 

173-  8 
167 
169 

165-  2 

169-  5 
173-  8 
167 
167 
172 
168-  4 
171-  6 
171-  6 

170-  6 

167 

168- 5 

168 

169-  5 
167 
167 
171 

170-  6 

171-  6 
171 


59.7  41 

1 59.7  58 
0.2  3 
0.4  14 

1 13.2  20 

14.0  60 

15.4  47 

15.8  15 

20.6  5 

25.4  35 

30.0  51 

30.2  54 

39.7  51 
.5|  44 

43.0 

47.0  21 

59.2  57 
8.5  19 

34.9  18 

35.1  15 


45.0  29 
46.3  36 
1 48.8  55 
r..6  7 
|59.9  44 

2.5  5 

3.7  22, 
10.5  4 
...2  30 

14.0  31 


166-  2 

167 

167-  3 

168 

168-  4 
168 
167 
170-  6 
166 

170 

166-  2 

172-  7 

170-  5 
165-  2 

169-  5 

168-  4 
166 

171-  6 

169-  5 

173-  7 

171 
170 

167 
173-  8 
171-  6 
171-  6 
166 

168 

172 
166 


51 

92 

74 

65 
62 

36 

67 
58 
42 

37 

78 

35 

42 

64 

66 
33 

37 
55 

53 
86 

46 

78 

44 

68 
81 

49 

63 

43 

54 

65 

44 

66 
30 

38 
40 

55 

64 

25 
51 
69 

76 

50 
75 

26 

39 

45 

24 
57 
54 
37 

25 
57 


57 

50 

42 
83 
63 
70  1 

27 
21 

85 

33 

36 

43 
22 
21 
77 
67 
24 
66 

38 

48 

49 
26 

28 
71 
41 
49 
33 
28 

37 

37 

51 
66 

52 
63 

53 
52 

46 
77 

67 

47 

31 
65 
30 

32 
35 

48 
35 
39 


82 

81 

82 

81 

83 

80 

82 

83 

82 

80 

80 

80 

82 

81 

81 

82 

82 

81 

82 

81 

81 

82 

82 

82 

81 

81 

82 

82 

81 

81 

81 

83 

81 

82 

82 

82 

83 

82 

82 

82 

B1 

82 

83 

82 

82 

81 

82 

82 

81 

81 

81 

82 

82 

81 

81 

82 

81 

82 

82 

82 


Flux  Density 


(Not  Color  Corrected) 
12  jttn  25  60 

(Jansky) 


100  Jim 


V L 

Flux  Corr  A Confusion  R S 

Uncs  Coef  R Flags*  S 2 


81 

81 

61 

83 

81 

82 

81 

82 

81 

82 

81 

82 

82 

81 

82 

81 

81 

82 

82 

83 

82 

82 

61 

83 

82 

82 

81 

82 

82 

83 


1 77 

.57L 

.40L 

7.18L  B 

A 

DKI 

.31 L 

.25L 

.92 

7.89L 

C M 

1 BF 

28L 

-60L 

.401 

2.41 

C 

B 

25L 

.30L 

.40L 

2.62 

D 

C B 

.90 

.32L 

,40L 

7.49L  D 

i A 

.49 

33L 

.40L 

1.80L  C 

B 

Nl 

.93 

.49L 

40L 

1.58L  C 

A 

CEG 

.48 

31L 

40L 

2.48L  C 

C 

.25  L 

52L 

.53: 

4.16 

CC 

MFC 

.82 

.31 L 

.45L 

1 .551  B 

1 A 

,F  DF 

.23 

.32L 

.40L 

3.04L  C 

C 

I 

.25L 

-27L 

.40L 

2.45 

D 

HC 

.46 

28L 

.40L 

2.07L  C 

C 

29L 

.31 L 

40L 

3.69 

D 

C 

.35 

38L 

40L 

6.51  L C 

E 

IE 

.25L 

71L 

.40L 

3.64 

C 

C 

.51 L 

.29L 

.46L 

3.13 

C J 

GC 

69 

.36L 

.40L 

8.97L  C 

; E 

1 MM 

.25L 

.28L 

.40L 

3.36 

D 

N E 

.42 

29L 

.40L 

1.65L  C 

; c 

.91 

,45L 

.40L 

2.24L  E 

3 / 

.33 

33L 

.40L 

9.39L  I 

3 E 

3 

25L 

.291 

40L 

3.32 

c 

J A 

.441 

.41 L 

.45 

3.17L 
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ACE C 6 

.401 

2.01  L ( 

; i 

:e 

.64 

10.24L 

d r 

Y DE 

.40L 

3.63 

E 1 

H 1 C 

.40L 

5.55L  E 

1 E 

3G 

.40L 

1.93L  E 

1C  > 

V A 0 

.40L 

2.21 

C L 

. MGB 

.46L 

1.53L  C 

: i 

) 

1.94 

8.49 

DE  h 

CFCC 

.94 

3.17 

CD 

EAB 

.40L 

1.72:  C 

: D ( 

;d  f 

.66 

2.09L 

C h 

A BC 

40L 

6.11L  C 

; e 

IF  H 

.40L 

7.88L  C 

I c 

3D 

40L 

1.83L  B 

1 E 

1H  J 

50L 

2.03 

D 

EH 

.40L 

8.52L  C 

: e 

1 

.40L 

1.94 

c 

H B 

.40L 

1.51  L C 

: F A 

lDKH  0 

.40L 

2.20L  C 

C 

>H 

.64 

8.35L  B 

CC  A 

, AB  F 2 

.92 

5.50 

CC 

BB 

.40L 

2.52L  E 

c 

H 

.40  L 

3.70 

D 

HB 

.53 

7.51L  C 

CD  A 

ACF  0 

.40L 

4.70 

D M 

IMJ  B 

.71 

8.51L 

C 

GBD 

84L 

8.24L  B 

C A 

BF  3 

.70 

1 .81 L B 

BC  A 

ACK  4 

.91 

2.13:  B 

DCD  A 

ABD  9 

.40L 

9-32L  D 

E 

hboring  Hours  Confirmed  ! 

Sources  (1 

Confusion 

Flags* 


6501100140 
1 | 8400000008 
9600000008 

1 | 9700000000 
4600000000 
3481011330 
0600000000 
9600000000 

2 | 1600000000 
2600000000 

7600010000 
7600000000 
9501000100 
3 I 9500000008 
3 | 7600000000 
9600000018 
5600100000 
7500100008 
5600000000 
8600100008 

6600000020 

6600100000 

7600100000 

6600000000 

9400000008 

6580000030 

3600000008 

9501000008 

3600010000 

8700000010 

3600001000 

2700000000 

7600100000 

9400010008 

7600000020 

7600000118 

7600000000 

8710000000 

3600000008 

8400010008 

3600000010 

9602000020 

5700100008 

1600000030 

4400100008 

9602000010 

6600000008 

9500000020 

7500000008 

7600000000 

6300011008 

3601000000 

9501000028 

7600000000 

6401000008 

2601000000 

4500100008 

7500100008 

4600000000 

7400000008 

4500000000 
9400100000 
9500100308 
5701000000 
9601000328 
9581000358 
9600000008 
9400000008 
9500000008 
6500000200 

4600010000 
6500000008 
9600000418 
9500000008 
3600001000 
4600000008 
7700000000 
9581000258 
7500000008 
9501000000 

9700000008 
9500010008 
9400100018 
3601000000 
9600000000 
9501000028 
9600000100 
9700010000 
2700000000 
7600000208 

9580000030 
7701000000 
9600000008 
9500000018 
9683000008 
9500000008 
9600001008 
9602001230; 
3600000000] 
9501110018 


L 

R S 
S 2 


Name  T ype 


Sep 

{")  Mag 


32  X0456  + 371 

12 

0 8 

32  X0456  + 398 

91 

9 12 

13  57559  F5 

< 

6 60 

13  57560  K5 

1 

5 66 

13  57566 

1 81 

13  57570 

33 

l 87 

2 DO  10940 

68 

90 

13  57573  G5 

7 

77 

32  X0458  + 366 

75 

8 

13  57575 

8 

88 

13  57576 

6 

02 

17  275 

71 

13  57580  K0 

5 

70 

1 DHAUR 

15 

3 

32  X0458  + 397 

108 

8 

2 DO  10963 

39 

91 

1 04597  + 3218 

18 

1 

3 57595 

15 

90 

l DO  10983 

48 

105 

2 X0500  + 37 2 

71 

12 

> DO  10994 

87 

108 

) DGVW021 

114 

400 

1 57610  K0 

3 

63 

05013  + 3234 

28 

1 

I 57615  K7 

3 

B5 

57621 

6 

83 

1 

05021+3125 

49 

DO  11021 

56 

110 

Dl  AUR 

34 

3 

X0502  + 334 

46 

8 

57633 

10 

85 

57637  MA 

5 

00 

TMSS  +40113 

18 

28 

'Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2.  3}  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Week7 Confirmed  Sources  PW) 


428 


i 1 1 


Declination:  +30°- + 40' 


Right  Ascension:  05h03m16»-05h08m34‘ 


Position  (1950) 


h m. 


05032  + 3028 

05033  + 3042 

05034  + 3436 
05035+3126 

05037  + 3421 

05038  + 3751 

05039  + 3045 

05040  + 3227 
05041+3224 
05041+3250 

05041+3807 
05042  + 3735 

05042  + 3043 

05043  + 3015 
05043  + 3242 

05043  + 3952 

05044  + 3331 

05044  + 3947 

05045  + 3732 
05045  + 3745 

05045+3457 

05045  + 3317 

05046  + 3020 

05047  + 3114 

05047  + 3621 

05048  + 3213 
05048  + 3939 
05048  + 3721 

05048  + 3522 

05049  + 3225 

05051  +3417 
05051+3108 
05051+3649 

05052  + 3532 
05052  + 3733 
05052  + 3251 

05052  + 3724 

05053  + 3509 

05054  + 3327 
05056  + 3751 

05056  + 3856 
05056  + 3000 
05056  + 3747 
05056+3736 
05056  + 3302 

05060  + 3837 

05061  +3956 
05061+3337 
05061+3837 

05062  + 3019 

05063  + 3745 

05063  + 3822 
05064+3717 

05064  + 3251 

05065  + 3703 

05065  + 3845 
05066 + 3B1 8 

05066  + 3714 
05066  + 3425 

05066  + 3432 

05067  + 3436 

05067  + 3652 

05068  + 3919 
05068  + 3945 

05068  + 3751 

05069  + 3714 

05070  + 3859 
05070  + 3509 
05071+3355 
05072  + 3230 

05072  + 3207 

05073  + 3552 
05073  + 3044 
05073  + 3401 
05073  + 3150 
05073  + 3353 
05074+3811 

05075  + 3755 

05076  + 3314 
05076  + 3423 

05078  + 3155 
05078  + 3726 

05078  + 3418 

05079  + 3046 

05079  + 3713 

05080  + 3116 
05080  + 3327 
05080  + 3748 
05080  + 3219 

05080  + 3803 

05081  +3714 

05081  +3616 
05081 + 3538 
05082+3553 

05082  + 3044 

05083  + 3241 

05084  f 3417 

05084  + 3135 

05085  + 3719 
05085  t-  3744 


9.6 


.7  49  171 
6 50  174 

1.4  56  169 
.8  6 170 

1.5  19  168 
16.9  44  172-  4 


17.8  23  169- 


21.4  8 

26.8  5 

37.9  60  1 68- 


Galactic  Uncertainty 
5 Coords  SMJ  SMN  6 

n i b o o o 


174-  6 
174-  6 
171-  4 
173-  6 

171-  4 
2 

5 1 36  1 174-  6 
5 37  172-  5 

172-  5 
172-  5 


0 
4 

4 22 
6 33 
2 41 
2 34 


2 54 
9 42 


9 24  168-  1 
.2  59  168-  2 
.3  24  174-  6 
174-  6 
172-  5 
5 47  167-  0 
3 54  172-  4 
.5  10  167-  0 
.6  26  1 68  - 2 
,0  4 168-  2 


5 28 

3 45 
1 14 

1 56 
.6  15 
.8  18 
0 50 

2 2 

4 48 
4 22 


170-  3 

172-  4 
174-  6 

173-  5 
169-  2 
173-  5 
167-  0 

169-  2 

170-  3 
173-  5 


170- 

172- 


38.9  20  167-1 

39.3  51  175-  6 

39.6  47  168-1 

39.9  50  168-1 

40.8  33  172-4 
1.6  16  168 
7.4  14  167+  0 
8.9  19  172 

10.7  22  168 

14.5  32  174-  6 

23.5  1 168- 

23.6  56  168- 
27.5  49  169  - 
29  6 25  172-4 

33.3  48  169-2 

35.9  34  168-1 
37.1  39  168 

38.7  34  169-2 


40.7 

[41.8 


171-  3 
171 


45.3  35  171  - 3 

46.0  27  169 

48.7  34  167 
52.2  39  167+0 

53.5  46  les- 
see 26  169  — 

0.3  49  168-  0 
5.0  30  171-  3 
9.7  57  172-  " 

12.5  22  173- 

17.7  2 173- 
18.9  34  170- 

21.6  10  174- 

22.4  13  172- 

23.1  9 173  — 

24.0  34  172- 
24.0  42  168 

34.7  37  i ea- 
sel 25  172  — 

40.4  17  171- 


48.5  40 

49.0  44 

50.2  6 

55.3  22 

58.5  38 
0.5  12 

1.1  37 

2.1  53 

4.3  1 

4.5  22 

6.2  18 

7.1  44 
98  8 

12.8  48 

14.8  42 

22.0  1 

27.8  35 
27.8  14 

32.6  27 

34.7  43 


173 
169  — 

171  — 

174 
1 69  - 
174 
172- 
169- 

173 
168 

169 

170 
170 
170 

174 

173 

172 

174  - 
169 
169-  1 


74 

76 
20 
84 
53 
66 
62 
51 

31 
30 

45 

71 

29 

70 
33 

77 

71 

90 
58 

32 

36 

35 
92 

37 
63 

74 

29 

91 

30 
62 

31 
60 

75 
87 
54 
24 
44 
31 

41 
50 

30 

36 
18 

38 

35 

31 

36 
60 
27 
88 

27 

42 
42 
40 

100 

29 

82 

33 
62 

34 


83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

82 

83 

84 
84 
83 
83 
83 
82 
83 
63 

83 

84 
84 
83 

83 

84 
82 
83 
83 
83 

83 

84 
03 
83 
83 
03 
83 
83 
83 
83 

83 

84 
83 
83 

83 

84 
02 
84 

83 

84 

63 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

82 

83 

83 

83 

83 

83 

1 

84 

83 

84 

83 

84 
83 
83 

83 

84 
83 


Flux  Density 


12  |im 


(Not  Color  Corrected) 
25  fim  60  fim 


100 


Flux 


7 
7 

22 
7 
9 
11 
11 
10 
11 
13  i 83 


.41L 

.88 

2.34 

.25L 

1.89 

25L 

25L 

.251 

1.21 

3.19 

25L 

.74 

9.12 

39L 

.98 

.40 

.58 

.28L 

25L 

7.61 

,25L 
.251 
2.18 
.25L 
.49  1 
.25L  1 
.67 
1.73 
25L 
1.42 

2.81 

.30L 

1.26 

.31 

1.24 

.30 

26L 

32 

25L 

362 

17.30 

.97 

.24 

.74 

.25L 

,67L 

6.20 

.25L 

.68 

.35 

.4 1 L 
.45 
.34L 
.39 
25L 
1.63 
2.19 
1.24 
2.10 
1.22 

25L 

1.63 

2.99 

3.46 

.381 

6.49 

.64 

.50 

4.55 

25L 

1.87 
.52 
2.83 
25L 
25L 
2 88 
.46 
1.13 
76 
1.17 


,41 

.51 

.251 

25L 

1.19L 

1.31 

25L 

1.36 

.61 

25L 

.99 

38L 

25L 

2.13 

1.12 

49 

26L 

38 

.38 

27L 


(Jansky)  J Ui 

.34L 

.59 

1.64L 

.34L 

.40L 

1 .341  B 

.51 

.40L 

2.25L  BC 

.38L 

.40L 

2.19 

1.15 

.40L 

1.90L  BC 

.34L 

.53L 

3.44 

.66 

1.00 

2.14  E 

.331 

.40L 

3.33 

.54 

.40L 

6.20L  CC 

.84 

.49 

8.09L  BC 

.32L 

.40L 

3.72 

.29 

.40L 

8.20L  B 1 

2.73 

.57L 

1.32L  B( 

.64L 

.40L 

2.10 

.46L 

.40L 

8.44L  C 

.33L 

.40L 

1.71L  C 

.32L 

.401 

1.90L  C 

,25L 

.82 

1.82L 

.29L 

.40L 

3.57 

3.05 

.43: 

6.03L  Cl 

33L 

.37: 

3.61 

,48L 

.55L 

2.44 

3.50 

3.30 

1.46:  B 1 

.36L 

,40L 

3.15 

,30L 

40L 

1.96L  C 

.35L 

.40L 

2.43 

.52L 

40L 

2.54L  C 

,50L 

.40L 

2.34:  D 

26L 

.43: 

3.62 

.46L 

.40L 

8.92L  B 

.72 

.40L 

1.85L  B 

.361 

,49L 

2.47 

.47 

.40L 

6.45L  B 

34L 

87L 

3.19L  D 

44L 

,40L 

8.95L  B 

37L 

.40L 

2.711  C 

32L 

.40L 

3.04 

.36L 

.46L 

3.26L  D 

36L 

1.06L 

2,13 

1.88 

.40L 

8.34L  C 

5.06 

1.38 

9.66L  B 

.50 

.401 

2.22L  B 

.28L 

45L 

8.55L  C 

.22: 

.401 

10.00L  D 

30L 

.42L 

2.82 

.38L 

.40L 

2.06 

2.32 

.45: 

1.44L  C 

.39L 

64L 

2.79 

.29L 

,42L 

3.19L  C 

72L 

.401 

2.93L  F 

.31: 

1.45 

8.35: 

26L 

.401 

14.87L  C 

.28L 

,69: 

3.34 

.31 L 

.40L 

2.23L  C 

.251 

1.14 

3.15 

6.88 

44.83 

90.60  E 

.67 

.40L 

13.93L  E 

28L 

1.44L 

13.76L  E 

1.22 

.53L 

8.29L  E 

.30: 

1.24L 

8.23L  ( 

.27L 

1.07L 

7.91 

66L 

.46L 

10.98L  I 

.73 

.43L 

2.77L  1 

.98 

,46L 

1.66L  1 

26L 

.62 

14.14L 

1.84 

1.29L 

5.19L  1 

.17: 

40L 

1.B0L  1 

.251 

1.36L 

14.50L  1 

1.31 

.40L 

8.40L  1 

49L 

.40L 

2.74 

.78 

.40L 

6.81  L 

.34L 

.40L 

3.52L 

.75 

.40L 

1.56L 

27L 

.44 

4.08: 

.32L 

.40L 

3.21 

1.12 

.40L 

9.85L 

.35: 

.40L 

18.26L 

3.03 

74.07 

188.34 

.32: 

40L 

2.01  L 

.36: 

40L 

9.71L 

.311 

.40L 

11.95L 

.30: 

,40L 

13.60L 

30L 

.77 

4.29L 

29L 

40L 

2.37 

.38 

1.71 

11.26L 

.45 

40L 

2.09L 

20L 

.70: 

4,72 

4.24 

33.68 

53.88 

.581 

.401 

8.04L 

.251 

3.68 

14.19 

.261 

112: 

11.261 

.70 

5.99 

13.61 

.641 

.401 

4.62 

.51 

.401 

L 13.23L 

.501 

L .401 

L 1.52L 

.491 

L .401 

L 3.26L 

381 

L 1.16 

9.031 

.31 

L .401 

L 8.83L 

.27 

L .40 

L 13.65L 

.28 

L .67 

3.17 

Flags 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


E 

CC 


D 
BEM 
AB 
BHB 
AA 
LHB 
GCB 
G C 
BD 

ABED 

E C 
BD 
AAC 

B 

BE 
DM 
BK  H 
HCB 
C C 
A AD 

EDD 
HFC 
A AAD 
L F 
B 

C 
J 
D 
CB 


CCD 


ECD 


DE 

CD 


AD 

ABL 
MMFB 
ABG 
C M 
AD 
G 

KC 
D 

HG 
AA  KM 

AA  AB 
ABMJ 
D 

AB 

EC 
CB 
AA  B 
I B 
BD 
DL 

I DAA 
BK 

GB 
C 

F BA 
E AB  A 
AB 

AHI  N 
A A J 
ACM 

K GC 
ABJ 
ABJ  C 
AAGE 
DD 
A AHI 
AD 
B 

AAN 
M C 


BC 

C 

CC 

DD 
E 
BC 
CF 

E BCD 

BE 

CD 


A A J 
81 
AB 
MDF 
J D 
AA 
CE 
DE  DB 
BDH 
AB 


F 

CD 

C 

D 

DC 

CD 

ED 
B BCD 
B 

DE 

B F 
CCD 
D 

BC 
B 


DE 


DFL 
CC  F 
EBB 
M H 
F BBC 
AC 

HB 
AAA  A 
AB 
I J CB 

Al  CE 
B AAA 
J B 
AB 
.AH  L 
I B B 
BC  A 
B I 
C 

M BB 


1600000000 

1700000000 

9701000000 

9600000108 

2600000000 

9600000008 

4700101200 

6602100108 

5502101108 

9501001008 

9600000028 

7500100008 

4711101200 

1600000100 

7500000008 

2700100000 

7600010000 

2700100300 

6600100008 

9600000008 

7500000320 

5500000008 

1600000000 

7601000000 

3600010000 

9601000018 

2600000000 

5700000208 

2500000300 

7501000008 

0701001000 

7600001100 

3500001008 

3501000110 

4500000008 

9601000000 

8600000218 

5500000000 

5501000000 

9500100008 

4501001008 
3600000000 
9500100008 
7500000008 
9600000000 
9700110010 
2600000000 
9601000118 
96001 10010 
1500000000 

7580000008 
9502100008 
5600112108 
9600000000 
4601000208 
9200032320 
9501101008 
5500212408 
6500001008 
9500 200 53C 


950020053C 
3500000008 
5601001000 
2600001000 
9500000108 
5620122308 
8500010000 
660000000C 
9500202128 
56000001 10 

9400001000 | 
1600000000 
5600001000 
9700100338 
9501000018 
9600102008 
8500000008 
8282033338 
9700000000 
6501301528 


9301000008 

9500010008 

8601110338 

4501100010 

5601103468 

6500000000 

9601000518 

8400020018 

9501100008 

9500100338 

5681 103568 
4400000008 
6500000008 
5400000008 
4600100010 
6601000000 
6502010438 
6301000008 
9502200368 
9700000118 


'Contusion  Flags:  6)-9) 


Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25.  60.  100  Mm.  10)  High  Source  Density  Region 


Associations 


C 

A 

# T 

S 

Name  Type  ( 

% » 

4ag 

1 16  0 

H025 

32 

133 

2 2 C 

>0  11030 

71 

90 

\ ^ 32  > 

(0503  + 307 

34 

4 

1 1 C 

)L  AUR 

38 

3 

3 4 1 

FMSS  +30103 

18 

29 

1 

1 3 13  i 

>7652  A0 

1 

90 

2 13  i 

>7655  K0 

5 

75 

1 13  ! 

>7656  K2 

8 

81 

2 13  J 

>7658  K0 

2 

90 

1 2 13  ! 

57659  B9 

5 

80 

2 2 1 

DO  11042 

64 

125 

: i 32  : 

X0504  + 349 

81 

12 

i i i 

RW  AUR 

8 

3 

1 2 

DO  11050 

81 

95 

2 13 

4 

57667  K2 

3 

80 

1 2 

DO  11056 

48 

110 

2 13 

57675 

8 

85 

1 39 

B2  0504  + 33 

103 

408 

1 2 

DO  11059 

22 

113 

5 4 

TMSS  +40115 

14 

22 

2 13 

57682 

15 

86 

1 13 

1 1 

57687  G5 

1 

70 

DP  AUR 

70 

3 

2 

2 13 

57695  F 

18 

85 

F 3 7 

1G  319 

77 

83 

2 13 

57699  MA 

13 

6 1 2 

DO  1 1 078 

53 

103 

2 2 

DO  11083 

66 

118 

1 1 

DR  AUR 

14 

3 

1 17 

293 

43 

1 17 

292 

79 

6 4 13 

57704  B2 

7 

61 

1 2 

DO  11087 

43 

103 

8 3 2 

DO  1108B 

64 

108 

1 1 

DT  AUR 

24 

3 

2 13 

57712 

23 

83 

1 13 

57713  K0 

11 

68 

C 1 32 

X0507+340 

54 

12 

F 3 22 

1 S226 

17 

180 

1 12 

8 

1 57721  F5 

10 

88 

1 i 

1 DU  AUR 

21 

3 

i i: 

3 57726  K0 

4^ 

1 72 

2 i: 

3 57727  K2 

3 72 

1 1 

3 57729  K0 

3 67 

1 

8 

2 DO  11097 

1 

3 93 

1 1 

. 

3 57731  M0 

11 

0 90 

429 


Right  Ascension:  05h08m38s-05h13m17* 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


05086  + 3106 
05007  + 3840 

05087  + 3802 
05087+3034 
05087+3223 

05088  + 3427 

05089  + 3836 

05090  + 3851 
05090  + 3823 
05091+3603 

05091+3436 

05092+3512 

05092  + 3527 

05093  + 3026 
05093  + 3427 

05093  + 3958 

05094  + 3741 
05096 -f- 3242 
05097  + 3946 

05097  + 3435 

05098  + 3716 
05099+3347 

05099  + 3842 

05099  + 3825 

05100  + 3449 
05100  + 3723 
05100  + 3201 
05100+3424 
05100+3433 
05100+3059 

05101+3851 
05101+3337 
05101+3436 
05102+3714 
05103+3617 
05103  + 3731 
05103  + 3523 

05103  + 3355 

05104  + 3447 

05104  + 3747 

05105  + 3708 

05105  + 3721 

05106  + 3344 

05106  + 3452 

05107  + 3059 

05108  + 3444 
05108  + 3450 

05108  + 3640 

05109  + 3445 
05109  + 3544 

05109  + 3241 
05109  + 3956 

05109  + 3336 

05110  + 3559 
05110  + 3237 
05111+3434 
05111+3141 
05111+3244 

05112  + 3023 

05113  + 3003 

05114  + 3120 
05114  + 3635 
05114  + 3927 
05114  + 3155 
05116  + 3033 
05116  + 3515 
05116+3431 
05117+3410 

05118  + 3341 

05119  + 3634 

05119  + 3549 

05119  + 3243 

05120  + 3320 
05120  + 3403 
05121+3237 
05121+3447 
05121+3750 
05123  + 3131 

05123  + 3628 

05124  + 3217 


(s)  (”)  1 b 


Galactic  Uncertainty 
Coords  SMJ  SMN  ' 

(")  o 


c 

O 

ON 


3B.5 

43.3 

43.5| 

[45.0 

[47.4, 

49.1 

59.5j 

1.7 

4.8 

6.1 


7.2 
12.1 
14.7, 
18.0 1 
18.9 
[22.0 
'27.3  j 
36.3 
142.9 
43.8  49 


48.7  19 

54.5  25 

56.6  19 

59.1  35 

1.4  13 
1.7  35 
1.7  36 

1.7 

1.9  34 

2.2  23 

6.4  46 

8.8  22 

9.3  53 

16.1  16 

19.0  20 

20.1  48 

20.5  57 

23.0  34 
[27.5 
'27.5  33 

33.3  58 
133.6  39 

37.1  43 

41.7  58 

47.2  51 

48.9  16 

51.5 

52.5  15 

54.4  31 

55.6  41 

57.4  49 

58.9  37 

59.5  48 

1.7  36 

4.6  44 

7.3  29 
7.9 
0.8  33 

18.0 

22.9  32 

25.0  41 
27.4 

27.7  26 

28.8 

37.8  42 
[40.0  57 

41.1  47 
|47.5 

51.2  10 
|55.0  6 

55.3  47 
60.0  13 

1.4  58 

1.7  55 

6.8  52 
10.2  26 

11.2  48 

22.3  58 

23.3  23 

24.9  56 


05124  + 3809 
05124  + 3416 

05124  + 3414 

05125  + 3639 
05125  + 3446 

05125  + 3531 

05126  + 3442 

05127  + 3722 
05127  + 3655 

05127  + 3116 

05128  + 3007 

05128  + 3948 

05129  + 3435 

05129  + 3429 

05130  + 3415 

05130  + 3420 
05131+3700 

05131  +3039 

05132  / 3006 
05132  + 3414 


27.7  9 

27.8  47 
28.1  6 

31.5  23 
[32.0  60 

35.6  21 

41.5  4 
42.3  2 

43.7  3 
44.1  IB 


52.6 

53.3 
55.0 

57.3 
1.0 
1.8 
9.6 
9.8 

14.7 

17.3 


174-  5 
168-  0 

169-  1 

175-  5 
173-  4 
171-  3 
168-  0 
168-  0 
168-  0 

170-  2 


171  — 
171  — 
171 
175 

171- 
167  + 
169- 

173- 
167  + 
171  — 

169- 

172- 
168- 
168- 
171  — 
169- 
174  — 
172- 
171  — 

174- 

168- 
172- 
171  — 

169— 

170- 
169 
171  — 
172- 
171  - 

169- 

1 

169 
172-  3 
171 
174-  5 
171 
171 

170-  1 
171  - 2 
171 

173 
167+  1 
172-  3 

170 
173 
172-  2 

174-  4 
173 

175-  5 
175-  5 

174-  4 

170-  1 
168+  1 

174-  4 

175-  5 

171-  2 

172-  2 
172-  3 

172-  3 

170-  1 

171-  2 

173-  3 

173-  3 

172-  3 

173-  3 

172-  2 
169  0 

174-  4 
170-  1 

174-  4 


172- 

172- 


0 
2 
2 

170-  1 
172-  2 

171-  2 

172-  2 
170-  0 
170-  1 

174-  4 

175-  5 
168+  1 
172-  2 
172-  2 
172-  2 
172-  2 

1 

4 

5 
2 


170- 

175- 

175- 

172- 


34  12 

65 


29  8 

66  25 


27 

83 

55 

33 

38 

20 

76 

35 

37 
92 
23 
70 
48 
42 

38 

35 
27 
94 

46 

55 

52 

81 

51 
58 

52 
38 
7B 
74 

67 

69 

22 

25 

34 
19 

36 
82 

29 
66 

101 

51 

73 

30 
15 
25 
27 
23 

35 
19 


12 

9 

12 

10 

9 

7 

36 

6 

7 

21 

5 
7 
7 

7 

15 

6 
6 

22 

21 

14 

6 

14 

6 

14 

8 
30 

16 
16 

12 

22 

8 

9 

13 

12 

9 

30 

15 
23 

22 

11 

10 

7 

6 

9 

5 

6 
7 
9 


04 

85 

83 

84 
84 
83 
83 
63 
83 

83 

I 

84 
84 

83 

84 

84 

85 

83 

84 

83 

84 

83 

84 
83 

83 

84 

83 

84 
84 
84 
84 

83 

84 

84 
83 
83 

83 

85 

84 

84 

85 


83 

103 

83 

84 
84 
84 

83 

03 
101 

84 

84 

83 

84 

85 
84 
84 

84 

04 

85 
84 

84 

84 

82 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

I 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

83 

85 

05 

84 

82 

84 

84 

84 

84 

85 

84 

85 
82 

84 

85 

83 

84 
84 
84 

84 

83 

85 
85 

84 


Flux 

Density 

(Not  Color  Corrected) 

12  p.m 

25  /iin 

60  pirn 

100  /im 

Flux 

Corr 

(Jansky) 

Uncs 

Coer 

.25 

L .34 

L .40 

L 2.05 

3 D 

1.37 

L .32 

L .43 

2.37 

DM  C 

.44 

.30 

L .40 

L 6.04 

L C 

BC  H 

.55 

.41 

L .40 

1.58 

- C 

BCG 

1.04 

.44 

.40 

11.58 

. DD 

BC  1 

.25 

L .27 

1.04 

9.13 

CE 

D COB 

.78 

.29 

.40 

2.31 

. D 

AM 

.25 

.28 

.401 

5.00 

; LCB 

.56 

.27 

8.10 

35.69 

ECt 

J DCCB 

1.48 

.39: 

.471 

11.91 

L BF 

ABH 

.251 

.301 

3.201 

17.54 

N EB 

.60 

.331 

1.241 

11.55 

C 

DEI 

.25  L 

.311 

79L 

3.56 

F 

1 DB 

.70 

36L 

40L 

1.621 

B 

AL 

.251 

29L 

.97 

1 1.991 

C 

LEE 

.251 

.721 

.40L 

1.85 

C 

K F 

.55 

.26L 

40L 

15.851 

B 

C 

.251 

.35L 

40L 

2.92 

C 

NE 

26L 

30L 

.40L 

3.44 

c 

H E 

32L 

.36 

6.91: 

29.42: 

DFF 

FCEC 

.40 

.35L 

4.48 

10.05L 

F E 

BCD 

.53 

.25L 

.40L 

13.51  L 

B 

CF  1 

31L 

28L 

.90 

5.45: 

CD 

GNBE 

.77 

25L 

.40L 

9.30L 

C 

BK 

25L 

30L 

1.74L 

11.37 

D 

FC 

13.89 

67.92 

358.72 

538.31 

BBBC 

DBBA 

.75 

29L 

40L 

2.61  L 

D 

BJ 

25L 

50L 

1.39 

7.64: 

CE 

BCB 

2.13 

.71 

1.70L 

11.29L 

CC 

AB 

.67 

.321 

.40L 

1.77L 

C 

BB 

.99 

36L 

40L 

1.75L 

C 

AB 

.25L 

37L 

.91 L 

5.73 

C 

LCB 

.69 

.94 

8.85: 

29.47L 

CDD 

FBBD 

30L 

25L 

2.50 

15.46L 

C 

c 

.251 

.55L 

1.46 

7.74 

CE 

GDB  A 

25L 

28L 

1.30 

5.46 

CE 

ECB 

.27L 

.32L 

2.23L 

2.69 

D 

FC 

25L 

-57L 

.70 

4.41: 

DD 

EFC 

.27L 

.30L 

2.02 

26.38L 

E 

1 1 CF 

76L 

.59L 

.43L 

2.53 

D 

C 

.55 

27L 

.40L 

14.17L 

C 

CG 

.25  L 

27L 

5.28 

28.70 

DE 

1 C 

.46L 

32L 

1.11: 

4.30 

ED 

L EC 

.25L 

.37L 

2.92 

26.38 

EF 

LDDC 

.67 

.30L 

40L 

2.35L 

C 

SC 

1.08 

.40L 

3. SOL 

7.06L 

B 

BCEI 

-781 

.001 

1,66 

26.38L 

E 

MCJ 

25L 

32L 

.50L 

3.14 

C 

ECC 

25L 

.27L 

3.50 

13.18L 

E 

1 B 

.82 

34L 

40L 

11.56L 

B 

B G 

73 

.87 

2.07: 

28.65 

DDDF 

BCBD  5 

.25L 

.31L 

.40L 

3.10 

C 

1 DC 

29L 

32L 

.80 

11.12L 

D 

CC 

.46 

29L 

.42L 

7.58L 

C 

C C 

25L 

.301 

.93 

2.15L 

C 

B 

.34: 

.50 

6.35: 

9.20L 

F DE 

DED  0 

25L 

37L 

1.73 

2.11L 

C 

DA 

2.51 

5.03 

19.46 

67.00 

BCCD 

CA BC  3 

47L 

.31L 

45L 

2.78 

E 

LI  H 

2.43 

.59 

.40L 

1.68L 

BD 

AA  3 

.99 

.461 

.41 L 

4.19 

C C 

ACJ  D 

25L 

.49L 

.40L 

3.90 

F 

C 

1.30 

.32 

.57 

2.44: 

BDCD 

ACDE  0 
B 

.74 

.30L 

.40L 

2.82L  i 

C 

1.45 

.32 

,40L 

1.82L  1 

BD 

AD  0 

.63 

.32L 

1 .71 L 

12.64L  I 

B 

BC 

.34L 

29L 

4.01  L 

28.51 

D 

LHHD 

.63 

29L 

1.42L 

11.02L  i 

C 

BHJ 

4.93 

2.72 

62L 

11.54L  1 

BB 

AAC  0 

25L 

.33L 

.40L 

4.56 

D . 

J D C 

25L 

28L 

52L 

4.20 

D 

GC 

.38 

.70L 

.61 

6.17  ( 

: dd  i 

3CGD 

\G 

1.12 

.2BL 

40L 

2.85L  i 

3 < 

.32L 

,37L 

1.83 

10.45L 

E 

GC 

.92 

.26L 

.46L 

2.34L  ( 

3 M 

.291 

47L 

4.34 

42.82L 

E I 

EECI 

.40 

.53L 

.40L 

2.35L  E 

: ( 

DFK 

.25L 

37L 

-42L 

2.81 

D 

E 

36L 

.57L 

63L 

4.25 

F ( 

3CFC 

25L 

35L 

.54: 

3.91 

DC 

GCE 

.33 

.25L 

.40L 

2.22L  C 

: c 

:i 

.27L 

,52L 

2.28L 

4.39 

D 

J EB 

.251 

.50 

2.28 

14.62L 

EE  C 

aEB 

25L 

.25L 

1.01 

2.13: 

CD  J 

1 1 BE 

.48L 

.70 

10.57L 

72.66L 

D F 

: DKE 

.34 

.30L 

1.50L 

1 1 .61 L C 

; c 

) 

36L 

-45L 

12.81 

12.39L 

D h 

ACB 

25L 

.34L 

40L 

3.23 

F 

NC 

.30L 

.38L 

.47L 

4.67 

E C 

)E  DC 

28L 

.32L 

.471 

3.96 

C K 

:lde 

25L 

.30L 

.40L 

2.65 

D 1 

E 

.34 

.28L 

.72L 

2.45L  C 

: C 

: n 

28L 

.75; 

5.29 

15.76L 

EF  C 

)BCN 

.87 

1.12: 

12.63: 

25.99  C 

;fed  c 

>EBB  0 

4.15 

13.92 

19.16L 

61.66L  C 

:c  c 

IDE  7 

86 

1.62: 

17.35 

61.66  E 

EF  E C 

IDBB  0 

92 

37L 

.40L 

12.86L  B 

A 

,C 

11.86 

4.87 

.77 

1.85L  C 

BF  A 

AC  3 

1.29 

.45L 

.40L 

1 .51 L B 

A 

8 

.92 

1.11 

16.25: 

35.21:  D 

DEE  D 

►CBB  2 

Flags 


V 

A 

R 


Confusion 

Flags* 


7502000010 
6600100000 
9601100038 
4500010000 
6400000018 
5742000438 
6600100000 
8400000100 
5380031338 
6500100008 

94C200144C 
560000000C 
260000000C 
4500010000 
5601000408 
7700000000 
9601000008 
5680000100 
8680000010 
950123544C 

9601120308 
6600100208 
5500000230 
3500000008 
968000052C 
9100043338 
5801000000 
5743011548 
96003443 1C 
6501010000 

7500000000 
6600000438 
954144543C 
9541120308 
7700001308 
9701000108 
260100000C 
5880000308 
9502320 50C 
9600000010 

9500100008 
9501001128 
980100060C 
660121000C 
6500000000 
67044321 1C 
660131 020C 
9800000108 
870 13333 1C 
6401000008 

9381234240 
7681000130 
87010001 0C 
7600000008 
9601101010 
670414350C 
8801000010 
9280134340 
3600000000 
4601000000 

3700000010 
9501000318 
7700001 108 
8700000000 
3600000000 
770000000C 
96021 4293C 
9702001 OOC 
960000000C 
9401000318 

6780000328 
8680110710 
3800000000 
970400060C 
7801100100 
9600374 56C 
5600000000 
8700000010 
540000032B 
2700000110 

3600000000 
990121400C 
9801 10200C 
9500000108 
950227566C 
6400001 OOC 
97021 5554C 
9600000000 
9782000308 
3600000110 

5700000000 
5800000000 
97021 5250C 
9602 1434 1C 
960333 420C 
954224330C 
9401134320 
3600000000  15  [ 
6700000000 
97451 4440C 


Declination:  +30°-  + 40° 

Associations 


C 

A 

t T 

Name  Type 

rl 

3 

1 Mag 

3! 

9 B2  0508  + 32 

9£ 

1 408 

i i: 

3 57738 

r 82 

3; 

? X0509  + 383 

42 

1 13 

2 DO  1 1 1 08 

37 

’ 103 

12 

1 57745  G5 

23 

80 

32 

X0509  + 386 

53 

8 

13 

57755  A3 

12 

47 

22 

S228 

62 

480 

13 

57757  A7 

6 

83 

1 

DV  AUR 

49 

3 

13 

57768 

10 

81 

39 

VR03 1.05.02 

77 

610 

17 

303 

31 

154 

10 

M + 05  — 13  - 001 

129 

23 

OCL  0435 

217 

10 

M + 05  — 13-001 

99 

13 

57788  M0 

17 

85 

13 

57789  K0 

9 

67 

13 

57791 

10 

81 

2 

DO  11140 

57 

98 

2 

DO  11141 

40 

111 

32 

X0512  + 358 

118 

4 

13 

57797  K5 

21 

88 

13 

57798 

14 

76 

22  : 

5229  ! 

589 

3900 

23  ' 

✓DB.66N  034  : 

316 

23  1 

JDN  1510  : 

364 

23  1 

-DN  1510  ; 

288 

23  l 

-DN  1510  ‘ 

555 

22  5 

5229  j 

116  : 

3900 

1 t 

\E  AUR 

19 

4 

22  ‘ 

5229  c 

>05  : 

3900 

17  2 

106 

38 

23  C 

)ED  042  2 

!31 

— 1 1 * 1 — ■ 1 1 1 1 1 | 

'Confusion  Flags:  1)  CIRRUS- 1,  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


430 


Right  Ascension:  05h13m22*-05h17"’17! 

Position  (1950) 


Declination;  +30°-  + 40° 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  B 
(s)  (")  1 b O (")  O 


05133  + 3734 

05134  + 3408 

05135  + 3621 
05135  + 3426 
05135  + 3657 

05135  + 3218 

05136  + 3844 

05137  + 3437 
05137+3959 
05137  + 3443 

05137  + 3919 

05137  + 3924 

05138  + 3417 

05138  + 3232 

05139  + 3430 

05139  + 3731 

05140  + 3426 
05140  + 3109 
05141+3446 
05142  + 3431 

05142  + 3411 
05142  + 3447 
05142  + 3146 

05142  + 3421 

05143  + 3503 
05143+3325 

05143  + 3837 
05143+3656 

05144  + 3809 
05144  + 3852 

05144  + 3719 

05145  + 3023 
05147  + 3628 
05147  + 3730 

05147  + 3343 

05148  + 3932 

05148  + 3735 

05149  + 3319 

05149  + 3511 

05150  + 3855 

05150  + 3758 

05150  + 3114 

05151  +3425 
05151+3435 
05151+3908 

05152  + 3005 
05152  + 3414 

05152  + 3620 

05153  + 3831 

05154  + 3847 

05154  + 3238 

05154  + 3855 

05155  + 3450 

05155  + 3429 
05156+3857 

05156  + 3421 
05156  + 3910 
05156  + 3454 
05156  + 3837 

05156  + 3643 

05156+3846 

05157  + 3624 

05157  + 3931 

05158  + 3544 

05158  + 3902 

05159  + 3835 
05159  + 3025 
05159  + 3512 

05159  + 3102 

05160  + 3456 

05160  + 3914 
05160  + 3829 

05160  + 3902 
05160+3613 

05161  +3528 

05162  + 3203 
05162  + 3639 

05162  + 3207 

05163  + 3156 
05163  + 3652 

05163  + 3429 
05165  + 3851 
05165  + 3832 
05165+3411 

05165  + 3900 

05166  + 3917 
05166  + 3812 

05166  + 3751 

05167  + 3721 
05167  + 3847 

05167  + 3858 
05167  + 3354 

05167  + 3544 

05168  + 3634 
05170  + 3851 
05171+3817 
05171+3832 
05172  + 3418 
05172  + 3321 
05172  + 3714 


22.0  57 
27.9  47 

31.6  49 

31.7  33 

32.0  56 
34.2  32 

41.4  5] 

42.1  58 

42.4  40  | 

44.4  27 

45.8  1 

46.1  38 

50.8  57 

53.9  37 

55.4  8 

59.1  6 
1.7  19 
4.2  29 
1.0  7 

12.7  13 


169  . 
172-  2 

170 
172-  2 
170-  1 

174-  3 
169+  0 
172-  2 
168+  1 
172-  2 

160+  1 
168+  1 
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Right  Ascension:  05h20m548-05^24^25* 


Declination:  +30°-+ 40° 
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2.84L  I 

3C  i 

\BE  1 

27L 

.34L 

.99L 

3.88 

D 1 

Mj  GD 

1.46 

.35: 

.40L 

3.32L  1 

BE 

*EKD  1 

.62 

.27L 

.40L 

3.16L  < 

C 1 

BL 

85 

.25L 

1.56L 

13.27L  ! 

c 

B E 

25L 

.771 

.58L 

4.25 

c 

EEC 

25L 

.25L 

1.12: 

5.33 

DC 

DB 

,31L 

,47L 

1.80 

14.70L 

C 

C A t 

271 

.27L 

40L 

1.78 

D 

L F 

25L 

.57L 

.61 L 

3.71 

E 

GHC 

25L 

29L 

2.03 

12.01: 

DD 

MECB 

70 

.39L 

1.47L 

14.78L 

C 

A HG 

25L 

.531 

.49L 

3.03 

C 

HI  D 

2 29 

1.33 

6.46L 

21.45L 

O 

CD 

AA  ( 

29  L 

.28L 

.76 

16.39L 

C 

MB  B 

^5 

.94 

1.40 

6.19: 

CCFE 

DBCD 

44 

.80 

6.46 

21.45 

ECED 

CBBA  1 

25L 

30L 

.52: 

3.97 

DC 

J F C 

1 08 

.40 

.40L 

1.60L 

CE 

ADI  I 

.32L 

.40 

5.62L 

22.03L 

E 

DDE 

3 43 

.88 

40L 

2.63L 

BC 

A A 1 

1 39 

.70 

.401 

3.42L 

BD 

AB 

25L 

.43L 

.93 

6.26 

DD 

GBC 

69 

59L 

40L 

2.99L 

C 

AJ 

49L 

46L 

.611 

4.05 

D 

E F t 

11.21 

79.73 

268.43 

264.41 

B BCC 

A AAA 

1 06L 

,27L 

40L 

4.16 

C 

K D 

25L 

25L 

5.62 

22.03 

DD 

NF  B A 

,63L 

44: 

2.08 

4.54 

ECC 

HDAD 

25L 

1.13 

4.12 

2.48L 

CC 

J BB 

.81 

.28L 

.40L 

2.12L 

B 

B K 

251 

.27L 

40L 

3.79 

D 

HFGC 

.25L 

.46: 

4.18 

12.26 

DCC 

CA  A 

1.22 

31L 

40L 

2.76L 

B 

BHF 

33L 

.281 

.40L 

2.22 

C 

J E 

83 

.271 

.40L 

2.30L 

B 

BD 

.40L 

.281 

.60 

3.16L 

C 

C 

3 80 

1.01 

.40L 

2.47L 

m 

O 

A A 

25L 

,28L 

1.18: 

6.06 

DC 

DB 

,25L 

65L 

.49: 

2.91 

DC 

KEC 

.40 

,49L 

.431 

15.09L 

D 

CK 

58 

.30L 

.40L 

3.24L 

C 

B G 

.96 

.311 

.41L 

20.13L 

. B 

BH 

.65 

,32L 

.40L 

2.87L 

. C 

CE 

.65 

.33L 

.40L 

2.53L 

. C 

B1 

.99 

1.40 

13.74 

41.19 

BCEE 

BA  A A 

.55 

.27L 

.40L 

4.05L 

. B 

BD  D 

5 81 

2.46 

,45t 

1.92L 

. BB 

AAD 

271 

.29L 

.86: 

4.58 

DC 

l K DB 

.25L 

.31 L 

1.30 

7.91: 

CE 

MFD 

.40 

.34L 

.43L 

5.521 

. D 

DK 

2 68 

.82 

.40L 

2.511 

. BD 

ABD 

.291 

.31 L 

.56 

2.641 

F 

FF 

.291 

.301 

.63 

5.121 

C 

CF 

56 

,26L 

1.77L 

20.231 

- C 

B L | 

.271 

.31: 

4.95 

12.92 

FEE 

I EDBA 

.251 

.33L 

.78 

14.901 

L D 

c 

.251 

291 

1.16 

3.56 

CC 

; DBA 

2^42 

.86 

.44: 

3.17 

: BCDC 

; ABEB 

.311 

.281 

.51 

10.60 

L C 

C 

.311 

.291 

1.57 

15.86 

L C 

F 

251 

.331 

.401 

3.47 

( 

: d 

2.05 

.60 

.401 

1.71 

L BD 

ABE 

.251 

L .491 

L 1.59 

4.76 

C< 

: cac 

.251 

L .461 

L .431 

L 3.91 

< 

2 J GD 

.75 

.471 

L .40! 

L 1.82 

L B 

AD  F 

.64 

.33! 

L .401 

L 12.75 

L B 

AE 

.46 

L .49 

L 1.92 

16.62 

L D 

1 E 

^32 

L .56 

1.48 

18.88 

;L  CD 

GCCN 

.71 

L 53 

L .54 

3.65 

iL  C 

CC 

.70 

.37 

L .41 

L 1 5.36 

>L  D 

CD 

25 

L .34 

L .49 

L 3.82 

1 

D EJ  D 

.95 

L .41 

L 1.10 

16.62 

>L  C 

MAB 

Flags 


Confusion 

Flags* 


0 T Name  Type 


924135424C 
7500102308 
924323335C 
2600000000 
6680011228 
6600000008 
7600002438 
6502100208 
5600100000 
9500000008 

6701100000 
7500100008 
7500100008 
2700000000 
5700001000 
6601000000 
5700000100 
670202000C 
5600011008 
9600000000 

9600000000 
5500000218 
3700000000 
9500200218 
7601001008 
350021 012C 
9641310658 
3600000000 
3601000110 
5601000200 

9600000000 
940000000C 
4700000000 
5600000218 
9500101118 
9600000000 
6601000008 
9581 14333C 
8500101 43C 
9600000230 

540120400C 
9501000108 
4600001228 
5401 204 23C 
4700000108 
8700000000 
940124543C 
1601101210 
9700000000 
0501101210 

2500000000 
9600000410 
2200122200 
5600000000 
840020321 C 
2600002000 
2700123200 
8800010000 
5700110000 
6500000020 

9702100520 

6500000010 

4700120000 

5600001210 

2600000000 

8781200640 

9600000110 

9500000008 

0600000000 

9500000008 

5700110000 
5700120000 
840101 320C 
6780200710 
6600000000 
9700000208 
9600210628 
8600200300 
2600002000 
9700000000 

5600100400 
440000000C 
750201 310C 
9600100008 
1500000000 
1700010000 
7500000008 
9400000408 
3500000000 
9500000200 

3500000100 
3701000100 
8700000000 
9500000008 
9500110008 
8540104558 
0500000000 
9600100008 
9700100008 
6502000108 


Sep 

o Mag 


22  S237  1 

27 

420 

13  58150  A2 

10 

88 

13  58151  G5 

26 

BO 

16  02072 

1 

153 

*16  02073  M3 

20 

97 

2 DO  11322 

67 

98 

*41  05290  + 3153 

53 

12 

*41  05290  + 3200 

20 

4 

13  58157 

19 

85 

13  58162 

23 

91 

*17  355  R 

30 

129 

*41  05293  + 3247 

33 

8 

*13  56164  B1 

8 

48 

*13  50166  K2 

1 

75 

13  58167  K5 

11 

85 

13  58163 

9 

85 

23  LDN  1509 

424 

*13  58184  K5 

7 

65 

1 EH  AUR 

18 

3 

*41  05305  + 3246 

58 

14 

• 2 DO  11348 

43 

103 

32  X0530  + 304 

14 

1 

23  LDN  1509 

450 

32  X0530  + 305 

65 

2 

17  362 

8 

146 

13  58187  MA 

9 

63 

13  58189  G5 

6 

90 

13  58191 

20 

86 

2 DO  11357 

76 

93 

2 DO  11355 

33 

95 

32  X053 1+375 

107 

2 

1 13  58197  K0 

32 

90 

t 17  367 

40 

1 7 +311016 

3£ 

1 

1 32  X053 1+350 

55 

) 4 

2 2 DO  11366 

5( 

) 116 

1 39  4C  + 36.09 

9; 

2 179 

•Confusion  Flags:  6,-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  a.  12,  25,  60,  100  10)  High  Source  Density  Region 


435 


Right  Ascension:  05h32m35a-05h35m52 

Position  (1950) 


Name 


h m. 


Gafactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  9 

n i b (”)  o <•> 


05325  + 3429 
05325  + 3807 
05327  + 3547 
05327  + 3800 
05327  + 3454 
05327  + 3540 
05327  + 3404 
05327  + 3501 

05327  + 3157 

05328  + 3746 

05328  + 3650 

05328  + 3900 

05329  + 3628 
05329  + 3637 
05329  + 3210 
05330+3457 
05331+3230 
05331+3940 
05331+3115 
05332  + 3033 

05332  + 3704 
05332  + 391 9 
05332  + 3050 
05332  + 3011 
05334  + 3955 
05334  + 3149 
05334  + 3057 
05334  + 3818 

05334  + 3545 

05335  + 3609 

05335  + 3144 

05335  + 3109 

05336  + 3526 

05336  + 3130 

05337  + 3914 

05337  + 3824 

05338  + 3447 

05338  + 3600 

05339  + 3216 

05339  + 3625 

05339+3227 

05340  + 3153 
05340  + 3900 
05340  + 3653 
05341+3123 
05341+3137 
05341+3515 
05341+3420 
05342  + 3105 

05342  + 3301 

05343  + 3605 

05343  + 3148 

05344  + 3723 
05344  + 3331 

05344  + 3956 
05345+3157 

05345  + 3002 
05345  + 3505 

05345  + 3556 

05346  + 3534 

05346+3559 

05347  + 3556 
05347  + 3142 

05347  + 3423 
05347+3038 
05346  + 3051 

05348  + 3140 

05349  + 3841 

05349  + 3042 

05350  + 3535 


35.6] 

35.8 

42.1 

42.5 

44.0 

44.4 

46.7 

47.3 

48.0 

48.6 

49.3 

51.8 

55.7 

58.7 

58.8 
4 

8.5] 

.1 

[11.5 

12.5 


13.1 

13.5 

13.6 

16.1 
25.2 
26.1 

27.1 
27.5 

28.7 

30.2 

31.4 

31.5 

37.0 

38.9 

46.3 

47.9 

49.3 

50.0 

54.9 

55.0 

57.3 
0.5 

2.4 
5.2 

6.4 
9.6 


39  I 
1 
3 
6 

0| 

13, 

20] 

6 

3 

15 

42 

58  j 

52 
47 
20 
17 1 
41 

53 
34 


174  + 
171+  3 
173+  2 
171+  3 
174+  1 
173+  2 
175+  1 
174+  2 

176 
171+  3 

172+  3 
170+  4 
173+  2 
172+  2 
176+  0 
174+  2 
176+  0 
170+  4 

177 
178- 


10.0] 

14.6 
16.8 

19.6 

23.5 
26.1 

27.8 

29.2 
32.61 

33.9 

35.2 

35.9 
36.4 

40.8 

42.3 

42.8 

44.3 

47.6 

48.3 

52.9 
57.4] 

57.6 
0.5 


25  | 
44 

42 

43 
» 
25 
33 
44 

5 | 
1 

12] 
2 1 
52 
40 
46 
9 

6 
10 
29 
36  | 

52 
3 | 
13 
38 
27 
32 

14 
38 
58 
17 

36 
60 

15 
50 

i21 

40  | 

3 

17 

i57 

[32: 

37  j 
1 
9 

20 
52 
37 
32. 
60 1 
52  j 
48 


05350  + 3329 

05350  + 3448 
05350+3002 

05351  +3549 

05351  +3138 
05351+3337 

05352  + 3558 

05352  + 3739 

05353  + 3134 

05354  + 3041 

05354  + 3027 
05354  + 3502 
05354  + 3604 
05354  + 3525 
05354  + 3341 

05354  + 3702 

05355  + 3532 
05355  + 3043 
05355+3039 

05355  + 3007 

05356  + 3121 
05356  + 3430 
05356  + 3025 
05357+3129 
05358  + 3543 
05358  + 3557 
05358  + 3135 
05358  + 3548 
05358  + 3017 
05358  + 3211 


3.9 

5.7 

5.8 
6.4 
6.5| 

10.6 

15.3 

18.0 

23.9 

24.7 


25.0  53 
25.4  15 


172+  3 
170+  4 
177 
178-  1 
170+  4 
177 
177 
171+  3 
173+  2 
173+  2 

177-  0 
177-  0 
173+  2 
177-  0 
170+  4 
171 
174 
173+  2 
176+  0 
173+  2 

176+  0 
177+  0 
171+  4 
172+  3 
177 
177 
174+  2 
174+  1 

177 
176+  1 

173+  2 
177+  0 
172+  3 
175+  1 
170+  4 
177+  0 
178-  ; 
174+  2 
173+  2 
173+  2 

173+  2 
173+  2 
177+  0 
174+  2 

178  ; 

177-  0 
177+  0 
171+  4 
178  . 

174+  2 


26.4 
26.6 

26.7 

28.8 

30.4 
31.2 

34.0 

34.1 

40.0 

40.8 

41.6 
46.7] 

48.6 

49.7 
51.6 

51.9 
51.9 

52.1 


175+  1 
174+  2 
178-  1 
173+  2 
177+  0 
175+  1 
173+  2 
172+  3 
177+  0 
178 

178 
174+  2 
173+  3 
174+  2 
175+  1 
172+  3 
174+  2 
178 
178-  0 
178-  1 

177+  0 
174+  2 
178-  0 
177+  0 
173+  _ 
173+  3 
177+  0 
173+  2 
178- 
176  + 


34 

26 

72 

26 

89 

36 

27 

50 
38 
59 

29 

51 
17 
27 
41 

31 

52 

32 
23 
41 

54 

33 

30 
38 
29 
40 
36 

50 
48 
22 

38 

40 

21 

55 
44 
60 
21 
35 

34 

51 


44 

44 

35 
31 
41 
53 
41 
55 
40 
69 

25 
51 
83 

26 
73 
21 

36 
39 
23 
47 

38 

39 
49 
34 
90 
28 
55 

36 
80 
29 

45 

39 

54 

31 

45 
38 
59 
71 
34 

37 

27 

46 
62 
42 

41 
79 
52 
24 
27 
19 

82 

38 
40 

42 
27 
31 
85 
33 
30 
62 


22 

24 

18 

7 

14 

17 

5 

6 
6 

13 

6 

11 

6 

7 
6 

8 
8 

10 

5 

7 

9 

30 

5 

6 

8 
6 

5 
9 
7 

7 

6 
14 

6 

10 

9 

20 

10 

17 

5 

8 

7 

6 
11 

6 

13 

13 

7 

22 

7 

12 

7 

10 

9 

6 

27 

7 

6 

10 

7 

7 


88 

88 

86 

07 

88 

86 

86 

86 

06 

86 

66 

86 

106 

86 

86 

86 

86 

87 
86 

88 

86 

178 

87 

87 

86 

86 

87 

87 

86 

86 

87 

88 
86 
87 
87 
87 

103 

86 

86 

86 


Flux  Density 


H 

q (Not  Color  Corrected) 

O 12  25  /Am  60  /im 

N (Jansky) 


Flags 


100  jum 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


V 

A 

R 


Confusion 

Flags* 


28L 
.25L 
73L 
15.85 
.78L 
.26L 
.87 
1.55 
2 34 
.38L 

.46 

.38  I 

.44: 

25L 

.48 

25L 

35L 

.92 

.57 

.37 

41L 
-25L 
.67 
.46 
1 34 
1.45L 
6.07 
1.13 
.44 
2.04 

,52 

1.00L 

4.38 

.35 

64 

25L 

.25L 

.251 

1.52 

26L 

40 
.59 
■ 341 
1.03 
.29 
.25L 
1.25 
25L 
.25L 
.31 

.73 

.25L 

.36 

1.91 

.25L 

12.26 

6.82 

.25L 

.25L 

.54 


.85 

.311 

.301 

2.08 

.38 

3.58 

.45 

2.30L 

.39L 

5.32 

.32 

28L 

25L 

1.09: 

.52 

37L 

34L 

25L 

.251 

1.18L 

1.41 

25L 

.251 

1.97 

.25L 

.72 

.271 

.72 

12.53 

-25L 

.33 
25L 
2.47 
.25L 
5.61 
.48 
.39L 
63L 
26L 
.39  L 


.46 

.29L 

.41: 

.62 

.31: 

.43L 

32L 

.77 

32.10 

.33L 

.35L 
.55L 
.78 
.341 
74.66 
.61: 
.28  L 
1.07 
.29L 
41L 


.39L 

.45L 

34L 

5.75 

37L 

.341 

2.61 

.61 

1.47 

26L 

49 
31L  ] 
.59 
.50 
-37L 
37L 
48L 
.48 
2.85 
.55L 

.31 L 
-43L 
1.02 
35L 
.44 
8.55 

1.89 
.28: 
.311 

6.89 

1.15 

33L 

1.96 

.31L 

.30: 

44L 

84 

.35L 

.34: 

.63 

69L 

30L 

27L 

.46 

42L 

30L 

.43  j 

.41:  | 

.25L 

26L 


1.13 

38L 

.37L 

.51 

.32L 

18.85 

1.90 

30L 

1.43 

.27L 

2.02 
1.22 
.44: 
1.43 
37L 
.93 
.49 
,31 L 
,37L 
1.97 

36L 

36L 

39L 

11.50 

.56 

.44 

.36: 

-70L 

.421 

1.00L 


.66 

.40L 

.68 

1.29 

70 

,56L 

10.68 

40L 

.57: 

.71 

6.80 
.40L 
10.29 
2.11 
41 L 
4.09 
1.06 
.40L 
16.02 
40L 

3.63 

40L 

1.16 

40L 

■40L 

138.16 

.55 

40L 

-401 

21.35 

41 L 
.62 
.66: 
.41L 
40L 
40L 
3.53 
1.26L 
.40L 
3. OIL 

40L 
40L 
1.15 
43L 
-40L 
.66L 
40L 
40L 
1.34 
40L 

3.26 
3.00 
40L 
40L 
40L 
338.77 
.68: 
1.21 
43.75 
.43L 

43.75L 
43.75L 
16.69: 

.41 L 
44L 
.40L 
40L 
.42L 
.68 
-42L 

.51 L 
.74L 
1.25 
184.39 
3.70 
.69 
3.06 
.40L 
5.97 
40.57 


.52: 

1.08 

1.53 

1.65L 

3.04 

.40L 

.91 

1.29L 

246.47 

1.84 

.45L 
1.77 
,85 
1.36 
722.33 
12.68L 
1.19 
11.36: 
1.44 
.68 


4.16L 
2.29 
13.10L  E 
2.53L  BBC 
15.1 0L  C 
8.55  L 
15.95  BBCC 
14.16L  CF 
1.91  L BCC 
2.31:  DE 

23.63  BCCC 
2.33L  C 
4264  OCDD 
9.41:  CCD 

2.52L  C 
12.14  DE 
3.51  CC 
1.92L  BF 
26.49  CCCD 
9.36L  F 


14.26L 

2.32 

3.00: 

9.77L 

1.B4L 

247.07 

10.79L 

1.88L 

15.72L 

44.74 


BCCD 
D 

CD 
BCC 
BCC 
BD 
|C 
BBED 


251. 17L  CC 

1 1.41  L E 
1 1 .51 L BEF 
17.15L  C 

■54L  BE 
3.50  , 

6.56:  EDD 

5.18 

3.41  L BE 
17.76L  E 

2.68L  C 
3.43L  B 
2.21  CF 

2.56L  BD 
13.00L  C 
6.29 

12.46L  CD 
5.11  F _ 
5.54:  CD 

3.62L  C 


BA 

BK 
A A B 

C 

BCM 
DNC 
Dl  H 
J FB 
AD 
MBA 

CF 

AGJ  C 

. BB 
[ACK 

CKC 
AE 
D _ 
HBB 


5.58  BCDF 
10.99  CD 

2.56L  D 
3.14L  BC 
2.33 

565.09  BBBC 
14.67L  BCF 
467  CD 

122.43  DFE 
12.40L  B 

122.43L  EC 
122.43L  F 
95.84  DDF 
13.87L  BC 
17.06L  D 
4.42L  CC 
95.84L  CD 
2.00 
7.30L  E 

10.24L  BC 

4.19L  F 
4.71 
6.79  DD 

414.11  F BDC 
25.59  CFFF 
3.13L  EC 
17.45L  ED 
1.97 
25.59L 
506. 20L 


12.45L  B DD 
12.33L  D 
20.76L  FC 
11.96L  BE 
10.21  DCC 
2.67L  B 
1 1.96L  D 

506.20L  DD 
506.20  BBCC 
11.10  FC 

21.29L  F 
12.53  CE 

12.80L  BCC 
8.20:  CF 

1309.79  BBCC 
69.73:  CD 
16.05L  C 

1309.79L  DE 
6.53L  E 

4.28L  C 


EJ 
N C 
, DJ 
AABE 
KLC 
HLFD 
A A A A 

iAC  . 

|aabm 

DB 


EDAA 
CJ 
DDDA 
, ABD 
[CG 
. DDA 
E B BC 
ADK 
CAA  A 
CE 

DAE 

ELC 
,B  ABC 
[CC 
AB  _ 

, ABB 
AAC 
■ AC 
I C L M 
ACBA 


BAAB 
HDB 
BG 
AB 
F _ 
EEBA 
AAE 
HB  A 
B B A 
K 

BAA 

!FC 

EDFD 

AALC 
DL 
AA 

CB  _ 
LC 
DC 
AAGC 

[CF 
HFB 
GEB 
r E FC 
|BCAB 
EB 
DB 
B A 
EBC 
KFGE 


AED 
GHB 
BB 
ACH 
HDB  A 
BH 
ECG 
CCC 
CACA 
FCB 


GEB 
(AAA 
HDB 
ABAA 
EEI  C 
DC 
HB  D 
F BC 
DB 


9700000300 

9500000000 

5600000428 

6600000000 

9500100308 

7680000458 

5500011000 

9500100308 

3901000000 

460000000C 

960003232C 

6500000000 

940014242C 

770100230C 

6800000000 

9741310308 

1800000000 

9500000000 

9400010008 

4500000008 

750000000C 
7500000020 
7700000008 
7500010008 
5500001000 
8380133330 
7500000008 
9601 100000 
5601000318 
95010331 1C 

6300102008 

9542010338 

6600000308 

9700000008 

6601010000 

9600100000 

9841103300 

680000020C 

3800000000 

960020042C 

2800000000 

9800010300 

6500000000 

9800001000 

9700000008 

9800000108 

9600000000 

4700000000 

7802000238 

2700000000 

770000020C 

8700010308 

9701000000 

1600000000 

9601000000 

9300033300 

8401000008 

9700001208 

450223320C 

4600000008 

450223320C 

450223320C 

7581133338 

9500110000 

2600100008 

5800001008 

7500264438 

9681000000 

2700100008 

3800000108 


1600000000 
8801000208 
6501111308 
3311033308 
9640376548 
1600100100 
470001 OOOC 
7600000000 
96C0144218 
2200233338 

2700100008 

8843201208 

590000000C 

790000000C 

0501100100 

9800000000 

590000030C 

2200233338 

2220233338 

5702112508 

9700000008 
9601002348 
970010000C 
9801013200 
427134321 C 
3781 15433C 
9501111008 
320024 1 21 C, 
9801 10000C 
6700000000 


Declination:  +30°- + 40° 


Associations 


c 

A 

# T 

Name  Type 

S 

P 

1 Mag 

6 

1 IX  AUR 

6 

1 3 

i 3; 

2 X0532  + 357 

12- 

1 8 

1 2: 

3 OCL  0445 

10C 

) 

i 3: 

? X0532  + 368 

3£ 

I 1 

1 Vi 

3 58229  K2 

1€ 

i 78 

1 32 

» X0533  + 349 

17 

4 

1 13 

1 58240  G5 

9 

81 

1 32 

' X0533  + 393 

104 

8 

I 2 

DO  11382 

48 

98 

1 32 

X0533  + 318 

35 

15 

13 

58249  KO 

4 

73 

2 

DO  11391 

82 

108 

32 

X0533  + 361 

21 

3 

32 

X0533  + 347 

31 

6 

23 

CED  056 

453 

23 

CED  056 

236 

13 

58263  K0 

2 

63 

3 

RAFGL  5157 

49 

32 

X0534  + 359 

20 

2 

13 

58265  K0 

5 

72 

32 

X0534  + 359 

88 

2 

! 4 

TMSS  +30122 

12 

29 

32 

X0534  + 316 

5 

11 

19 

108 

7 

103 

13 

58273  G5 

7 

90 

32 

X0535  + 358 

54 

2 

32  : 

X0535+306 

114 

15 

13  i 

58280  A2 

3 

55 

2 ( 

X)  11419 

89 

96 

32  ) 

<0535  + 355 

30 

4 

3 } 

3AFGL  5158 

41 

13  e 

>8288  B9 

38 

87 

32  ) 

(0535  + 345 

75 

12 

17  3 

176 

68 

32  ) 

(0535  + 357 

26 

2 

22  J 

>231  2 

105 

720 

22  3 

>231  2 

183 

720 

1 I I I L L L 1 I 1 j | [ | |w,wwvww|  1 [ | | | 

‘Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


436 


I I ! ' 


Right  Ascension:  05h35"54»-05h36'"51’ 

Position  (1950) 


Declination:  +30°* +40° 


Flux  Density 


Flags 


Associations 


Name 


h m. 


(s) 


Galactic 
Coords 
1 b 


Uncertainty 

SMJ SMN  e 

o n 


h 

All 


05359  + 3615 
05359  + 3003 
05359  + 3204 
05359  + 3336 

05359  + 3113 

05360  + 3511 
05361 + 3539 
05361+3613 
05362  + 3710 

05362  + 3943 

05363  + 3127 

05364  + 3552 
05364  + 3036 
05364  + 3409 

05364  + 3537 

05365  + 3513 
05365  + 3618 

05365  + 3635 
05366+3541 
05366+3601 

05366  + 3325 

05367  + 3736 
05367+3458 

05367  + 3415 
05366  + 3604 

05368  + 3003 
05368  + 3504 
05368  + 3940 
05368  + 3410 

05368  + 3414 

05369  + 3959 
05369  + 3755 
05369  + 3514 

05369  + 3529 

05370  + 3557 
05370  + 3031 
05370  + 3713 

05370  + 3739 

05371  +3109 
05371  +3631 

05371+3040 

05371  +3549 

05372  + 3547 

05373  + 3443 
05373  + 3428 
05373  + 3551 
05373  + 3655 
05373  + 3618 

05373  + 3910 

05374  + 3153 

05374  + 3557 

05374  + 3549 

05375  + 3553 
05375  + 3536 
05375  + 3720 
05375  + 3540 

05375  + 3653 

05376  + 3400 
05376  + 3215 
05376  + 3015 

05376  + 3756 
05376  + 3553 

05376  + 3435 

05377  + 3307 
05377  + 3158 
05377  + 3548 

05377  + 3603 

05378  + 3625 
05378  + 3027 
05378  + 3542 

05378  + 3615 
05378  + 3913 

05378  + 3556 

05379  + 3023 
05379  + 3353 
05379  + 3515 

05379  + 3550 

05380  + 3608 
05380  + 3641 
05380  + 3419 


54.4  40 
55.0  15 

55.5  26 

57.9  1 

59.5  13 

3.2  27 

6.2  6 
9.1  12 

14.9  14 

15.6  29 


21.4  36 

24.1  30 

27.8  26 

28.3  21 

29.1  48 

30.2  42 

30.9  41 
34.7  52 

36.2  23 

40.4  57 


41.8  10 

42.6  36 

43.8  5 

45.6  46 

48.0  10 

49.0  50 

49.8  16 

50.1  23 
50.5  20 

53.1  5 


173+  3 
178-  1 
177+  0 
175+  1 
177+  0 
174+  2 
174+  2 
173+  3 
172+  3 
170+  5 

177+  0 
173+  3 
178-  0 
175+  2 
174+  2 
174+  2 
173+  3 
173+  3 
174+  3 
173+  3 

176+  1 
172+  4 
174+  2 
175+  2 
173+  3 
178-  0 
174+  2 
170+  5 
175+  2 
175+  2 


55.2  10 
55.8  14 
56.7  3 

60.0  43 

4.2  41 

4.4  38 

4.7  7 

4.8  24 

6.5  10 

7.3  24 

7.8  2 
8.2  32 

15.9  38 
18.8  3 
20.7  9 
22.2  51 


170+  5 
172+  4 
174+  2 
174+  3 
173+  3 
178-  0 
172+  3 
172+  4 
177+  0 
173+  3 

178-  0 
174+  3 
174+  3 
175+  2 
175+  2 
174+  3 


43 
54 
51 

44 
36 

31 

32 
28 
88 
59 

21 

35 

45 

33 

89 
93 

39 
29 
51 
23 

42 

40 
29 
87 

70 
22 

90 
35 
40 
50 

, 56 
29 
58 
45 
26 

71 
35 
68 


12  (im 


(Not  Color  Corrected) 
25  (im  60  /im 
(Jansky) 


100 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


V 

A 

R 


Confusion 

Flags* 


C 

C I A Sep 

2 # T Name  Type  O Mag 


22  3 14  173+  3 
23.0  55  173+3 


23.8  1 
26.4  43 

28.1  53 

28.8  12 

30.3  38 

31.1  53 
32.0  12 

32.1  45 

34.2  45 

36.4  43 
36.7  6 

37.2  0 


05381  +3316 

05381  +3114 
05381+3009 

05382  + 3901 
05382  + 3547 

05382  + 3509 

05383  + 3244 

05384  + 3220 
05384  + 3854 

05384  + 3740 

05385  + 3433 
05385  + 3231 

05385  + 3603 
05386+3707 

05386  + 3553 

05387  + 3726 

05387  + 3817 

05388  -f  3549 
05388  f 3409 
05388  + 3544 


37.5  41 

39.1  41 

41.2  42 

43.7  35 

45.5  10 

46.7  25 

47.8  6 

48.4  1 

49.7  20 

50.7  54 

52.3  60 

53.2  37 

53.7  59 

54.3  38 

55.7  38 

58.4  17 

58.7  38 
0.9  27 

2.7  44 

3.7  19 

l 6.1  40 

7.7  44 
10.3  28 

15.2  34 
15.7  21 

16.3  1 
221  55 

27.1  57 

27.9  34 
28  6 44 

31.5  55 

34.2  54 

35.9  48 

36.2  19 

36.6  51 

42.7  55 

42.8  23 

49.7  5 

51.2  53 
51  6 49 


171+  5 
177+  1 

173+  3 
174+  3 
174+  3 
174+  3 
172+  4 
174+  3 
173+  3 
175+  2 
177+  1 
178-  0 

172+  4 
174+  3 
175+  2 
176+  1 
177+  1 
174+  3 
173+  3 
173+  3 
I 178-  0 
174+  3 


69 

69 

35 

60 

28 

26 

84 

42 

49 

89 

27 


86 

87 

87 

87 

87 
86 
86 
86 

88 
89 

87 

86 

87 

87 

86 

87 
86 

88 
86 
87 

87 

86 

87 

87 

88 
87 
87 
87 
87 
86 


49 

52 

26 

32 

86 

38 

67 

42 

66 

48 


12 

10 

8 

13 
9 

16 

29 

6 

9 

14 
9 

9 

33 

8 

20 

10 
8 

16 


173+  3 
171  + 5 
174+  3 
178-  0 
175+  2 
174+  3 
174+  3 
173+  3 
173+  3 
175+  2 

176+  2 
178+  0 
178-  0 
171  + 5 
174+  3 
174+  3 
176+  1 
177+  1 
171  + 5 
172+  4 


48 

29 

55 

61 

61 

23 

34 

58 

66 

79 

31 
38 
68 
40 
43 
29 
34 

32 
88 
47 


87 

86 

87 

86 

106 

87 

86 

87 

87 

86 

87 
107 

88 
87 

103 

86 

86 

87 

89 

87 

87 
86 

88 
87 
89 
87 
89 
87 
87 
B7 


.53 

25L 

39L 

.29L 

.68 

.26L 

1.18 

.25L 

.32L 

.26L 

25L 

.25L 

25L 

25L 

.45 

.27L 

.251 

.29L 

25L 

1.15 

2.96 

153.99 

25L 

,B9 

.37L 

.58 

.33 

.51 

.25L 

.54 

.37 

.90 

.271 

.25L 

.87: 

.94 

2.13 

.33 

,25L 

.62 

.60 

.64 

1.36 

.25L 

.40: 

1.20 

1.05 

25L 

.251 

43.49 


175+  2 
176+  1 
174+  3 
173+  4 
174  + 3 
172  j 4 
172+  4 
174  f 3 
175+  2 
174+  3 


38 

48 

71 
48 
23 
58 

72 
38 
28 
28 

34 

52 
54 
95 
41 
77 
90 
31 

53 
33 


13 

7 

8 

14 
9 

9 

7 

8 

13 

14 

9 

9 
19 

10 
7 

10 
11 
11 

6 

6 

7 

7 

13 

35 

11 

10 

12 

8 
11 

9 


87 

87 

87 

87 

87 

87 

105 

87 

86 

86 

87 

87 

87 

88 
89 

87 

88 
87 
87 
86 

87 

87 

87 

89 

87 

87 

87 

87 

87 

87 


.55 
.29: 
.54L 
,55L 
,38L 
.31 L 
6.72 
.33L 
37L 
.32L 

.36 

1.65 

33L 

32L 

.42L 

43L 

.39L 

28L 

,43L 

3.02 

.96 

80.98 

.34: 

,30L 

.47 

.36L 

,35L 

.271 

.30L 

.49L 

25L 

.29L 

.35L 

,28L 

.87: 

.48L 

.60 

.26L 

.341 

.28: 


4.55L 

2.23 

2.55 
.72 
.40L 
.91 

29.15 

4.55 
.53L 
.40L 

3.39 

9.7B: 

.68 

1.62 

29.15L 

.73L 

1.87 

.58L 

2.58L 

64.44: 

.41 L 
11.62 
2.33 
.40L 
1.96L 
2.25: 
2.14L 
.40L 
4.06 
,43L 

.40L 

.40L 

1.21 

1.13 

12.69 

1.53L 

40L 

.46L 

.551 

2.20L 


10.B4L  CC 
8.62  EEC 

3701  £ ^ 

3.81  CC 

19.12L  C 
5.73  ED 

1309.79L  BCD 
1 1 .36L  D 

2.29  E 

1.51  F 

22.40  EDE 

1 5.31  L CD 

14.23L  D 

24.42L  C 

16.39L  C 
5.09  D 

11.36L  C 

3.33  E 

16.39  D 

166.70  ECFF 

3.531  8C 
5.04  BCCC 

8.31  F CD 
24.42L  C 

166.70L  E 
16.16L  C E 

17.31  L C 
1.99L  C 

24.42 
24.42L  C 


FE 


DBI 
DBB 
i DA 
GBCD 
BE 

F BC 
A AAB 
GCB 
DED 
F 

F BA 
CEF 
DBB 
CB 
CM 
F F CB 
CAA 
GA 
1 BB 

Iebbb 

AA 
A AAA 
CAA 
B 

| E 0 J 
AHCB 
H 

IBJ  -- 

]GMCB 
BL 


1.93L 
2.03L 
15.421 
8.49 
15.69L 
13.66L 
2.30L 
8.81  L 
6.02 
21.88L 


C 

E 

C 

DC 

CDD 

C 

[cc 

E 

|CD 


BD  G 
HBD 
lH  BB, 
CB  A | 0 
BE  i 
[AB  I 0 

i LGB. 

CDH  I 0 


.78 

8.42 

2.23: 

12.46 

25L 

2825 

,85L 

.541 

1.19 

25L 

.25L 

3.39L 

1.63 

73L 

.37L 

26.07 

,34L 

25L 

.56 

.64: 


.47L 

68 

.86 

.49L 

,37L 

2.14L 

.371 

.34L 

.30L 

22.89 

1.02 
54  14L 
4.03: 
66.00 
.681 
226.44 
.351 
.40L 
.37: 
.31L 

32L 

3.53 

.41: 

.25L 

.26L 

56.87L 

.48 

31L 

34L 

.93: 


.851 
12.39L 
109.95L 
1.39 
5.69 
1 .761 
.42L 
1 43L 
.40L 
5.12 

1.86L 
147.04L 
79.79L 
664.67 
46L 
1708.55 
.52 
1.64 
401 
.63L 

.45: 
1.961 
.42L 
.78 
1.16 
593.39L 
4.57 
82L 
1.27L 
1708.55L 


.29L 

.44: 

.77 

.471 

.76 

42L 

253 

.481 

.461 

.50 

.92 
42L 
25L 
.40 
8.12 
25L 
.40 
25L 
61  43 
1.73 

1.12 

86 

25L 

40L 

50L 

.51 

.27 

31L 

26L 

25L 


13.80L  C 
105.68L  CE 
16.09L  CF 
7.20:  CD 

29.40  D CE 
1464.61  L C 
1.96L  C 
7.42 
1 90 

2^51  L BBC 

16.52L  CC 
1 464.61  L B 
1464.61  L CD 
1635.23L  BBC 
4.31 

1635,23  BBCC 

I. 88L  D 

4.97L  C 

13.05L  BD 
3.70 

2.84  DD 
1464.61L  C 
16.32L  BD 
3.66L  C 

13.05L  C 

1464.61  F D 
12.05L  DF 

7.57  F 

II. 59L  C 
1635.23L  CD 


6801 1 1020C 
9601 1022OC 
8700000000 
0601000000 
7700000108 
998000053C 
520020000C 
4881 1 1020C 
9800000000 
8600000000 

85E00 14408 
294002420C 
660000000C 
97C0010318 
39001 2030C 
9901 00041 C 
580000000C 
4600000 30C 
498022030C 
46F233533C 

0700000000 
5540020120 
0900001 OOC 
9700220008 
46031 3663C 
96C1 13243C 
880101000C 
5600000000 
9780230318 
9700230318 

8500000000 
3600010100 
990100020C 
59010001 0C 
390225400C 
850000000C 
9800000000 
5500020000 
5781000008 
4700000 20C 


I 4|  1 1 32 

4 


X0536  + 352 


|6  1 32  X0536  + 314 

2 22  S231 


1 13  58300  K0 


99 


22 


6 

720 


82 


iBGF  540000000C 
DOJI  0 470262422C 
ECM  8 790454522C 
DBB  9981000338 
9681031328 
440284 643C 
9900100000 
3801 1 1055C 
8500000000 


DGCB 
DB 
AE 
LI  C 

D 1 I OJVA/wvvww  | 

A A A J 0 5700110000 


AB 
BBL 
BBD 
CAAG 
DJE 
[CBAB 
DN 
FDCB 
AB 

N FC 

CCl 
F C 
AC 

BE  | 
M B . 
AADC 
HFB 
|NDEC| 
BC 
CB 


43L 

1.40 

38L 

,30L 

33L 

.46: 

9.47 

1.36 

30L 

.981 

31L 

.38 

.51L 

,28L 

14.06 

31L 

.30L 

,27L 

24.60 

.67 

.49 

38L 

.29L 

31L 

.43 

33L 

30L 

.61 

.351 

.55 


1.14 
2.91 
1 .81 L 
.75: 
.43L 
9.30 
66.26: 
4.76 
.85 
52L 

.40L  | 
1.11 
1 .01 L 
.40L  1 
197.70 
1.31 
.401 
1.07 
5.02 
,40L 

.58L  I 
.40L  1 
3.19: 
.41 L | 
4.83: 
.53L 
.45L  | 
1.1 
1.63  , 
2.871 


21.66L 
2.68 
16.50L 
5.14 
17.04L 
23.91 
1464.61L 
11.55. 
27.22L 
17.18L 


E 

CCCC 
B 

EC 
C 

FEE 
CB  F 
CED 
D 
C 


KC 

DAAB 
BF 
EJ  DC 
,BD 
Igcba 
BAB 
CABB 
NHBB 
CH 


3 49204 3300C 
640374553C 
1 340267343C 
0 731 1 46532C 
7700000220 
3 730237733C 
9900100100 
4600000308 
0 5400000008 
960000000C 

5600000220 
340174244C 
7700000008 
0700000000 
8500110008 
641554455C 
994048643C 
998002245C 
950010020C 
930255622C 

98001 1030C 
2 8500000000 
| 9901 1 0200C 
96001 0020C 
2500000008 
1 99C103232C 
0 941345555C 
98004 344 3C 
| 9701 11020C 
87001 00008 


1 17  377 

5 1 RU  AUR 

1 i 13  58307  K0 

12  7 37453 

1 1 I 13  58311  K5 

,41  2 DO  11437 


I 1 2 DO  11447 

1 2 DO  11443 

I 1 13  58315 


2 3 RAFGL  5161 

I D 1 32  X0537  + 344 

2 22  S235 

1 2 DO  11446 

I 

5 | 13  58322  M0 

I 2 I 22  S235 
1 23  MRSL  173  + 02/4 

| 22  BFS47 

| 1 t 22  BFS46 

4 1 1 | 32  X0537  + 340 


21 

2 

4 

18 

80 

61 

81 

19 

82 

B3 

106 

S C 1 32  X0537  + 379 

2 22  S235 

1 17  379 


2 22  S235 


2.68L  B 
5.97L  FC 
5.40  C 

1.72L  C 
467.34  CB  DD 
5.35:  CE 

11.73L  F 
7.01  CC 
2.27  BBCC 
4.48L  BC 


AK 
K B BB 
BCFC 
,CG 
CBBB 
FCBE 
E 

CB 
AAA  A 
ABL  J 


1 4.91  L 
16.62L 
12.22 
2.68 
23.23L 
4.49L 
3.06L 
24.50L 
4.64 
30.22L 


BC 
B 

DD 

D 

DE 

D 

C 

D 

CD 
C 


AC  J J 
AE 
MFEB 
G D I 
.CCDI 

'S  , 

J D C 
1 KAB 
CFG 


0700000000 
, 9700000008 
86000 1030C 
9600010000 

1 959323243C 
9900000 13C 

i 3501000008 
6500000108 
3 9600000000  ‘ 

2 2600000000 

6500100308 
4400010008 
98C201042C 
5600000120 
970312340C 
9600000000 
5500000000 
970132450C 
2900000008 
970122340C 


| 1 11  PK  170+  4.1 

j 1 2 DO  1 1 458 

1 13  58329  KO 

2 22  S235 


2 DO  11463 


92 

283 

28 


96 

103 

83 


13 

600 

105 


66 


600 


12 

600 


11 

226 


1 13 

1 I 3 

4|  1 

1 17 


58338 

RAFGL  5165 


SZ  AUR 
380 


DO  11468 
S232 


DO  11471 


58 


22 


Small  Extended  Sources  (SI)  a, 


12,  25,  60,  100  (im:  10)  Hi9h  Source  DenSity  Reg'°n 


100 

70 

600 

100 

85 


101 

2400 


105 


Right  Ascension:  05h38m52s-05h44m  1 7s 


Position  (f950) 


Name 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  $ 

n i b no  o 


05388  + 3810 
05388  + 3200 
05390  + 3654 

05390  + 3611 

05391  +3629 
05393  + 3600 
05393  + 3234 
05393  + 3810 
05393  + 3545 

05393  + 3518 

05394+3128 

05394  + 3458 

05394  + 3613 

05395  + 3055 

05395  + 3537 

05396  + 3626 

05397  + 3339 
05397  + 3259 

05397  + 3047 

05398  + 3052 

05398  + 3911 
05400  + 3156 
05400  + 3229 
05400  + 3819 
05401+3145 
05401+3621 

05402  + 3857 

05403  + 3038 
05405  + 3240 
05405  + 3736 

05405  + 3606 

05406  + 3541 

05406  + 3020 
05407+3622 

05407  + 3654 

05408  + 3742 
05408  + 3759 
05408  + 3047 

05408  + 3054 

05409  + 3729 


52.5  13 
(53.5  57 

4.3  16, 
5 9 32 

11.1  24 

18.1  15 

18.8  32 

20.3  29 

20.6  15 

21.3  59 

26.1  43 

27.1  34 

29.9  40  | 

30.9  46 

34.6  44 

38.7  25 
44.6  16 

45.2  2 

45.4  39 

49.9  40 


[52.9  0 

3.1  46 

5.6  46 

5.7  55 

7.2  18 
9.0  4 

16.1  37 
19.3 

33.1  48 

35.6  32 

35.9  54 

36.6  56 1 

40.2  19  I 

43.1  49, 
46.0  18] 

48.2  30  | 

49.9  17 

51.3  52 
53.2  11 

56.6  40 


172+  4 
177+  1 
173+  4 
173+  3 
173+  3 
174+  3 
177+  1 
172+  4 
174+  3 
174+  3 

177+  1 
175+  3 
173+  3 
178+  1 
174+  3 
173+  3 
176+  2 
176+  2 
178+  0 
178+  1 

171+  5 | 
177+  1 
177+  1 
172+  5 
177+  1 
173+  4 
171+  5 
178+  1 
177+  2 
172+  4 

174+  3 
174+  3 
179+  0 
173+  4 
173+  4 
172+  4 i 
172+  4 j 
178+  1 
178+  1 , 
173+  4 


46 

29 

54 

44 

35 
104 

49 

36 

49 

48 

41 

34 
84 
41 
76 
28 

35 

50 
25 

49 

64 

49 

30 

35 

63 


79 

35 

32 

87 

26 

69 

45 

57 

61 

45 

26 

41 

30 

65 


13 

7 

13 
6 

11 

14 
9 

10 

11 

11 

10 

21 

20 

7 
17 

8 

7 
10 

6 

8 

12 

8 

17 

10 

9 

11 

29 

8 

6 

12 


87 

87 

89 

87 

86 

89 

87 

88 
87 
87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 


Flux  Density 


05409  + 3256 
05411+3302 
05411+3015 

05412  + 3039 

05413  + 3028 
054 13  + 31 16 
05413  + 3513 
05415  + 3559 
05415  + 3036 
0541 5 + 3828 

05415  + 3806 
05415  + 3342 
05415  + 3330 
05415+3838 
05417+3821 
05417  + 3508 
05417  + 3506 

05417  + 3044 

05418  + 3025 

05418  + 3309 

05419  + 3540 

05420  + 3222 
05420  + 3549 
05420  + 3416 
05421+3324 
05422+3118 

05423  + 3738 

05424  + 3131 

05424  + 3447 

05425  + 3501 

05425  + 3912 

05427  + 3724 

05428  + 3434 
05429+3627 

05429  + 3754 
05429  + 3531 
05429  + 3606 

05429  + 3228 

05430  + 3512 
05430  + 3229 

05430  + 3154 

05431  +3039 
05431+3237 

05433  + 3708 

05434  + 3325 
05434+3151 

05435  + 3734 

05436  + 3432 

05436  + 3756 

05437  + 3417 


|59.0  0 
6.7  40 

11.6  23] 

17.1  23 

18.3  1 

19.4  44 
23.3  36 

30.2  48 

30.6  11 

30.6  40 

30.8  28 

34.6  9 

35.0  29  j 

36.0  27 

43.2  9 

45.5  30 

45.9  19 

47.9  20 

51.3  41 

51.4  27 

54.7  29 

1.8  23 

4.8  28, 

5.5  60 

10.5  7 

13.9  18 

23.0  21 

28.6  4 

28.7  55 

31.1  50 


176+  2 
176+  2 
179+  0 
178+  1 
179+  1 
176+  1 
175+  3 
174+  4 
178+  1 
172+  5 

172+  5 
176+  2 
176+  2 
172+  5 
172+  5 
175+  3 
175+  3 
178+  1 
179+  1 
176+  2 

174+  3 
177+  2 
174+  4 
175+  3 
176+  2 
178+  1 
173+  5 | 
178+  1 , 
175+  3 
175+  3 


51 

39 

34 

44 

59 

51 

30 

84 

56 

61 

70 

59 

39 

53 

51 

48 

24 

28 

37 


41  24 


05437  + 3538 
05437+3513 

05438  + 3633 

05438  + 3250 

05439  f 3035 

05440  + 3037 
05440  + 3926 
05440  + 3413 
05442+  3425 
05442  + 3837 


34.2  55 

42.3  32 
50.9  55 

55.0  49 

56.6  21 

57.8  22 

57.9  33 

58.0  34 

3.0 

5.0  38 

5.0  20 
8.5  31 

10.1  52 

21.8  57 

24.3  . 

26.6  56 

33.1  58 

38.3  33 

40.4  50 

42.5  41 

43.7  56 

44.7  12 

50.9  23 

51.1  21 

59.7  9 
0.7  42 
2.0  54 

, 5.5  15 
15.3  18 

17.2  9 


171+  5 
173+  4 
175+  3 
174+  4 
172+  5 
174+  4 
174+  4 
177+  2 
175+  3 
177+  2 

170+  2 
179+  1 
177+  2 
173+  4 
176+  3 
178+  2 
173+  5 
175+  3 
172+  5 
176+  3 

174+  4 
175+  4 
174+  4 
177+  2 
179+  1 
179+  1 
171+  6 
176+  3 
176+  3 
172+  5 


37 

77 

72 

29 

83 

57 

24 

59 

21 

21 

52 

39 
77 
41 

40 
74 
29 
50 

36 

37 

56 

28 

53 
33 
25 
58 

56 
29 
60 
45 

57 
33 
60 
27 
37 
39 
55 
48 
78 
61 


10 

13 

10 

8 

28 

26 

7 

7 

12 

9 

11 

7 

7 
6 

11 

10 

14 

22 

11 

11 

13 

8 
6 

11 

11 

9 

6 

6 

18 


12  /xm 


(Not  Color  Corrected) 
25  fim  60 
(Jansky) 


100  J Fjux 
Uncs 


88 

87 

87 

87 

109 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

07 

87 

89 

87 

87 

87 

88 
88 


88 

87 

87 

88 
88 
87 

87 

88 
88 
88 

87 

88 
87 
87 

87 

88 

87 

88 
87 

87 

89 

89 

88 
87 
87 
87 

87 

88 

87 

88 


1.57 

28L 

.30L 

.65 

.44 

-25L 

249 

.73 

.41: 

25L 

27L 

.25L 

.96 

.83 

.77 

.54 

.25L 

1.22 

25L 

.251 

.33 
25  L 
40L 
1.00 
6.08 
.48 
62 
37 
-30L 
28L 


25L 
115.48 
25L 
25L 
,33L 
■43L 
.43 
.55 
.25  L 
■25L 

-25L 

25L 

•25L 

.49 

31L 

33L 

1.54 

.26L 

.52 

.46 

.37 

.71 

•25L 

.89 

.48 

25L 

25L 

■25L 

196.01 

.37 


.25L 

25L 

25L 

.391 

.71L 

26L 

3.39 

92 

30L 

.36 

•251 
■ 25L 
25L 
1.08 
.35 
25L 
.251 
.381 
.41 
64 

.39 

.53 

1.88 

.48 

.40 

.45L 

1.31 
1.71 

25L 

.28L 

5.31 
.45 
.351 
.93 
.30 

1.17 

6.88 

-43L 

25L 

236 


.29L 

54.83 

.49L 

.69 

.51 

.39L 

34L 

.27L 

■32L 

30L 

.43: 
.41 L 
.371 
2.60 
■271 
.61 
.45: 
29L 
1.91 
26L 

.36L 

36L 

44L 

.27L 

.58L 

47L 

80L 

.65 

127.12 

.471 


.34: 

25L 

28L 

.26L 

35L 

33L 

1.05 

28L 

2.28 

26L 

26L 

.93 

.32L 

.29: 

1.071 

28L 

26L 

38L 

.381 

20L 

■27L 
30L 
.49 
.27L 
.33L 
.32: 
.22: 
.58 
35L 
■91 L 


Flags 


V 

Corr  A Confusion 

Coef  R Flags* 


1.27 
27L 
.601 
27L 
33L 
37L 
1.68 
.291 
• 72L 
1.56 

.49: 

72L 

-97L 

.26 

.601 

.28L 

1.37 

.35L 

.42: 

.29L 

.31 L 

-31L 

29L 

30L 

.41L 

.32L 

.261 

.32: 

45L 

.39 

28L 

52L 

44L 

37L 

24.32 

.54 

.34: 

25L 

-35L 

37L 


1.31 

11.31 

.72 

2.36  . 
4.52L  | 
1.21 

.49L 
.40L  J 
1.72 
2.10L  j 

1.36  , 
1.11L 

1 57L  J 
11.17 
1.64L  | 
7.58  , 
40L  | 
.93 
8.06 
40L 

40L 
.40L 
■49L 
55L 
•42L 
1.08  , 
.41 L J 
1.64 
34.20  , 
.49L 


3 00  CD  I EC, 

3.98  BDCDAAAB  9 
2.62:  CD  EBB 

9.36L  CD  CCF 
17.38:  D E KECB 

10.64L  D GC 

14.25L  F CL 

1.28L  C CF  ML 

6.49L  E DCC 

6-42  C HE  A 


14.37L 

5.93 
8.12 

48.15: 
4.77 
20.28 
3.1 1L 

3.94 
19.02 
19.02L 


DC  J DB 
D KCC 
i F EFD 
BEDD  BACB 
D KCB 
CEE  GECB 
BD  AB 
CC  CBBl 
,BBDD  BAAA 
fc  BH  M 


1.11L  C 
11.67L  B 
5.04  , 
1.59L  C 
11.61L  C 
14.15L 
1.95 
4.51: 
10.48 


3.46L  F 


CC 

c|khkb 

BGJ 
DG 

C BFBB 
F L GC 
CCE  KCAB 
BBCC  AAA  A 


DF 


2.63 

8.53 

DDE 

CCB 

.94 

5.64 

DC 

K 

EB 

1.67 

4.68 

CD 

M 

AB 

1.32 

3.85 

CE 

B 

BC 

■40L 

3.82 

E 

M 

E 

.40L 

3.07 

C 

H 

E 

40L 

1.97L 

BC 

AA 

F 0 

40L 

9.72L 

B 

AD 

19.35 

36.31  L 

DD 

GE 

1 D 

.40L 

2.19L 

'c 

B 

1 

23 


4500000300 
7610000008 
8800000100 
990320365C 
988206465C 
98021 21 64C 
5500010018 
3600000300 
984222250C 
990001 04 1C 

9500000008 
68000002 1C 
99C000343C 
8300143318 
99000005 2C 
988104445C 
0701000000 
4600010000 
15401 1221C 
8500243528 

6700000000 
4500010008 
3600000008 
1600000000 
3502010008 
950101 1 12C 
5600000000 
8600000108  . 
2501011008  42  | 
9500100000 


Associations 


Name  Type 


rf 


1.00 

3.13 
1.29  , 

40L  I 
47L  j 

1.13 
.80 
-72L 
40L 
.40L 

40L 

.40L 

.40L 

40L 

40L 

217  I 
.40L 

50L  j 
.37: 
44L  | 

.40: 

40L 

40L 

■40L 

45L 

.40L 

.50; 

.55 

.40L 

.46L 

40L 

48L 

41L 

40L 

40L 

.40L 


6.77  CC  H BCl 

9-20  CCC  BAA 
5.83  CC  MFAA 

12.211  BD  AB 

4.04L  C CJ  CD 

610L  C I BH 
3.48L  C DF 
5.35  D MGFC 

DK  J . 
BHDF 


12.75L  C 
1.44L  D 


2.58L  C 
2.41  L C 
2.83L  BC 
1.71L  C 
1.55L  C 
9.38L  EC 
12.97L  BD 
3.07:  BC 


3.31 

2.73 


B 

DB 
AC 
CE 
.CH 
LEDI 
.AB 

dab  gb 

OD  GB 
C[  H B 


3.70:  BCDE  AAGE 

12.67L  D 

C 

2.96 

ED  C 

14.69L  C 

A 

2.85L  C 

D 

13.94L  B 

AG 

141L  BCD  AA B E 

3.42L 

D J CG 

3.76 

C Ki  B 

7.45L  BC 

A AE 

1.50L  BE 

AD  1 

1.65 

D C 

3.28 

E C B 

8.37L  CE 

BC 

1.56L  B 

CH 

3.95 

D FB 

40L 

1 1 .41 L 

BC 

A AH 

49L 

1.89L 

B 

B E HD 

3.66 

18.44 

CECE 

EDB0 

.66: 

3.92 

CC 

1 CB 

66 

2.08: 

CD 

BC 

.80 

2.64 

CD 

LBB 

.40L 

2.13L 

D 

A J 

.40L 

1.76L 

B 

AG  H 

.40L 

2.05L 

B 

BD 

.40L 

7.78L 

D 

BF 

1.02 

3.17 

CC 

H AB 

.40L 

9.11L 

BE 

AC 

1.46 

1.68: 

CE 

CAD 

2.57 

6.12 

EC  E 

BCC 

.40L 

10.77L 

E 

C 

■47L 

3.59 

E 

HB 

.70 

10.82L 

C 

J CB  1 

.56: 

2.74L 

B D 

ADED 

.40L 

40L 

40L 

,40L 

40L 


157.84L  CF 
1.22L  BE 
8.41L|C 
2.69 
1.52 


DB 
AE 
EL 
DM 
D 


4500000300 
3580000100 
6700000008 
9501100008 
7702000108 
9600000238 
9800101408 
9601 000 20C 
9601 100008 
4602010000 

1500000000 
2600000000 
3700001000 
[ 3601000000 
2600000000 
9742203308 
I 9503103408 
9600000008 
7700000008 
2701001000 

9600000118 

3401000008 

9600000108 

8500000008 

3701000000 

9500000008 

6601000000 

8701000228 

9700000228 

9501000008 


5600000000 
. 9600000008 
0 9400000008 
0600000000 
9600000108 
9500001008 
5600120100 
9481123318 
j 5600120100 

2600100000 
9600000008 
4600001000 
2600000000 
9701000000 
2401100008 
, 2601000110 
0 8500000008 
1500000000 
6680010328 

9500100008 

9601000008 

9400100018 

5502010310 

6120141238 

8100141218 

0600000000 

4500010108 

9600000008 

3500000120 


58395  B9 

58396 


58399  K5 


58404  K0 
58406  MA 


58411 


DO  11543 


58419  KO 

58425 

58426  B8 


X0543  + 328 
X0544  +305A 


1 

T7i 

X0538  + 381 

24 

4 

1 

U AUR 

8 

2 

22 

S232 

93 

1 

13 

58355  K0 

11 

1 

32 

X0539  + 353 

96 

2 

22 

S232 

364 

1 

32 

X0539  + 309 

18 

1 

17 

383 

45 

1 

13 

58363  A2 

12 

1 

5 

BARNARD34 

515 

2 

13 

58369 

2 

? 

3 

RAFGL 809 

3 

Mag 

4 

4 

2400 


71 

4 


2400 

3 


DO  11502 
4C  + 36.1 1 


TMSS  +40137 
X0540  + 309 


FQ  AUR 
58385  G5 
X0541  +312 


119 


82 


'Confusion  Flags:  „ CIRRUS-1;  , CIRRUS-2;  3,  Confusion  Processing  V^rin,  Hours  Confumer,  Sources  (PH)7^"Neigi*oiing^  WeekTconf^^ 


438 


Declination:  +30”- +40 


Right  Ascension:  05h44m25!-05h51m04l 

Position  (1950) 


h m. 


05444  + 3207 

05444  + 3520 

05445  + 3028 

05445  + 3508 

05446  + 3033 

05447  + 3450 
05447  + 3328 

05447  + 3202 

05448  + 3651 

05449  + 3036 

05449  + 3214 
05449  + 3205 
05449  + 3031 

05449  + 3120 

05450  + 3344 

05451  +3100 
05451+3710 
05452+3909 

05452  + 3836 
05452  + 3540 

05452  + 3337 

05452  + 3237 

05453  + 3050 
05453  + 3744 
05453  + 3931 
05456  + 3807 

05456  + 3909 

05457  + 3820 

05458  + 3223 
05458  + 3329 

05458  + 3621 

05458  + 3843 

05459  + 3411 

05460  + 3323 
05460  + 3236 
05461+3748 
05461+3148 
05462  + 3342 

05462  + 3953 

05463  + 3237 

05463  + 3929 

05464  + 3606 

05465  + 3328 

05466  + 3544 
05466  + 3211 
05468  + 3723 
05470  + 3838 
05470  + 3819 
05473  + 3347 

05473  + 3141 

05473+3225 

05474  + 3456 
05474  + 3514 

05474  + 3111 

05475  + 3157 
05475  + 3355 
05476+3717 
05478  + 3709 
05478  + 3039 

05480  + 3908 

05481  +3206 

05482  + 3113 
05462  + 3420 
05484  + 3521 

05484  + 3713 

05485  + 3452 
05485  + 3408 
05486+3317 

05487  + 3552 

05488  + 3624 

05488  + 3033 

05489  + 3444 

05489  + 3932 

05490  + 3232 

05492  + 3850 

05493  + 3354 

05494  + 3211 

05494  + 3823 
05495+3019 

05495  + 3335 

05496  + 3739 
05496  + 3811 
05496  + 3814 
05496+3535 
05496  + 371 B 
05498  + 3038 
05498 + 3B38 
05500  + 3409 
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89 
88 
88 

87 

88 

87 

88 
88 

87 

88 
88 
88 
88 
88 
89 
89 

88 

88 

88 

87 

88 
89 
89 

87 

88 
89 

88 

89 

88 

86 

88 

88 

88 

87 

87 


12  jim 


(Not  Color  Corrected) 
25  jim  60  jim 
(Jansky) 


.69 
25L 
5.02 
.251 
.83 
57 
1 30 
.99 
.82 
.75 

25L 

25L 

.46 

65L 

.45 

5.01 

.28L 

57L 

2.53 

.251 

30L 

26L 

.51 

26L 

.61 

.33 

.31 

8.63 

1.66 

1.09 

25L 

25L 

.74 

.73 

25L 

41 

28L 

16.09 

5.09 
25L 

1.07 

.39 

41.18 

1.11 

1.25 

2.14 

1.55 

.431 

.68 

.37 

26L 

.50 

1.39 

.54 

.62 

2.24 

25L 

.74L 

1.54 

77L 


25L 

1.19 

2.21 

.49 

25L 

.41 

.311 

.65 

251 

25L 

.25L 

.261 

2.38 
25L 
69 

2.39 
.55L 
58L 

117.77 

.53 

2.95 
1.50 
2.45 
3.16 

.25L 
1.02 
11.46 
.50 
42L 
.41 L 

.71 

.66 

.35 

7.95 
-25L 
.25L 

106 
.31 L 
25L 
49.63 


.44L 

.33L 

.43L 

.43L 

.351 

.69 

33L 

.53L 

.78 

.67L 

.34L 

.31; 

.57 

35L 

.33L 

.32L 

.70L 

.351 

.39L 

34L 

.331 

.341 

.98 

32L 

29L 

1.29 

34L 

.58L 

70.14 

31L 

1.02 

.38 

1.00 

.74 

28L 

,35L 

28.36 

.39L 

37L 

-34L 

37L 

.31L 

.34L 

47.93 

.371 

.25L 

.35L 

29L 

37L 

14.27 


25L 
28L 
2.16 
■36L 
.28: 
.35 
.79 
.33L 
-41 L 
.291 

.34 

25L 

.30L 

60L 

,32L 

1.51 

31L 

33L 

.87 

56L 

36L 

.33L 

.371 

28L 

.30L 

30L 

30L 

3.34 

.55 

.36: 

36L 

49L 

39L 

45L 

48L 

47L 

.31: 

12.32 

2.37 

.37L 

41L 

.30L 

10.53 

.341 

.45L 

1.41 

.46 

33L 

.29: 

31L 


100  jim 


40L 
.86L  | 

•41:  I 
.44L 

40L  | 
2.10 
40L 
40L 
■40L 
40L 

1.91 
1.43 
.40L 
40L 
.40L  I 
.48: 
47L 
40L 
40L 
.401 

,40L 
40L 
40L 
.36 
.40L 
40L 
40L 
.70 
40L 
.40L 

40L 
40L 
.40L 
40L 
.431 
.40L 
.401 
4.70  , 
40L  | 
.54 

.40L  | 
46L 
2.01  , 
40L 
40L  I 
.49 
-40L  I 
.75 
.401 
40L 

40L 
.42L 
.40L 
.651 
40L 
40L 
40L 
40L 
.401 
.40L 

2.52 
.401 
.40L 
.40L 
.40L 
.40L 
.51 L 
.40L 
.40L 
40L 

.40L 
.78 
.401 
40L 
.40L 
.40L 
,82 
.401  j 
9.46 
.40L 

.401 
40L 
.40L 
,40L 
40L 
.40L 
41.33  , 
.40L  I 
1.28 
1.55 


.40L 

.40L 

.73L 

80.21 

.54L 

1.21 

40L 

.40L 

.40L 

3.37 


1 -52L  J 
2.82 
1.87L 
2.54 
1.90: 
2.79 
1.95L 
1 .71 L j 
1.82L 
1.67L 

3.73 

3.33 

2.07L 

2.45 

1.54L 

1.75L 

2.51 

264 

1.30L 

2.47 

2.02 
388 
1.78L 
8.59L 
2.32L 
2.41L 
1.72L 
1.68L 
7.23L 
1 .71 L 

1.70 
2,35 
9.091 
1 .31 L 
2,65 
1 .71 L 
3.54 
1.87 
1.86L 
3.43L 


5.61L 
1.83L 
1.87L 
1.82L 
1.53L 
6.27L 
1.45L 
1.85L 
1.65L 
7.61  L 

6.32 
1.82L 
7.47L 
2.221 
2. 05L 
6.52L 
2.16 
2.55 
1 .41 L 
3.23 

3.68 

2.09L 

1.22L 

7.49L 

3.52 

1.89L 

1.49 

8.19L 

2.26 

1.78 

2.77 

1.79L 

1.32L 

3.01 

8.42L 

6.71L 

1.68L 

2.40 

3.10 

7. OIL 


1.90L 

6.30L 

7.33L 

1.361 

2.89 

9.03L 

60.94 

2.18L 

2.78L 

2.46 

1.62L 
7.21  L 
7.68L 
108.90 
3.61 
2.18 
2.10L 
2.04 
2.37 
1.80L 


Declination:  +30°- +40” 


Flags 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


L 

Confusion  R S 

Flags*  S 2 


[CCD 

CD  _ 
EDCC 
CC 
B 
D 


DCC 

CC 


B 

BCD 


EC 


BBE 

BD 

BC 


B 

E _ 
B B CC 
BB 

0 


BBC 


BBC 

BD 


BC 


BD 


CD 

BD 


CC 


BD 


BC 

C 

CCDC 


BC 

BF 

BC 

BC 


BBDD 


B BCD 
D 


CC 

C 
E 

BFC 


J 

i LE 

Iaacc 

FEC 
AC  D 
CFAB 
AA 
L 

AG 
AD 

, DA  A 
HDAC 
B 

D 

BG 
AADB 
H 
G 

AADK 
M E 

D 

I HC 
BE  L H 
E 
B 

Id 

,bl 

! AAB 

AC 

AB 

E ( 

L [_ 
AK  G 
BC  L 
Ml  B 
BD 
CMB 
A AAB 
AA 
KCC 


AFJ  K 
M 

AAAG 
,BCf  K 
|AD 
AAC 
AC 

BD 
, BCL 

Idfhh 

HHC 

AB 
BFCB 
AE  _ 
A ADD 
M C 
, C 
[AB 

C 

HCA  A 
,BD  G 
[AA 
B 

KDI  B 

DE 
BE  J 
MC 
C 

KF 
BJ 
AA  C 
_E  D 
B 

AA  H 
C 

B 

AAA  B 


B 

AA 
AB 
ABH 
AAJ 
fFG  C 
[AH 
A A A A 
|AC  K 
AC 
NHAB 

|BH 
I B H 
AKH 
A A A A 
KFC 
BC 
AE  I J 
CE  C 
, 0 
AAAC 


1600000000 
3600000010 
2600000000 
7600000000 
5600010008 
5602010000 
5600000100 
6600000000 
5500000000 
3600010000 

6500000008 
1500000020 
7500000000 
5600001100 
1600000000 
5600001000 
8601000320 
4500000020 
0600002100 
3600000050 

4600000000 
5601000450 
4700000000 
0500000008 
3500000000 
4500010000 
5600100000 
4500000000 
9400200008 
2500000000 

4600100000 
5600000118 
9500000018 
5600100000 
9700000008 
1500000000 
4500100200 
4500000000  22 
5501100200 
4600000028 

5400000008 
2700000000 
8600000000  1 7 
5501000000 
1600000000 
9500001008 
4501000000 
2600100000 
2611100000 
9500000008 

9402000208 
2700000000 
4400000008 
2600200000 
2601000000 
9500200018 
6700001110 
4500000108 
2500100000 
9681100018 

1400000000 
4500100000 
7702100130 
9501000008 
9600000148 
8600100000 
2600000000 
3500000008 
7681000020 
1601000000 

9600000010 
2500010000 
2700001000 
3500000006 
9400000008 
2501000008 
4601000000 
9600000038 
2510001008  27  | 
2400000008 

0600000000 
7500000008 
2400000008 
5600001000 
7500000000 
9500100008 
5211100100 
4700000000 
4601100000 
6600000000 

4601000000 
3400000008 
5500000008 
4101011208  05  | 
8600000008 
4500000000 
3601001100 
6500000000 
9600100220 
6600000000  42 


Associations 


C 

A 

# T 


Name  Type 


Sep 

H Mag 


2 DO  1 1 688 

6 

6 85 

13  58565  K0 

2( 

75 

17  419 

2 

13  58566  KO 

73 

13  58568  F2 

88 

17  421 

25 

2 DO  11703 

89 

125 

32  X0552  + 346 

52 

B 

32  X0552  + 360 

101 

8 

17  423 

24 

1 3 58582  K0 

9 

75 

1 AYAUR 

48 

3 

2 DO  11715 

56 

116 

2 DO  11718 

62 

116 

1 MS  AUR 

62 

3 

13  58593  K5 

2 

68 

13  58596  MB 

2 

73 

16  02735 

53 

143 

13  58601  K5 

9 

77 

13  58606  K5 

2 

77 

13  58612  K2 

10 

72 

2 DO  11756 

41 

100 

13  58615  B9 

3 

90 

2 DO  11754 

58 

101 

2 DO  11759 

53 

95 

13  58619  K2 

3 

72 

3 RAFGL  850 

44 

B 

13  58629 

21 

76 

2 DO  11775 

37 

123 

13  58634  K0 

2 

75 

13  58636  A0P 

3 

26 

23  LDN  1550  2 

?57 

2 DO  11797 

10 

115 

23  LDN  1550  1 

104 

13  58647  K0 

5 

67 

2 DO  11801 

56 

110 

1 CP  AUR 

89 

3 

3 RAFGL  5174 

34 

13  58652  G5 

5 

85 

1 AZAUR 

8 

3 

— — 1 1 — 1 1 1 1 — ■ 1 1 i I I I 11  11  [ | ' 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS- 1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH),  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


440 


Right  Ascension:  05h57m38s-06h04m05s 


Position  (1950) 


h m. 


05576  + 3045 
05576+3358 
05578  + 3342 
05578  + 3854 
05578  + 3500 
05580  + 3700 
05580  + 3611 
05580  + 3105 
05580  + 3125 
05580  + 3351 

05581+3325 
05581+3343 
05582  + 3004 
05582  + 3450 

05584  + 3651 

05585  + 3042 
05585  + 3843 

05585  + 3924 

05586  + 3056 

05587  + 3606 

05588  + 3223 
05588  + 3908 
05591  +3652 

05591  +3329 

05592  + 3522 

05593  + 3519 
05593  + 3052 
05595  + 3422 
05595  + 3642 

05595  + 3134 

05596  + 3238 

05597  + 3543 

05598  + 3126 
06000  + 3104 
06000  + 3924 

06000  + 3445 

06001  + 3406 
06001+3014 
06001  +3138 

06001  +3814 

06002  + 3353 

06003  + 3022 
06003  + 3919 

06005  + 3010 

06006  + 3016 

06006  + 3015 

06007  + 3422 
06007  + 3141 
06007  + 3612 

06007  + 3208 

06008  + 3029 
06008  + 3016 

06008  + 3129 

06009  + 3020 
06009  + 3008 
06011+3611 
06013  + 3407 
06013  + 3356 

06013  + 3030 

06014  + 3737 

06014  + 3103 

06015  + 3407 

06016  + 3014 

06016  + 3758 

06017  + 3131 
06017  + 3006 
06019  + 3728 
06019  + 3018 
06019  + 3047 

06019  + 3428 

06020  + 3100 
06020  + 3724 
06022  + 3507 

06022  + 3319 

06023  + 3100 
06023  + 3716 
06024+3150 

06025  + 3013 

06026  + 3620 

06027  + 3157 

06027  + 3523 

06028  + 3637 

06029  + 3255 
06031+3829 

06031  + 3125 

06032  + 3758 
06032+3135 
06032  + 3514 
06032  + 3102 
06035  + 3412 

06037  + 3513 
06037  4 3213 

06037  + 3253 

06038  + 3303 
06038  + 3256 
06038  + 3736 
06038  + 3516 
06040  + 3059 
06040  + 3307 
06040  t 3957 


Galactic 

Coords 


Uncertainty 
SMJ  SMN  ‘ 


(s)  n 

1 b 

O 

O 

o 

38.6 

21 

180+  4 

34 

6 

89 

39.2 

5 

177+  5 

98 

34 

89 

49.3 

23 

178+  5 

19 

11 

88 

51.9 

51 

173+  8 

93 

17 

88 

54.0 

36 

176+  6 

30 

6 

88 

2.7 

43 

175+  7 

36 

36 

89 

4.3 

42 

175+  7 

67 

8 

86 

4.9 

2 

180+  4 

104 

21 

09 

5.4 

16 

180+  4 

69 

25 

09 

5.9 

14 

177+  5 

22 

6 

88 

6.6 

57 

178+  5 

55 

7 

88 

6.7 

1 

178+  5 

30 

11 

88 

16.7 

4 

181+  4 

76 

17 

89 

18.0 

25 

177+  6 

27 

6 

88 

24.7 

13 

175+  7 

62 

31 

89 

33.1 

17 

180+  4 

60 

14 

89 

34.7 

7 

173+8 

28 

10 

08 

35.3 

31 

173+  8 

41 

37 

87 

37.3 

48 

180+  4 

43 

8 

89 

42.6 

26 

176+  7 

39 

9 

88 

48.9 

35 

179+  5 

93 

20 

88 

52.3 

27 

173+  8 

91 

39 

87 

7.7 

25 

175+  7 

42 

7 

86 

11.7 

56 

178+  5 

58 

21 

89 

15.1 

26 

176+  6 

66 

9 

88 

23.0 

44 

176+  6 

32 

7 

88 

23.5 

50 

180+  4 

43 

6 

89 

31.2 

40 

177+  6 

45 

7 

89 

34.1 

20 

175+  7 

48 

8 

80 

34.2 

45 

180+  5 

47 

13 

89 

37.1 

18 

179+  5 

56 

9 

89 

45.1 

47 

176+  7 

48 

27 

88 

49.8 

56 

180+  5 

34 

6 

69 

0.3 

1 

180+  4 

37 

11 

B9 

2.7 

19 

173+8 

36 

10 

88 

3.3 

34 

177+6 

18 

5 

89 

6.5 

28 

177+  6 

52 

28 

88 

10.2 

19 

181  + 4 

31 

6 

89 

10.5 

51 

180+  5 

40 

6 

89 

11.3 

30 

174+  8 

50 

10 

89 

12.7 

7 

178+  6 

82 

10 

89 

20.7 

1 

181  + 4 

93 

10 

89 

23.2 

24 

173+  6 

52 

36 

87 

30.9 

26 

181+  4 

25 

6 

89 

36.0 

37 

181+  4 

42 

9 

90 

41.4 

5 

181  + 4 

21 

6 

89 

43.0 

37 

177+  6 

40 

6 

89 

45.2 

47 

180+5 

79 

28 

89 

45.5 

16 

176+  7 

104 

28 

88 

45.8 

15 

179+  5 

86 

10 

89 

512 

51 

181+  4 

44 

7 

89 

51.4 

50 

181  + 4 

17 

6 

100 

54.0 

44 

180+  5 

26 

6 

09 

57.4 

33 

181  + 4 

56 

8 

89 

59.4 

44 

181  + 4 

50 

11 

89 

10.9 

17 

176+  7 

96 

41 

89 

18.0 

25 

178+  6 

31 

23 

89 

19.9 

41 

178+  6 

47 

6 

89 

21.2 

53 

181  + 4 

26 

6 

89 

25.4 

59 

174+  8 

77 

7 

88 

28.0 

4 

180+  5 

103 

15 

90 

32.4 

58 

176  + 6 

33 

6 

89 

36.0 

20 

181  + 4 

16 

3 

100 

37.5 

7 

174+  6 

71 

6 

88 

43.0 

24 

180+  5 

39 

13 

89 

44.6 

56 

181+  4 

23 

6 

89 

54.2 

38 

175+  8 

80 

27 

88 

55.9 

28 

181+  4 

65 

14 

90 

58.7 

58 

181+  5 

24 

7 

89 

59.3 

6 

177+  6 

25 

13 

89 

0.8 

25 

180+  5 

32 

10 

89 

2.8 

48 

175+  B 

73 

8 

88 

12.8 

41 

177+  7 

39 

7 

89 

13.4 

23 

178+  6 

54 

15 

89 

18.5 

8 

1B0+  5 

54 

12 

09 

24.0 

40 

175+  8 

96 

34 

89 

24.4 

58 

180+  5 

55 

17 

90 

30.3 

49 

181  + 4 

92 

18 

90 

37.3 

56 

176+  7 

28 

7 

89 

42.4 

22 

180+  5 

54 

8 

09 

46.7 

42 

177+  7 

38 

8 

89 

51.2 

31 

175+  8 

24 

7 

89 

55.0 

37 

179+  6 

' 35 

30 

90 

6.7 

16 

174+  9 

67 

8 

88 

7.2 

9 

180+  5 

71 

7 

89 

12.2 

17 

174+  8 

50 

6 

88 

13.8 

l 17 

180+  5 

31 

18 

89 

15.2 

1 40 

177+  7 

25 

6 

89 

15.3 

l 44 

180+  5 

50 

16 

89 

35.7 

' 34 

178+  7 

56 

39 

90 

43.1 

13 

177+  7 

29 

9 

69 

45i 

> 32 

179  + 6 

42 

6 

89 

46. £ 

1 17 

179+  6 

39 

31 

89 

49.5 

) 45 

179+  6 

48 

7 

89 

51  5 

i 51 

179+  6 

68 

7 

89 

5i. e 

5 7 

175+  8 

68 

7 

89 

53. f 

j 11 

177+  7 

82 

28 

90 

2 £ 

i 19 

( 181  + 5 

30 

5 

89 

4.: 

* 29 

l 179+6 

37 

8 

B9 

5+ 

1 10 

1 173+9 

82 

7 

80 

Flux  Density 

j (Not  Color  Corrected) 

5 12  pm 

25  pm 

60  pm 

100  pm 

Flux 

Corr 

'J 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

3 3.10 

.80 

.40L 

2.34L 

3C 

\A  E 

2 28L 

.77L 

.40L 

2.55 

D 

H E 

3 25L 

.36L 

1.12: 

6.81 

CC 

WKBC 

2 66L 

25L 

.50 

1.48L 

D 

D 

3 .58 

25L 

.40L 

1.56L 

3 

BE 

2 41 L 

30L 

.461 

2.35 

C 

F 

3 .56 

.34L 

,40L 

2.05L 

3 

3 ML 

2 .41 L 

.32L 

46L 

2.98 

D 

KB 

3 .25L 

30L 

.40L 

2.74 

E 

D 

3 7.23 

4.40 

.81 

1.32L 

BBC 

A AB 

3 .62 

.42L 

.40L 

2.24L 

B 

BE  E 

2 .25L 

38L 

.89 

3.27L 

C 

DBG 

2 4.92L 

39L 

.54 

1.99L 

D 

G D 

3 14.76 

10.27 

1.50 

1.63L 

BBC 

AAA 

2 63L 

.32L 

.40L 

2.31 

C 

M F 

2 25L 

.25L 

45L 

2.89 

D 

B 

3 .42 

25L 

.40L 

1.44L 

C 

B K 

2 28L 

39L 

.40L 

1.37 

D 

H G 

3 .25L 

.25L 

1.65 

5.80 

CC 

AA 

3 .251 

26L 

.99 

3.87 

CC 

CB 

2 .42L 

.34L 

.40L 

2.72 

c 

B 

2 43L 

.37L 

.40L 

1.49 

D 

F 

3 1.80 

.89 

.40L 

1 .51 L 

BD 

AA  L 

3 .25L 

.31 L 

.401 

1.62 

C 

LFD 

3 .43 

.32L 

40L 

1.67L 

D 

DEL 

3 .78 

48L 

40L 

1.42L 

D 

BD 

3 .84 

.27L 

1 .51 L 

5.79L 

B 

B E 

3 1.01 

42L 

.40L 

1.76: 

B C 

AE  E 

3 .49 

32L 

40L 

1.68L 

C 

Cl  K 

3 25L 

47L 

1.05 

5.76 

CE 

J J DC 

3 .36 

29L 

.40L 

1.82L 

C 

CH 

3 25L 

51L 
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'Contusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60.  100  ,m:  10)  High  Source  Density  Region. 


Declination:  +30°- +40° 
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Declination:  +30°- + 40' 


Right  Ascension:  06h04m068-06h12m40s 
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Flux  Density 
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442 


Right  Ascension:  06h12m44s-Q6h24m25 

Position  (1950) 


Declination:  +30°-  + 40° 


Name 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
5 Coords  SMJ  SMN  9 
I (s)  (")  lb 


44.6  35 
|53.7  11 

0.6  8 

14.6  45 

33.4  46 

45.4  47 

45.6  13 

57.4  31 

57.5  4 
0.3  49 


06127  + 3916 

06128  + 3746 
06130  + 3104 
06132  + 3214 
06135  + 3717 
06137  + 3044 
06137  + 3936 
06139  + 3313 

06139  + 3039 

06140  + 3409 

061 40  + 3952 
06142  + 3433 
06142  + 3714 
06142  + 3929 
06144  + 3403 
06144  + 3736 
06146  + 3117 
06146  + 3801 
06146  + 3537 
06146  + 3054 

06148  + 3040 
06150  + 3709 
06150  + 3439 
06150  + 3936 
06150  + 3838 
06151+3815 

06154  + 3316 

06155  + 3513 

06156  + 3847 

06157  + 3120 

06158  + 3103 

06159  + 3219 
06159  + 3731 

06159  + 3148 

06160  + 3211 
06162  + 3233 
06162  + 3609 

06164  + 3615 

06165  + 3714 
06165  + 3905 

06165  + 3854 

06165  + 3158 

06166  + 3015 

06169  + 3432 

06170  + 3523 
06170  + 3318 

06172  + 3520 

06173  + 3104 
06173+3234 
06176  + 3428 

06176  + 3213 
06176+3723 

06177  + 3757 

06179  + 3330 

06180  + 3104 
06180  + 3832 

06182  + 3907 

06183  + 3500 

06184  + 3442 
06184  + 3447 

06186  + 3054 

06187  + 3315 
06187  + 3919 

06190  + 3447 

06191  +3325 

06192  + 3853 

06193  + 3031 

06196  + 3525 

06197  + 3321 
061 9B  + 3803 

06199  + 3937 
06206  + 3936 
06206  + 3554 
06210  + 3029 
06210  + 3720 
06210  + 3355 
06212  + 3516 
0621 5 + 301 B 
06215  + 3604 
06219  + 3218 

06222  + 3804 

06223  + 3628 

06224  + 3152 
06224  + 3041 

06227  + 3126 

06228  + 3019 

06228  + 3837 

06229  + 3405 

06229  + 3024 

06230  + 3349 

06230  + 3730 
06231+3942 

06231  +3402 
06234  + 3334 

06234  + 3035 

06235  + 3719 

06236  + 3528 
06239  + 3406 

06243  + 3235 

06244  + 3522 


4.5  39 

12.1  52 
15.9  3 
16.7  37 
26.5  17 

29.4  6 

38.2  33 

40.3  17 

41.5  3 
49.0  3 


1 50.2  4 
0.3  22 
4.6  28 
5.5  16 
5.8  16 

11.3  21 

28.9  8 

32.3  44 
38.7  49 
45.2  13 


174  + 11 
175+10 
181+  7 
180+  7 
176+10 
182+  7 
174  + 11 
180+8 
182+  7 
179+  8 

[174  + 11 
178+  9 
176+10 
174  + 11 
I 179+  8 
176+10 
181+  7 
175+10 
178+  9 
182+  7 

, 182+  7 | 

! 176  + 10 
178+  9 I 
174  + 11 
175+11 
175+11 
180+  8 
178+  9 1 
175+11 
181+  7 


o 

o 

64 

26 

115 

27 

38 

18 

60 

19 

83 

29 

30 

6 

34 

18 

19 

7 

31 

7 

78 

12 

41 

9 

58 

12 

41 

28 

36 

9 

41 

9 

82 

30 

70 

10 

62 

9 

31 

8 

49 

11 

52.6  3 

54.6  60 

58.2  22 

59.0  51 
1.4  35 

13.8  50 

14.5  19 

26.1  20 

30.8  27 

31.1  15 

33.3  7 

35.6  17 

37.4  20 

59.9  33 
0 2 42 
1.8  52 

13.7  24 

22.9  31 

23.1  9 
36.6  45 


36.9  35 
38.8  34 

44.0  45 

57.7  30 
0.6  29 
5.6  28 

16.1  47 
21.0  14 

26.8  25 
29.4  53 


182+  7 
181+  8 
176+10 
181 
181+  8 
180+  8 
177+10 
1177+10 
176+10 
[175  + 11 

175  + 11 
181  + 8 
183+  7 
179+  9 
178+10 
180+  9 
178+10 
182+  8 
181+  8 
179+  9 

181+  8 

176  + 11 
176  + 11 
180+  9 
182+  8 

[175+11 
175+11 
178+10 
179+  9 
179+10 


45 
94 
49 
38 
93 
25 
86 
62 
43 
29 

55 

46 
49 
61 
36 
69 
76 
89 
42 
66 

75 

38 

36 

51 

29 

53 

53 

49 

50 
B9 


Flux  Density 


25 

7 
10 
12 

8 
11 

8 

33 
8 

9 
9 

7 
11 
25 

10 

34 
31 

8 
12 

35 
8 

24 

13 

8 

9 

22 

9 

30 

11 


90 

91 
90 

90 

91 
90 
90 
90 
90 
90 

90 

90 

89 

90 

90 

89 

91 

90 
90 

90 

91 
90 
90 
90 

89 

90 
90 
90 

90 

91 

91 

91 

90 

91 
91 
90 

90 

91 

90 

91 

90 

91 
91 
90 

90 

91 
91 
91 
91 
91 


(Not  Color  Corrected) 
12  jzm  25  /im  60  pm 
(Jansky) 


100  pm 


Flags 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


Confusion 

Flags* 


39.9  39 

43.5  39 

46.1  36 
2.9  36 

11.6  44 

12.7  26 

21.3  55 
38.5  23 

46.4  5 

52.3  44 

59.8  39 

37.1  12 

37.5  17 

1.5  0 
1.5  41 
2.7  2 

16.4  59 

32.7  50 

33.5  4 

56.7  2 

16.7  44 

21.0  5 

26.7  3 

29.5  7 
4B.0  52 

48.6  47 
53.3  5 

54.1  14 
|56.2  3 

0.9  4 


182+  8 
180+  9 
175+12 

179  + 10 
180+  9 

175  + 11 
183+  8 

1 178  + 10 
| 180+  9 

176  + 11 

174  + 12 
174+12 
178+10 
183+  8 

177  + 11 

180  + 10 
178+10 
183+  8 

178  + 11 
181+  9 

176  + 12 
[177  + 11 
182+9 
183+  8 
182+  9 
183+  8 
176  + 12 
180+10 
183+  8 
180  + 10 


76 

37 

76 

50 

103 

56 

34 

60 

56 

82 

102 

61 

54 

72 

43 

95 

61 

37 

65 

29 


35 

47 
80 
73 
90 
89 

48 
77 
53 
31 

36 

37 
46 
44 
34 
39 
31 
34 
22 
37 


18 

9 
14 
46 

23 

10 
8 

11 

12 

33 

13 

10 

9 

24  ' 
35 
24 

9 

17 

27 

9 

19 

19 

24 
14 

10 

25 
8 

37 

9 


98L 

I. 36L 
26L 
.80L 
92L 

244 
.35L 
106.52 
4 66 
.44 

.74 

.36 

25L 

631 

4.38 

.58L 

.61 

.52 

II. 17 
.32 

.92 

57L 

1.21 

.35 

.28 

1.69 

.41 

.81 

43L 

27.71 

.45 

2.02 

1.14 

.31 

.251 

.34 

.251 

,25L 

96 

.40L 

25L 

3.50 

26L 

28L 

22.84 

.40 

27L 

.61 

25L 

.37 


2.6  60 
9.3  13 

11.6  25 

26.0  3 

29.4  35 

31.4  47 
38.2  16 
59.2  22 

19.5  41 

25.7  34 


177+12 
175+13 
180  + 10 
1 180  + 10 
183+  9 
177  + 12 
[178+11 
180  + 10 
181+10 
179  + 11 


39 
69 
36 
80 

40 
38 
27 
93 
19 
57 


90 

90 

91 

91 

92 
92 

91 

92 
91 
91 

91 

91 

91 

92 

91 

92 

91 

92 
92 
91 

91 

91 

91 

91 

92 
91 
91 

91 

92 
91 


.561 
.29L 
.37L 
35L 
35L 
.67 
.63  L 
53.21 
1.44 
,48L 

.31 L 
.39L 
.331 

I. 69 
1.20 

.72L 

.36L 

27L 

3.03 

.39: 

.43L 

54L 

27L 

.27L 

34L 

.43 

30L 

25L 

.35L 

II. 40 

37L 

.78 

30L 

.45L 

.32L 

36L 

.64L 

.42L 

.29L 

28L 

40L 

3.07 

.641 

.37L 

14.30 

61L 

.371 

.34. 

34L 

40L 


.25L 

.80 

30 

59L 

.32L 

.48 

.72 

43 

.45 

52L 

.35 

.45 

.52 

.701 

.25L 

.251 

.51 

.411 

25L 

.45 

25L 

25L 

.25L 

.39 

.82 

37L 

1.22 

.251 

.52 

1.13 

.54 

4.51 

.89 

.25L 

.55 

.59 

25L 

25L 

1.46 

.52 


.60 

.42 

3.00 

52L 

1.22 

1.13 

.25L 

25L 

1.87 

.35 


47L  ! 
.451 
33L 
.45L 
.361 
.301 
33L 
,33L 
.30L 
31L 

.36L 
,30L 
.401 
40L 
33L 
35L 
.481 
33L 
.31 L 
.27L 

2BL 

.27L 

,39L 

.381 

.43L 

.76L 

.29: 

.90L 

.30L 

44L 

26L 

1.92 

.34L 

.35L 

.28L 

.33L 

26L 

.581 

.82 

.30L 


.26L 

.26L 

.74 

31L 

.58 

.441 

.30L 

.60L 

.39: 

28L 


.40L 

.47L 

.40L 

.46 

.43L 

.40L 

.40L 

8.85 

.431 

40L 

40L 

.40L  ! 

.521 

.40L 

.49: 

.40L 

.40L 

.40L 

.50 

40L 

.40L 

.40L 

40L 

40L 

40L 

.40L 

40L 

.40L 

40L 

2.12 


1.12 
1.20 
3.1  B , 

1 .S4L  t 
1 66 

6.50L  BC 
1.25  C - 

3.9B  ABCC  AAA B 
7.33L  AB  AADH 
2.40L  C CK NK 


HKKD 

D 

GJB 

[J  KC  1 
I AB 

GF  A 1 


1.00L  B 
1.44L  D 
2.20  C 

1.00L  BC 
1.60L  CCD 
2.00  C 

8.61  L B 
1.05L  C 
1.28L  BBD 
6.42L  CE 


AD  i 
B L MM 
DD 
A AK  . 
lAADD 
D 

i B F 
C F 
A ADI 
CB 


40L 
40L 
.40L 
.401 
40L 
47L 
40L 
.401 
.401 
1 31 

40L  1 
93  . 
.92L  | 

.47 
1.78 
40L 
.40L 
40L 
40L 
.401 

40L 
40L 
,40L 
40L 
.56L 
40L 
40L 
40L 
.401 
40L 

.40L 
,40L 
40L 
40L 
.40L 
.63L 
.401 
.40 
40L 
.40L 

.40L 
.40L 
.40L 
.43L 
40L 
49L 
.40L 
.40L 
.40L 
.40L 

,40L 
.56: 
.40L  l 
1.26 
,40L 
,40L 
.40L 
.40L 
,40L 
.40L 

.40L 
,40L 
,40L 
.56  , 
.40L 
.40L  ] 
.49  , 
.40L 
.40L  I 
,40L  1 


7.78LjC 
2.21 

2.56L  F 
1.541  C 
1.73L  F 
1.11L  CE 
1.72L  E 
6.25L  B 
1.79 

5.62L  DBF 

9.30L  F 
1.50L  BC 
1.44L  B 
7.08L  D 
3.49  , 
1.9811  F 
1.68 
2.00  . 
1.22L|C 
1.07L 


ADK 
NF  I 
AC  . 

Id  . 

iC 

AC 

B 

AD 
D G 
AAA 


BG 

AB 

AC 

DH 

C H D 
E G 
D D 
F KC 
A J 
EAE 


1,46  C 

1.38L  BBC 
2.51  D 

1.30L  C 
4.96L  BCE 
1.79L  C 
2.22 

6.18L  BD 
1.42 

1.24L  C 

2.12  . 

1.041  E 
1.07L  C 

1.41 

1.70 

1 .01 L B 
5. SOL  B 

5.71  L C 
1.27L  C 
2.02 


2.51L  F 
1.85L  C 
4.99L  j C 
2.15 
2.20 
1,84  . 
1.60L  F 
4.B0l| 

2.52  . 
1.28LIC 

2.32 
3.08 
1.87 
1.45L  F 
1.35LIC 
2.28  , 
1.36L1BD 
2.11  . 
1.09L  B 
1.07L  B 


G F | 
[AAA  . 

I KD| 

DD 
[AAA 

Id  , 

, B 1 

BG 

C| 

DG 

E F I 

8DMH 
DH 
E F 
, HL  C 1 
CF 
Iaf 

BGJ 
|L  DF 

D1  KF 
Dl  F 
BE 
C DFHD 
C G F 
1 CC 
DEI 
JCE 

. EG' 

1c 

E M B 
DEJ  C 
C FL  E 
E F 
BD  H 
F I F NE 
AD  Ml  1 
F GK  G 
D 

AD 


1600000000 
3500000000 
9601000008 
3700000000 
3400000010 
9500100008 
3600000010 
7500011000  22 
9500102008 
5500010000 

2500000000 
4501000000 
9300000110 
3701000010 
4600000000 
9300000010 
9400000008 
3500010000 
4601000000 
9501000128 

9500000000 
8301010010 
4500000000 
3600000010 
3500000000 
3500000000 
3700000000 
9500000006 
2500000010  , 

9410000008  15  [ 

9500100108 
9600001000 
9401000000 
9400200038 
9500000030 
9600000000 
6500000000 
4500000000 
7401000000 
4601000000 

1500000000 
9620000100 
7681000008 
3600000000 
9400100008 
5701000000 
9500100018 
840000000B 
7600000000 
3700000000 


1.16L  E B Gl 
1.44:  BCEC  AADD 


CC 


1.15L|C 
2.51 
1.02L  C 
1.81:  B E 

1.77  E 

1.98  C 

4.94L  BC 
1.06L  C 


BK 
BAA 
[B  H 
|b  B 
D D 

i E D 

AB 
BHHJ 


1.10L  B AH 

5.52L  B CF 

1.25L  BE  ABF 

1.09L  C NHC 
4.51  L BD  AC 

1.07L  D BF 

2.50  DD  KFC 

176  C JH  Cl 

1.27L  BD  AC 

1.37L  C BC  J 


Associations 


C 
A 
* T 


Name  Type 


Sep 

O Mag 


9 l 

J03434 

62 

1 ' 

/W  AUR 

1 

17  - 

472 

68 

2 1 

DO  12060 

84 

13 

58942  KO 

25 

13 

58946  K2 

3 I 

4 

TMSS  +30149 

43 

39 

B2.3  0614  + 37 

63 

2 

DO  12067 

30 

13 

58956  MB 

2 

13 

58958  F0 

20 

1 13 


1 
2 
1 

1 | 32 


13 


1 13 


28 


9602000020 

5600010000 

1600000000 

4700000020 

5500000008 

5600000000 

9300111008 

6401000008 

6601100000 

9500100100 

4500000008 

6700020000 

9401000008 

9500000130 

7600000260 

7400000108 

7601000000 

9400000008 

7600000430 

0500000000 

9501000168 

9502000258 

5500000000 

5500000000 

0502011000 

7601000000 

1600000000 

3581000000 

4600010000 

3600000000 

6600000000 

0600000000 

4500000000 

8500000008 

1600010000 

9680110038 

5500000020 

5500100020 

9401200018 

3600000000 

0500000000 

6400000008 

9601100010 

8500000000 

9300000008 

0500010000 

0600000400 

9600000010 

1600000000 

0600000000 


58964 
58968  K5 


58975  KO 


DO  12091 
58981 
DO  12094 
X0616  + 321 


58987 


1 

8 1 1 


170 

3 

121 

75 


70 

27 

408 

105 

85 


85 

75 


65 


123 

87 

108 

8 


) 58999 

10 

87 

J 59001  K0 

9 

81 

3 59003 

1 

07 

2 DO  12133 

34 

106 

2 DO  12135 

24 

108 

2 DO  12136 

50 

111 

2 X0619  + 347 

23 

8 

3 59023  K2 

29 

67 

12  X0619  + 333 

34 

4 

13  59030  K0 

45 

75 

13  59045  A0 

13 

B1 

13  59047  K0 

40 

71 

13  59050  K0 

21 

68 

13  59055  K0 

12 

81 

13  59063  K0 

6 

68 

13  59068  G5 

7 

71 

2 DO  12176 

35 

103 

12  ZG  622  + 30 

68 

151 

13  59077  F8 

23 

05 

2 DO  12188 

71 

111 

13  59081 

9 

85 

13  59082  G5 

15 

71 

13  59083  K5 

8 

75 

13  59085  K2 

2 

! 83 

32  X0623  + 354 

12 

! 4 

13  59096  K0 

) 63 

1 3 59099  K0 

) 80 

•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Exiended  Sources  (SI)  at  12,  25, 


60, 


100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 


443 


Right  Ascension:  06h24m288-06h35m56s 


Position  (1950) 


Flu*  Density 


Name  H ' “ — 

Galactic  Uncertainty  C (Not  Color  Corrected) 

S A Coords  SMJ  SMN  0 O 12  25  fim  60  um 

m • ’ (!)  ( > 1 b n o o n rwvi 


06244  + 3040 

06245  + 3532 

06245  -+  3831 

06246  + 3606 

06247  + 3409 

06248  -i  3219 
06248  + 3529 
06250  + 3512 
06253  + 3031 

06257  + 3344 

06258  + 3322 

06259  + 3058 
06261 + 3806 
06262  + 3444 

06264  + 3543 

06265  + 3538 

06267  + 3643 

06268  + 3509 

06269  + 3249 

06270  + 3941 

06270  + 3100 

06272  + 3259 

06273  + 3131 

06274  + 3657 

06276  + 3912 

06277  + 3250 
06277  + 3542 

06277  + 3958 

06278  + 3347 
06280  + 3349 

06280+3814 
06280  + 3133 

06280  + 3209 

06281  +3712 

06282  + 3213 

06284  + 3952  J 

06285  + 3535  I 

06285  + 3843  £ 

06287  + 3437  ^ 

06288  + 3421  4 

06289  + 3213  5 

06291+3606  1 

06292  + 3348  1 

06293  + 3018  1 

06293  + 3519  2 

06293  + 3341  2 

06293  + 3506  2 

06294  + 3155  2 

06296  + 3850  3 

06296  + 3412  4 


57  6 92  3 

82  20  91  2 

47  24  91  2 

50  7 91  3 

57  27  91  3 

32  8 92  3 

50  10  91  3 

27  7 91  3 

48  6 92  3 

100  33  92  2 


I 181+10 
I 183+  9 
I 176+12 
> 179  + 11 
179  + 11 
179  + 11 

178  + 12 

179  + 11 
181  + 10 
175  + 13 


41 

59 

60 


06298  + 3432 
06300  + 3137 
06300  + 3322 
06300  + 3456 
06302  + 3929 
06304  + 3738 
06304  + 3052 
06306+3017 
06306+3348 
06308  + 3612 

06308  + 3806 
06310  + 3930 
06312  + 3751 
06312  + 3327 
06314  + 3033 
06314  + 3232 
06317  + 3706 
06317  + 3128 

06319  + 3745 

06320  + 3833 

06322  + 3925 

06323  + 3015 

06324  + 3028 
06326  + 3937 
06327+3131 
06329  + 3031 
06330+3203 
06331+3829 
06331+3721 

06333  + 3325 

06334+3736 

06334  + 3418 

06339  + 3928 

06340  + 3145 

06342  + 3502 

06343  + 3449 

06344  + 3534 
06344  + 3019 
06347  + 3501 
06348+3114 

06350  + 3213 
06350  + 3909 
06351+3926 
06352  + 3122 

06352  + 3323 

06353  + 3611 

06353  + 3247  J 

06355+3119  ' 

06356+3255  ' 

06359  + 3652  £ 


! 53.5  52  180  + 12 

2.8  48  183  + 10 

1 3.8  39  181  + 11 

4.8  30  180+12 

14.0  6 175+14 

26.0  0 177+13 

27.4  11  183  + 10 

36.9  39  184+10 
37.7  35  181  + 11 

52.6  45  178+12 

53.1  57  177+13 
2.0  16  175+14 

15.9  34  177+13 

17.4  57  181+11 

25.3  49  184+10 

29.7  10  182+11 
44.6  14  178+13 

45.9  32  183+11 

58.3  23  177+13 
0.4  5 176+14 

12.8  40  176+14 

19.1  14  184+10 

24.5  1 184+10 

37.3  42  175+14 

45.5  15  183  + 11 

54.3  34  184+10 

4.5  5 182+11 

7.1  14  177+14 
11.2  17  178+13 
20.0  56  181+12 

27.6  43  177+13 

29.9  57  180+12 

58.6  21  176+14 

5.5  16  183  + 11 

16.4  16  180  + 13 

22.9  17  180+12 

24.8  56  179+13 

28.8  39  184+11 

47.6  59  180  + 13 

50.9  23  183+11 

5.3  58  183  + 12 
5.5  52  176+14  . 

11.7  10  176+15  : 

13.3  36  183+11  i 

13.9  43  181  + 12  ! 

18.8  50  179+13  ( 

21.0  21  182+12  : 

35.5  39  183  + 11  1< 

37.4  2 162  + 12  J 

56.6  37  178+14  £ 


92 

2 

.33L 

52L 

40L 

92 

3 

19.41 

742 

1.85 

92 

3 

.65 

38L 

40L 

92 

3 

.73 

■34L 

.40L 

93 

2 

2 5L 

1.07L 

40L 

91 

2 

.59L 

30L 

.42 

92 

2 

.251 

30L 

.76 

92 

2 

.40 

.291 

40L 

92 

3 

54 

29L 

40L 

92 

3 

1.09 

64 

40L 

93 

2 

25L 

37L 

.40L 

91 

2 

.45 

32L 

.40L 

92 

2 

1.16L 

34L 

40L 

93 

2 

.27L 

38L 

.40 

92 

3 

1.02 

.21: 

.40L 

92 

3 

.37 

32L 

.401 

92 

3 

1.01 

.30L 

40L 

92 

2 

25L 

65L 

40L 

92 

2 

.32 

36L 

40L 

93 

2 

33L 

1.19L 

40L 

92 

3 

.93 

.45 

40L 

92 

oo 

3 

o 

28.48 

11.24 

1.71 

5 

32 

93 

93 

3 

2 

4.57 

,76L 

1.17 

76L 

6 

93 

3 

.95 

.34L 

6 

92 

3 

232,07 

71.11 

12 

92 

3 

.41 

32L 

7 

93 

3 

.47 

.34L 

13 

92 

3 

25L 

30L 

12 

93 

2 

.31 

.34L 

12 

92 

3 

.37 

29L 

7 

93 

3 

.45 

.30L 

14 

93 

2 

.39L 

.45 

6 

93 

3 

1.04 

.46L 

6 

92 

3 

.72 

.65L 

40 

93 

2 

25L 

.29L 

9 

93 

3 

.66 

46L 

4 

93 

3 

23.00 

11.63 

V 

Corr  A Confusion 

Coef  R Flags* 


6.02L  0 AG 
1.131  D JC 

194  E GHB 

1.651  C AC  G 

1-36  C K D 

1.22L  C CE  B 

2.33  CC  EJBA 

1 01 L BD  ABM 

3.37L  B AD  F 

130  D J C 


1.54 

2.14 

1.84 

.96 

1.27L  C 
1.02L  BC 
1.26L  D 
1.61 

1.841  B 
1.70 


1.31  C 

1.07L  BED 
1.26L  B 
1.27L  C 
2.01  E 

1.271  D 
1.86  CC 

1.83L  F 
1.20L  B 
1.37L  BC 


AG  6300000008 

_ J C 0600100100 

E GHB  3500000120 

AC  G 0600000000 

C K D 8600000000 

CE  B 1600010000 

C E J BA  1600110100 

ABM  2 1700001000 
AD  F 5400000008 

3 J C 3500000010 

BDJF  3601000000 
BC  2500000000 

_ B I J 5600000000 

CC  AAD  1 1600000000 

D AAG  2 1600100000 

„ 8 I 1600100000 

- _ AA  0 2500001000 
CD  J AF  1400000000 

B F 3600000000 

B 3500010000 

1 C 2500000000 

E 3600000040 
FMC  1600000000 
' E C 2500000000 
AF  L 0600000000 

AALG  0 3601001000 
B E 1500010000 
E 4500000000 

ACMD  4480101020 
D 9480101020 

E 2500000000 

AAA  9 1600000000 
BB  7700100030 

B D 2500000000 

N D 7601100030 

CL  3501000000 

^ BB  1500000000 

C K 3500000000 

! B F K 5500000000 

AB  B 1 6600000000 


AF  L 
AALG 
B E 
D E 
ACMD 
D D 


1.77 

1-24L  C 
1.84 

1 .21 L D 
1.18L  CF 
1.49L  C 
I.OOL  C 
1.15 
1.30L  C 
1.40  i 


E J E 
C 

D J D 
> E 
AG 
CEJ 
B I HH 
F EC  F 
BG 

C KEKC 


7601000020 

2600000000 

9400000000 

1501000000 

0400000000 

3400000000 

1400000000 

6600000020 

1500000000 

9501010020 


1.04L  BD  AD  I 
1.00L  DCE  AAA 
1 00L  C BD 
1.33L  B BL 

1.00L  BD  AC 

1-03L  BBC  A A AC 

1.08L  B CK 

1.00L  BD  AAGN 

1.64  D G E 

1 .01 L C B 

1.08L  B AGHF 

1.00L  B BDI 

1.00L  ED  BC 

1.34L  BF  AD  J 

1.50  C J E 

1-1 1 L BC  AB 

1.00L  C BH 

100L  B AH 

1.19L  E CNM 

1.65L  C BH  K 

1.171  C BE 

1.10L  B DC  AAA 

1.31L  C BGI 

1.00L  BE  AB 

1 OIL  BC  AAKK 

1.79  D C 

1-27L  E AD  G 

10.06  BBCC  AAAB 

1.50L  C DDL 

107L  C CD 

3 54  CC  I F AA 

1.13L  C CK 

1 15L  C BKI  M 

1.16L  F B 

I.OOL  D E 
1.07L  B AE  I 

1.00L  C AC 

119  D I MF 

1.09L  C CB 

1-01L  BCC  AA  AH 

I.OOL  BC  AA 

1.27L  B AD 

1.27L  BC  AA  G 

I.OOL  B CF 

1.32L  D BD 

1.30  CC  DCD 

I.OOL  CE  ECMH 

1.06L  D B KK 

1.15L  B BK 

182  C MHC 


Declination:  +30°-+ 40° 


r s C 

S 2 * T Na™«  Type  Q Mag 

1 13  59100  KO  21  68 

1 12  ZG  624  +35  63  156 


10 

M i 06-15-001 

68 

2 

DO  12220 

79 

120 

13 

59128  GO 

11 

50 

13 

59136  K2 

6 

80 

2 

DO  12237 

60 

116 

2 

DO  12239 

12 

120 

13 

59148  K2 

15 

82 

16 

02981 

50 

125 

13 

59152  K2 

10 

86 

2 

DO  12246 

23 

123 

32 

X0627  + 330 

86 

6 

39 

92  0626  + 31 

81 

408 

13 

59165 

3 

85 

13 

59166  MO 

15 

80 

2 

DO  12257 

59 

108 

13 

59169  K5 

15 

77 

39 

B2.3  0627  + 38 

16 

408 

13 

59172  KO 

16 

81 

13 

59173  KO 

6 

66 

12 

ZG  628  + 35 

30 

151 

13 

59189  K2 

7 

81 

M 1 5500000000 
9 6600000000  25 
3700000000 
1500000000 
1 4500000000 
D 2 3600000000  28 
0600000000 
N 0 1600000000 
E 9501000000 
1600000000 

F 2600000000 
3500000000 
0 2600000000 
J 0 8500011000 
E 5600000000 
0 1400000000 
4600000000 
4600010000 
0600000000 
< 1501000000 

1500000000 
9 5611000000  45 
6600000000 
9 2400000000 

; o isoooooooo 

' 6500000030  ] 

5 1500000000 

> 0 6380000020  43  I 

2601010000 

> 2400000000 

1500000000 
1500000000 
I 1600000000 
1500000000 
2600010000 
2600000000 
1600000000 
5600000010 
3600010000 
9 1600000000  42 

1 1500000000 
1600000000 
0 1600000000 
0600000000 
2500000000 
0700000000 
0 0400000000 
0600000000 
0500000000 
2700000120 


! 1 13  59199  KO 

1 13  59201  AO 

1 13  59203  KO 


4 4 TMSS  +30154 

1 13  59219  KO 

2 13  59221  K2 

1 2 DO  12304 


1 13  59230  KO 

2 13  59235 

1 13  59242 

2 13  59244  F5 

1 2 DO  12327 

1 13  59255  G5 

1 13  59257  KO 

1 13  59259  G5 


12  68 

4 85 

10  72 


4 71 

56  115 


2 

DO  12329 

90 

oo 

110 

2 

DO  12334 

65 

116 

13 

59272  K2 

4 

71 

13 

59280  NO 

5 

50 

13 

59205  G5 

15 

78 

9 

U03499 

46 

148 

2 

DO  12349 

19 

113 

13 

59300  KO 

15 

77 

13 

59301 

13 

81 

2 

DO  12362 

83 

120 

13 

59313  K5 

15 

75 

13 

59316  KO 

1 

56 

13 

59317  GO 

14 

87 

12 

ZG  635  + 36 

13 

156 

16 

03054  Ml 

21 

125 

’Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-,;  2)  CIRRUS-2;  3,  Conlusion  Processing;  4,  Neighboring  Hours  Confirm  Souris 

444 


Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


I I ! : 


Right  Ascension:  06h36m02»-06h52m07» 


Declination:  +30°- + 40° 


Position  (1950)  MUX  uensny 

_ , . lT  . U (Not  Color  Corrected) 

a 6 S3?  SMJSMNa  O « l»  » 60  100  Fto  Corr 

(s)  O 1 b (")  (")  O N (Jansky)  Uncs  Coef 


Confusion  R 
Flags*  S 


06360  + 3335  2.7  57  181+12  17  6 93  3 

06361+3704  7.1  38  178  + 14  44  | 6 | 93  | 3 | 

06364  + 3655  27.5  45  178+14  65 

06366  + 3553  39.6  33  179+13  35 

06370  + 3623  1.2  20  179+14  45 

06370  + 3457  1.9  30  180+13  55 


06376  + 3916  39.5  55  176  + 15  53 

06380  + 3311  1.9  44  182+12  63 

06381+3938  6.0  21  176+15  71 


7 93 

3 

25L  36L  1.67 

7 93 

3 

.63  29L  40L 

28  93 

2 

.25L  25L  .66L 

7 93 

3 

1.42  .62  .40L 

12  93 

2 

.32  29L  40L 

7 93 

3 

8.71  4.88  1.74 

06389  + 3130  54.3  15  184  + 12  27 


06393+3117  20.7  36  184+12  54  11  93  3 

06394+3236  29.2  31  183  + 13  41  8 93  3 

06398  + 3711  51.8  49  178+14  33  9 93  3 

06401+3703  6.4  42  178+14  59  10  93  3 

06402  + 3816  14.0  60  177+15  35  13  93  3 

06402  + 3804  17.4  56  177  + 15  31  8 93  3 

06405  + 3832  31.0  25  177  + 15  32  8 93  3 

06408  + 3956  50.6  24  176  + 16  86  31  94  2 

06408  + 3458  50.9  34  180+14  75  16  94  2 

06410  + 3707  4.0  34  178+15  69  10  93  3 


06421+3432  7.3  12  181+14  55 

06422  + 3203  12.2  0 183  + 13  69 


8 93 

3 

25L  27L 

8 93 

3 

.55  25L 

14  93 

2 

41L  -57L 

13  93 

3 

26L  261 

34  92 

2 

25L  62L 

31  93 

2 

25L  .601 

9 93 

2 

39  42L 

10  93 

2 

.75  -37L 

12  93 

2 

.28  34L 

24  93 

3 

25L  27L 

14  93 

2 

.71 L 29L 

7 93 

3 

2.61  .68: 

8 93 

' 3 

10.14  2.84 

11  93 

l 2 

.30  57L 

5 93 

7.04  3.28 

6 93 

3 

7.17  3.45 

10  93 

3 

26L  -33L 

7 94 

3 

.85  38L 

20  93 

2 

.25L  30L 

8 94 

3 

.52  34L 

9 93 

3 

.57  .27L 

8 93 

3 

.76  .351 

7 93 

3 

.82  36L 

9 93 

3 

39L  -27L 

27  4 

2 

25L  -35L 

8 94 

3 

.44  25L 

19  94 

2 

45L  63L 

8 93 

3 

.72  30L 

7 94 

2 

.41  32L 

6 94 

3 

.62  .35L 

06439  + 3019 

06441  +3129 

06442  + 3223 

06443  + 3040 
06443  + 3629 
06445  + 3010 
06450  + 3732 
06453  + 3608 
06453  + 3641 
06456  + 3410 


55.2  53  185+12  17  5 94  3 

9 9 25  184+13  53  9 94  3 

150  16  183+13  32  9 94  3 

19.1  33  185+13  72  8 94  2 

23.8  6 179+15  49  9 95  2 

33.2  19  185  + 12  40  9 94  2 

0.0  19  178+16  33  6 94  3 

20.4  16  180+15  34  5 94  3 

23.7  23  179+15  27  5 94  3 

41  5 42  182+14  98  30  94  2 


06478  + 3335 
06481  +3646 
06483  + 3850 

06485  + 3512 

06486  + 3002 
06490  + 3054 

06490  + 3300 

06491  +3959 

06492  + 3533 

06494  + 3401 

06495  + 3855 

06496  + 3019 

06497  + 3551 

06497  + 3830 
0649B  + 3501 

06498  + 3524 

06499  + 3215 

06502  + 3058 

06503  + 3822 

06504  + 3913 

06504  + 3901 
06504  + 3450 
06507  + 3705 

06512  + 3411 
06513 t 3700 

06513  + 3554 

06515  + 3320 

06516  + 3233 
06518+3314 
06521  +3758 


46.7 

22 

181+14 

48 

5 

94 

3 

.65 

19.8 

16 

178  + 16 

27 

5 

94 

3 

3.56 

25.9 

56 

183  + 14 

18 

5 

94 

3 

3.61 

50.6 

5 

182+15 

17 

5 

94 

3 

1.08 

52.1 

40 

181  + 15 

51 

7 

94 

3 

.62 

54.1 

5 

176+17 

60 

10 

94 

2 

.31 

6.2 

52 

178+16 

98 

12 

93 

2 

.28 

24.9 

21 

184  + 14 

47 

6 

94 

3 

.88 

25.2 

49 

185  + 13 

40 

9 

94 

3 

251 

38.9 

46 

179+16 

91 

29 

94 

2 

1.18L 

53.9 

14 

182+15 

24 

7 

94 

3 

.251 

10.5 

55 

179+16 

90 

8 

95 

2 

.50 

19.3 

54 

177  + 17 

47 

7 

94 

3 

.45 

32.2 

15 

181  + 15 

51 

6 

94 

3 

.57 

38.4 

21 

186+13 

33 

12 

94 

3 

25L 

1.7 

13 

185+14 

64 

11 

95 

3 

.281 

4.0 

19 

183+15 

60 

7 

94 

3 

.61 

9.1 

26 

176+17 

54 

5 

94 

3 

.99 

12.9 

38 

181  + 16 

49 

7 

94 

3 

.53 

29.5 

25 

182+15 

38 

6 

94 

3 

2.19 

34.2 

49 

177  + 17 

50 

8 

94 

3 

.36 

41.6 

2 

186+14 

50 

6 

95 

3 

.85 

422 

2 

180+16 

37 

6 

94 

3 

3.93 

47.8 

3 

178  + 17 

85 

8 

94 

3 

.48 

q 

99 

181  +15 

32 

7 

94 

3 

.67 

53.8  50  181  + 16 
55.5  12  184  + 14 

16.4  52  185+14 

18.5  29  178+17 

26.1  59  177+17 

26.2  44  177  + 17 

26.8  20  181  + 16 

44.5  33  179+16 
123  3 182+15 

18.5  13  179  + 17 

23.6  36  180  + 16 

32.3  4 183+15 

39.9  2 184  + 15 

53.5  32  183+15 

7.3  54  179+17 


BCDC  AABB  8 3400000000  01 

B D CM  D 3600000000 

D CG  I 2500000100 


CC  L E A A 
. C A 

C KF 


A AHN  9 0601000100 
L E A A 0500000010 

A 1601000000 

KF  3500000010 


BD  AB  F 0 3500000000 
C D 0600000000 

CBCC  AAAA  3 2400000110 


CC  J AA 
D CHJ  E 
C FC 
C D 
D D 


1.001  D 

1.00L  BC 
1.00L  BCC 
1.33L  C 
1.00L  BBC 
2.00  CF 

1.00L  BC 
1.20L  BD 
1.00L  C 
1.60  CC 


0300000000 

1501010000 

0400000000 

1600000000 

2501000000 

1600000020 

1601000000 

0500000000 

0400000000 

2400000010 


C 0400000000 

A 8 K 3 2600000000 

AAB  3 1501001100  01 

DE  1600010000 

A AC  0 1501000000  01 

DBC  1400000100 

I A B K 1 0400000000 


2 3500000000 
3500000000 
1500000000 


BC  AAB  6 0600000000 

B BD  A AE  0 1600000000 

C CE  2500000000 
C BG  1500000000 
E Cl  2500000000 

BBC  AABG  0 0500000000 


CC  K I BA 
AM 


1.43 

ED 

BF 

1.00L  C 

DB 

1.18L  D 

A 

1.18L  D 

AE 

1.24L  C 

BH  G 

1.02L 

z 

BF 

2.03 

F 

E 

1.07L  C 

BL 

1.46 

D 

FF  F 

1.22L  B 

BL 

2.14L  D 

C L 

1.38L  B 

BBFF 

1.00L  BB 

C 

AAA  B 

1.13: 

DD 

CBC 

2.00 

CC 

CA 

1.15L  D 

CK  H 

1 OIL  D 

CHJ 

1.00L  C 

BD 

1.00L  DE 

AC 

1.00L  DC 

A AE 

1.00L  BE 

AC 

1.47 

D 

G C 

1.00L  F 

AH 

1.28L  BC 

AAHF 

1.00L  BC 

AB 

1.00L  C 

BD  H 

1.15L  F 

C EJ 

1.22L  D 

FK 

1.00L  F 

C J 

1.00L  B 

AB 

1.91 

CC 

NF  BC 

1.20 

F 

J G 

5.18 

DC 

K A A 

1.32L  F 

81 

1.00L  C 

A 

1.04L  C 

B 

1.88 

CE 

E BC 

1.45 

DD 

K CB 

1.27L  B 

AK  F 

1.57L  B 

AB  H 

1.00L  B 

CD 

1.00L  BD 

ACD 

1.02L  C 

D L 

1.07L  B 

BJ  KJ 

.89:  BC  C 

i ABE  F 

1 .41 L C 

CGJ 

1.00L  E 

AD 

1.00L  BBF 

AAB 

1.00L  C 

BFD 

1.00L  CC 

BB 

1.00L  C 

BD 

1.10L  D 

AB 

1.45 

C 

) GGC 

2.08  B 

3BC 

; A ABC 

1.43L 

C 

E BC 

1.78 

■ LG  F 

1.00L  B 

Al 

1.04L  B 

BGJ 

1 OOL  C 

BM 

1.00L  B 

BE  F 

1 .OOL  B 

3 E 

A A E 

1 05L  B 

BF 

0500010000 

1500000000 

1500000000 

0500000000 

0500000000 

0500000000 

1400000000 

2600000000 

3401000040 

2500000000 

3401000020 

1600000000 

4500000000 

0401000000 


1500000000 

1300000000 

4500010000 

1500000000 

1500000000 

3 0400000000 
0 1400000000 

4 1501000000 
1500001010 

1500000000 
0 2500000000 

0 1500001000 
1500000000 
3501000010 
1400000000 
0500000000 
1500000000 
1400000010 
1500000000 

0200000000 

0500001000 

0500000000 

3600000000 

0500000100 

0500000000 

1400000000 

0400000000 

1600010000 

1 3500000000 

1500010000 
0400000000 
0 1601001000 
1501000000 
1600010000 
1 1620000000 
0500000000 
0501001000 
1500000000 
1601000000 

1600010000 

2 1500000250 
0600000000 
3402000040 
0600000000 
0600000000 
0500010000 
1501000000 

0 0500000000 
1600000000 


Name  Type 

o’ 

Mag 

ZG  636  + 33 

75 

155 

DO  12395 

76 

96 

DO  12399 

49 

110 

DO  12414 

85 

101 

59350  K0 

41 

76 

U03508 

77 

160 

59356  KO 

29 

68 

2 13  59365  F5 

1 13  59371  F5 


1 12  ZG  638  + 34 

2 13  59380 

4 13  59383  NA 

2 13  59390 


1 13  59397  G5 

2 13  59406  K0 

1 13  59410  K2 


1 2 DO  12469 


1 2 DO  12480 

3 4 TMSS  +40163 


1 10  M+06-15-004 


2 13  59452 

2 13  59453  K5 


1 13  59475  K2 
1 2 DO  12523 


35  156 

3 86 


3 68 

19  61 

12  82 


30  106 

25  28 


10 

M+05-  16-004 

115 

81 

13 

59487  F8 

10 

2 

DO  12529 

55 

106 

13 

59490  G5 

3 

77 

2 

DO  12539 

87 

130 

2 

DO  1 2544 

69 

103 

13 

59518  K5 

7 

65 

13 

59521  KO 

3 

57 

13 

59528  FB 

3 

88 

13 

59530  G5 

6 

70 

13 

59531  G5 

11 

78 

13 

59539  G5 

12 

82 

3 6 N2294 

2 13  59549 

1 2 DO  1 2588 

2 12  ZG  649  + 30 

2 13  59566  K0 

2 13  59569 

2 13  59570  A2 

2 13  59571  F2 

1 13  59575  GO 

5 13  59574  G5 

2 13  59576  F5 

1 13  59579  KO 

2 2 DO  1 2608 


2 

28  85 


11  60 

20  87 

7 61 

1 62 

9 76 

36  100 


13  59585  K5  13 

75 

13  59588  K5  3 

76 

2 DO  12616  55 

. 110 

32  X065 1 +341  46 

> 8 

13  59602  K5 

> 73 

18  2510  M4 

i 99 

13  59605  KO 

) 80 

13  59609  KO 

> 66 

•Confusion  Rags  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  al  12,  25.  60,  100  ^m;  ,0)  Hrgh  Source  Densrly  Region. 


445 


Right  Ascension:  06h52m08s-07h11m18s 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
a 5 Coords  SMJ  SMN  $ 

<*>  o i b n (”)  o 


06521+3949 

8.9 

48  177+1 

3 6 

4 1 

7 

06524  + 3454 

26.0 

9 182  + H 

3 4 

J 

7 

06525  + 3141 

31.8 

37  185  + 1, 

51 

3 

3 

06525  + 3213 

33.6 

27  184  + 12 

IQ- 

3a 

06526  + 3725 

40.0 

32  179+ T 

56 

06529  + 3431 

55.1 

30  182  + K 

4( 

06529  + 3037 

55.4 

39  186  + U 

4* 

06537  + 3344 

44.0 

52  183  + 16 

4* 

06538+3005 

49.8 

44  186  + H 

6: 

06539+3727 

55.0 

41  179+17 

16 

06539  + 3520 

57.1 

6 181+16 

55 

7 

£ 

06541+3040 

6.6 

12  186+15 

48 

7 

9 

06541+3909 

10.9 

15  178+18 

44 

1C 

9 

06544+3116 

25.3 

54  185  + 15 

44 

7 

9 

06546+3548 

37.8 

7 181  + 17 

46 

10 

9 

06546  + 3835 

40.2 

18  178+18 

47 

21 

9 

06549  + 3709 

59.5 

31  180+17 

69 

8 

9 

06553  + 3142 

20.8 

32  185  + 15 

55 

7 

9 

06556  + 3807 

38.5 

18  179+18 

43 

8 

9 

06556  + 3206 

39.2 

14  184  + 15 

75 

19 

9 

06559+3354 

59.7 

16  183+16 

49 

6 

9 

06562  + 3305 

17.3 

35  184+16 

57 

16 

9 

06563  + 3744 

20.4 

0 179  + 18 

43 

18 

9 

06563  + 3726 

21.2 

48  179+18 

52 

27 

9 

06566  + 3143 

37.5 

57  185+15 

101 

23 

9 

06567  + 3304 

43.8 

0 184+16 

66 

7 

9 

06569  + 3021 

58.4 

>3  186+15 

67 

8 

9 

06571  +3806 

8.6 

>8  179+18 

36 

32 

9 

06577  + 3914 

42.3 

30  1 78  + 18 

68 

7 

9 

06577  + 3310 

46.4 

31  184+16 

62 

7 

95 

06579  + 3733 

55.8 

>0  179  + 18 

35 

26 

06579  + 3246 

59.2 

9 164  + 16 

49 

9 

9f 

06581+3712 

10.6 

0 180+18 

101 

37 

9f 

06584  + 3747 

24.2 

9 179+18 

30 

13 

9£ 

06584  + 3035 

25.1  4 

6 186+15 

30 

6 

96 

06507  + 3043 

47.8 

2 186+16 

61 

11 

96 

06589  + 3017 

54.7 

3 186+15 

53 

6 

96 

06594  + 3124 

26.0 

9 185  + 16 

26 

5 

9€ 

06595  + 3137 

34.5 

2 185+16 

60 

7 

96 

06595  + 3923 

34.7 

8 178+19 

65 

9 

95 

06596  + 3918 

36.9 

0 178+19 

27 

8 

95 

06597  + 3610 

43.8  3 

2 181  + 18 

51 

12 

95 

06597  + 3930 

44.2 

4 178  + 19 

36 

7 

95 

07004  + 3358 

25.5 

5 103+17 

52 

8 

96 

07005  + 3415 

30.5  3 

2 183+17 

42 

10 

96 

07007  + 3623 

42.1 

0 181  + 18 

61 

8 

96 

07007  + 3745 

47.0  4 

8 179  + 19 

56 

14 

95 

07008  + 3231 

51.1 

9 184+17 

48 

7 

97 

07009  + 3738 

55.2  1 

9 180+19 

48 

7 

96 

07009  + 3211 

56.6  5 

B 105+17 

43 

16 

97 

07009  + 3413 

57.7 

2 183+17 

51 

12 

96 

07010+3220 

3.8 

4 185+17 

73 

29 

96 

07012  + 3803 

12.9  2 

2 179+19 

35 

6 

96 

07013  + 3640 

23.9  3 

3 180+18 

84 

12 

97 

07015  + 3208 

35.7  4 

3 185  + 17 

38 

6 

96 

07018  + 3026 

50.6  1 

2 187+16 

76 

9 

97 

07025  + 3128 

34.3  1 

4 186+17 

37 

5 

96 

07026  + 3639 

36,6 

l 181  + 18 

52 

5 

96 

07026  f 3349 

41.3  1 

1 183  + 17 

30 

6 

96 

07028  + 3858  ! 

50.1  4' 

4 178+19 

69 

10 

96 

07028  + 3433  1 

53.1  f 

J 183+18 

25 

5 

96 

07029  + 3303  ! 

56.0  1i 

> 184  + 17 

33 

10 

96 

07029  + 3111  t 

57.7  f 

5 186+17 

71 

9 

95 

07031+3459 

9.1  56 

i 182+18 

35 

5 

96 

07032  + 3514  1 

17.3  45 

2 182+18 

64 

11 

96 

07033  + 3334  I 

>1.0  52 

1 184  + 18 

21 

9 

96 

07036  + 3706  - 

11.1  2E 

) 180  + 19 

40 

5 

96 

07037  + 3141  - 

15.2  3 

\ 186+17 

23 

5 

96 

07040  + 3405 

5.3  IE 

1 183+18 

36 

6 

96 

07041+3456  1 

11.1  3C 

I 182+16 

68 

23 

96 

07044  + 3316  2 

17.2  2€ 

1 184  + 18 

67 

8 

96 

07049  + 3354  * 

56.7  4 5 

i 183  + 18 

43 

5 

96 

07050  + 3455 

2.7  35 

i 182+18 

22 

6 

96 

07050  + 3515 

3.7  1 

182  + 18 

34 

13 

119 

07050  + 3303 

5.5  42 

1 184  + 18 

61 

11 

96 

07052  + 3731  1 

3.6  32 

1 180  + 19 

33 

4 

95 

07056  + 3400  3 

16.1  52 

183  + 18 

44 

7 

96 

07059  + 3911  5 

8.1  2 

178  + 20 

82 

14 

96 

07060  + 3453 

0.3  1 

183  + 18 

69 

8 

95 

07061+3013 

9.3  44 

187  + 17 

42 

6 

96 

07067  + 3344  4 

7.1  24 

184  + 18 

56 

10 

96 

07073+3430  2 

2.9  15 

183  + 19 

57 

9 

96 

07074  + 3242  2 

8.2  5 

185  + 18 

31 

5 

96 

07075  + 3210  3 

3.5  24 

1 85  f 18 

53 

8 

96 

07076  + 3314  4 

0.1  23 

184  + 18 

44 

6 

96 

07076  + 3354  4 

0.7  47 

164  + 18 

53 

14  ‘ 

117 

07079  + 3019  5 

7.1  44 

187+17 

28 

6 

96 

07082  + 3924  1 

3.2  15 

178  + 20 

23 

5 

96 

07082  + 3015  1 

5.1  53 

187  + 17 

44 

13 

96 

07084  + 3532  2 

7.5  39 

182  + 19 

94 

18 

96 

07087  + 3632  4 

4.6  35 

181+20 

42 

8 

96 

07094+3420  2i 

0.4  B 

183  + 19 

30 

6 

96 

07097  + 3619  4, 

2.5  36 

181  +20 

83 

33 

96 

07099  + 3537  5i 

5 9 43 

182  + 20 

61 

7 

96 

07101+3511  ! 

9.0  3 

183  + 19 

77 

13 

96 

07102  + 3618  1- 

4.2  16 

182  + 20 

45 

7 

96 

07107  + 3611  4i 

2.0  28 

182  + 20 

56 

12 

96 

07107  + 3521  41 

5.4  55 

182  + 20 

18 

7 

96 

07110  + 3529 

4.0  4 

182  + 20 

64 

12 

96 

071 13  + 3351  11 

3.6  36 

184  + 19 

56 

10 

96 

Flux  Density 


12  /tm 


(Not  Color  Corrected) 
25  (im  60  jim 
(Jansky) 


.58L 

1.01 

.42 

25L 

1.03 

3.26 

2.44 

1.22 

.90 

11.38 

.74 

1.96 

25L 

1.42 

-25L 

.25L 

.53 

.54 

2.53 

.661 

.88 
50L 
25L 
.25  L 
.25L 
.35 
.83 
25L 
.62 
*71 

.88L 

.56 

1.18L  | 
25L 
6.74 
25L 
.62 
3.86 
.44 
25L 

25L 

25L 

.58 

36 

26L 

68 

25L 

.32 

.93 

30L 

.25L 

1.12L 

3.42 
.34 
.55 
35 

6.43 
64 

2.67 

25L 

2.03 

56 

.42 

1.43 
25L 
.84 

1.13 

12.18 

4.95 

,25L 


.35 

2.23 

,99 

63L 

41L 

1.87 

2.55 

.361 

.37 

.53 

.25L 

25L 

1.48 

.36 

.91 

25L 

10.43 

11.18 

251 

33L 

25L 

.63 

-27L 

.33 

.38L 

25L 

25L 

24 

32L 

26L 


35L 

.37L 

.351 

.30L 

.31L 

.96 

.51: 

.29L 

.33L 

3.07 

.31 L 

.57 

.36L 

.45L 

.46L 

.30L 

.42L 

.35: 

.63 

.29L 

.54L 

32L 

29L 

36L 

•42L; 

26L  j 

.43L 

42L 

28L 

26L 

96L 

27L 

32L 

29L 

1.72 

41L 

34L 

1.05 

41L 

26L 

29L 

28L 

28L 

29L 

.25L 

■25L 

5.28L 

52L 

28L 

33L 

36L 
.43L 
1.24 
.51 L 
.311 
.321 
1.72 
29L 
.71 
26L 


.55 

.43L 

33L 

.39 

28L 

37: 

47L 

5.97 

1.21 

.30L 

33L 

.55 

.33L 

1.05L 

38L 

.50 

.58 

.27L 

32L 

49L 

.251 

.31L 

.37 

30L 

49L 

56L 

2.47 

2.70 

.46L 

.401 

.31: 

30L 

48L 

26L 

30L 

•43L 

.281 

.70 

28L 

26L 


100  jim 


Declination:  +30°- + 40° 


Flags 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


.67: 

2.04 

F < 

: MBC 

.401 

L 1.00 

L B 

BEHE 

.401 

L 1.101 

L E 

CGGF 

.401 

1.48 

( 

: f 

.401 

1.19! 

L B 

AE 

.401 

1.001 

L BC 

AB 

.401 

1.001 

L BF 

ACN 

.40L 

1.051 

_ B 

AB 

.401 

1.001 

. C 

BGL 

.63 

1.001 

. BBE 

AABI 

.40L 

1.001 

- B 

AL 

.40L 

1.001 

- BD 

AC 

1.55 

4.11 

CC 

: GE  A A 

.40L 

1 .031 

. B 

AC 

1.76 

3.73 

DC 

) DAA 

.40L 

1.38 

F 

.40L 

1.00L 

. B 

CJ  1 

.40L 

1.001 

. CF 

CC 

■40L 

1.741 

. BC 

ABHE 

.45L 

1.19 

C 

1 1 DH 

•40L 

1.00L 

B 

AHJ  H 

.66: 

1.50 

DC 

MG  DC 

.40L 

2.30 

C 

FB 

.40L 

1.72 

C 

K E 

-40L 

1.39 

C 

H LB 

.42L 

1.061 

D 

CMG 

•40L 

1.00L 

B 

BD 

.40L 

1.93 

D 

E 

.40L 

1.00L 

D 

CGKC 

.40L 

1.0OL 

C 

BH  G 

.40L 

1.87 

D 

FG  f 

.40L 

1.03L 

B 

BH 

.40L 

1.48 

D 

MG  G 

.91 

2.39 

CC 

LFAB 

.40L 

1.00L 

BC 

A A D 

.70 

1.00L 

C 

FDBE 

40L 

1.18L 

c 

BF 

.40L 

1.00L 

BC 

AA 

40L 

1.00L 

C 

CG 

1.05 

1.96 

CF 

GAB 

1.22 

1.76 

CC 

EAC 

.81 

1.75: 

CC 

BB 

40L 

1.06L 

B 

BG  L 

40L 

1.00L 

C 

DE 

.78 

1.51 

CC 

CC 

.40L 

1.00L 

B 

Bt  M 

.67 

2.13 

DC 

HDA 

40L 

1.00L 

C 

BE 

.40L 

1.06L 

B 

AEKJ 

.47 

1 .61 L 

D 

EF 

66 

1.40 

CC 

FCB 

40L 

1.09 

D 

E C 

,40L 

1.1 1 L 

BC 

AAI  K 

.40L 

1.00L 

F 

FG 

.40L 

1.00L 

C 

C 

.40L 

1.21  L 

C 

B 

.40L 

1.11L 

BB 

AAI 

40L 

1.06L 

B 

A 

.40L 

1.00L 

BD 

AB 

1.16 

1.84 

CC 

AD 

40L 

1.00L 

BC 

AA 

.40L 

1.00L 

D 

CE 

.40L 

1.02L  i 

C 

Cl 

.401 

1.00L 

BD 

AB 

.88 

1.57 

CC 

AC 

40L 

1.00L  1 

BE 

ABL  < 

.40L 

1.00L  1 

B 

AB 

.92 

1.00L  1 

BBC 

A AB  < 

40L 

I.OOL  1 

BC 

AA  ( 

.35: 

.88 

FD 

KGD 

.40L 

1.00L  1 

3 i 

CL 

.40L 

1.00L  1 

3C 

AB  ; 

.40L 

I.OOL  1 

3 

AHG 

.56 

1.74 

CC  . 

J DCC 

.81 

1.36: 

DO 

EBB 

40L 

1.00L  f 

3C  i 

4C  H S 

40L 

1.00L  E 

3D  i 

<VBH  C 

43 

1.07L 

C 1 

- MDC 

.40L 

MIL  ( 

; < 

:m 

40L 

1.23L  E 

3 ( 

:hgj 

.70 

1.03: 

FE 

BC 

1 26 

3.45 

CC 

J BA 

.40L 

1.00L  E 

IF  / 

\D  2 

40L 

1.03L  C 

; c 

3 1 

40L 

1.00L  E 

j > 

VC 

,69 

1.28 

CC 

FCB 

.39: 

I.OOL  E 

ICD  J 

VAB  0 

.46 

1.00L  fi 

t BC  / 

V AE  1 1 

.52 

1.93 

DC 

ECA 

.49 

1.38L 

D 

CG 

1.21 

2.76 

DEC 

E AB 

40L 

1.00L  E 

1 E 

1 H 

.40L 

1.40 

D 

E 

40L 

1.00L  C 

: C 

:j  ki 

.57 

1.80L 

D 

BE 

1.61 

2.10 

CD  L 

DAB 

.74 

1.41 

CC  G 

5 CC 

2.25 

3.16  D 

ICCC  C 

>CA  A 0 

.52 

.83: 

CD 

BE 

.68 

1.54 

CC 

MBD 

Confusion 

Flags* 


1400000000 
0600000000 
0400000000 
1500000000 
1400000000 
0500001000 
1 500000000 
0500000000 
0400000000 
4500000000 

0501000000 
1 500000000 
0500000010 
1500000000 
0200000000 
6500000010 
3501 000000 
2400000000 
6501000340 
2400000000 

0500000000 

2500000000 

7500000330 

4600000230 

2400000010 

2600000000 

1501000000 

5601000330 

1500000000 

2500000000 


8600000220 

3401010000 

5600000020 

5500000450 

0500000000 

0500000000 

0501000000 

0600000000 

0500000000 

0500100000 

0500100000 

0400000000 

0500010000 

0400000000 

0400000100 

0500010000 

1600000100 

4400010000 

2601000000 

1501000000 

0400000100 

4500000000 

1520000000 

1601000000 

1500000000 

1500000000 

2500001000 

0500000000 

0400000000 

0500000000 

0400000000 

0401000000 

0500000000 

0400010000 

0300000000 

0400000000 

0400000000 

2600000000 

0401000000 

1400000000 

0501000000 

0400000000 

1400000000 

0301000000 

0400000000 

0400001000 

0400001000 

0500000000 

1300000000 

0400001000 

0400000000 

0200000000 

0400000000 

0500000000 

0501000000 

0402000000 

0400100200 

0501000000 

0301100200 

0400000000 

0300000100 

0300000000 

1400000010 

0500010000 

0400000000 

1400000010 

1400000000 

0400010000 

0500000000 

0400000000 


Associations 


C 

A 

# T 


Name  Type 


Sep 

C)  Mag 


*11 

0 M + 07  15  — 001 

8* 

5 

i: 

3 59613  K2 

> 82 

i; 

3 59615  K0 

1 87 

i: 

3 59616 

1C 

) 82 

i: 

3 59624  M0 

) 81 

i: 

3 59625 

< 

> 88 

i; 

3 59631  GO 

e 

i 60 

is 

3 59632  K0 

ii 

82 

is 

3 59634  MB 

4 

1 66 

IS 

3 59635  K 

2 

i 85 

IS 

3 59636  K0 

2 

1 80 

c 

> U03612 

20 

141 

IS 

1 59641  K2 

17 

85 

c 

) U03615 

52 

153 

2 

* DO  12681 

73 

116 

13 

l 59658  K2 

1 

60 

9 

' U03622 

36 

156 

13 

59678  K0 

5 

75 

13 

59687 

29 

BO 

13 

59691  K0 

22 

87 

32 

X0657  + 375 

67 

8 

10 

M + 06  — 16  — 008 

35 

! 1 

RS  GEM 

4 

4 

13 

59709  F8 

5 

90 

13 

59713  K5 

1 

77 

13 

59715  K0 

18 

80 

12 

ZG  659  + 39 

51 

150 

13 

59717 

1 

80 

13 

59730  KO 

7 

75 

12 

ZG  700  + 34 

29 

156 

13 

59738  G5 

5 

66 

9 

U03650 

17 

155 

13 

59741  + + + 

17 

65 

2 

DO  12750 

22 

111 

13 

59745  G5 

2 

80 

39 

01  + 302.6 

73 

1415 

13 

59755  G5 

37 

72 

13 

59766  MO 

2 

67 

13 

59767  G5 

4 

70 

13 

59769  G5 

10 

78 

13 

59773  G5 

8 

55 

13 

59775  GO 

30 

90 

1 

ET  AUR 

26 

3 

4 

TMSS  +30174 

56 

29 

13 

59794  KO 

1 

60 

13 

59796  G5 

15 

80 

13 

59806  KO 

2 

65 

2 

DO  12795 

58 

96 

9 

U03689 

46 

141 

13 

59812  KO 

2 

62 

13 

59818  KO 

6 

66 

10 

M+07-15  008 

133 

2 

DO  12809 

39 

93 

13 

59825  KO 

17 

73 

10 

M + 06  16-023 

163 

9 

U03723 

90 

143 

13  1 

59846  KO 

5 

71 

13  ! 

59050  G5 

16 

72 

13  ! 

59858  KO 

5 

45 

13  i 

59866  K2 

0 

50 

9 1 

J03728 

66 

153 

13  5 

59888  K5 

4 

82 

41  ( 

37099  + 3537 

20 

1 

9 t 

J03742 

67 

143 

41  ( 

37102  + 3618 

13 

14 

41  ( 

37107  + 3611 

36 

12 

9 l 

J03752 

20 

145 

9 l 

J03756 

25 

155 

•Confusion  Flags:  I)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  S)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


446 


Right  Ascension:  07h11m28s-071,33m37! 

Position  (1950) 


Declination:  -f30°- + 40° 


h m. 


07114  + 3411 
07120  + 3747 
07120  + 3428 
07123+3046 
07123  + 3832 
07127  + 3217 
07129  + 3301 
07133  + 3944 
07133  + 3404 
07133  + 3430 

07139  + 3310 
07139  + 3203 
07141  +3510 

07141  +3410 

07142  + 3828 

07142  + 3857 

07143  + 3652 

07145  + 3912 

07146  + 3028 
07146  + 3827 

07150  + 3808 
07154  + 3845 
07157  + 3515 
07160  + 3438 
07160  + 3646 
07170  + 3230 
07170  + 3127 
07172  + 3004 
07175  + 3133 
07175  + 3434 

07181+3745 
07183  + 3209 
07186  + 3651 
07168  + 3905 

07191  +3410 

07192  + 3230 
07192  + 3313 
07196  + 3620 
07200  + 3235 

07200  + 3516 

07201  +3940 
07204  + 3041 
07204  + 3912 
07204  + 3332 
07206  + 3345 
07210  + 3054 
07211+3741 
07214  + 3057 
07219  + 3749 
07221+3751 

07224  + 3003 
07229  + 3328 
07229  + 3417 
07231  +3226 

07233  + 3355 

07234  + 3143 

07236  + 3828 

07237  + 3151 

07238  + 3356 
07239+3925 

07241  +3051 
07241+3846 
07247  + 3112 
07254  + 3920 
07254  + 3432 

07254  + 3539 

07255  + 3601 
07255 + 330B 

07256  + 3355 
07259  + 3153 

07260+3955 

07261+3450 

07262  + 3516 

07263  + 3416 
07267  + 3407 
07272  + 3028 
07282  + 3204 

07287  + 3542 

07288  + 3917 

07289  + 3233 

07291  +3112 

07300  + 3717 

07301  +3135 

07302  + 3534 

07303  + 3749 
07303  + 3244 
07303+3044 
07303  + 3058 

07308  + 3037 

07309  + 3827 

07310  + 3301 

07313  + 3423 

07314  + 3159 
07317  + 3123 

07317  + 3245 

07318  + 3255 

07319  + 3104 
07330+3510 

07335  + 3800 

07336  + 3121 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  B 

O 1 b (")  O O 


.3  48 
.9  46 
15 
50 

.6 1 20 
56 
32 
.9123 
1 38 
6|  5 

59 
.9  11 

3 28 
.6  7 
8 55 
6 59 

1 17 
1 

13 
,7  19 

6 39 

4 59 
3 2 
.4  23 

3 

5 17 
3 41 
.9  58 

5 14 
.6  46 

.6  31 

1.1  17 
.7  23 
.6  32 

9.4  43 

6 46 
.4  14 
.7  39 

2 37 

1.1 


9.1  24 
5 59 
[27.0  60 
|29.6  23 

40.9  58 
0.7  45 

.4  32 
[26.7  20 
58.1  46 

10.9  27 


184  + 19 
180  + 21 

183  + 20 

187  + 18 

179  + 21 
186+19 
185+19 

178  + 22 

184  + 20 
184  + 20 

185+19 

186  + 19 

183  + 20 

184  + 20 

180  + 21 

179  + 21 
181+21 

179  + 22 

188  + 19 

180  + 21 

180  + 21 
179  + 22 

183  + 20 

184  + 20 
181+21 
186  + 20 

187  + 19 
188+19 

187  + 20 
184  + 21 

181+22 
186+20 
182  + 22 
179+22 

184  + 21 
186  + 20 

185  + 20 
182  + 22 

186  + 20 
183  + 21 

179  + 23 
186  + 20 
179  + 23 
185  + 21 
185  + 21 

188  + 20 
181+22 
188  + 20 
181  +23 
181+23 


28.2  15 
58.5]  23 
59.5 

6.4  53 

21.2  27 

28.4  16 
[37.8  36 

46.7 

53.7 

58.4 

8.4  58 

9.6  10 

44.7  53 

24.2  41 

26.4  27 

28.8  16 

30.2  39 

32.2  47 

38.2  20 

54.3  15 

4.1  56 

11.6  50 

14.0 

23.2  10 

48.0  56 
17.8 
12.21 

43.3  35 
51.6] 

58.1 


6.7 

3.6 

11.7 

14.4 

18.7 
20.1 
20.6 

22.7 
[49.6 

58.0 

2.0 

19.9 

24.6 

44.5 

47.6 

52.0 

58.1 
1.0 

31.9 

37.9 


L 


189  + 20 

185  + 21 

184  + 22 

186  + 21 

185  + 22 
187  + 21 
180  + 23 

187  + 21 

185  + 22 

179  + 23 

188  + 21 

180  + 23 
188  + 21 
179  + 24 

184  + 22 
183  + 22 

183  + 23 

186  + 22 

185  + 22 
167+21 

179  + 24 

184  + 22 

184  + 23 

185  + 22 

185  + 22 
189  + 21 

187  + 22 

183  + 23 

180  + 24 
1B7  + 22 

188  + 22 
182  + 24 
188  + 22 

184  + 23 
181+24 

187  + 23 
189  + 22 

188  + 22 
189  + 22 

181  +24 

186  + 23 

185  + 23 

187  + 22 

188  + 22 
187  + 23 

187  + 23 
188+22 
184  + 24 
181+25 

188  + 23 


52 

42 

41 
68 

54 
28 
67 
21 
91 

42 
39 

36 

43 

37 
64 
23 
48 
45 
22 

44 
93 

55 
21 
34 

56 

39 
54 
26 
29 

33 

22 

57 

47 

48 
66 
66 

45 
61 

40 

58 
48 
44 
36 
63 
71 


96 

96 

96 

97 
96 

96 

97 

96 

97 
97 

97 

96 

97 
97 
96 
96 
96 

96 

97 
96 

96 

96 

97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

98 
98 
97 
97 
97 

97 

98 
97 
97 


Flux  Density 

\ (Not  Color  Corrected) 

3 12  fxm 

25  ^tm 

60  1C 

4 

(Jansky) 

3 4.90 

2.07 

.49L 

2 .64 

.37L 

.40L 

3 .39 

29L 

,40L 

3 .31 L 

35L 

.59 

3 163 

99 

.40L 

3 42L 

31 L 

.45 

3 25L 

29L 

1.03 

3 566 

2.05 

.42L 

3 25L 

27L 

.72 

2 34L 

.34L 

.47 

2 .33 

.61 L 

.40L 

2 .28 

29L 

.40L 

3 1.08 

.39 

.40L 

3 .31L 

.40: 

3.44 

3 64 

28L 

.40L 

3 .95 

30L 

.40L 

3 25L 

.41  L 

.92 

3 10.69 

4.76 

.82 

3 .60 

32L 

.40L 

3 .54 

25L 

,40L 

3 1 06.60 

46.64 

7.96 

3 .51 

27L 

.40L 

3 1.17 

30L 

.40L 

3 3.17 

.74 

.40L 

2 36 

.40L 

.40L 

3 .25L 

.41L 

1.94 

3 9.03 

2.79 

1.05 

2 25L 

34L 

.43L 

3 6.86 

1.88 

,40L 

2 25L 

33L 

.57L 

3 .78 

.31 L 

40L 

3 1.51 

.48 

.40L 

3 4.29 

1.07 

.40L 

3 1.68 

.39 

.40L 

3 .47 

.2BL 

.40L 

3 63 

.38  L 

40L 

3 4.82 

2 46 

.41: 

3 .57 

.25L 

.40L 

3 25L 

.33L 

.73 

3 85 

.31 L 

40L 

3 2.31 

1.12 

.40L 

2 .27L 

.73L 

40L 

2 .25L 

.25L 

.46 

3 .29: 

1,36 

7.10 

3 .88 

32L 

.401 

3 .25L 

.29L 

.55 

3 8.63 

3.39 

.55: 

3 66 

.28L 

40L 

3 1.62 

.60 

40L 

3 .74 

.32: 

40L 

3 25L 

62 

2.99 

3 34.50 

14.79 

2.31 

3 45 

.29L 

.40L 

2 .34 

36L 

46L 

3 .25L 

28L 

.92 

3 .54 

,33L  | 

40L 

3 .39L 

.25L 

.57 

3 .58 

.33L 

.40L 

3 .40L 

,33L 

.58 

3 .65 

,38L 

,40L 

3 26L 

29L 

.76 

3 .51 

30L 

.40L 

i 3 27L 

.29L 

.64 

i 3 .54 

30L 

.40L 

' 2 .45 

.41 L 

40L 

i 3 25L 

30L 

.75 

l 3 6.63 

3.37 

.54 

1 3 58 

.33L 

,40L 

1 3 .49 

1.99 

16.21 

) 3 2.10 

.45 

-40L 

1 2 25L 

40L 

.80 

) 2 41L 

,33L 

.46 

J 3 2.56 

.68 

.40L 

3 2 25L 

.52L 

.45L 

3 2 .25L 

.45L 

.61 

3 2 25L 

.36L 

66L 

3 2 .70 

33L 

.40L 

B 3 4.52 

1.08 

.40L 

9 2 .43 

.25L 

.40L 

9 3 1.23 

.69 

,40L 

8 3 45 

.37L 

.40L 

8 3 1.54 

.32: 

.40L 

8 3 251 

28L 

.52: 

9 2 -84 

.351 

.40L 

8 3 .84 

.371 

40L 

8 3 47 

.271 

40L 

9 3 .58 

.441 

,40L 

i9  3 54 

.291 

40L 

t9  3 225.87 

121.89 

13.93 

18  3 .41 

.281 

L -40L 

18  3 78 

.301 

L .40L 

>9  2 441 

L .331 

L .44: 

)9  3 10.14 

2.31 

.45 

)9  3 34 

L .37' 

L 2.42 

)9  3 1.45 

.40 

.40L 

)9  3 25 

L 45 

1.62 

)9  3 2.77 

.65 

.53L 

)9  3 25 

L 26 

L 74 

39  3 39 

.27 

L ,40L 

39  j 3 -55 

.30 

L 40L 

Flux 

Uncs 


1.001 
1.00L 
1.00L 
1.10L 
1.00L 
1.45: 

1.96 
1 .OOL 
2.30 
1.17L 

1.15L 
1.64L 
1 OOL 
7.21 
1.00L 
1 .00L 
1.88 
1.00L 
1.01  L 
1.05L 

3.53 
1 OOL 
1 .00L 
1 OOL 
1 OOL 
2.72 
1.33: 

1.53 
1.00L 
1.27 

1 .OOL 
1.00L 
1.00L 
1 .OOL 
1.03L 
1 .OOL 
1 .OOL 
1 .OOL 

2.03 

1.00L 

1.00L 

1.03 
1.73L 
8.93 
1.00L 
1.66 
1.001 
1.00L 
1.00L 
1.00L 

4.17 
1.00L 
1.00L 
1.00L 
2.16 
1.00L 
1.35L 
1 .OOL 
1.28: 
t.OOL 

1.22L 
1.03L 
1.00: 
1.00L 
1 .OOL 
1.1 
1.00L 
1 OOL 
23.09 
1.00L 

1.14L 
1.121 
1 .OOL 
1.24 
1.51 
1.57 
1 .OOL 
1.00L 
1.22L 
I.OOL 

1.00L 
1.40L 
2.21 
1.04L 
I.OOL 
I.OOL 
1.00L 
1.29L 
2.73 
1 

1 OIL 

2. 

1 

5.1 
1 

3.64 

1.1 

1 
1 

1.1 


DCC 


CC 
BBC 


BBCC 


BC 


CC 
BBCD 


8C 


BF 

BC 


BCC 


EC 


BC 

C 
D 

CDCD 
B 


Flags 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion  R S 

Flags*  S 2 


A AE 

AF 

D 

J BD 
AA 
LBB 
MB  8 


0500001100 
0400000000 
0300000000 
0400010000 
0400000000 
0400000000 
0200000000 
AADK  | 1 I 0400000000 
K AA  0301000100 
0400000000 


EC 

HE  g| 
E 

BB 

DB AA  | 
A 
A I 
F BB  | 
A AB 1 
BF  N | 
B 


0300000000 
1300010000 
1500013000 
0200000000 
0400100000 
0400000000 
0400000000 
0400000000  15] 
0500010000 
0400100000 


A AAA  1 0320000000  15] 
B J 0400000000 

A F 1 500000000 

0 2500000000 
0500000000 
FAB  I 10301000000 
AACdI  1 0400000200  01 
6500000110 
A AF  I 4 I 0500000000 
DB  | 1300000000 


CC 
B BE 


BE 

BD 


DCC 

CBC 


AE  M 
ACH 
AB 
AC 

E 

8 E 
A ADD 
BG  H 
DCB 
BF 

A AN 
F D 
GH 
CAAA 
AF 
KE  B B | 
AAC 
8 

AD 
BD 

DA  A 1 
A A AF  I 
BL 


CD 


CC 


CD 


CC 

B BD 


BCCD 
BF 


BF 


CC 


CC 

D 

BD 

F 

BF 

C 

B 

B 

C 


CC 


B 

ABCC 
E 

B 

DD 
BBD 
CC 
BC 
DCC 
BC 

CC 
C 

B 


DAA  | 

B 

ECC] 
BBG 
CBC 
BF  HE 

BC 
BL  F 
B I 
BL  J 
BF 
ECE 
AACK 
BG  F 
CAAA 
ABD 

BB 
EEE[ 
AB 
EEC 
J BB 
BC] 
C 

AA 

B K | 
AA 

CN 
AE  K 
DB 
AL1 
BE 
D 
BGK 
B G| 
A A AB 
EJ 


BL 

FD 
AAA 
J F A A 
AC 
EDAA 
ABEN 
J BC 
B 

BK 


0401000000 
0400010000 
0420000000 
0400000000 
2300000000 
0400000000 
0400000000 
0401000000 
0300000100 
0500000000 

0600001000 
2500000040 
0400000000 
0200000000 
0400000000 
1400000000 
0400000000 
2500000000 
0400100000 
0400100000 

2200000000 
0500000000  22  | 
0400000000 
1500000000 
0400000100 
1400000000 
0400000000 
1400000000 
1480000100 
0400010000 

0401000000 
0400000000 
0401000000 
0300010000 
1500000000 
0400000100 
0300000000 
0500000000 
1101010010 
0500000000 

1 400000000 
0500000100 
0600000000 
1500000000 
1400000000 
1400000000 
1500000000 
0400001000 
0400000000 
0500001000 

0400000000 
0400000000 
2300000000 
0400000010 
0400000000 
1400000000 
0401000000 
0400020000 
0322032000  I 27 
0400000000 

1400000000 
2201010240 
2500000000118 
2200000000 
0300000000 
0100000100 
2401000000 
0500000000 
0500000000 
0500000000 


Associations 


Name  Type 


H Mag 


2 DO  12871 

72 

116 

!3  59918 

4 

83 

2 DO  12681 

78 

118 

2 DO  1 2884 

37 

101 

9 U03774 

33 

153 

1 HTAUR 

44 

3 

9 U03776 

33 

143 

39  B2.3  0712  + 34 

21 

408 

13  59945  GO 

2 

68 

13  59947  KO 

5 

77 

2 DO  12907 

81 

91 

9 U 03780 

9 

148 

2 DO  1 2906 

73 

95 

13  59955  KO 

4 

65 

12  ZG  714  + 36 

41 

156 

2 DO  12910 

14 

101 

13  59957  K5 

8 

86 

13  59958  K5 

10 

78 

2 DO  12919 

59 

95 

13  59972  KO 

21 

70 

13  59975  KO 

3 

71 

13  59977  K5 

7 

72 

13  59979  G5 

37 

70 

13  59985  MB 

9 

81 

13  59990 

3 

86 

13  59999  KO 

11 

67 

13  60010  KO 

5 

51 

13  60012  KO 

3 

65 

13  60019 

4 

90 

2 DO  12969 

80 

111 

2 DO  12968 

70 

110 

2 DO  12971 

85 

103 

12  ZG  720  + 32 

36 

148 

13  60035  K2 

22 

80 

32  X0720  + 306 

6 

8 

* 9 U 030 29 

83 

136 

•13  60046  K2 

4 

80 

3 RAFGL  4598S 

7 

16 

13  60054 

5 

86 

2 DO  12999 

82 

113 

* 6 A0722  + 30 

9 

1 XX  GEM 

77 

3 

13  60076  K2 

13  | 

85 

13  60077 

4 

85 

10  M + 06-17  - 004 

4 

13  60080  G5 

12 

75 

13  60082  KO 

25 

87 

9 U03854 

61 

146 

13  60086  KO 

12 

70 

13  60008  G5 

13 

70 

13  60107  G5 

17 

75 

12  ZG  725  + 35 

21 

148 

1 CZAUR 

25 

3 

13  60109  KO 

8 

85 

9 U 03870 

34 

146 

13  601 16  FO 

1 

41 

13  60126  K2 

6 

73 

9 U03884 

56 

148 

2 DO  13070 

71 

98 

13  60152  K5 

2 

71 

13  60154 

8 

86 

13  60158  KO 

24 

82 

13  60173  KO 

9 

1 65 

9 U03902 

35 

i 146 

13  60178 

21 

85 

2 DO  13107 

47 

’ 95 

13  60181  KO 

1 

80 

13  60183  KO 

U 

1 75 

13  60184 

If 

5 77 

3 RAFGL  1141 

7; 

? 8 

! 13  60190 

ii 

1 62 

2 DO  13132 

51 

J 106 

) M3  60198  AO 

5 15 

1 * 9 U03915 

3- 

4 136 

l 13  60202 

7 85 

) 9 U03917 

5 

1 136 

2 1 3 60204  KO 

1 52 

| Ml  07330  + 3510 

9 12 

t 13  60224 

8 8* 

•Confusion  Flags:  6)-9) 


Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  10)  High  Source  Density  Region. 


447 


Right  Ascension:  07h33m39s-07h56m548 


Position  (1950) 


Name 


07336  + 3521 

07343  + 3543 

07344  + 3744 

07345  + 3219 

07346  + 3653 

07347  + 3822 

07349  + 3233 

07350  + 3455 
07351+3318 

07351  +3239 

07352  + 3126 
07352  + 3744 
07352  + 3509 
07355  + 3410 

07358  + 3441 

07359  + 3435 
07361+3654 
07362  + 3634 
07364  + 3716 

07366  + 3646 

07367  + 3207 

07368  + 3624 
07368+3827 
07370+3749 

07372  + 3920 

07373  + 3420 
07380  + 3420 
07381+3215 
07382  + 3450 
07382  + 3036 

07388  + 3041 
07391+3017 
07394  + 3407 
07402  + 3234 

07407  + 3857 

07408  + 3311 
07410  + 3053 
07413  + 3558 
07415  + 3621 

07415  + 3940 

07416  + 3747 
07422  + 3054 
07425  + 3014 

07433  + 3738 

07434  + 3512 

07435  + 3908 

07439  + 3036 

07440  + 3308 
07441+3341 
07441+3417 

07442  + 3332 
07446  + 3311 
07449  + 3258 

07449  + 3350 

07450  + 3427 
07452  + 3739 
07466  + 3405 
07468  f 3436 
07468  + 3003 

07468  + 3953 

07469  + 3051 

07479  + 3712 

07480  + 3432 
07484  + 3249 
07488  + 3617 
07496  + 3444 
07496  + 3952 
07499  + 3910 
07501+3548 

07503  + 3648 

07504  + 3250 
07507+3315 
07508+3652 
07511+3443 
07516  + 3028 

07519  + 3820 

07520  + 3342 

07524  + 3725 

07525  + 3811 
07527  + 3306 


07528  + 3430 

07529  + 3454 
07534  + 3757 
07534  + 3640 

07536  + 3932 

07537  + 3118 

07538  + 3156 
07538+3233 

07546  + 3241 

07547  + 3304 

07559  + 3312 

07560  + 3302 
07561+3449 
07564  + 3249 

07564  + 3158 

07565  + 3613 

07566  + 3325 

07567  + 3557 
07567  + 3421 
07569+3143 


Galactic  Uncertainty 
a 5 Coords  SMJ  SMN  6 
(*)  O I b o o o 


39.6  14 

18.1  4 

29.0  55 

35.6  47 

37.0  45 

45.1  24 
56  9 11 

0.7  9 

6.2  5 

11.9  47 

13.1  37 

15.2  42 

16.1  46 

35.7  29 

53.8  60 

55.2  54 
7.6  2 

15.2  57 

28.5  11 

37.7  57 

42.9  33 
48  9 33 

52.7  39 

3.3  29 
16.0  56  i 

20.8  45 

2.5  50 

10.7  11 
15.4  58 

16.2  25 

[52.2  6 1 

1.3  10 

28.8  10 

17.3  2 
[47.0  31 

48.7  54 

1.4  31 

22.7  34 

30.6  56 

35.7  41 


184+24 
184  + 24 

182  + 25 
187  + 23 

183  + 25 

181  +25 
187  + 23 
185+24 

186  + 24 

187  + 23 

188  + 23 

182  + 25 

184  + 24 

185  + 24 
185  + 24 
185  + 24 

183  + 25 
183  + 25 

182  + 25 
183+25 

188  + 24 

183  + 25 
181+25 
182  + 25 
180  + 26 
185  + 24 
185  + 25 

188  + 24 

185  + 25 

189  + 23 

189  + 24 

190  + 23 

186  + 25 

188  + 24 
181+26 

187  + 25 

189  + 24 

184  + 26 
184  + 26 
180  + 27 


|37.B  45: 
18.0  2] 
.3  42 

18.7  28 

28.5  32: 

32.6  17 

59.8  46 

2.4  7 

L4  20 
10.0 

16.5 


5 26 
40.8  15  | 
l.l  57 

1 58 
.1  26 

17.6  30  j 

36.7  22 
9 19 
.1  38, 

2 53] 

8 38 

4 40 

1 24 
,4  3 

.4  55 
,6  39 

9 36 

3 45 

5 54 
.2  8 

13 
18 
.8  27] 
,8  57  | 

7 21 
1 33 

13 
.7]  54 
12 
1 29 

8 8 
156.8  27 
J26.6  11 

.1  33 
]37.8  23 

1 4 
58 

0 48  i 
.3  31 

2 36 

158.2  16 
1.0  58 
1 

8 [55 

45 
11 
40 

3 
49 

46 


182  + 26 

189  + 24 

190  + 24 
182  + 26 

185  + 26 
181+27 
190  + 25 
187  + 25 
187  + 26 

186  + 26 

167  + 26 
187  + 26 

187  + 25 
186  + 26 
186  + 26 

182  + 27 
186  + 26 
186  + 26 
191+25 
180  + 28 

190  + 25 

183  + 27 
186  + 27 

188  + 26 
184+27 
186  + 27 
180  + 28 
181+28 

185  + 27 

184  + 28 

188+27 
188  + 27 
184  + 28 

186  + 27 
191+26 
182  + 28 

187  + 27 
183  + 28 
1B2  + 28 

188  + 27 

186+28 
186  + 28 

183  + 29 

184  + 28 
181+29 
190  + 27 
189+27 
188  + 27 

188  + 27 
188  + 28 

188  + 28 
188  + 28 
186  + 28 
188  + 28 

189  + 28 

185  + 29 
188  + 28 
185  + 29 
187  + 28 

190  + 28 


58 

25 

76 

42 

37 

19 

20 
74 
24 

57 
78 
88 

51 

24 

46 

29 

51 

29 

49 
29 
54 

50 

26 

42 
37 

58 
36 
61 
57 

43 


5 

6 
9 

28 

7 

7 

9 

13 

5 

5 

12 

28 

6 
6 
5 
5 

5 
27 

6 
5 

11 

5 

5 

14 

8 

17 

20 

12 

9 

17 

35 

5 
8 

6 
6 

12 

11 

10 

14 

12 


70  13 


99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

100 

99 

99 

99 


100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
100, 
100 1 
100 
100 
101 
101 
100 
100 
100 

100 

100 

101 

100 

100 

101 

100 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

102 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

102 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

102 

101 


Flux  Density 


(Not  Color  Corrected) 
12  /aiti  25  /im  60  /im 
(Jansky) 


100  /im 


.26 
25L 
1.85 
57 
1.31 
4 77 
8.28 
25L 
.57 
1.44 

.35 

1.46 

9.11 

24 

25L 

■25L 

33L 

.591 

.39 

25L 

1.14L 

1.88 

.48 

6.17 

11.47 

25L 

25L 

.39 

25L 

.31 

.30 

27.31 

.85 

21.12 

.48 

25L 

■25L 

.36 

.51 


17  41 
1.66 
69 
29L 
34L 
25L 
.251 
.251 
.33 
7.61 

25L 

3.74 

42L 

.63 

3.68 

1.87 

1.341 

251 

.44 

.70 

.64 

.51 

.48 

.56 

.37 

.32 

.271 

1.23 

2.18 

1.78 

.53 

.37L 

70L 

.74 

25L 

.91 

4.51 

68 

.27L 

1.30 

.28 

.31: 

4.08 

.69 

25L 

4.16 

25L 

25L 

.32 

.67 


.3 1 L 
1.231 
.36: 
27L 
29L 
1.65 
3.81 
.32L 
.31 L 
.63 

46L 

.41 

2.36 

30L 

26L 

-25L 

.32L 

.25L 

.27L 

.451 

57L 

.53 

39L 

1.58 

322 

30L 

-35L 

32L 

.25L 

26L 

.301 

11.68 

.35L 

5.25 

.34L 

.53 

32L 

.27L 

.30L 

.37L 

4.24 
.61 
31L 
.30L 
.37L 
34L 
.31 L 
36L 
.31 L 
1.90 

42L 

.76 

54L 

.41L 

.89 

.51 

.271 

30L 

28L 

.25L 

28L 
.26L  | 
.27L 
261 
.361 
.29L 
33L 
.51 L 
.45 
.50 


.30L 
.25L 
35L 
,40L 
26L 
.44 
2.77 
44L 
-41 L 
-51 L 

41 L 
.49L 
1.06 
.33L 
39L 
1.01 
39L 
.32: 
35L 
28L 


.44 

.94 

■25L 

.27L 

.30 

.29L 

25L 

-48L 

.76 

.51 L 

5,99 

1,59 

.42 

.36L 

26L 

.39L 

1.13 

.43L 

5.86 

2.48 

8.55 
1.85 
,40L 
57L 
.40L 
.40L 
.40L 
.48 
.40L  | 
.40: 

.40L 
.48L 
40L 
.401 
.40L 
.43L 
.56 
■40L 
.40L 
.40L 

.40L 
.40L 
.39: 
.40L  I 
.72 
74L  J 
.37 
.77 
40L 
.42L 

40L 

,40L 

40L 

.40L 

.51 

.71 

■79L  1 
40L  j 
.58 
.40L  I 

40L  I 
2.13 
.40L| 
.90 
.40L  | 
3.39 
.84 
.401  f 
40L 
40L  j 

.72 
.40L  J 
.4011 
68 
1.28 
40L  j 
.67 
1.55 
-79L  ( 
■44L  | 

.89 
40L  1 
.71 
40L 
.40L 
.40L 
.40L 
.46: 

.40L 

40L 

.40L 
.40L 
.40L 
.40L 
.40L 
,40L 
.54 
.40L 
.40L 
.40L 

40L 
.74 
.53 
40L 
40L 
40L 
.35: 

40L  | 

.77 
.40L  I 

40L 
3.74 
.40L  | 
.40L  | 

.B0 
,40L  1 
1.89 
2.57 
.40L  J 
40L 


13.67 

4.52 

I.OOL 

.91 

I.OOL 

I.OOL 

1.00L 

1.00L 

I.OOL 

1.00L 

1.37L 

.86 

I.OOL 

1.00L 

1.00L 

I.OOL 

1.00L 

1.35 

I.OOL 

I.OOL 

1 .01 L 

I.OOL 

I.OOL 

1.06L 

2.52 

1.79 

1.23L 

1.06L 

1.18L 

2.39 

1.37 

I.OOL 

I.OOL 

I.OOL 

I.OOL 

1.66 

1.90 

1.17L 

1.35L 

1.34L 

I.OOL 

I.OOL 

1.08L 

I.OOL 

1.08L 

6.32 

1.65 

I.OOL 

1.03L 

1.16L 


2.71 

1.70 

2.10 

3.37 


2.79 

I.OOL 

1.68L 

1.22L 

I.OOL 

I.OOL 

.96 

1.31 

1.18L 

I.OOL 

1.09L 

I.OOL 

I.OOL 

I.OOL 

I.OOL 

I.OOL 

.90: 

I.OOL 

I.OOL 

I.OOL 

I.OOL 

2.43L 

1.311 

1.08L 

1.99 
I.OOL 
I.OOL 
1.07L 
1.22: 
I.OOL 

1.09L 

8.99 
I.OOL 
I.OOL 
1.08L 
I.OOL 
3.96 
4.20 
1.23L 
I.OOL 


Declination:  +30°- + 40° 


Flags 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


CCCC 
CC 
E 

D 
B 

BC 

E 

C 
B 
BBC 


BAA  A 
L E A A 


AB 
A A K L 


BD 

F 

8 

CC 

BBC 

B 

CD 


BD 
BBC 
C 


CC 


BC 
F 

BC 
BBC 
DD 


BBC 

B 

BBC 


CCC 

CC 


8 

GE 

ACI 

AAC 


KDC 
AC 
CM 
ADG 
A AG 
AA8 
H 
BH 
AA 

DE 
AB 
AAC 
D 

EBA 

BC 

F 

CB 
B 

FDB 

HM 
AB 
CDM 
AA 
AAB 
J CC 
DL 

CF 


AA  A D 
AE 
A A AG 
Cl 
HAAA 
BB 
CH 
CKI 
AF  H 


. BBC 

AAB 

4 0500000100 

. BD 

AB 

2 0400000000 

. B 

BD  E 

0400000000 

C 

G BB 

0300000000 

CC 

K DA  A 

0200000000 

E 

EC 

H F 

2500000330 

BA 

0200000000 

CC 

DAA 

0200001000 

C 

BC 

D DH 

1400000000 

AAEM  : 

3 1400000000 

EC 

AB 

0400000100 

BC 

AB  1 

1 1600000000 

C 

ECE 

0300000000 

C 

BDMH 

1500010000 

BC 

AA  ( 

) 0500000000 

BC 

ACL  ( 

) 0400000000 

D 

GC 

2500000000 

CC 

CC 

1400000000 

B 

B L 

0400000000 

B 

AH 

0300000000 

D 

C 

BK 

0300000000 

C 

0500010000 

B i 

CK 

0300000000 

C 1 

BG 

0501000000 

B I 

CE 

04000 10000 

E I 

S 

0400000000 

CD 

KCC 

0400000000 

B i 

\C 

1300000000 

BE  > 

\B  7 

0400000000 

BD  > 

\B  4 

1500000000 

C ( 

3 

0400000000 

C 

ED 

0400001000 

C 

EB 

1300000000 

D E 

3F 

2400010000 

D 

1 C 

1481000330 

BF  / 

VBM  0 

0400000000 

B BD  / 

\AB  1 

0500000100 

B E 

3 B K 

1400000000 

CC  C 

3DCC 

1401000110 

C t 

(D 

1400000000 

F [ 
D CD  [ 

) 

0501000000 

)CAA 

2301000000 

BC  / 

iA  2 

0400000000 

B / 

LI 

1500000000 

C 

DCF 

0400000000 

BC  A 

lA  0 

1400000000 

CC 

CAA 

1 300000000 

ECD 
C F 

C B 

CAA 

; 

0301000000 

0400000000 

0400000000 

0200001000 

1300000000 

0500000000 

1300000000 

2600000000 

0400001000 

1301000000 

0500000000 

1400000000 

1300000000 

0500000000 
1 500000000 
0500000000 
1400000000 
0500100000 
1500100000 
2600000000 
2500000000 
0600000000 
2600000000 

1400000000 

2600001000 

1401000000 

1500000000 

0100000000 

1300000000 

1400000000 

0400000000 

0500000000 

2400000100 

2500000000 

2500000010 

1400000000 

0301000000 

2300000100 

0300000100 

2400000030 

1501000000 

1400000100 

0300000000 

0600010000 

1500000000 

0400000000 

0600000000 

1400000000 

0200000000 

0400000100 

0400000000 

0400000000 

0301000000 


Associations 


Name  T ype 


Sep 

('1  Mag 


* 

9 U03930 

4; 

7 125 

* 

9 U03937 

i 141 

2 DO  13180 

5i 

9 95 

1; 

3 60233 

2* 

1 85 

i: 

3 60234  MB 

5 75 

i: 

3 60236  G5 

2‘ i 

1 75 

i: 

3 60238  G5 

11 

1 68 

i: 

3 60241  KO 

1 80 

! 

3 U03944 

43 

1 150 

1' 

3 60243  G5 

2 

! 55 

K 

3 60245  K2 

29 

l 85 

i: 

3 60247  FO 

5 

i 48 

i 

1 ST  GEM 

11 

3 

1 TMSS  +40182 

40 

1 28 

? DO  1 3209 

70 

101 

! DO  13211 

41 

111 

13 

1 60254  FO 

8 

60 

13 

l 60256 

8 

85 

13 

! 60257  K5 

2 

58 

2 

1 DO  13218 

74 

101 

9 

1 U03959 

61 

138 

9 

U03958 

56 

145 

9 

U03965 

59 

146 

*41 

07382  + 3215 

23 

4 

13 

60271 

6 

83 

13 

60283  K2 

11 

70 

13 

60291  FO 

3 

60 

13 

60302  MA 

5 

77 

13 

60304  MB 

2 

73 

12 

ZG  740  + 33 

55 

156 

13 

60311  K2 

22 

80 

13 

60313  F8 

35 

67 

13 

60315 

4 

90 

3 

RAFGL  1184 

14 

15 

13 

60328  MO 

9 

55 

9 

U04017 

34 

131 

12 

ZG  744  + 30 

15 

148 

13 

60335  G5 

2 

75 

13 

60336  G5 

8 

80 

13 

60337  KO 

26 

82 

13 

60340  K2 

7 

52 

16 

1 03733 

22 

120 

13 

60345  G5 

4 

72 

9 

U04029 

61 

146 

32 

X0745  + 376 

82 

12 

9 

U04040 

24 

153 

12 

ZG  746  + 34 

47 

156 

13 

60368  K2 

14 

82 

13 

60369  MO 

3 

70 

9 

U04047 

41 

145 

13 

60384  K2 

6 

66 

13 

60391  KO 

38 

87 

13 

60396  MO 

3 

70 

2 

DO  13310 

46 

110 

9 

U04069 

24 

156 

2 

ZG  749  + 39 

22 

146 

2 

DO  13312 

38 

103 

3 

60417 

17 

83 

3 

60418  KO 

3 

80 

3 

60422  G5 

32 

70 

3 

60437  G5 

27 

77 

3 

60446  KO 

6 

73 

2 

DO  13327 

65 

95 

3 I 

60454 

5 

85 

3 i 

50462  KO 

11 

72 

3 f 

50466  G5 

16 

71 

1 / 

\0  GEM 

8 

3 

1 3 

<Z  GEM 

5 

4 

9 l 

J04119 

84 

145 

3 ( 

>0400  KO 

5 

80 

3 l 

J04132 

50 

135 

3 C 

50500  MO 

4 

76 

3 f 

>0504  K2 

8 

83 

3 e 
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09115  + 3020 
09115  + 3847 

09120  + 3716 

09121  +3450 
09121  +3908 

09124  + 3200 

09125  + 3611 
09137  + 3438 

09142  + 3342 

09143  + 3605 
09150  + 3452 

09155  + 3433 

09156  + 3445 

09157  + 3700 
09159  + 3553 
09164  + 3400 
09164  + 3431 
09166  + 3103 
09168  + 3724 

09168  + 3308 

09169  + 3758 
09176  + 3317 
09178  + 3534 
09178  + 3222 
09178  + 3824 

09180  + 3436 

09181  +3952 
09184  + 3306 
09193  + 3910 

09200  + 3024 
09207  + 3445 
09208+3943 
09217  + 3200 
09219  + 3428 
09223  + 3641 
09227  + 3258 
09231  +3506 

09244  + 3039 

09245  + 3517 

09245  + 3300 
09251  +3012 

09253  + 3123 

09254  + 3622 
09265  + 3623 
09269  + 3346 
09271+3453 
09277  + 3352 
09276  + 3425 
09282  + 3014 

09284  + 3519 

09285  + 3842 

09286  + 3639 

09287  + 3319 
09301+3118 

09301  +3047 

09302  + 3241 
09304  + 3642 
09310  + 3314 
09311+3637 


.3  18 
.8  46 
7 4 

6 52 
4 25 
.9  14 
4 22 
3 36 
.7  41 
20.2  20 


Galactic  Uncertainty 
8 Coords  SMJ  SMN  B 
H 1 b C)  (")  O 


10 

17 
14 

.3137 

14 

12 

14 

18 
1 1 45 

16 
18 
.9 1 26 
10 
.9 1 53 
33 
0 
11 
4|41 
91 12 

1 

5|  26 
5 

.0  28 
4132 
14 
2 j 16 

24 
3 1 35 
7 15 


185  + 41 
184  + 41 
190  + 40 
195  + 40 
188+41 
189  + 41 

186  + 41 
189  + 41 
184  + 41 
194  + 40 

194  + 40 

195  + 40 

184  + 42 

189  + 41 
192  + 41 

185  + 42 

188  + 42 
184  + 42 

187  + 42 

190  + 42 

186  + 42 
192  + 42 

194  + 41 
191+42 

190  + 42 
188+42 

191  +42 

183  + 43 

192  + 42 

184  + 43 

186  + 43 

195  + 42 

194  + 42 

189  + 43 
192  + 43 

188  + 43 

196  + 43 
183  + 44 

195  + 43 
195  + 43 


*8  45 
8 55 
i.7  10 
1.3  11 
.7  30 
5 44 

26.4  44 
1 19 

42.4  33 

15.5  38 


19.7  25 
4.7  21 

130.9  20 

37.8  38 

44.7  49 

54.3  38 

24.2  9 

25.0  2 

36.5  1 

50.7  8 

53.0  42 

59.4  8 

36.8  10 

48.4  50 

49.3  42 

51.8  4 
0.7  17 
6.8  44 

27.5  46 

20.8  50 


188  + 44 
196  + 43 
184  + 44 

186  + 44 
190  + 44 
184  + 44 

194  + 43 
188  + 44 
190  + 44 
191+44 

18B  + 44 
190  + 44 
190  + 44 
190  + 44 

187  + 44 

188  + 44 
191+44 
190  + 44 

195  + 44 
186  + 45 

192  + 44 
185  + 45 

192  + 44 

189  + 45 

193  + 44 
185  + 45 

190  + 45 

183  + 45 
192  + 45 

184  + 45 


0.9  45 

47.5  48 

51.4  38 
[47.4  56 
56.1  23 

20.4  11 

43.7  47 
6.0  42 

25.0  33 

31.6  23 

34.1  15 

6.4  37 

18.3  54 

29.2  48 

30.6  50 
54.9  16 

8.5  3 
42.1  35 

49.8  53 

15.4  38 


196  + 45 
190  + 45 
183  + 46 

194  + 45 
191+46 

187  + 46 
193  + 46 
190  + 46 

196  + 46 

189  + 46 

193  + 46 

197  + 46 

195  + 46 

188  + 46 
188  + 47 
192  + 46 

190  + 47 
192  + 47 
191+47 
197  + 46 


29.7  30  189  + 47 

31.2  60  185  + 47 
[38.7  1 188  + 47 

44.7  3 192  + 47 

6 6 43  195  + 47 
9.6  6 196  + 47 

12.5  60  193  + 47 

26.6  36  187  + 47 
4.3  31  193  + 47 
9.6  16  1B8+48 


42 

25 
30 
29 

49 
29 
68 
32 

26 

39 

50 
34 
89 
36 
60 
46 
32 
27 
81 

38 

64 

81 

67 

51 
49 
91 

63 
46 

46 

44 

57 

47 
27 
43 
41 
43 
73 
73 

64 

40 

78 

82 

50 


65 


5 
8 

14 

8 

24 

6 

7 
6 

8 
8 

5 

13  [ 

9 
10 
10 
13 

7 

6 

6 

9 

8 

10 
10 

7 
12 

15 
12 

16 

9 

13 

14 

8 
7 

9 
25 

10 

9 
6 

10 
11 

10 

15 
7 
7 
9 

16 
11 
11 

11 

9 

18 

11 

12 

9 
6 
7 

10 
11 

6 

12 

14 

11 

14 

9 

7 

10 
9 

14 


106 

107 

107 

106 

107 

107 

106 

107 

107 

107 

106 

107 

107 

107 

107 

107 

107 

107 

107 

107 

107 

107 

107 

107 

107 

108 

107 

108 

107 

108 


Flux  Density 


12  jj.m 


(Not  Color  Corrected) 

25  fim  60  (im 

(Jansky) 


Flux 

Uncs 


108 

108 

109 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

109 

109 

108 

108 

109 

109 

109 

110 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 

109 

110 
109 
109 

109 

110 
109 
109 
108 
109 


109 
108 
108 

110 
110 

109 

110 
109 
109 

109 

110 
110 
110 
109 
108 
109 

109 

110 

109 

110 


39L 

.44 

.64 

1.58 

1.30L 

25L 

.31 

29L 

1.48 

83 

1.11L 

25L 

35.32 

.33 

,44L 

25L 

.25L 

5.67 

.44 

1.08 

25L 

25L 

1.74 

.25L 

25L 

.25L 

.57 

29L 

25L 

368 

.61 
.35 
479.94 
.41 
.46 
1 23 
.25L 
.25L 
.32 
.25L 

25L 

25L 

.62L 

.56 

1.24 

.25L 

25L 

.40 

25L 

.75 

.62 

.25L 

.39L 

.25L 

1.60 

2.30 

.25L 

.25L 

1.14L 

.25L 

.25L 

.35 

.26L 

25L 

.31 

.41 

66.92 

.80 

1.54 

25L 


.88 

.85 

25L 

.44L 

.28L 


.36 

25L 

.251 

.25L 

37L 

42L 

30L 

25.43 

.40L 

.56 

26L 

1.67 

1.50 

25L 

10.95 

1.17 

1.76 

.73 

1.01 

.40 

48L 

2.27 

.49 

4.49 


291 
25L 
.31 L 
.48: 

47L 

27L 

32L 

30L 

.39 

.291 

29L 
28L 
9.51 
27L 
,32L 
.39: 
1.02L 
1.50 
.311 
.24: 

25L 

32L 

.52 

.26L 

29L 

25L 

32L 

25L 

26L 

1.01 

.25L 
.31 L 
208.73 
,29L 
29L 
54L 
.31 L 
.32 

1.13L  I 
31L 

.30L 

27L 

.25L 

30L 

.40: 

.25L 

.32L 

25L 

-25L 

.37L 

78L 

-25L 

.27L 

.291 

,55L 

.60 

.26L 

,27L 

.29 

25L 

.44 

35L 

25L 

.26L 

.30L 

.27L 

19.58 

.25L 

.26: 

.26L 


27L 

.35L 

.27L 

.28L 

28L 

29L 

28L 

.251 

.26L 

.301 

,26L 

.271 

.261 

9.57 

.27L 

.27L 

.27L 

.44 

.48 

.28L 

2.67 

.74 

.46 

.31L 

59L 

39L 

28L 

.43 

.28L 

1.05 


.41 

.48L 

40L 

.40L 

.40L 

2.78 

,40L 

.67 

40L 

40L 

.36 

.57 

1.62 

.40L 

.41 

2.09 

.481 

.40L 

.40L 

.40L 

1.70 
1.38 
.40L 
.71 
.91 
1.14 
.40L 
.52 
1.67 
.40L  I 

.40L 
.40L 
32.58 
,40L 
.40L 
.40L 
.57 
.401 
,40L 
.64  L 

1.35 
.78 
.57 
.40L 
.40L 
1.18 
.40L 
40L 
.84  ! 
40L 

40L 

.81 

.77 

.78L 

.40L 

40L 

1.17 

.61; 

.40L 

1.28 

2.43 

.40L 

.56 

.62 

,40L 

.40L 

3.06 

,40L 

.55L 

.56 


40L 

.40L 

.60 

.55 

.48 

.40L 

,40L 

1.04 

.66 

.45 

.43 

.47 

.41 

1.25 

.46 

.40L 

1.62 

,40L 

.40L 

.59 

.53 

.40L 

,40L 

.401 

.40L 

.40L 

.68 

.40L 

.40L 

,40L 


1.06L 
1.13L 
1.00L 
1.00L 
1.23 
4.82 
1.29L 
1.00L 
1.00L 
1.00L 

1.00L 
1.62 
1.00L 
I.OOL 
1.00L 
2.19 
1.31 
1.00L 
I.OOL 
I.OOL 

3.44 

2.78 

I.OOL 

1.13 

2.06 

2.51 

I.OOL 

1.02L 

5.42 

I.OOL 

1.09L 

I.OOL 

10.10 

1.05L 

1.09L 

I.OOL 

2.00 

I.OOL 

1.35L 

1.18 

2.85 

1.92 

I.OOL 

1.48L 

I.OOL 

2.64 

1.27 

1.06L 

1.74 

I.OOL 

I.OOL 

1.56 

1.59: 

1.44 

I.OOL 

I.OOL 

2.11 

1.34 

1.24L 


BF 


D 

ED 
BBC 

C 
ECC 
D 
BC 


BE 


DC 

CC 

t 

CF 

CC 

CC 

C 

CC 


B 

c 

8 B DC 


Flags 


V 

Corr  A 
Coef  R 


L 

Confusion  R S 

Flags*  S 2 


BHHJ 

|BD 

ACK 

D 
AA 

KCD 
] ADD 
KM 


C 
HEB 
AAA 

DE 
AB 
C 

| ABF 
KL 


D1 


FC 


AB 
HAB 
ACK 
BB 
GBA 
BB 
BB 
MHC 
BA 


BL 


A AAA 
CMJ 


MNDB 


CC 

CC 


BE 


CD 


CC 


CD 

CC 


BC 


3.20 

4.1 
1.17L 
1.07: 
2.06 
1.12L 
1.02L 
.85: 
1.09L 
I.OOL 
1.25: 

I.OOL 

I.OOL 

1.05 

.92: 

1.05L 

I.OOL 

1.04L 

1.55 

2.16 

.94: 

I.OOL 

1.28 

1.02L 

I.OOL 

1.33 

I.OOL 

3.47 

I.OOL 

1.13L 

1.60 

I.OOL 

I.OOL 

I.OOL 

I.OOL 

I.OOL 

I.OOL 

1.11; 

I.OOL 

I.OOL 

I.OOL 


CC 

CC 


CC 

DDC 


D 
C 

B BCD 
B 

BE 

CD 

B 
F 


CD 

CB 

CC 


CC 

C 

BBC 


BBC 
CC 
BD 
C 
F 
B 

CD 
B 
BC 


CC 

CC 


BE 

CB 

GA  A 
BA 
DC 
CE  I 
AC 

BB 
J DC 
DM  L 
BB 
AG 

CG 

BE 
CB 
ECC 
AC 
AA 
CAC 
GEBD 
MC 

AB 

CAA 
DJ 

CA 
ECA 


CF 


B 

BL 
A A AE 
BC  K 
ADG 
BB 

AN 

AJ 

BE 
CCD 
GGK 
BH 
B 


CC 

CC 


CC 


AC 

BA 

HCD 

KDC 
DC 
ED 
AA  AF 
DC 
B 

HAA 
AD 
AB  1 
G BA 

A AB 

AA 

AB 

BB 

B 1 

DJ 

MDBE 
AC 
CL 
AABL 


0500000000 
1400000000 
0400000000 
0300000000 
1 300000000 
0200000000 
0400000000 
0401000000 
0400000000 
1100100000 

11 001 00000 
1300000000 
0300000000 
0400000000 
0200000000 
0300001000 
1 300000000 
0300000000 
0400000000 
0400000000 

0100000100 
0200000000 
0200000000 
0300000000 
0300000000 
1300000100 
0300000000 
0200000000 
0100000100 
0300000000 

0300001000 
0501000000 
0100010000  22  1 
0300000000 
0300010000 
0401000000 
1300100100 
1400000000 
1400000000 
1300000000 

1200000100 
0300000100 
0300000000 
0300000000 
0400000000 
0200000100 
1300000000 
1300000000 
0300000000 
0200000000 

1300000000 
0300000100 
3300000000 
3301000000 
0401000000 
0300001000 
1180000100 
3300000010 
0201000000 
0100000000 

oioooooooo 

0300000000 
0300000000 
0200000010 
0300010000 
0400020000 
2302000000  18 j 
1300010000 
0300000000 
0200000000 

0300000000 
0500000000 
0101000100 
oioooooooo 

0300000000 
0301000000 
0301000000 
0300000000 
0200000000 
0200000000 

0301000000 
0201000100 
0300000200 
0301000000 
0300010000 
0300010000 
0200000100 
0300000000 
0200000000 
0200000000 

0300000000  16 j 
0300000000 
1400000000 
0300000000 
0300000000 
0400000000 
0200000000 
0200000000 
0300010000 
0310000000 


Associations 


Sep 

Name  Type  O Mag 


13  61196 
2 DO  13752 
13  61200 

10  M+06-20  — 019 

1 | 13  61201  G5 

13  61213  K5 
13  61217  K5 


9 U04747 
13  61226  MB 
13  61239 


9 U04770 
13  61254  G5 
2 1 13  61263 

2 | 13  61269 

3 I 9 U 04785 

1 13  61274  K2 


12  ZG  905  + 35 

13  61288  F8 


4 9 U04806 

4 13  61295 


13  61302 
13  61303 
13  61306  M6 
13  61317  K5 
13  61323  K2 
13  61324  K5 
9 U04856 


1 13  61341 


2 | 10  M + 06 -20 -052 
4 | 9 | U 04869 

1 1 13 1 61358  KO 

2 13  | 61361  GO 


10  M + 05  — 22  — 027 
13  61366  K2 
9 U04894 
13  61379  G5 

13  61381 


10  M + 06-21  -007 
13  61391  A2 
13  61395  K5 
MO  M + 06-21  013 

12  ZG  916  + 34 

9 U04943 

9 U04947 

13  61405  KO 

12  ZG  917  + 33 
9 U04960 

2 DO  1 3864 

13  61411  F2 
M3  61414  K5 

13  61417  KO 
13  61424  KO 


13  61434 
13  61446  KO 


13  61472  K2 
13  61481  G5 
27  MKN  399 
3 | 9 U05038 


13  61518  KO 

12  ZG  927  + 34 

13  61529  KO 
13  61533  K5 

9 U05070 

13  61540  K5 
13  61542 
13  61543  K2 
13  61544 
2 DO  13939 


2 13  61561  K2 

1 13  61567  K2 

3 13  61570  G5 


83 

93 

85 


68 

BO 


146 

66 

87 


143 

46 

90 

87 

145 


156 

60 


121 

88 


52 

81 

86 

73 

151 

88 


145 


76 

60 


81 

138 

67 

87 


37 

70 

156 

151 

153 

70 

155 

148 

100 

58 

32 

70 

61 


86 

73 


81 

77 


1 39  OK  + 341.1 

4 10  | M+05-23-002 

5 13(61508  MB 


76 

155 

60 

72 

145 

55 

93 

70 

87 

113 


63 

81 

45 


•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  p.m,  10)  High  Source  Density  Reg 


451 


Right  Ascension:  09h3tm41s-09h59m168 

Position  (1950) 


Name 


h m. 


<*> 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  i 

<">  1 b o o n 


09316+3217 

09319  + 3950 

09320  + 3430 
09324  + 3631 
09324  + 3002 
09326-3602 
09337  + 3123 

09337  + 3755 

09338  + 3133 
09339+3801 

09343  + 3402 

09344  + 3527 

09344  + 3548 

09345  + 3304 
09357+3457 
09359+3431 
09360  + 3030 
09361+3413 

09362  + 3409 

09363  + 3232 

09364  + 3428 
09364  + 3235 
09368  + 3006 
09372  + 3619 
09377  + 3149 
09380  + 3457 
09382  + 3910 

09382  + 3606 

09383  + 3116 

09385  + 3317 

09386  + 3130 
09389  + 3959 

09395  + 3939 
09396+3313 

09396  + 3519 
09399  + 3204 

09399  + 3803 

09400  + 3721 
09401+3946 
09406  + 3018 

09406  + 3012 

09407  + 3419 
09411+3455 
09411+3952 
09411+3539 
09412  + 3457 

09422  + 3456 

09423  + 3623 
09425  + 3444 

09427  + 3229 

09428  + 3454 

09435  + 3508 

09436  + 3052 

09440  + 3436 

09441  +3459 

09443  + 3300 

09444  + 3920 
09447  + 3517 
09447  + 3612 
09451+3307 


41 

156 

0. 

24 
29 
38 
44. 
45 
506 
54 

19 

25 
29 
31 
44 
54 

2 

8.2 


17 
19 

25 

25 

53. 

12. 

14 

2 

14 

15.0 

18 
34 

36. 9 1 

54 
33 
36. 
38. 

55 
56. 

2.0 
11 
39 


40. 

144 

6. 

6. 

11 

15 

14 

18, 

34. 

43 

53 

30. 

39 

3 

6 

23. 

24 

42 

44 
6. 


09456  + 3339 
09464  + 3658 
09468  + 3904 
09471+3158 
09471  -1-3951 
09473  + 3606 

09478  + 3137 

09479  + 3347 

09480  + 3136 
09487  + 3551 

09491  +3437 
09495  + 3545 
09506+3513 

09507  + 3509 

09508  + 3647 
09514  + 3500 
09516  + 3738 
09516  + 3619 
09517+3754 
09521+3138 

09528  + 3125 
09528  + 3202 
09530  + 3416 
09533  + 3534 
09540  + 3521 
09543  + 3706 
09548  + 3521 
09550  + 3226 

09553  + 3045 

09554  + 3236 

09555  + 3913 
09561+3343 

09562  + 3039 

09563  + 3156 
09567  + 3537 
09567  + 3100 
09581+3209 
09584  + 3654 
09592  + 3146 
09592  + 3406 


40 

26 

|48. 

7 

9.0 
1 20, 
49 
1 58 
4 

45.1 

10.9 

30 

38. 
44. 
53 
29 
38.6 

39. 
43 

8 


33 

11 

16 

21 

44 

45 
8.2 

1 29. 4 
13.1 
16 


41 

42 
24 

6 

12 

6 

14 

20 

18 

36 

1 53 
40 
48 
5 
7 
27 
10 
56 
1 44 
16 

31 
27 
i 27 
58 
16 
42 
56 
36 
20 
20 


194  + 47 
183  + 48 
191+48 
188  + 48 
197  + 47 

188  + 48 

195  + 48 
186  + 48 
195  + 48 
186  + 48 

191  +48 

189  + 48 

189  + 48 

193  + 48 
190+48 
191+48 
197  + 48 
191+48 
191  +48 

194  + 48 

191+48 
194+48 
197  + 48 
188  + 49 

195  + 49 

190  + 49 
184  + 49 
188  + 49 

196  + 49 
193  + 49 


195  + 49 
183  + 49 
183  + 49 

193  + 49 
190  + 49 
195  + 49 
185  + 49 
187  + 49 
183  + 49 
197  + 49 

197  + 49 
191+49 
190+49 
1 183  + 49 

189  + 50 

190  + 50 
190  + 50 

,188  + 50 
! 191 +50 

194  + 50 

190  + 50 

190  + 50 
197  + 50 

191  +50 
190  + 50 
193  + 50 

183  + 50 
190  + 50 
188  + 50 
193  + 50 

192+50 

187  + 51 

184  + 51 

195  + 51 
183  + 51 

188  + 51 

196  + 51 

192  + 51 
196  + 51 

189  + 51 

191+51 

189  + 51 

190  + 51 
190  + 51 

187  + 51 
190  + 52 
186  + 52 

188  + 52 
186  + 52 
196  + 52 


37  196  + 52 
28  195  + 52 
27  191+52 
0 189  + 52 
17  190  + 52 
59  187  + 52 
47  190  + 52 
40  194  + 52 
25  197  + 52 
32  194  + 52 

163+52 
192  + 53 
197  + 52 
195  + 52 
189  + 53 
197  + 52 

195  + 53 
187  + 53 

196  + 53 
192  + 53 


70 
28 
72 
27 

51 
25 
41 
15 

52 
81 

49 

74 

71 
46 
64 

43 
85 
61 

33 
39 

44 

45 

46 
39 
48 
46 
94 
39 

34 
75 

41 

15 

46 
63 
58 
17 
45 
19 

47 
39 

78 

48 
22 
60 
77 
37 
24 
52 
35 
51 


42 
41 
82 
77 

43 
33 
65 
47 

27 
68 

18 

28 
28 
52 

37 
56 
36 

32 
90 
56 

52 

33 

38 
17 
67 
30 
55 
23 
80 
96 

61 

71 

34 
64 
36 
86 
34 
80 
55 

39 


18 

8 

12 

6 

9 

7 

7 

10 

9 

8 

10 

17 

13 

9 

13 

7 

11 

13 

6 

9 

5 
13 
10 

7 

9 

7 

8 
8 
8 

7 

6 
5 

11 

8 
13 

5 
11 

6 
9 
6 

10 

7 

12 

13 
19 

6 

7 

14 
6 

15 


108 

111 

109 

110 

109 

110 
109 
111 

109 

110 

109 

108 

109 

109 

110 
110 
109 

109 

110 

109 

110 
110 

109 

110 
110 
110 

109 

110 

109 

110 


Flux  Density 


Declination:  +30°-+ 40° 


Flags 


110 

110 

111 

110 

110 

110 

110 

110 

111 

110 

110 

110 

110 

110 

111 

110 

110 

110 

110 

110 


37 

64 

26 

35 

75 

55 

82 

114 

41 

23 


9 

8 

22 

9 

12 

6 

10 

6 

6 

20 

7 
6 

10 

10 

6 

6 

8 
6 

10 

11 

6 

7 

6 

6 

38 

7 

10 

6 

18 

13 

9 

10 

9 

14 
17 
14 

9 

16 

9 

6 

7 
14 
11 

8 
17 

8 

8 

28 

7 

13 


110 

110 

110 

111 

no 

no 

in 

110 

111 

109 

110 
111 
111 
110 
111 
111 
111 
111 
110 
111 

111 

111 

111 

111 

112 

111 

111 

111 

112 

111 

111 

111 

111 

110 

111 

110 

112 

112 

111 

111 

112 
112 
111 
111 
111 
111 
112 
113 
111  | 
112 


12 


(Not  Color  Corrected) 
25  jim  60  jim 
(Jansky) 


391 

4.31 

26L 

.49 

25L 

1.47 

12.07 

25L 

.37L 

.34 

-25L 

.48L 

.27L 

.25L 

25L 

26L 

.26 

.25L 

.58 

25L 

1.18 

.34L 

28L 

201 

.40 

48L 

.30 

.25L 

.45 

.64 

7.93 

1.64 

39L 

68 

.38 

65 

-25L 

.77 

25L 

.71 

29 
.78 
25L 
25L 
40L 
2.19 
■ 251 
25L 
42587  . 
39L 


25L 
25L 
.261 
27 
25L 
6.28 
.32 
• 25L 
.85 
57L 

.251 

4.01 

.25L 

.25L 

4.87 

.83 

5.33 

.32 

2.30 

25L 

.56 

3.63 

1.29 

4.52 

1.19L 

.53 

41L 

8.27 

36L 

35 

.35 

.251 

25L 

.29 

.251 

.49L 

2.76 

50L 

.41 

.67 

1.59 
.41 L 
.39 
25L 
45L 
.55 
1.20 
52L 
.41 
.25L 


27L 
1.03 
25L 
-33L 
.29L 
.41 
3.33 
33L 
-30L 
.351 

20L 
27L 
.25L 
.29L 
.281  1 
.26L 
.35L 
34L 
.28L 
.25L 

.59 
-35L 
■25L 
1.15 
.33L 
29L 
26L 
.31 L 
.43L 
32L 

2.20 

.47 

25L 

26L 

25L 

1.34 

.25L 

.331 

25L 

27L 

.30L 

.26L 

-27L 

25L 

25L 

.61 

.40 

-25L 

175.71 

27L 


27L 

.25L 

30L 

-29L 

.251 

1.99 

.25L 

.26: 

.37 

.29L 

27L 

.97 

25L 

26L 

1.26 

.301 

1.36 

.57 

30L 

25L 

,30L 

.92 

.27: 

1.95 

.44L 

25L 

.25L 

2.79 

25L 

.41L 

.281 

.25L 

.28: 

-25L 

.251 

.39L 

.66 

,34L 

26L 

1.02 

.63 

25L 

28L 

,28L 

26L 

29L 

2BL 

,25L 

.25L 

.25L 


100  jim 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


Confusion 

Flags* 


.57 
40L  j 
.63 
.401 
1.19 
40L  | 
.46: 
1.25 
.77 
.40L  | 

1.19 
.41 
.92 
.75 
.90 
.87 
40L 
.43 
.40L 
1.54 

.40L 
.75 
.57 
.40L 
.401 
1.66 
.40L 
1.61 
■40L 
.40L 

.40L 
.40L 
.57 
.40L 
.40L 
11.85 
.74 
.40L 
1.25 
.40L 

40L 
.40L 
.80 
.49 
.44 
.40L 
1.94 
.50 
25.96 
.72 

1.13 
2.26 
.42L 
.40L 
.71 
.48; 

40L 
1.83 
,4QL 
.42 

2.97 
40L 
1.07 
1.15 
40L 
.40L 
40L 
3.92 
.41 L 
.83 

40L 
.40L 
.40L 
.48 
40L 
.40L 
.65 
.57L 
.35 
.40L 

.40L 
.55 
1.90 
,40L 
.63: 

.49 
.40L 
.48 
.40L 
9.14 

.40L 
.51 
.40L 
1.23 
.44 
40L 
40L 
46L 
.40L 
.54 


1.52L  F 

1.00L  BC 
1.48L  C 

1.00L  B 
2.29  CC 

I.OOL  BC 
1.00L  BBF 
2.74  CC 

1.52  CC 

1.00L  C 


3.26  , 
1.20LJ 
1.71 
1.71 
2.09 
2.69  , 

1.00L  | C 

2.27  , 
1.00L!  B 
2.11 

I.OOL  ED 
1.00L  C 

1.07L  C 

I.OOL  BC 
1.11L  E 
3.04 
1.04L|C 
4.51 

I.OOL  C 
1.07LfC 


1.00L  BC 
I.OOL  BD 
.81:  CD 

I.OOL  B 
I.OOL  D 
23.92  BCCC 
1.55  CC 

I.OOL  8 
272  CC 

I.OOL  B 

1.13L  C 
I.OOL  B 
1.85  CD 

1.36L  D 

1.21L  D 

I.OOL  BC 
3.41  CCC 
1.39  CC 

7.90  CCCC 
I.OOL  D 


CC 


2.77 

2.68 

1.34 

i.ool|c 

1.40 
I.OOL  BCD 
1 .31 L C 

3.81  DCC 
I.OOL  BC 
1.13L  F 

0.65  CC 
I.OOL  BC 
1.63  CC 

1.35  CC 
I.OOL  BC 
I.OOL  C 
I.OOL  BC 

10.28  CECC 
1.26L  B 
1.63  | CC 

I.OOL  B 
I.OOL  BC 
I.OOL  BF 
I.OOL  BCE 
1.04 
I.OOL  C 

1.82  CC 

I.OOL  BC 
I.OOL  C 

1.18L  C 

I.OOL  D 
1.33:  DD 

3.46  DCC 
1.16L  C 

1.28  CF 

1.20L  C 

I.OOL  BC 
1.31  L C 

I.OOL  B 

19.13  CCCC 


I.OOL  BC 
I.OOL 
I.OOL  C 
2.04 
1.83  , 
I.OOL  B 
I.OOL  | B 
.04 

1.00L|C 
1.22 


CC 


Associations 


C 

A 

n t 


Sep 

Name  Type  ("}  Mag 


DK 

AA  l 

B BE 
BE  L 
HBB 
AC  H| 
AA  DN 
E A A 
H8A 


GBB 
CE 
AA 
I CA 
BB 
CAB 

LDB 

IL  t 

I ADj 

AAL 
GC 
J Cl 
I A A 
CK 
LAA 
...  J 

|ebaa| 

CN 

BD  K| 

AAK 
AB  . 

DD| 
B 
C 

B A AA 
BB 
AB  J 
BAA 
BD 


AGM 
GKBB 
AH 
EC 
AB  I 
BAA, 

i KCB 

| AA AA  j 
B 

AA| 

|eoaa 

J J E I 
G . 

, OB 
[AAE 
DF  F 
DA  A 
ACF  , 

gg| 

GF  A A 
AAE 
HAC 
GHBB , 
|AA  M 
BC 
AA 
DDAA 

I CA| 

BF 
AB 
AD 
AAC 

iCH 
, BB 
!aad 

D 

DF 

N 

BGBC 
CAA 
I , 
CD 

lbg! 

ABJ  , 

B K I 
BM 
AAAA 


AB 
GCCl 

CL  . 
CBB 
CBI 
CD 
AG 

GD 
CD 


0300001000 
0300000000 
0200000000 
0200000000 
0100000000 
0200000000 
0301000000 
0100000000 
0300000200 
0300000000 

0300000000 
0200000000 
0200000000 
0300000000 
0300000000 
0300000000 
0300000000 
0300110000 
0400110000 
0300100030 

0400000000 
0300100030 
0200000000 
0100000000 
0300000000 
0300000000 
0300000000 
0100000010 
0301000000 
0200000000 

0510000000 
0300000000 
0401000000 
0300020000 
0100000000 
0180001000 
1 200000000 
0300000000 
0200000100 
0300000000 

0300000000 
0500000000 
0400100000 
0301000100 
0300000000 
0400100000 
0300000000 
. 1200000000 
9 0200031100 
0300000000 

0300000000 

0300000000 

1400000000 

0300010000 

0300000000 

0400000000 

0300000000 

0200000000 

0300000000 

0400000000 

1100000100 

0300000000 

0300000000 

0300000000 

0301000000 

0300000000 

0410101000 

0100000000 

0400101000 

0200000000 

0400001000 
0300000000 
0300101000 
0320101000 
2400000010 
0300000000 
1300000000 
1400000000 
1301000000 
0400000000 

0400000000 
0200000200 
0100000000 
0100000000 
1200000000 
2300000000 
1 toooooooo 

0400000000 
0300010000 
0100000000 

0300010000 
0300000000 
0300000000 
0300000010 
1200000000 
0300010000 
0401000000 
2300000000 
0400010000 
0400000000 


13 


12  ZG  931  +32 

4 

2 150 

13  61578  KO 

2 50 

13  61584 

3 

9 85 

9 U05108 

4. 

8 150 

13  61586  KO 

1 55 

13  61594  MO 

7 56 

9 U05118 

3: 

3 146 

2 DO  13950 

61 

5 93 

10  M + 06-21  -061 

9: 

3 

12  ZG  934  + 35 

71 

3 151 

9 U05125 

u 

1 143 

12  ZG  935  + 34 

2£ 

> 155 

12  ZG  935  + 34 

34 

1 151 

13  61616 

1 

' 86 

9 U05140 

26 

l 141 

9 U05144 

46 

i 146 

9 U05146 

39 

143 

41  09371  +3620 

32 

7 

13  61623  K5 

13 

85 

13  61629  G5 

36 

70 

6 N2955 

14 

131 

13  61632  MA 

6 

86 

13  61633  K5 

16 

60 

13  61636  KO 

5 

55 

13  61647  G5 

12 

70 

9 U051Q3 

33 

120 

9 U05184 

33 

148 

13  61652  K2 

3 

73 

!3  61656  A2 

34 

56 

13  61657  KO 

13 

71 

12  ZG  941+34 

20 

151 

13  61661  MA 

1 

75 

2 ZG  942  + 34 

47 

153 

2 ZG  942+36 

20 

150 

3 61669  M7E 

3 

62 

0 M + 06  - 22  009 

52 

1 09435  + 3500 

50 

14 

2 ZG  943  + 30 

48 

148 

3 61680 

17 

85 

1 09441+3459 

9 

12 

3 61684  MA 

5 

75 

3 61685 

8 

87 

2 ZG  944  + 35 

26 

148 

6 A0945  + 33 

17 

9 U05251 

53 

123 

3 61703  K5 

6 

68 

2 ZG  946  + 39 

87 

155 

2 ZG  947  + 31 

49 

153 

3 61707  K5 

12 

67 

3 61700  KO 

15 

72 

3 61710  MO 

1 

72 

3 U05280 

25 

126 

l DO  14015 

52 

96 

» 04654  M 

1 

125 

1 61728  K5 

2 

72 

1 61742  K2 

4 

70 

\ DO  1 4032 

33 

93 

1 61749  K5 

4 

85 

' U05321 

54 

151 

TMSS  + 40213 

28 

28 

ZG  951+37 

55 

150 

61761  K5 

4 

85 

DO  14038 

25 

103 

ZG  953  + 34 

33 

156 

61769  KO 

8 

77 

61779  K5 

2 

73 

M +05  -24  -005 

62 

61762  KO 

5 

80 

U05351 

39 

126 

61791  KO 

38 

BO 

ZG  956  + 31 

54 

155 

U05366 

36 

148 

DO  14053 

70 

116 

61808  G5 

21 

55 

ZG  958  + 36 

79 

153 

61820  G5 

17 

75 

ZG  959  + 34 

74 

153 

'Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


Declination:  +30"- +40' 


Right  Ascension:  10h00m25l‘-10h37rn07' 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
b Coords  SMJ  SMN  8 

(s)  o i b n o n 


1 0004  + 3354 
10010  + 3143 

10013  + 3241 

10014  + 3815 
10016  + 3719 
10028  + 3514 
10034  + 3945 
10042  + 3116 
10042  + 3316 
1 0044  + 3529 

10048  + 3433 
10053  + 3151 

10053  + 3037 

10054  + 3206 
10054  + 3805 
10057  + 3429 
10060  + 3605 
10063  + 3840 

10068  + 3227 

10069  + 3034 

10071 +3219A 
10077  + 3233 

10079  + 3642 

10080  + 3830 
100B2  + 3738 
10084  + 3226 
10084+3211 
10089  + 3322 
10101+3531 
10104  + 3159 

10109  + 3854 
10112  + 3435 
10114  + 3125 
10120  + 3114 

10120  + 3954 

10121  +3202 

10122  + 3143 
10131+3049 
10135  + 3151 
10141+3707 

10147  + 3108 
10151+3040 
10152  + 3455 
10158  + 3933 
10162  + 3455 
10167  + 3555 
10171+3852 
10180  + 3055 

10183  + 3041 

10184  + 3343 

10185  + 3833 
10190+3844 
10194  + 3650 
10201+3308 
10201+3105 
10206  + 3006 
10212  + 3426 
10212  + 3358 
10214  + 3425 
10217+3047 

10220  + 3216 
10225  + 3627 
10228  + 3300 
10228  + 3540 
10230  + 3403 
10231+3931 
10233+3142 
10235  + 3628 
10235  + 3734 


.0 
.7 
21.. 
26.6 
37 

52.3 

27.4 
15.0 

'.6| 
.4 

1 

.9 
.3 
.4 


10241+3641 

7.6 

10245  + 3238 

33.0 

10245  + 3609 

33.2 

10245  + 3318 

34.7 

10249  + 3657 

59.0 

10261+3747 

7.0 

10269+3916 

54.9 

10269  + 3504 

56.4 

10273+3759 

19.3 

10273  + 3958 

22.0 

10281  +3916 

8.1 

1 0289  -t  3836 

55.6 

10302  + 3928 

14.8 

10306  + 3514 

38.5 

10311  + 3610 

6.3 

10311  +3507 

11.1 

10312  + 3837 

12.2 

10316  + 3530 

36.3 

10316+3156 

41.9 

10331  i-  3524 

11.8 

10333  f 3734 

23.6 

10337  + 351 B 

46.2 

10341 + 3729 

11.E 

10345+3720 

30.1 

10346  f 31 54 

30y 

10350  + 3420 

2.: 

10352  + 3926 

12i 

10358+  3214 

54. ( 

10362  >3810 

17. 

10369  + 3939 

57.! 

10371  + 3922 

7! 

.4 

.1 

.7 
.1 
.5 
.0 
.4 
_ .5 
28 
|55.4 
,10 
|30.0 

.0 

.6 

|24.7 

1.7 

4.8 
8.7 

1 1 3.4 1 

10.7 
131.9 

9.4 

|44.1 

10 

,17.3. 

l48.6| 

161 

[43.8 

8.6 

0.3 

18.7 

28.5 

30.7 

i 53 

|24.8 

8.4 

9.8 
1 38.1 
13.9 

1 1 6.3 ! 

29.5 
[42.4 

4.1 

35.7 
50.1 

52.3 

2.8 
7.6 

19.3 

34.4 

34.5 


192  + 53 

57 

21 

13  2 

196+53 

46 

12 

11  2 

194  + 54 

27 

5 

11  4 

185  + 54 

26 

12 

13  3 

186  + 54 

95 

23 

12  2 

190  + 54 

53 

8 

12  3 

182  + 54 

87 

13 

12  2 

197  + 54 

49 

10 

12  3 

193  + 54 

63 

16 

11  2 

189+54 

42 

8 

13  3 

191+54 

25 

14 

12  4 

196  + 54 

79 

12 

11  2 

198  + 54 

45 

11 

12  3 

195  + 54 

70 

14 

12  3 

185  + 54 

50 

10 

13  3 

191+55 

76 

12 

113  2 

188  + 55 

49 

15 

113  2 

184  + 54 

27 

6 

113  3 

195  + 55 

89 

12 

112  3 

198  + 55 

50 

11 

112  3 

195  + 55 

43 

9 

112  3 

195  + 55 

77 

12 

112  3 

187  + 55 

44 

6 

112  4 

184  + 55 

39 

7 

113  3 

186  + 55 

33 

7 

113  3 

195  + 55 

57 

10 

113  3 

195  + 55 

115 

13 

112  2 

193  + 55 

43 

8 

113  3 

189  + 55 

48 

14 

112  2 

196+55 

54 

12 

113  3 

183  + 55 

40 

13 

114  3 

191  +56 

41 

9 

113  3 

197  + 56 

64 

9 

112  2 

197  + 56 

47 

6 

113  3 

182  + 55 

56 

12 

112  2 

196  + 56 

28 

10 

114  2 

196  + 56 

52 

9 

112  2 

198  + 56 

38 

5 

113  3 

196  + 56 

45 

6 

113  3 

186  + 56 

50 

12 

114  3 

197  + 56 

17 

5 

113  3 

198  + 56 

82 

12 

112  2 

190  + 56 

66 

10 

113  3 

182  + 56 

34 

7 

114  3 

190  + 57 

38 

10 

114  3 

189  + 57 

26 

19 

112  2 

183  + 56 

74 

23 

115  2 

198+57 

60 

7 

113  3 

198  + 57 

34 

6 

113  3 

193  + 57 

70 

12 

115  2 

i 184  + 57 

57 

15 

114  3 

I 183  + 57 

104 

17 

114  2 

1 187  + 57 

45 

9 

114  3 

194  + 58 

63 

11 

114  3 

! 197  + 57 

56 

9 

113  3 

f 199  + 58 

27 

5 

113  3 

I 191+58 

28 

6 

114  3 

! 192  + 58 

25 

6 

114  3 

} 191+58 

16 

5 

114  : 

) 198  + 58 

89 

16 

113  5 

) 195  + 58 

73 

22 

113 

) 187  + 58 

51 

8 

113 

3 194  + 58 

60 

B 

114 

5 189  + 58 

46 

5 

114 

4 192  + 58 

49 

7 

114 

5 182  + 5B 

53 

6 

115 

3 196  + 58 

71 

15 

113 

9 187  + 58 

35 

6 

114 

1 1 85  + 58 

75 

31 

113 

4 187  + 58 

24 

5 

115 

1 195  + 58 

68 

16 

113 

3 188  + 58 

50 

12 

113 

3 193  + 58 

36 

12 

115 

7 166  + 58 

23 

5 

115 

1 185  + 58 

67 

14 

114 

7 182  + 58 

54 

13 

115 

6 190  + 59 

74 

11 

115 

7 184+59 

50 

6 

115 

9 180  + 58 

59 

16 

117 

2 182  + 59 

55 

11 

112 

!3  183  + 59 

45 

9 

115 

18  181  + 59 

43 

11 

114 

i5  189  + 60 

53 

9 

114 

i3  188  + 60 

85 

19 

115 

19  190  + 60 
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•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  urn,  10)  High  Source  Density  Region 
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Right  Ascension:  10h37m208-11h16m058 
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Galactic  Uncertainty 
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52 
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58.9  5 
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64 
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51 
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25.7  4! 

9 181+65 

43 
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57 
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66 
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38 
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32 
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72 
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38 
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18.6  14 
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2.13 

35L 

4.84 

.51 

.40 

.67 

25L 
.27L 
.27L 
.41 L 
11.55 
25L 
.25L 
.28 
25L 
.72 

92L 
25L 
-25L 
.73 
.25L 

2.50 
91 
25L 

1.51 
.38 

.251 

,25L 

.43L 

.43 

25L 

.25  L 

.25L 

.25L 

.25L 

.25L 


1.98 

1.29 

.47 

.25L 

.31 

2.45 

.27L 

.251 

.40 

36.36 

.25L 

.25L 

.54 

.44 

.64 

.28 

.89 

.48 

.50 

.49 

25L 
1.06 
25L 
25L 
.31 L 
41L 
.32L 
5.68 
35.68 
.93 


■25L 

25L 

.43 

25L 

4.74 

.33 

28L 

■25L 

.37L 

.25L 

25L 

.37 

•29L 

25L 

.95 

.26L 

.251 

25L 

.35 

10.46 

.29L 

.51; 

.251 

.40L 

25L 

.90 

.21: 

25L 

.25L 

.27L 

.361 
25L 
2.93 
25L 
.51 
.25L 
1 02 
.27  L 
30L 
.30L 

.30L 
.25L 
25L 
25L 
2.93 
25L 
.25L 
.25L  I 
.25L  I 
38L 

.261 

25L 

.251 

.30L 

.25L 

.68 

.341 

.25L 

.40 

.25L 

.30L 

.25L 

25L 

.30L 

.25L 

.271 

.251 

.30L 

.25L 

27L 


.54 

34L 

.28L 

30L 

.251 

1.06 

25L 

.27L 

.25L 

9.57 

58L 
.26L 
.25L 
.31 L 
.35L 
58L 
.26: 
41L 
.25L 
.25L 

.27L 
.261 
.25L 
.38L 
•28L 
.25  L 
31L 
1.33 
8.25 
.31:  : 


.40L 

.89 

40L 

.52: 

.75 

40L 

.58 

1.03 
.56 
.60 

1.15 
1.86 

40L 

.42 

.40L 

1.05 

1.04 
1.40 
2.07 
1.57 

.43: 

8.16 
.75 
.57 

1.03 

9.06 
40L 

2.87 

4.27 
.40L 

.73 

1.76 

.50 

.92 

.401 

.51 

.40L 

40L 

40L 

.40L 

.84 

.53 

.70 

1.07 
.46 

1.46 

.63 

40L 

1.27 
40L 

.50 
.65 
.73 
.40L 
1.23 
40L 
.40L 
.57 
.40L 
40L 

.44 
.81 
.50 
,40L 
.58 
.41 
1.64 
64 
1.04 
.39 

.40L 
40L 
.40L 
.42L 
.72L 
40L 
.45 
.52: 
.40L 
1.48 

.45L 

.80 

.40L 

40L 

.40L 

40L 

.40L 

40L 

.40L 

.40L 

2.27 

.40L 

.71 

1.70 

.45 

.53 

.43 

.40L 

1.38 

.40L 


2.48 

1.26 


2.63 


1.57 

1.44 


1.49 

1.10 

1.001 

1.66: 

1.56 

2.25 

.89: 

1.38 

1.20L 

1.00L 

1.00L 

2.44L 

1.56 

1.131 

1.00L 

1.11L 

1.06: 

1.16L 

1.00L 

1.36 

1 99 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.08L 

1.00L 

4.04 

1.00L 

1.45 

1.51 

1 .41 L 

1 29 

1.241 

1.00L 

1.00L 

1.00L 


Flags 

V L 

m pjux 

Corr 

A Confusion  R S 

Uncs 

Coef 

R Flags*  S 2 # 

0L  D 

B 

2401000000  1 

7 C< 

: JCB 

1200000100  3 

8L  BD 

ACHG 

0 1400000000  2 

8 Dl 

MFDB 

2400000000  3 

0L  BBC 

A AB 

0400000000  19  5 

0L  BD 

ADD 

1 300000000 

7L  C 

GFBF 

0401000100 

5 CC 

BA 

1200000000  1 

5L  C 

HCG 

1400000000 

1 FC 

Dl  CB 

0300000000  3 

B CC 

AB 

0300000000 

7 DCC 

CAA 

1 300000000 

2L  C 

Cl 

0400000000  1 

3L  C 

D AE 

0400000000 

DL  BC 

A AM 

2 0300001000  2 

♦ CC 

LBB 

0301000000 

> CC 

FAA 

0300000100 

CC 

GA  A 

1100000000  4 

DCC 

CB  AA 

0200001000 

)L  BSC 

AAA 

1 0300000000  15  2 

3:  FD 

CE 

0400000000 

DCC 

ECCA 

1201003300  6 13 

: CC 

EBB 

0301000000  1 

CC 

f GDB 

0400000000  1 

CC 

FAA 

1501000000  4 

BCDC 

B A AA 

2 1201111100  4 

L BD 

AC 

0 1 500000000  1 

CE 

GCB  A 

1380100100  4 

CC 

NKEB 

0101000400  4 7 

L D 

FK 

1500000000  1 

BC 

1 BB 

0300000000  1 

CC 

KAB 

0300000000  4 

L BBD 

A AB 

0 0200000000  19  4 

CD 

J BB 

0200000000 

r- 

O 

O 

AB 

2 0301000000  2 

L C 

CC 

0300000000 

L BC 

AA  M 

1 0400000000  3 

L C 

C 

0401000000  2 

L D 

CG 

0200100000  1 

L B 

BGI 

0300100000 

L C 

BAC 

0300000000 

L C 

BC 

0301000000  1 

L C 

CH 

0400000000 

CE 

BB 

1301000000 

L BBC 

AADK 

) 0300000100  16  5 

CC 

AA 

0300000000  2 

DC 

L BD 

0400000100 

L C 

EL 

0400000000  1 

CO 

K A A 

0380100200  4 

- B 

ACH 

1400000000  2 

F 

BE 

0400000000 

CC 

1 CB 

0400100200  4 

CE 

J 1 DB 

1480000100 

B 

BEH 

0400000000  2 

CC 

FAB 

0301000000 

BC 

AB  ( 

) 0400000000  2 

C 

BF  J 

0500000000  2 

CD 

F BC 

0400000100  2 * 

BD 

AB  1 

l 1400000000  1 

C 

DH 

1401000000  1 

C 

GCC 

0400000000 

CD 

NBD 

0400000000  1 * 

CC 

G CE 

0300000000  1 

C 

DH 

0400000000  1 

DD 

BB 

0400000100  2 

DC 

MDB 

1300000000  3 

CC 

HAB 

1400000000  2 

CE 

HFBC 

0500000000 

CC 

DBB 

0400000000 

D 

i FC 

0400000010 

CC 

ABN  0 

0400001000  1 

B 

AE 

1400000000  2 * 

C 

B J 

1300000000  2 

E 

HD 

1400000000  3 

C 

D E 

0300000000  1 

BC 

\AJ  8 

1500000000 

F 

DF 

1501000000 

DD 

DD 

0300000010  1 

C 

3 G 

0300000000  1 

BBC 

\A  A 0 

0301010000  17  4 i 

F 

J L E 

1400100000 

DD 

_FBB 

1300000000  2 1 

B 1 

3 

1400100000  1 1 

C 

3HE 

0400010000 

C 

3 H 

1401000000  4 1 

c 

1300000000  1 1 

BE 

^ CG  0 

0400000000  1 1 

C 

:d 

0401010000 

F 

31 

0300110000  2 1 

B 

JK 

0300110000  1 1 

O 

O 

GAA 

1100000000 

B / 

^C  K 

0400000000  1 1 

CC  C 

5BCA 

1400000000  3 

CC 

E AB 

0400000000 

D K 

; D 

0300000000 

DC  K 

: BC 

0400000000  1 1 

D 

DC 

1401000110  3 1 

BC  4 

1AK  4 

1300000000  5 1 

BCC  4 

1AB  0 

0400000000  18  51 

BD  4 

lC  0 

0400000000  1 1 

Declination:  +30°-  + 40° 


Associations 


Name  Type 


rP 


Mag 


— * , i i 1 1 — i 1 1 i i | i _ 

Contusion  Flags:  1)  CIRRUS-1.  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


1 

3 62190  KO 

80 

1 

2 ZG  1037  + 39 

146 

1 

3 62196  MA 

11 

82 

3 U05819 

1C 

145 

1 

62206  M0 

62 

1( 

M +07  22-052 

79 

U05856 

53 

151 

1C 

62237 

8 

80 

1C 

62247  MA 

7 

75 

9 

U05909 

30 

128 

4 

TMSS  +40220 

19 

20 

* 9 

U05935 

22 

126 

12 

ZG  1047  + 35 

68 

156 

12 

ZG  1048  + 31 

38 

156 

9 

U05960 

71 

131 

9 

U05972 

74 

131 

13 

62289  K5 

5 

75 

9 

U05982 

16 

121 

9 

U05986 

37 

116 

13 

62291  G5 

12 

75 

12 

ZG  1050  + 38 

30 

156 

9 

U 06001 

54 

131 

13 

62297  K0 

1 

38 

13 

62310  K0 

0 

58 

13 

62314  KO 

13 

51 

13 

62318  K2 

4 

87 

2 

DO  14309 

55 

100 

10 

M + 06- 24 -038 

86 

13 

62345  M0 

2 

61 

9 

U06070 

79 

133 

13 

62353  K2 

16 

80 

13 

62354  F0 

9 

50 

13 

62361  K0 

1 

72 

13 

62377  MB 

14 

75 

13 

62378  MA 

0 

07 

*27 

MKN  420 

9 

13 

62380  K5 

1 

85 

13 

62382  K2 

21 

80 

*41 

11011+3830 

30 

12 

12 

ZG  1101  + 35 

86 

156 

13 

62390  G5 

19 

72 

12 

ZG  1102  + 30 

11 

146 

9 

U06143 

82 

153 

12 

ZG  1102  + 38 

63 

153 

13 

62400  MA 

8 

85 

'13 

62401  K2 

12 

75 

13 

62405  K0 

7 

80 

9 

U06152 

65 

153 

13 

62416  K2 

29 

75 

12 

ZG  1105  + 30 

73 

153 

13 

62421  KO 

5 

72 

13 

62427  MB 

2 

60 

12  , 

ZG  1107+37 

10 

150 

13  i 

62432  K0 

8 

72 

13  1 

52440  K5 

10 

87 

13  1 

52446  G5 

4 

75 

13  < 

52448  KO 

13 

71 

13  ( 

52451  GO 

5 

62 

13  < 

>2453  K0 

21 

75 

13  f 

524  56  K0 

7 

67 

9 l 

J06271 

21 

146 

io  r 

W + 06  25  040 

67 

12  ; 

ZG  1115  + 32 

36 

156 

13  f 

>2484  GO 

2 

38 

13  f 

>2486  KO 

4 

36 

13  f 

>2488  KO 

3 

68 

454 


111 


Right  Ascension:  11h16"1256-12h23™57» 

Position  (1950) 


Name 


Galactic  Uncertainty 
c | a 6 Coords  SMJ  SMN  ( 

8 1 (s)  o i b n o o 


11189  + 3219 

11193  + 3536 

11194  + 3517 
11199  + 3802 
11199  + 3518 
11201+3848 
11203  + 3446 
11206  + 3639 
11218  + 3448 
11220  + 3902 

11228  + 3820 
11237  + 3343 
11241+3531 
11248  + 3620 
11259  + 3934 
11262  + 3541 

11274  + 3854 

11275  + 3813 
11293  + 3658 
11295  + 3631 

11312  + 3705 
11348  + 3753 
11361+3927 
11365  + 3936 
11377  + 3844 
11390  + 3845 
11417  + 3952 
11494  + 3035 
11509  + 3137 
11541+3217 

11542  + 3228 

11549  + 3237 

11550  + 3234 
11563  + 3041 
11567+3326 
11571+3003 
11582  + 3020 
11598  + 3008 
12015  + 3210 
12021+3550 

12021+3126 
12029  + 3311 
12031+3120 
12032  + 3406 
12035  + 3310 
12037  + 3214 
12041+3350 
12043  + 3343 
12045  + 3316 
12051  +3041 


12056+3033 

12067  + 3012 

12068  + 3300 
12071+3321 
12080  + 3040 
12083  + 3155 
12087  + 3058 
12090  + 3601 
12094  + 3737 

12105  + 3552 

12106  + 3252 
12108  + 3157 

12114  + 3244 

12115  + 3303 
12125  + 3328 
12131+3636 
12139  + 3320 
12145  + 3920 
12150  + 3804 

12159  + 3005 

12160  + 3031 
12174  + 3045 
12177  + 3810 
12177  + 3356 
12184  + 3334 
12185+3818 

12186  + 3153 

12187  + 3457 
12195  + 3321 
12200  + 3010 

12205  + 3356 
12216  + 3147 
12218  + 3327 
12221  +3939 

12223  + 3118 

12224  + 3006 
12233  + 3348 
12233  + 3917 

12238  + 3723 

12239  + 3129 


54.9  4 193  + 70 

23.2  43  1 84  + 69 

28.1  3 185  + 69 

56.3  21  178  + 69 

58.1  5 185  + 69 

9.0  50  1 76  + 68 
21.7  13  186  + 70 

40.1  40  1B1+69 

51.1  36  186  + 70 

1.0  15  175  + 68 


176  + 69  45 

189  + 71  “ 

183  + 70 
181  +70  , 

172  + 69  48 

183+71  '* 

174  + 69 
175+70 
178  + 71 
180  + 71 


177  + 80 
182  + 81 
177  + 80 
176  + 80 
173  + 80 
160  + 78 
i 173  + 80 
152  + 76 
155+77 
191+82 

188  + 82  53 

185  + 82  45 

152  + 77  58 

167  + 81  55 

168  + 81  107 

151+77  87 

177  + 82  51 

162  + 80  60 
168  + 81  82 
188  + 83  30 

31.2  2 164  + 81 

41.1  58  175  + 83 

52.6  16  165  + 82 
8.1  31  146  + 77 

19.4  38  177  + 83 

29.2  58  1 66  + 84 

20.2  56  162  + 82 

23.2  45  146  + 77 

53.2  44  149  + 79 

57.6  58  175  + 83 


186  + 77  42 

186  + 77  73 

186  + 77  48 

194  + 78  49 

182  + 77  33 

197  + 78  46 

195  + 79  56 

196  + 79  33 

185  + 79  30 

170  + 77  47 

189  + 79  31 

180  + 79  102 

189  + 79  36 

176  + 78  36 

180  + 79  70 

184  + 79  57 

177  + 78  60 

177  + 79  38 

179  + 79  52 

191+80  42 


Confusion  R S 

Flags*  S 2 

1300000000  I 
0300000000 
1 400000000 
0400000000 
0300001000 
0200000000 
1401000000 
0400000000 
1300000000 
0301000000 

1 500000000 
0300000000 
0200000000 
0200000000 
0300000000 
2300000000 
1300000000 
0300000000 
0300000000 
0100000000 

0301000000 
0400000000 
0300000000 
1200001000 
0401000000 
0401000000 
1300000000 
0400000000 
1300000010 
0200000000 

1400000000 
1400000000 
1400000000 
1300000000 
0400000000 
0400000000 
1400010000 
1400000000 
0200000000 
1400000000 

1400000000 
1301100240 
1202100240 
0300000000 
0200000000 
0300000100 
0300000000 
0100101000 
0100002000 
0500000000 

0100001000 
1100000000 
oioooooooo 

0300000100 
1100000100 
0401000100 
0400000000 
0400000000 
0200001000 
0300000000 

0300000000 
0200000200 
0200000000 
0200000000 
0200000000 
1400000000 
0300000000 
0201000000 
1300000000 
0500000000 

0300000000 
1400000000 
0300000000 
0300000000 
0200000000 
0180011000 
0300000000 
1500000000 
1 402000220 
0200000000 

1300000000 
0400000000 
1500000000 
1300000100 
1300000000 
0400000000 
0400000000 
0400000000 
1400000000 
0300001000 

1400000000 
0301000000 
1501000000 
01 0001 1000 
1700010000 
0500000000 
2200100230 
0400000000 
0400000000 
1100012100 


Declination:  +30°-  + 40° 

Associations 


Sep 

Type  (")  Mag 


2 13 


1 

I 3 

I 4 

2 | 13 


4 9 

2 13 

2 13 

4 9 


1 

5 

5 

2 

5 

3 

1 

3 

? 
I 3 
1 


12 


13 


13 


1 12 


62491  A2 

62494  K0 
U06337 
62498  K5 

M + 06  - 25-047 

U06367 

U06364 

62508  K0 

62509  MA 
62513  KO 


U06392 
62519  K0 
62523 
U06397 

ZG  1121+34 
U06426 

U06433 
62551  F5 
A1 1 24  + 35 
ZG  1124  + 36 
62571  KO 
U06480 
U06497 
62582  K0 
U06517 
62590  K0 

62604  K0 

62640  K5 
U06613 
DO  14464 
RU  UMA 

ZG  1149  + 30 

U06920 

62767  K0 
U 06933 
U06944 
U06971 
62784  K0 
11571  +3003 
11582  + 3020 
11070 17 
U07045 
62026  KO 


U07064 

U07085A 

ZG  1203  + 33 
ZG  1203  + 32 
62839  K2 
62842  K5 
ZG  1204  + 33 
62849  K5 


13  62856  K2 
9 U07134 


13 

9 

12 
1 1*41 


62868  KO 
U07165 
ZG  1208  + 31 

12091+3600 


9 

47 

4 

77 

88 

151 

12 

73 

55 

43 

150 

86 

153 

2 

83 

4 

B6 

6 

81 

126 

70 

90 

150 

155 
116 

146 

62 

156 
78 

135 

160 

72 
140 

65 

62 

73 
151 
108 

4 

153 

140 

80 

138 

128 

131 

60 

12 

12 

143 

118 

76 


61  140 

16  151 


12 

ZG  1210  + 32 

30 

13 

62904  KO 

3 

9 

U07256 

51 

9 

U07278 

70 

13 

62928  KO 

4 

9 

U07322 

17 

9 

U07344 

35 

13 

62943  + + + 

6 

13 

62951  K2 

4 

13 

62953  KO 

17 

10 

M + 06  — 27-047 

92 

13 

62961  KO 

9 

13 

62964  KO 

16 

13 

62969  KO 

14 

* 9 

U07443 

36 

9 

U07483 

59 

12 

ZG  1221+33 

73 

9 

U07489 

38 

13 

62988  KO 

1 

9 

U07524 

47 

13 

, 63000  KO 

2 

13 

i 63006  KO 

34 

* £ 

) U07539 

29 

155 

153 

00 

BO 

148 

77 

71 

121 

80 

126 

153 


67 

118 

103 

50 

108 

136 


60 

85 

66 


68 

71 

76 

115 


138 

153 

123 

71 

116 

51 

78 

108 


- 1 L-J i 1 1 5e  fi0  100  urTV  10)  High  Source  Density  Region 

Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Exlended  Sources  (SI)  at  12.  . ■ 


455 


Right  Ascension:  12h25m008-13h07m315 


Flux  Density 

(Not  Color  Corrected) 
12  25  jim  60  ^im 

{Jansky) 


Flags 


100  jim 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


V 

A 

R 


1.58  CC 

PUL  C 

1.48  Cl 

144  CC 

POOL  BBE 
POOL  C 
1001  C 
2.15  CD 

2.76  BC 

1.30:  CD 


3.35  CC  K BA 

1 93  DC  M BB 

1.001  BD  AE 

POOL  CF  AC 

1-041  C CG 

108:  CD  DBF 

317  CC  L AA 

1.80  CD  FOB 

120.06  CDDC  DDB A 

1 OOL  C A 


.60 

1.00L  D 

GCF 

.49 

POOL  D 

FCF 

2,19 

6.34  ED 

1 CAB 

1.57 

1.36L  D 

MJ  B 

.401 

POOL  CF 

BE  J 

.40L 

POOL  C 

BC 

66L 

1.38  C 

ECB 

40L 

1.57L  D 

DCN 

EDD  DA  A 
CC  L I CD 


DD  J KBB 


.64: 

1.35 

cc 

KBB 

-40L 

P40L  C 

A 1 

.90 

2.17 

CD 

BB 

1.46 

2.62 

DCD 

E A 8 

■40L 

POOL 

C 

CJ 

.45 

POOL 

C 

CF 

.66 

POO 

CC 

BC 

.40L 

POOL 

c 

B 

.47 

1.54: 

CD 

FA 

.61 

1.31 

CF 

KDE 

.54 

1.41 

CE 

DDB 

.75 

1.41 

CC 

HH8B 

1.55 

3.50 

CD 

GAA 

12580  + 3350 
13002  + 3134 
13005  + 3556 
13011+3221 

13014  + 3116 

13015  + 3524 
13020+3631 
13028  + 3216 

13033  + 3306 

13034  + 3952 

13039+3314 
13043  + 3522 
13046  + 31 22 
13049  + 3437 
13055+3511 
13061+3834 

13063  + 3211 

13064  + 3225 
13073  + 3741 
13075+3422 


POOL  E D L 
1.02L  D DF 

115:  CD  EBG 

POOL  C BH 
1.00L  BC  AB 
1-10L  C BD  K 
3.00  DCC  BAB 

1.80  CC  GAB 

27:  CF  L Dl 

1-08  F JC 

DE 
ABN 

DDC  CAA 
CCC  DBA A 
CF  BB 
D BFMN 
CE  F BB 
E J 
A AHM 
|AG 

1.73  CF  BC 

1.65L  BC  AA  G 
4.01  DDC  E AA 

90:  DD  KCD 

1.00L  C BL 
1.00L  D BF 

1.64  CCC  BAC 

2.18  CC  AFBA 

124  C EA 

1 00L  BC  AC 


Confusion 
Flags* 

0300000100  I 
0300000000 
1 300000000 
0300000000 
0300000000 
0300000000 
1301010000 
0300000000 
0100000000 
1200000000 

0200000000 
1300000000 
0300000000 
0100001000 
1100000000 
0100000000 
0200000000 
0300000000 
0400000000 
0400000000 

0200000100 
1700001000 
0300001000 
0300000000 
0300000000 
0600000000 
0300000000 
0200000100 
0201022200 
0300010000 

0400000000 

0400000000 

0100100220 

0300100220 

1400001000 

0400000000 

2101000000 

0200020000 

0200000000 

0400001000 

0300000000 
1400000000  , 

1300000000  26 
0200000000 
1 300000000 
0100000100 
0300000000 
1201000000 
0300000100 
1200000000 

0100000000 
1300000000 
0300000000 
0400000000 
0300000000 
0200000000 
0300000000 
0300000000 
0201000010 
0200000000 

0100000000 
0400000000 
0 1 oooooooo 
0100000000 
1400000000 
0100000000 
0200001000 
0200000000 
1400001000 
2200000000 


0300000000 

0300000000 

0200000100 

0100001000 

0300000000 

1300000000 

0200000000 

0300000000 

0300000000 

0300000000 

0200000000 

0200000000 

0100001000 

0200000000 

0300000000 

0300000000 

0200001000 

0300010000 

1200000000 

0400000000 

1200000100 

0300000100 

0400000000 

0300000100 

0200000000 

0300000000 

0300000000 

0200000100 

0301001000 

1301000000 


Declination:  +30*- + 40° 

Associations 


S 

2 

A 

# T 

Name  Type 

Sep 

O 

Mag 

1 27 

’ MKN  440 

18 

1 *41 

12266  + 3240 

27 

12 

3 12 

’ ZG  1227  + 31 

43 

151 

1 12 

ZG  1227  + 33 

65 

156 

3 1 

T CVN 

6 

4 

2 13 

63040  KO 

6 

67 

3 13 

63050 

9 

86 

2 9 

U07689 

21 

160 

5 9 

U07704 

36 

141 

1 13 

63066  KO 

10 

66 

3 13 

63070  KO 

7 

53 

3 13 

63072  KO 

16 

63 

l 13 

63087  K5 

5 

75 

1 13 

63095  K2 

21 

1 73 

) 4 

TMSS  +30242 

31 

25 

i 

i 9 

U07799 

50 

155 

2 

1 9 

U07812 

71 

140 

1 

13 

63130  K2 

6 

75 

3 

I 13 

63134  K5 

6 

71 

1 

2 

DO  14627 

68 

106 

4 

9 

U07856 

15 

135 

r 7 

* 9 

U07865 

15 

98 

1 

13 

63146  KO 

5 

65 

7 

: ? 

U07907 

54 

106 

'Confusion  Flags:  ,)  CIRRUS-1;  2,  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Conlirmed  Sources  (P^l)  N 


N4657 
63173 
63177  F8 

63182  G5 
U07938 
ZG  1244  + 36 

63190  K5 

U CVN 

A 1246 + 34 
U07973 
63206  K0 
ZG  1246  + 35 
63208  K0 


U07987 
63217  A2 


63219  K5 


N4774 

63239  KO 
M + 06  — 28  - 

63255  G5 

63257  AOP 

63258 

A 1254 + 32. 
U08079 


63278  MA 

U08098 

U08099 

63280  NA 
A1257  + 33 

63287  GO 

63288  KO 
63290  G5 


FG  COM 

OP  + 301 
63318  G5 


U08179 
ZG  1303  + 33 
63339  K5 

A 1303 + 33 

U08199 

63349 

13049  + 3437 
ZG  1305  + 35 


041 


63372  K2 


27 


93 

60 

71 

141 

156 


143 

78 

156 

76 


141 

58 


75 


73 


68 

28 

83 


146 


76 

120 

128 

78 

71 

50 

66 


1415 

75 


151 

155 

75 


146 

91 

12 

153 


60 


Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


II  I P 


| 


456 


pH ii  im 


Right  Ascension: 


Declination:  +30’- +40° 


Position  (1950) 


Name 


h m 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  S 
(s)  O 1 b (")  O O 


13076  + 3018 

13077  + 3846 
13086  + 3719 

13092  + 3632 

13093  + 3454 
13098  + 3014 
13101+3419 
13103  + 3204 

13111  +3651 

13112  + 3709 

13113  + 3004 
13113  + 3247 
13118  + 3832 
13122  + 3058 

13122  + 3436 

13123  + 3029 
13127  + 3040 
13133  + 3051 

13137  + 3510 

13138  + 3112 

13138  + 3109 

13139  + 3031 

13145  + 3858 

13146  + 3422 
13149  + 3311 
13151  +3121 
13161+3421 
13163  + 3209 
13163  + 3148 
13165  + 3342 

13167  + 3951 
13169  + 3955 

13173  + 3031 

13174  + 3620 
13179  + 3109 
13183  + 3423 
13103  + 3557 
13185  + 3626 
13191+3847 
13192  + 3908 

13194  + 3129 
13196  + 3859 
13199  + 3033 
13199  + 3321 
13210  + 3953 
13216  + 3717 

13220  + 3651 

13221  +3759 
13223  + 3425 

13223  + 3230 

13224  + 3247 
13226  + 3216 
13233  + 3250 
13236  + 3316 
13238  + 3611 
13251+3924 
13256  + 3207 
13259  + 3217 
13259  + 3124 

13263  + 3351 

13264  + 3328 
13266  + 3850 
1 3266  + 330B 
13270  + 3215 
13271+3740 

13273  + 3451 

13274  + 3123 

13279  + 3401 

13280  + 3152 

13281  +3B07 

13281+3857 
13283  + 3510 
13283+3132 
13285  + 3801 
13290  + 3644 
13293  + 3722 
13293  + 3147 
13301 + 3704 
13304  + 3100 
13309  + 3447 

13311+3354 
13311  +3148 
13311  +3318 
13320  + 3411 

13325  + 3726 

13326  + 3417 

13330  + 3638 

13331  +3604 
13335+3515 
13339+3606 

1 3340  + 3836 
13342  + 3932 
13352  + 3632 

13352  + 3913 

13353  + 3359 

13354  + 3924 
13358+3400 
1 3360  + 3322 

13374  + 3329 

13375  + 3022 


25. 

54. 

19. 

23. 

35.2 


(59.6 


25.4 

40 

21 


57 

59. 

22. 

27.3 

38 


70  + 85 
105  + 78 
102  + 79 
99  + 80 
94  + 81 
66  + 85 
91+82 
80  + 83 

98  + 79 

99  + 79 

63  + 84 
82  + 83 
101  + 78 
70  + 84 
90  + 81 

66  + 84 

67  + B4 
67  + 84 
91+80 
70  + 83 

69+83 

64+84 

100  + 77 
86  + 81 
81+62 
69  + 83 
85  + 81 
73  + 82 
71+83 
81+81 

100  + 76 
100  + 76 
61+83 
91+79 

66  + 83 
83  + 81 

89  + 79 

90  + 79 

96  + 77 
97+77 

67  + 82 
96+77 
60  + 83 
77  + 81 

97  + 76 
90  + 78 
89  + 78 
92  + 77 
80  + 80 
70  + 81 


72  + 81 
69  + 81 

71  +81 

73  + 80 
85  + 79 
93  + 76 
66  + 81 
67  + 81 
62  + 81 
74+80 

72  + 80 
91+76 
71  +80 
66  + 80 

87  + 77 
78  + 79 
61+81 

74  + 79 
63  + 80 

77 

90  + 76 
78  + 79 
61  +80 

88  + 77 
83+77 
85  + 77 
62  + 80 
84  + 77 
57  + 80 

75  + 78 

71+79 
61  +80 
69  + 79 
72  + 79 
83  + 76 
72  + 78 
80  + 77 
79  + 77 
75  + 78 

78  + 77 

86+75 
88  + 75 

79  + 77 
87  f 75 
69+78 
87  + 75 
69  + 78 
66  + 78 
66  + 78 
51+79 


56 

51 

32 

38 

73 

90 

64 

73 

16 

23 

59 
76 
31 
82 

38 
37 

60 
61 
70 
60 

66 

62 

31 

67 

45 

58 

39 
50 
50 
61 

49 
55 
36 
31 
44 
26 
38 
62 

43 

50 

47 

31 

27 

76 

89 

24 

74 

53 

82 

51 

44 
97 
26 
37 
34 
62 


115 
122 
123 
118 

116 

115 
114 

116 

117 

118 


8 115 
8 116 
10  121 

17  115 

6 115 

13  116 
10  116 

14  116 

18  118 
10  116 

13  116 

15  116 
8 119 

18  115 
12  116 

16  116 

7 115 
12  116 
11  116 
10  116 


Flux  Density 


12  (im 


(Not  Color  Corrected) 
25  fim  60  pim 
(Jansky) 


100  jim 


V L 

Flux  Corr  A Confusion  R S 

Uncs  Coef  R Flags*  S 2 \ # 


53 

45 

45 
30 

71 

36 

59 

64 

113 

46 
53 
58 
48 
70 

50 

68 

40 
43 
33 

43 

44 

83 

84 
31 

57 

41 
59 
39 
46 
30 
63 

49 
67 
75 

50 

42 
61 
35 
45 
45 
27 
41 
86 
35 


122 

122 

116 

115 

116 
117 

117 
116 
116 

118 

116 

116 

116 

114 

118 

116 

116 

116 

117 

116 


117 

116 

116 

117 

117 

117 

117 

117 

117 

117 


9 116 
12  118 

12  115 

13  117 
33  117 

14  118 

10  117 
12  116 
20  117 
17  119 

12  117 

13  117 
9 117 

5 118 

6 116 

9 117 
13  117 

8 117 
8 117 

13  57 

8 117 

10  117 

15  118 

14  117 
6 116 

9 118 

11  117 

16  117 
18  116 
10  117 

12  117 

13  117 

10  118 
12  119 
10  119 
10  1 1B 

9 118 
16  120 

17  118 
9 117 


.25L 
.40 
.65 
25L 
.25L 
.60 
,37L 
.25L 
.77 
6.96 

.66 

.56 

.25L 

.43L 

1.45 

.39L 

.25L 

.25L 

.73L 

.25L 

.26 
.25L 
25L 
.41 L 
.25L 
39L 
3.83 
.72L 
.25L 
.32 

25L 

.46 

.26L 

.48 

.25L 

.49L 

.33 

.25L 

-25L 

.87 

.29L 

,25L 

1.69 

.25L 

.27 

14.21 

27L 

.47 

.35 

25L 

.51 L 
25L 
.25L 
57L 
34L 
1.27 
40L 
.251 
1.41 
,46L 

.47 

.251 

.39L 

39L 

.41 L 

.251 

.25L 

25L 

25L 

89L 

.521 

.671 

38L 

1.54 

3.52 

.38 

.381 

.53 

.49 

30L 

1.22 
1.04 
.37L 
25L 
1.77 
26L 
.37 


.47 


.94 
25L 
1 02 
25t 
.64 


32L 

.55 

1.43 

cc 

HCB 

-25L 
1 08 

.40L 

18.74 

1.00L  D 
59.38  C 

c 

CCD  E 

BAA  0 

.27L 

2.28 

4.21 

CC 

HAA 

25L 

.59 

1.81 

CE  W 

BB 

,27L 

,40L 

1.23L  D 

B 

D 

FEC 

,29L 

.45 

1.25L 

D 

44  L 

.40L 

1.51 

C 

J J D 

1.05 

13.31 

44.53  E 

CCC  B 

BAA  2 

1.69 

.40L 

1.00L  B 

C A 

AJ  2 

25L 

,40L 

1.00L  C 

B 

L 

25L 

.40L 

1.00L  C 

B 

25L 

.67 

1.60 

CC 

HBB 

,25L 

.36: 

1.47 

DC 

GB 

54 

.40L 

1.00L  E 

C A 

B 

.25L 

.60 

1 .01 L 

C F 

BB 

25L 

1.06 

1.70 

CC 

1 BB 

25L 

.70 

1.34: 

CC 

CC 

.25L 

.55L 

1.58 

E * 

4GCD 

25L 

1.17 

2.84 

CC 

B A 

,25L 

.40L 

1.28L 

3 

F BB 

32  L 

.73 

1.97 

CC 

25L 

1.59 

2.15 

CC 

JAB 

.28L 

.43L 

1.32 

D 

E CD 

28L 

1.12 

1.44 

CC 

FAB 

.25L 

.51 

1.53: 

DD 

DC 

.96 

.40L 

2.64L 

3C 

\A  K 0 

.25L 

.62 

1.27L 

C 

CC 

.40L 

1.32 

2.63 

DC 

DAC 

.33  L 

.40L 

1.48L 

DJ 

.25L 

1.02 

1.96 

CC 

L BB 

.25L 

40L 

1.22L 

E 

Z E 

25L 

.68 

1.40: 

CC 

BB 

28L 

40L 

FOOL 

c 

BE  C 

25L 

.87 

1.79 

cc 

1 BB 

1.40 

15.10 

24.38 

CDD 

E AAA 

.25L 

.40L 

1.00L 

C 

C 

DC 

25L 

.46 

.99 

DC 

25L 

.88 

1.65 

CD 

DBB 

.22: 

.40L 

FOOL 

BD 

BD  C 

1.1 2L 

1.83 

2.54 

DC 

MJ  AA 

.25L 

1.96 

6.12 

CC 

fc  B A 

41 

.40L 

FOOL 

BD 

AC 

.25L 

.58: 

1.18 

CC 

CC 

25L 

40L 

1.411 

C 

D 

AABD 

3 87 

.50 

1.00L 

BCC 

.32L 

.44 

1.061 

C 

KBG 

.27L 

.411 

1.00L 

F 

BFL 

25L 

.40L 

1.25L 

C 

C 

J BB 

.93L 

.77: 

1.25 

CC 

29L 

1.43 

2.B5 

CC 

J EAB 

.25L 

.49L 

1.43 

D 

Gl  E 

36L 

1.16 

2.17  : 

CC 

EAB 

*21: 

1.24 

1.99 

ECC 

GCBB 

.54 

4.47  1 

8.83 

CCD 

CBAA 

37 

.40L 

FOOL 

CF 

AD 

.25L 

1.18 

2.18 

CC 

A A 

.25L 

.85 

3.09 

CC 

HB  A 

42 

.40L 

FOOL 

BE 

AC 

.25L 

.56 

1.7B: 

CE 

NDC 

.251 

.40L 

1.22L 

C 

CC 

C 

AB 

25L 

83 

2.44 

.251 

1.33L 

2.98 

C 

1 MBA 

.341 

.82 

1 .1 5L 

D 

1 BC 

46L 

.44L 

1.55 

D 

1 GD 

25L 

.71 

1.22 

CC 

0 A 

47L 

.88 

2.33 

CC 

HBB 

25L 

1.03 

1.17 

DC 

BF 

25L 

84L 

1.25 

C 

LC 

25L 

.47 

1.25L 

c 

F CD 

.25L 

1.30 

2.70 

CD 

E AB 
NFBF 

25L 

.54 

.98 

CD 

43L 

1.61 

2.80 

CD 

CAA 

.50 

40L 

FOOL 

. CD 

A C 

.91 

.40L 

FOOL 

. BC 

AA 

25L 

,40L 

1.001 

. C 

C 

.251 

.64 

1.541 

C 

CE 
BH  J 

31L 

,40L 

1.651 

. C 

2 74L 

.40L 

1.001 

. C 

BC 

.251 

1.22 

2.56 

DC 

) L BB 

.361 

.401 

1.001 

L D 

AD 

.30 

.40L 

1.751 

L BD 

AC  1 

.251 

.43 

1.28 

CC 

; G CC 

.251 

1.27 

2.93 

DC 

) AB 
AC 

.54 

.401 

1.00 

L BC 

.39 

2.78 

6.92 

CCC 

) ECAA 

,251 

.401 

126 

L C 

E 

1 161 

.46 

1.05 

C( 

Z FCE 

.251 

.60 

1.83 

C( 

Z B B 

B 

.251 

L .401 

L 1.00 

L C 

1.351 

L 1.01 

2.90 

C< 

D ' HBB 

.34 

L 1.12 

1.78 

D< 

3 KAC 

.23 

.40 

L 1.00 

iL  BE 

AD 

*25 

L 116 

2.56 

i Cl 

DM  AB 

.36 

L .40 

L FOC 

>L  B 

BDE 

.28 

L .94 

2.3S 

i a 

C EAB 

27 

l_  .40 

L FOC 

)L  c 

A B 

L .25 

L .58 

1.3C 

) D 

C CC 

L 25 

L 62 

FOC 

)L  F 

D 

E 1 HBF 

L.  25 

L 1.01 

1.6( 

):  C 

Flags 


Associations 


0100000000 

0400000000 

0101023000 

0401010000 

0200000000 

0200000000 

1300000100 

1300000000 

01C0033100 

0500000000 

0301000000 

0300000000 

0300000000 

2200000000 

0100001000 

2300000000 

3200000000 

3200000000 

1200000000 

2100100000 

2200100000 

2100000100 

0100000000 

1100000000 

1400000000 

0200000110 

1100001000 

0400000000 

1300000000 

1400000000 

0200100000 

0300100000 

0300000100 

0400000000 

1200000000 

1100000000 

0300000000 

0400000000 

0200000000 

0300000000 

1301000010 

0100000200 

0100000000 

2300000000 

0200000000 

1300000000 

0100000000 

0500000000 

0200000000 

2200000100 

2200000000 
3201000110 
2400001000 
1 300000000 
0200000000 
0300000000 
1300000000 
1400000000 
1300001000 
0201000000 

2400000000 

0200000000 

2100000000 

0300000000 

1300000000 

0400000010 

2200000000 

1300000000 

1300000000 

1300000000 


0200000000 

1400000000 

2200000000 

1300000000 

1300001000 

0300000000 

1300000000 

0300000000 

0300000000 

0201000000 


Name  Type 


0400001000 

0300000000 

1301000000 

0300000000 

0200002000 

0200001000 

0401000000 

0300000100 

0301000000 

0300000000 

0200000000 
0200000000 
0300000000 
0100000000 
2300100000 
0200000000 
1300100000 
1 300000000 
1300000000 

oioooooooo 


M + 05-31 
633B0  FO 
U08256 
U08271 


13 


13 


2 12 


63400  K0 
1310  + 34 
U08292 
U08307 
63414  MO 

63416  K0 
63419  GO 
1311+38 
U08319 
06154  M6 

1312+30 

U08338 

U08337 

63436  G5 
ZG  1313  + 30 

U0B352 

U08356 
63462  K0 

ZG  1316  + 31 
63466  G5 

U08367 

63469 

U08371 

63474  G5 

ZG  1317  + 31 

U08387 

63488 

U08396 
63494  K2 

U08399 
U08403 
63499  K0 

63508  K0 
63514  M0 
A1322  + 36 

63520 


27 


ZG  1322  + 32 


MKN  453 

U08444 

63547 

ZG  1325  + 32 
U08463 
63556  K2 


Sep 

O Mag 


-145 


180 

14 

35 
48 

15 
61 

40 

36 
11 

7 

25 

11 

6 

25 

80 

26 
66 

16 

41 


32 


60 

106 

135 

81 

156 

146 

108 

66 

75 

67 

151 

141 

115 

153 

146 

136 

BO 

148 

153 

143 

60 

156 

82 

153 

91 

143 

71 

155 

148 

90 

136 

71 

148 

125 

68 

78 

63 


83 


153 


13  63559  KO 

7 

9 U 08471 

26 

12  ZG  1327  + 37 

9 

12  ZG  1327  + 34 

56 

12  ZG  1327+31 

20 

9 U08498 

10 

10  M + 06  — 30  -021 

53 

9 U 08502 

51 

13  63576 

2 

13  63581  MO 

13 

13  63583  KO 

6 

13  63593  G5 

10 

13  63597  KO 

19 

9 U08536 

23 

13  63605  KO 

7 

9 U08539 

8 

1 3 63623  FO 

2 

9 U08561 

61 

13  63628  KO 

7 

9 U085B3 

72 

13  63636 

30 

9 U08592 

21 

13  63648  FO 

1 

9 U08620 

32  1 

13  63649  K2 

3 

9 U08621 

39 

13  63655  K5 

1 

9 U08630 

22 

9 U08646 

82 

138 

85 

156 

143 

70 


83 

150 


156 

155 

146 


146 

83 

76 

70 

72 

72 

160 

67 


50 

138 

81 

146 

85 


48 

153 

75 

141 

82 

143 

156 


Confirmed  Small  Emended  Sources  <S„  a,  ,2.  25.  60,  100  „m;  ,0,  High  Source  Density  Region. 


457 


Right  Ascension:  1 3h37m56a- 1 4h09m051 

Position  (1950) 


Name 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
Coords  SMJ  SMN  * 


(s)  o i b n n o n 


13379+3518 
13379+3706 
13379+3115 
13379  + 3339 
13388  + 3037 
13398  + 3717 
13400  + 3553 

13403  + 3515 

13404  + 3406 
13408  + 3035 

13415  + 3315 
13421+3345 

13425  + 3152 

13426  + 3724 
13433  + 3051 
13437  + 3507 

13439  + 3650 

13440  + 3042 
13441+3845 
13448  + 3408 

13448  + 3847 
13448  + 3511 
13453  + 3808 
13455  + 3833 
13456+3800 
13457  + 3513 
13463  + 3345 
13463  + 3126 
13465  + 3358 
13468  + 3947 

13470+3530 
13477  + 3246 
13477  + 3501 
13485  + 3957 
13489  + 3454 
13495  + 3620 

13495  + 3441 

13496  + 3955 
13503  + 3803 
13510  + 3807 

13510  + 3828 
13510  + 3344 
13511+3402 
13513  + 3809 
13518  + 3104 
13520+3350 
13524  + 3841 
13530+3306 
13534  + 3403 

13537  + 3942 

13538  + 3019 

13539  + 3832 

13544  + 3816 

13545  + 3410 
13557  + 3250 

13564  + 3741 

13565  + 3445 

13565  + 3519 

13566  + 3903 

13573  + 3500 

13574  + 3726 
13577  + 3825 
13582  + 3909 
135B2  + 3806 
13582  + 3916 
13585  + 3018 
13588  + 3055 
13591+3148 

13592  + 3153 

13593  + 3107 


56.7  25 

56.7  44 

58.4  57 
58.9  51 

53.7  49 

51.7  44 
0.7  37 

21.1  37 

25.4  11 

52.0  19 

33.6  56 

9.6  57 

31.6  3 

36.6  54 

23.4  44 

42.4  0 

57.4  57 
0.6  30 

7.6  23 

48.8  21  j 

50.2  31  . 

54.0  19 

16.3  51 

35.4  6 

38.1  6 

47.8  2 

21.8  35 

23.4  17 

31.5  27 

48.1  28 

1.6  14 

43.5  17 

44.9  35 

35.0  13 

56.9  42 

31.5  21 
34.8  30 

38.7  0 

22.4  44 

1.6  56 

4.9  30 

5.0 

1 10.0  1 

18.7  31 
153.7  44 

2.6  24 
1 25.1  41 

1.2  26 
(24.8  20 

46.4  23 


73  + 77 
79  + 76 

56  + 79 
67+78 
52  + 79 
79  + 75 

74  + 76 
72  + 77 
67  + 77 
52  + 78 

64  + 77 

65  + 77 

57  + 78 

78  + 75 
52  + 78 
70  + 76 
76  + 75 
52  + 78 
81+74 

66  + 76 

81  +74 
70+76 

79  + 74 

80  + 74 
78  + 74 

69  + 76 

64  + 76 
54  + 77 

65  + 76 
83+73 

70  + 75 
59  + 76 
68  + 75 
82  + 72 

67  + 75 
72  + 74 

66  + 75 
82  + 72 
77  + 73 
76  + 73 

77+73 

62  + 75 

63  + 75 

76  + 73 
52  + 76 

62  + 75 

77  + 73 
59  + 75 

63  + 75 
80  + 72 


52.5  42 

55.9  51 
26.4  43 

31.0  41 

43.9  39 

25.2  39 

30.1  34 

30.8  50 

40.3  12 

20.2  57 

24.4  24 

43.2  27 

13.1  21 

14.6  43 

16.8  15 

31.9  57 

48.5  43 
9.3  16 

[12.8  14 

19.2  7 


13594  + 3404 

14002  + 3857 

14003  + 3245 
14010  + 3303 
14010+3742 
14011+3845 
14015  + 3917 
14015  + 3214 

14019  + 3333 

14020  + 3324 

14021+3015 
14026+3058 
14026  + 3118 
14029  + 3526 
14031+3510 
14042  + 3105 

14045  + 3501 

14046  + 3400 
14057  + 3227 
14057  + 3152 

14059  + 3054 
14062  + 3131 
14064  + 3007 
14066+3345 
14067  f 3215 
14075  + 3854 
14075  + 3129 
14079  } 3856 
14086  + 3609 
14090+  3231 


29.2  9 

16.3  6 
[23.9  2 

0.4  13 
2.9  56 

11.1  59 

31.4  25 

33.3  22 

58.3  39 
4.4  51 

10.4  2 

36.8  45 

37.9  11 

59.0  33 

11.7  25 

12.9  8 

31.7  2 

38.5  33 

44.9  3 

47.5  56 

55.8  40 

16.8  18 

29.5  8 

41.6  57 

43.1  19 

32.3  37 

33.1  27 

56.4  32 
38.3 

5.1  46  | 


49+76 
77  + 72 

76  + 73 

63  + 74 
58  + 75 

73  + 73 

64  + 74 
66  + 74 

77  + 72 

65  + 74 

72  + 72 
75  + 72 
77  + 71 

74  + 72 
77  + 71 
48  + 75 

50  + 74 

53  + 74 

54  + 74 

51  + 74 

61+73 

75  + 71 

56  + 74 

57  + 73 
72+72 

75  + 71 

76  + 71 
54  + 74 

59  + 73 

58  + 73 

47+74 

50+74 

51+74 

65+72 

64  + 72 

50  + 73 
63  + 72 

60  + 72 
55+73 
53+73 

49  + 73 

51  + 73 
47  + 73 
59+72 
54  + 72 
73  + 70 
51+72 
73  + 70 

65  +71 
54  + 72 


67 

10 

118 

71 

15 

118 

57 

8 

117 

52 

16 

118 

43 

8 

117 

81 

15 

119 

29 

13 

119 

44 

28 

123 

72 

12 

119 

41 

10 

117 

37 

10 

120 

33 

7 

119 

35 

11 

118 

56 

14 

119 

57 

10 

118 

73 

17 

120 

57 

15 

119 

63 

12 

117 

51 

8 

118 

72 

17 

118 

30 

7 

119 

51 

12 

120 

69 

8 

119 

34 

8 

119 

64 

13 

119 

19 

14 

118 

36 

1 11 

118 

28 

9 

[118 

23 

6 

110 

32 

8 

119 

44 

7 

120 

44 

10 

118 

78 

10 

119 

57 

17 

119 

18 

5 

118 

52 

10 

120 

52 

7 

120 

27 

8 

120 

45 

12 

120 

54 

14 

118 

30 

12 

120 

40 

9 

119  . 

45 

8 

119 

48 

12 

118 

42 

12 

118 

57 

15 

119 

54 

9 

119 

57 

15 

119 

50 

15 

119 

26 

10  1 

122 

Flu*  Density 


Flags 


12  fim 


(Not  Color  Corrected) 
25  +im  60  jim 
(Jansky) 


100  | Flux 

Uncs 


„ V L 

Corr  A Confusion  R 

Coef  R Flags*  S 


42 

50 
88 
59 
34 
31 
57 
40 

55 
40 

34 

36 

46 

22 

33 

51 
53 

34 
89 
45 

62 

59 
23 
23 
68 
69 

50 

56 
78 
48 

58 
22 

60 

59 
28 
74 
33 
29 

60 
36 

68 

29 

51 
86 
39 
55 
54 
47 
78 
44 


7 

12 

7 
6 

15 

8 

5 
15 
12 

14 
12 

6 
6 

21 

15 

13 
8 

28 

14 

15 
8 

13 

13 

17 

12 

10 

7 

11 

12 

16 
12 
16 
30 
11 

9 

11 

11 

26 

7 


116 

120 

121 

118 

119 

120 
118 
120 
121 
120 

122 

120 

120 

120 

119 
114 
114 
116 

114 

115 

120 
121 

116 
118 
120 
122 
122 

117 

118 
121 

113 

113 

113 

119 
117 

114 

120 
117 

113 

114 

114 

112 

113 

112 

113 

122 

112 

121 

119 

112 


.56 
,25L 
1.20 
42L 
.25  L 
•25L 
25L 
1.69L 
.40 
.3 1 L 

.89 
6.93 
25L 
25L 
.46 
34L 
.251 
.66 
1 28 
39L 

2.32 

25L 

.72 

28L 

26L 

25L 

25L 

2.22 

1.23 

102.80 

,42: 
.71 
46 
26L 
8.90 
.38 
48.98 
11  56 
26L 
.351 

25L 

.29 

2.32 

.22: 

26L 

.441 

44L 

25L 

48L 

.74 


.25L 

25L 

.25L 

.77 

.44 

33L 

25L 

.251 

.38L 

.251 

30.61 

.27 

.25L 

42.49 

1.60 

25L 

.37 

2.07 

.451 

.43L 

25L 
25L 
31L 
1.59 
26L 
.251. 
.251  | 
.25L 
26L 
.25  L 

.38L 

.25L 

-40L 

.251 

25L 

.50 

.65 

.25L 

.251 

.25L 

.251 

.52 

28L 

.70L 

.42 

.96 

.38 

.25L 

.251 

1.1 


25L 

.26L 


.25L 

.251 

25L 

2.33 

.251 

11.30 

3.03 

25L 

.27L 

.25L 

.92 

.57 

25L 

25L 

.25L 

.32L 

25L 

.251 1 

.291 

.281 

32L 

.251 

28L 

25L 

.89 

74L 

.54: 

.25L 

.251 

15.30 

.30L 

25L 

27.15 

.34: 

33L 

25L 

.50 

25L 

63L 

25L 

25L 

67 

42 

.25L 

.25L 

.26L 

.251 

.25L 

.281 

.25L 
.35 
.251 
25L 
.41 L 
80L 
.25L 
.25 
.25L 
-26L 

25L 

.34L 

-25L 

,62L 

.55L 

.46: 

.28L 

25L 

-25L 

.57L 


.40L 

.74 


.32 

.401 

.251 

.91 

.28  L 

1.43 

.25L 

.60 

-50L 

1.20: 

25L 

■57L 

■25L 

.40L 

.30: 

2.30 

31L 

40L 

1.99 

.38: 

.281 

.94 

.251 

.98 

25L 

.40L 

.25L 

.60 

48L 

.55 

■25L 

.40L 

.32 

40L 

25L 

.84L 

.66 

.40L 

.49 

1.02 

.26L 

40L 

.36 

3.09 

26L 

.91 

25L 

1.02 

■25L 

.92 

.55 

.40L 

.61 

.401 

40.60 

6.16 

.48 

6.06 

54L 

.40L 

.59 

.36: 

46L 

1.77 

.63 

.81 

.96 

,95 

1.44 

.40L 

1.35 

.64 

.63 

.40: 

.48: 

.42 

.40L 

2.02 

1.13 

.56 

.401 

.40L 

7.19 

.63: 

2.96 

40L 

.79 

2.10 

2.88 

.76 

4.63 

.40L 

.56 

40L 

40L 

.48 

1.07 

.67 

.89 

6.B5 

40L 

.42 

.48: 

.80 
58 
.471 
.55 

.70 
2.71 
63 
.69 
.53 
40L 
60  L 
2.61 
151 
.91 

.54 

.40L 

52 

40L 

40L 

44L 

■40L 

1.57 

.40L 

.40L 


1 .00L  |8 
166  CE 
1.00L  CD 
1.13 
1.79 
1.82 
1.67: 

1.38 

I.OOLjC 
5.17 


CE 

CC 

FC 

DF 


1.00L 

1.00L 

1.83 

2.17 

1.00L 

1.10: 

1.40 

1.00L 

1.00L 

2.04 


FDD 

8 

BCC 
CC 
CC 

c 

CF 
CC 
C 

CD 


1.00L 

.87: 

1.00L 

6.50 
.87: 

1.19: 

2.96 

1.00L 

1.00L 

1.88: 

14.49 

1.12L 

1.051 
1.58 
1.00L 
1 00L 
1.16L 
1.00L 
2.12 
1.12L 

2.25 

2.71 

1.00LJ 

4.33 

1.71LJ 

1.60 

1.62 

1.45 

i.asLi 

1.14L 


BD 
CCF 
C 

DDD 
DD 
CC 
CC 
BD 
CC 
BBDD 

CDDD 
C 
C 

DC 
BBC 
C 

BCC 
BBC 
CE 
C 


CC 
CCCC 
BC 
D CC 

c 

CC 
FC 
CC 
C 


4.35 
2.13 
1.00L 
I.OOLjC 
1.00L  D 
12.24  j CCD 


1.44 

6.12 

1.27 

2.8 

1.1 0L 
10.60 
2.89 
1.63 
3.63L  1 
1.41 
1.40L! 
1.00L] 
1.18L 
1.88 


CC 
FDD 
E 
CC 

BBC 
E DD 
CE 
BBCC 
DC 

EC 
C 

BC 

C 

CC 


BE 
J 

AD 

FBB 
CC 
HBC 
AF 
CG 
HDA  A 

AH 
A A E 
F 


BC 
BB 
» KN 
KCC 
MCD 
B 

AC 
HCB 

AAF 
BBE 
BE 
J DA  A 
HBF 
BF 
J AA 
AB 
AB 
AA  A B 

DBAA 
B I M 
C 

GFCB 
AAF 
H 

AAAH 
AAB 
FBB 
DCC 


BC 
CAAB 
ABJ 
GGAA 
BC 
KBB 
KEAD 
CB 
FEEC 
BG 

GFBA 
GAB 
J CJ 
AD 
C 

F A AA 
NBC 
CAA 
I D 
CA 


1.87  CF 

1.47:  CD 

11.40  CCC 
1.00L  BC 
3.10L  C 


1.76 
1.34:  j 
1.23 
1.97 
1.49 


CD 

CD 

CC 

C 

CC 


EC 

DDD 

CC 

DF 

F 


1.32: 

4.17 
1.47 

1.17 
2.91L 

1.001  c 

1.02L  D 
4.89  CCC 

2.04  DC 

1.69  FC 

1.25:  DD 

1.001  c 

1.19L  D 
86  E 

1.00L  C 
1.00L  CD 
1.00L  C 
2.72  CD 

1.22  D 

1.00L  B 


AAA  D 
BCA  A 
BA 
AA  AC 
AC 
MK  DC 
B 

ABF 

B 

EBB 

BB 
BD 
F A A A 
ABN 
D 

HCC 
HCD 
KCC 
L NBC 
F BC 

EBB 
HCAB 
BB 
BD 
HCB 
DM  K 
BKL 
L E A A 
KAB 
L BB 

BC 

BF 

DM 

C 
CH 
BBK 
Dl 

MAB 
KE 
AB 


1300010000 
0200000000 
0400001000 
1300000000 
0301001000 
0100000000 
0381000100 
2201010000 
0400020000 
0300000000 

1300000000 
1400000000 
0300000000 
0300000000 
0200010000 
2100000000 
0300000100 
0400000000 
0300001000 
1300000000 

0300001000 
2500000000 
1300000000 
11 00001 000 
1301000000 
1400000000 
1300000000 
0400000000 
1400000000 
0300001000 

0200000000 
0300000000 
1300000000 
1500000000 
0300000000 
0300000000 
2300010000 
1400000000 
0400000000 
0500100330 

1400000000 
0100001 000 
1200000000 
0300100330 
0100000000 
0380000000 
3400000000 
1400000100 
0300000000 
0400000000 

1100000000 
3300000000 
1 500000000 
0300000000 
0300000000 
101023200 
1200000100 
100000000 
2300000038 
1100000000 

0400000000 
1100000000 
2200000008 
0200000000 
2200000008 
0300000100 
0301000000 
0300100000 
0300100000 
0200000000 

0300000000 
2300000008 
0100012000 
0400000000 
0100010000 
2100000008 
2300000008 
0200000100 
1300000210 
1300000100 

1300000000 
0100000000 
0200000000 
0200000000 
0100000000 
0300000000 
0200010000 
100000000 
0200000000 
0400000000 

0200000000 
0300000000 
0300000000 
1300000100 
0300000000 
0300100000 
0300000000 
0200100000 
3301000000 
0400000000 


Declination:  +30°- +40° 

Associations 


C 

A 

T Name  Type 


Sep 

O Mag 


2 13 

63675 

8 

87 

2 12 

ZG  1337  + 37 

36 

148 

2 13 

63676  G5 

8 

60 

3 12 

ZG  1338  + 30 

12 

153 

2 12 

ZG  1339  + 37 

62 

146 

6 9 

U08680 

74 

146 

4 9 

U 08681 

44 

151 

3 9 

U08685 

48 

145 

1 13 

63712 

3 

90 

3 4 

TMSS  +30249 

5 

23 

1 12 

ZG  1342  + 31 

21 

156 

3 9 

U08695 

10 

151 

2 13 

63725  K0 

29 

82 

1 12 

ZG  1343  + 35 

78 

156 

2 12 

ZG  1344  + 36 

66 

150 

2 13 

63734  K0 

4 

82 

2 13 

63735  K0  [ 

19 

60 

9 9 

U08713  | 

40 

155 

2 13 

63739  K0 

3 

55 

1 13 

63747  K2 

40 

70 

4 9 

U08725 

9 

126 

3 9 

U08724 

70 

153 

1 39 

OP  + 377 

49 

1415 

2 13 

63760  K0 

1 

57 

6 13 

63763  M7E 

6 

70 

3 9 

U08739 

24 

146 

1 13 

63774  K2 

14 

81 

1 13 

63773  K5 

11 

83 

U08761 
63781  MO 
63791 

63793  M0 

63794  MB 
U08792 
U08803 

U08806 
U08805 
63811  KO 
U08809 
2G  1351+31 
M + 06-31-019 
ZG  1352  + 38 
ZG  1353  + 33 

63836  K2 

U08856 

U08858 


13  63845 
13  63857  K0 
9 U 088 98 
12  ZG  1356  + 34 
M + 06  — 31  —036 


10 


U08912 

63872 
U08919 
U08925 
63879  MC 
63881  K2 
ZG  1358+30 
63885  K0 
63889  K0 


9 I U 08941 
ZG  1400  + 38 
U08954 
63911  K2 

U08975 
U08980 
ZG  1401  +32 
ZG  1401  +33 
ZG  1402  + 33 


ZG  1402+30 
ZG  1402  + 31 

U09014 
63932  KO 
63935  K0 
ZG  1404  + 34 


U09048 
63956  K2 


63961  K0 


U09074 
63979  K2 


1 J J 1 I L J 1 i L j ] 1 j [ | | | Id  | 63979  K2  | IS 

•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS- 1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing.  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


146 

60 

05 

50 

77 

141 

151 

150 
133 

71 

131 

151 

146 

155 


156 

153 

90 

76 

136 

156 


146 

85 

148 

131 

80 

66 

151 

75 

70 


143 

156 

140 
76 

141 
143 
156 
153 
153 


155 
153 

156 
75 
70 

156 


156 

B5 


145 

61 


458 


Right  Ascension:  14h09m46s-14h35m58s 

Position  (1950) 


h m. 


14097  + 3825 
14101+3604 
14105  + 3932 
14110  + 3739 

14116  + 3748 

14117  + 3730 
14117  + 3111 

14120  + 3550 

14121  +3539 
14125  + 3930 

14127  + 3701 

14130  + 3458 

14131  +3956 
14131+3445 

14134  + 3627 

14135  + 3954 

14136  + 3603 
14138  + 3440 
14140  + 3534 
14143  + 3944 

14143  + 3226 
14144+3949 
14149  + 3648 
14158  + 3544 
14160  + 3153 

14167  + 3004 

14168  + 3859 

14169  + 3053 
14174  + 3622 
14179  + 3530 

14179  + 3753 
14183  + 3524 
14189  + 3051 
14190+3013 
14193  + 3148 
14197  + 3348 

14203  + 3005 

14204  + 3244 
14204  + 3752 

14206  + 3719 

14207  + 3813 
14207  + 3304 
14213  + 3233 
14215  + 3414 
14218+3845 

14219  + 3706 

14220  + 3505 
14220  + 3138 
14222  + 3641 

14227  + 3028 

14228  + 3828 
14231+3242 
14234  + 3837 
14237  + 3459 
14237  + 3823 

14247  + 3144 

14248  + 3346 
14250  + 3608 
14256  + 3653 
14258  + 3548 

14261+3625 
14262  + 3236 
14264  + 3642 

14264  + 3720 

14265  + 3913 

14266  + 3336 

14267  + 3517 
14269  + 3950 
14274  + 3540 
14277  + 3904 

14279  + 3132 

14280  + 3126 
14283  + 3309 
14283  + 3532 
14285  + 3857 
14292  + 3550 
14292  + 3326 
14292+3100 
14294  + 3650 
14296  + 3035 

14298  + 3351 

14299  + 3631 

14300  + 3831 

14301  +3028 
14305  + 3153 
14305  + 3631 
14312  + 3710 
14319+3909 
14320  + 3245 
14325  + 3650 

14332  + 3520 

14333  + 3221 
14339  + 3320 
14344  + 3451 
14350  + 3353 
14351+3125 

14352  + 3840 

14353  + 3647 
14356  + 3041 
14359  + 3834 


Galactic  Uncertainty 
5 Coords  SMJ  SMN  d 

1 b O (")  O 


29.5 

40.3 

42.1 

46.3 
23.41 

35.5 

52.7 

57.7 
1.4 
4.9 

15.9 

44.4 


47.2 


53. 

5.1 
[38. 
53. 

1.1 

16. 

26. 

28. 

34. 

39. 

|46.6 

55. 

28. 

43 

58. 

0. 

18. 

20. 

32. 

17. 

17. 

17. 

24 

39. 

48. 

56.1 


30 

35. 

17. 

58. 

3 

[36.0 

14. 

19. 

58. 

28. 

1, 

10. 

14 

19. 

40. 

58 


71+70 

42 

15  1- 

65  + 71 

74 

13  1 

74  + 69 

47 

9 1 

69  + 70 

34 

20  1 

69  + 70 

23 

9 1 

68  + 70 

57 

8 1 

50  + 72 

54 

11  1 

64  + 70 

26 

4 1 

63  + 71 

40 

10  1 

73  + 69 

39 

8 1 

67  + 70 

45 

11  1 

61+71 

48 

15  1 

74  + 69 

84 

17  1 

60  + 71 

23 

12  1 

65  + 70 

34 

6 1 

74  + 68 

81 

12  1 

64  + 70 

77 

12  1 

60  + 70 

38 

8 1 

63  + 70 

58 

13  1 

73  + 68 

70 

15  1 

53  + 71 

79 

10  1 

74  + 68 

52 

9 1 

66  + 70 

43 

12  1 

63  + 70 

28 

7 1 

52  + 71 

49 

13  1 

46  + 71 

64 

11  1 

71+68 

21 

9 1 

49  + 71 

66 

14  1 

64+69 

38 

14  1 

62  + 69 

51 

14  1 

68  + 69 

66 

13 

61+69 

71 

30 

48  + 70 

49 

14 

47  + 70 

40 

11 

51+70 

68 

16 

57  + 69 

49 

10 

46  + 70 

48 

12 

54  + 70 

68 

11 

67  + 68 

48 

21 

66  + 68 

51 

6 

68  + 68 

29 

8 

55  + 69 

47 

13 

53  + 69 

42 

7 

58  + 69 

61 

13 

69  + 68 

34 

13 

65  + 68 

40 

8 

60  + 69 

55 

11 

50  + 69 

52 

13 

64  + 68 

23 

10 

47  + 69 

30 

20 

68+68 

29 

13 

53  + 69 

40 

14 

69  + 67 

22 

6 

l 59  + 68 

48 

8 

i 68  + 67 

55 

23 

1 51+69 

76 

31 

J 56  + 68 

74 

17 

1 62  + 68 

29 

12 

64+68 

40 

18 

1 61+68 

65 

8 

j 63  + 68 

33 

10 

» 53  + 68 

37 

8 

) 63  + 67 

31 

11 

3 65  + 67 

69 

15 

3 70  + 67 

93 

14 

3 55  + 68 

50 

11 

3 60  + 68 

70 

8 

i 71+66 

52 

8 

3 61+68 

56 

25 

3 69  + 66 

21 

6 

8 50  + 68 

64 

8 

7 50  + 68 

28 

3 

1 54  + 68 

47 

21 

9 60  + 67 

19 

6 

1 69  + 66 

20 

6 

3 61+67 

31 

8 

0 55  + 68 

42 

B 

5 48  + 68 

20 

17 

6 63  + 67 

49 

22 

0 47  + 66 

23 

3 

0 56  + 67 

25 

8 

2 63  + 67 

27 

B 

,1  67  + 66 

23 

3 

[9  47  + 68 

28 

9 

!1  51+68 

20 

i 9 

!1  62  + 67 

32 

: 9 

i0  64+66 
10  68  + 66 

35 

29 

, 8 

i 8 

18  53  + 67 

42 

' B 

10  63  + 66 

, 2C 

) 5 

7 59  + 6€ 

i 24 

1 9 

y4  52  + 67 

’ 26 

1 9 

35  54+67 

’ 7( 

) 18 

34  5B  + 6€ 

> 36 

1 12 

39  55  + 6( 

3 3; 

> 8 

10  49  + 61 

f 4( 

3 16 

11  67  + 6* 

5 21 

l 8 

2 62  + 6( 

3 21 

3 12 

57  47  + 61 

7 2i 

) 11 

40  66  + 6' 

5 21 

3 13 

Flux  Density 


114 

106 

114 

104 

115 
111 
106 
101 
115 
115 

107 
114 
179 

110 

98 

98 

114 

117 

111 

8 

175 

108 
109 


15 

111 

105 

102 

103 

105 

106 
122 

99 

111 

107 

107  ] 
116 

108 
107 
106 
117 

5 

109 

112 

107 

106 

115 

107 

109 

111 

105 

103 

107 

103 


(Not  Color  Corrected) 
im  25  /xm  60  Jim 

(Jansky) 

100  /im 

Flux 

Uncs 

V 

Corr  A 
Coef  R 

25L 

.28L 

.45 

1.57 

CC 

EDB 

.25L 

,60L 

.49L 

1.09 

C 

DCB 

.44L 

.34L 

1.79 

4.78 

DO 

CA  A 

.25L 

25L 

.48 

1.00L 

C 

DF 

.98 

.18: 

40L 

1.00L  C 

F A 

E 0 

.26L 

,25L 

.71 

2.02 

FD 

GAC 

.25L 

31L 

.90 

1.66 

CC 

GA  A 

.24 

.85 

.40L 

1.00L  E 

C A 

AEH  2 

.25L 

.25L 

.03 

2.41 

CC 

GBA 

.50 

-25L 

.40L 

1.05L  C 

E 

25L 

25L 

.68 

1.43 

CC 

E BC 

.42L 

.25L 

.51 

1.00L 

c 

DD 

39L 

.25L 

.49 

1.06L 

c 

FG 

64  L 

25L 

.89 

1.43: 

CC  F 

MBB 

47L 

.27 

1.83 

7.47 

CEC  C 

;caa 

.38 

25L 

74L 

1.05L  ( 

5 / 

U_M 

.48L 

.27L 

.55 

1.00L 

C 

MCK 

01 

.90: 

.40L 

1.00L  1 

3C 

VA  1 

28L 

.32L 

.91 

3.85 

CD 

HDCA 

25L 

.25L 

.97 

2.68L 

D 

A F 

68 

.25L 

.40L 

1.00L 

: 

3K 

25L 

.33 

2.39 

5.33 

DDD 

.AAA 

,65L 

.25L 

.59 

2.11 

cc 

< BC 

1.84 

1.05 

40L 

1.801 

3D 

\A  M 

.52L 

.25L 

.71: 

1.59 

DD 

CB 

.39 

.33L 

.40L 

1.00L 

3 

j E 

82 

.19: 

.40L 

1.00L 

3D 

3FE  0 

25L 

25L 

.59: 

1.24 

CC 

FDBD 

25L 

25L 

.63 

1.32 

EC 

BB 

37L 

.25L 

.05 

1.38 

CC 

CB  B 

61L 

25L 

.53 

1.14L 

C 

K CJ 

25L 

.25L 

40L 

1.20 

C 

FD 

27L 

.25L 

.58 

.77: 

CD 

BD 

.25L 

.29L 

1.83 

4.67 

DD 

CAB 

.39L 

.251 

.53 

1.49: 

DD 

CB 

32 

37L 

.401 

1.26L 

C 

Cl 

.25L 

25L 

1.02 

1.34: 

DE 

HBB 

50 

.25L 

.41 L 

1.00L 

C 

B K 

25L 

,25L 

.43: 

1.79 

DC 

F C 

25L 

,25L 

.45 

1.44 

DC 

MCB 

25L 

.25L 

.59 

2.10 

CB 

HAB 

26L 

.32L 

.64 

2.08 

OC 

L CB  A 

1 25 

.31: 

.40L 

1 .571 

□3 

m 

AB  N 0 

.25L 

.25L 

1.01 

2.23 

CC 

BB 

.25L 

25L 

.41 L 

1.B1 

C 

GDB 

25L 

25L 

.70 

.89: 

BD 

BB 

30L 

25L 

1.26 

6.08 

CD 

HK  A A 

25L 

.37L 

.76 

1.72: 

CC 

L B A 

25L 

25L 

1.37 

4.53 

CC 

GA  A 

27L 

.25L 

.46 

1.01: 

DD 

DC 

.25L 

,25L 

.71 

1.14: 

CE 

FCD 

25L 

41L 

.72 

1.59 

FC 

1 BA 

1.84 

.55 

.401 

1.00L 

G 

CD 

A B £ 

,25L 

25L 

.54 

1.00L 

C 

DC 

.251 

.251 

.40L 

1.60 

D 

DC 

.941 

.57L 

.60L 

.76 

E 

HC 

40L 

,25L 

.37 

1.00L 

D 

NCC 

.25L 

.25L 

1.60 

3.54 

CC 

BAA 

.25L 

25L 

.40 

1.00L 

D 

CB 

.34 

.25L 

.40L 

1.00L 

C 

DGL 

1.56 

.42 

.40L 

1.00L 

BC 

AC  ( 

.251 

.25L 

.44 

1.39 

CE 

N CB 

.25L 

25L 

.65 

1.22 

BC 

KB  D 

261 

78L 

.44 

1.25L 

C 

DC! 

63L 

25L 

.441 

.66 

C 

ML  MC 

,34L 

25L 

.48 

1.171. 

C 

BD 

.36 

.401 

.40L 

1.0OL 

C 

CE 

.59 

.25L 

.40L 

1.00L 

B 

B 

25L 

.25L 

40L 

1.15 

C 

J DD 

41.72 

14.42 

2.16 

1.00L 

BBC 

A A AE 

.37 

.25L 

.40L 

1.04L 

F 

EN 

.75 

1.35 

10.97 

21.08 

DCCD 

BAAA 

26L 

,25L 

.39: 

1.31 

DE 

DC 

.26 

.29 

2.71 

7.92 

EDCC 

E DA  A 

l’  52 

.59 

.40L 

1.00L 

BC 

AA  M 

25L 

,25L 

.81 

2.27 

CC 

CB 

25L 

.25L 

.65 

1.24 

CC 

B A 

.41 L 

.25L 

.54 

1.00L 

C 

HHBE 

86L 

.25L 

.41 

1.001 

D 

DG 

25.B3 

6.12 

.91 

1 .001 

BBC 

A A B 

25L 

.25L 

.74 

1.92 

CB 

l L CB 

25L 

25L 

1.03 

1.92 

CC 

; EBB 

3.89 

.96 

.39 

1.001 

BCD 

A AD 

.44 

.251 

.401 

1.001 

B 

B FL 

25L 

.25L 

.98 

2.37 

BE 

J AB 

.251 

.251 

.56 

2.10 

CC 

) FDA 

.35 

25L 

,40L 

1.101 

. C 

B 

.76 

.17: 

.40L 

1.001 

L BF 

AEL 

31 

,25L 

,40L 

1.001 

. B 

B 

3.26 

.79 

.40L 

1.00 

L BC 

AAL 

.301 

.36 

2.86 

5.81 

CC( 

3 FCAA 

.251 

l .251 

1.22 

2.53 

C< 

' AB 

251 

L .581 

.41: 

.89 

Dt 

D BB 

.251 

L .251 

52 

.75 

Ct 

3 1 CB 

.59 

.261 

L .401 

1.00 

L B 

BDN 

.731 

L .341 

L .43 

1.06 

Ci 

3 CCB 

.25' 

L .37 

1.27 

2.61 

DC< 

3 GBAA 

.25 

L .31 

L .59 

2.03 

B 

3 Gl  CA 

25 

L .56 

2.36 

3.21 

DC 

3 BAA 

.25 

L .25 

L .43 

1.07 

C 

3 GBB 

Flags 


Confusion 

Flags* 


0400000010 
3400000000 
0201000000 
0300000000 
0300000000 
0200000000 
0200000000 
1400000000 
0380000000 
0400010000 

0300000000 
0400000000 
0200000000 
0400000000 
0100010000 
0200000000 
0400000000 
0400000000 
0200000000 
0300100000 

0201000000 

0200101000 

0300000000 

0300000000 

1300000000 

0400000000 

0300000000 

1200000100 

0400000000 

2300000100 

1200000000 

2300000100 

1400000000 

0200000000 

0200000000 

1400010000 

0300000000 

0400010000 

1380000320 

0400000000 

1400000200 

0300000000 

0300000000 

0400000010 

1200000440 

0400000100 

0100000000 

0400000000 

0200010000 

0300000000 

1200000010 

0300000000 

1300000000 

0200000000 

3280000300 

2400000000 

0500000000 

0200000000 

1300000000 

1300010000 

0400000000 
0301000000 
1301001000 
0100000100 
1300000000 
0400000000 
0400000000 
0200010000 
1300000000 
1 3000000(H) 

0400000000 

0100100000 

1300000100 

1101000000 

1300010000 

1200001000 

1300000100 

0400000000 

oioooooooo 

0310010000 

0400000100 

0200001000 

0301000000 

0300020000 

0200000000 

0200000000 

0300000000 

0300010000 

0300000000 

0300001000 

1100000000 

0200000000 

1400000000 

0400000000 

0400000000 

0200000000 

0200000000 

OIOOOOOOOO 

1100000000 

0300000000 


Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25.  60.  100  (inr.  10)  High  Source  Density  Region. 


Declination:  +30°-  + 40° 

Associations 


T Name  Type  (")  Mag 


1 1 10  h 

A + 06  — 31  —078 

29 

3 9 L 

J09096 

55 

136 

1 13  e 

>4001  K2 

3 

72 

1 12  2 

[Q  1411+37 

70 

1 53 

3 13  € 

>4012  K2 

6 

71 

3 9 1 

J09113 

23 

1 56 

1 13  C 

>4019  G5 

6 

73 

1 10  l 

d + 06-31  082 

26 

2 39  f 

32.3  1413  + 34 

68 

408 

1 27  I 

WKN  671 

41 

5 9 1 

J09127 

65 

128 

1 13  1 

34028  G5 

43 

70 

1 13  1 

54033  K0 

2 

77 

4 9 I 

U09133 

26 

130 

3 9 1 

U09136 

18 

145 

1 13  i 

64041  G5 

3 

67 

3 9 

U 09139 

54 

133 

9 9 

U09143 

23 

131 

3 13 

64053  K0 

3 

47 

3 9 

1109 158 

10 

148 

1 13 

64061 

4 

88 

2 13 

64064  G5 

3 

65 

4 9 

U09173 

17 

151 

5 9 

U09180 

29 

146 

1 27 

MKN1380 

6 

3 9 

U09191 

19 

150 

2 12 

ZG  1419  + 31 

33 

151 

2 13 

64096 

11 

90 

1 13 

64105  K0 

33 

70 

1 32 

XI 420 + 378 

14 

12 

4 9 

U09213 

39 

150 

6 9 

U09214 

44 

14b 

2 13 

64117 

17 

93 

4 9 

U09221 

16 

143 

1 32 

X1421  + 387 

69 

12 

9*9 

U 092 26 

17 

126 

3 9 

U09231 

88 

148 

2 12 

ZG  1422  + 38 

44 

151 

3 9 

U09241 

32 

141 

2 13 

64137  K0 

6 

62 

3 9 

U09253 

75 

146 

3 9 

U09262 

41 

160 

1 13 

64153  K0 

1 

73 

2 13 

64161  K0 

6 

61 

2 12 

ZG  1426  + 32 

22 

148 

2 12 

ZG  1426  + 36 

41 

156 

3 9 

U09291 

35 

140 

1 2 

DO  14974 

19 

108 

1 13 

64167  K0 

7 

76 

3 9 

U09312 

60 

151 

5 13 

64180  M6E 

5 

63 

4 9 

U09318 

61 

126 

2 10 

M + 06  - 32  — 052 

18 

3 6 

. N5656 

46 

2 2 

: DO  1 4989 

37 

116 

1 10 

i M + 06  — 32-056 

29 

3 10 

i M + 06-32  — 057 

43 

5 13 

1 64202  K0 

4 

37 

3 12 

> ZG  1429  + 33 

40 

151 

5 £ 

) UQ9350 

46 

153 

5 1C 

) 64203  F0 

3 

30 

1 1C 

) 64205  KO 

9 

81 

5 E 

) U09354 

79 

145 

4 E 

) U09357 

21 

140 

2 i: 

3 64212  F5 

7 

63 

i i; 

3 64219 

2 

80 

2 i: 

3 64221  F2 

17 

62 

4 1: 

3 64227  KO 

4 

l 61 

i n 

3 M + 06-32  — 070 

2£ 

1 

i i 

3 64238  KO 

3 75 

3 

9 U09419 

31 

5 140 

5 

9 U09421 

6! 

5 138 

3 

9 U09425 

5; 

2 150 

3 1 

2 ZG  1436  + 38 

Ai 

1 156 

459 


Right  Ascension:  14h36m15*-15h11m40s 


Position  (1950) 


Name 


h m 


14362  + 3656 
14365  + 3013 

14365  + 3336 

14366  + 3039 
14369  + 3143 
14371+3618 
14371+3245 
14379  + 3819 
14386  + 3851 
14390  + 3147 

14391+3132 
14395  + 3903 
14400  + 3539 
14407  + 3000 
14427  + 3030 
14431+3259 
14431+3435 
14432  + 3856 
14434  + 3859 
14441+3158 

14442+3638 
14442  + 3434 

14447  + 3939 

14448  + 3040 
14451+3931 

14457  + 3257 

14458  + 3007 
14460  + 3752 
14464  + 3447 
14464  + 3511 

14467  + 3017 
14469  + 3858 
14471+3801 
14472  + 3837 
14485  + 3728 

14487  + 3031 

14488  + 3826 

14488  + 3520 

14489  + 3546 
14489  + 3745 

14491+3040 

14497  + 3356 

14498  + 3836 
14501+3823 
14506+3207 
14512  + 3414 
14512  + 3606 
14516  + 3851 
14518  + 3236 
14521+3339 

14522+3213 
14527  + 3137 
14530+3355 
14531+3109 
14532  + 3301 

14534  + 3737 

14535  + 3539 
14535+3951 
14545  + 3025 
14555  + 3009 

14566  + 3507 

14574  + 3003 

14575  + 3256 
14575+3356 

14576  + 3927 
14577+3517 
14583+3630 

14584  + 3603 

14585  + 3309 
14588  + 3134 

15004+3152 
15004  + 3328 
15005+3556 
15010  + 3932 
15011+3524 
15013  + 3428 
15016  + 3445 
15018  + 3144 
15020  + 3010 
15033  + 3848 


(s) 


Galactic  Uncertainty 
5 Coords  SMJ  SMN  0 

O I b (")  {")  o 


15.0  29 

31.3  52 

32.0  28 
'41.9  23 

54.7  33 

7.6  34 

9.0  15 

59.4  28 

37.5  5 

5.9  7 

10.8  2 1 

33.7  51  j 

4.0 

45.8  48  j 

147.7  21 

8.3  56  j 

9.0 

16.6  20 
[26.7  20 

9.6  20 

13.2  30 

16.2  50 

47.9  37 

53.0  58 

8.4  33 

44.7  32 

52.6  35 

4.0  47 
[25.4  10 
'26.3  45 

43.6  9 

56.6  23 

7.2  11 
12.5  15 

30.3  41 

43.2  27 

’48,6  1 

52.1  56 

55.4  38 

58.3  32 

7.9  38 

43.2  21 

48.7  30 
7.6  13 

38.3  45 

16.0  41 

17.1  0 

37.1  28 
48.7  57 

89  6 


63  + 65 

46  + 66 
55+66 

47  + 66 
50  + 66 
61+65 
53  + 66 

66  + 65 

67  + 64 
50  + 66 


15037+3115 
15039  + 3942 
15041+3456 
15043  + 3237 

15046  + 3638 

15047  + 3 244 
15050  + 3948 
15050  + 3409 
15060  + 3434 
15062  + 3353 

15067  + 3021 
15069  + 3327 
15076  + 3338 
15081+3219 
15086  + 3316 
15100  + 3306 
15100  + 3656 
15104  + 3910 
15113  + 3108 
15116+3827 


13.4 
47.8  28 

3.2  22 
9.9  6 

15.5  30 
26  2 25 
33,1  26 

34.4  12 

30.4  57 
32.3  57 


49  + 66 

67  + 64 
59  + 65 

46  + 65 

47  + 65 
53  + 65 
57  + 65 
66  + 64 
66  + 64 
50+65 

61  +64 

56  + 64 

68  + 63 
47  + 65 
67+63 
53+64 
46  + 64 
64  + 63 

57  + 64 

58  + 64 

46  + 64 
66  + 63 

64  + 63 

65  + 63 

62  + 63 

47  + 64 
64+63 

58  + 63 
59+63 

63  + 63 

47  + 64 
55  + 63 
65  + 62 

64  + 62 
51+63 
55  + 63 

59  i 63 

65  + 62 

52  + 63 
54  + 63 

51+63 
49  + 63 
54  + 63 

48  + 63 

53  + 63 
62  + 62 
58  + 62 
67  + 61 
47+62 
46  + 62 


37.2  2 

26.5  51 

33.2  51 

34.7  3 
[41.9  50 
42.4  57 

19.3  40 

27.3  29 
130.1  22 
[53,1  28 

26.4  45 

26.7  13 
31.3  6 

2.5  47 
6.2  4 

21.7  34 
36.0  37 
50.2  55 

0.9  28 

18.8  26 


45.2  24 

59.0  50 
7.8  46 

18.9  26 

36.8  56 
[45.3  3 

0.5  3 
5.2  24 
5.4  48 

17.2  48 

42.6  38 

54.7  20 

37.0  12 

11.1  9 

36.7  4 
0.2  6 
0.9  35 

29.1  29 
[20.7  37 

40.9  4 


57  + 62 
46  + 62 

52  + 62 

54  + 62 
66  + 61 

57  + 62 
60  + 61 
59  + 61 

53  + 62 

49  + 62 

50  + 61 

53  + 61 

58  + 61 
66+60 
57  + 61 

55  + 61 

56  + 61 

50  + 61 

46  + 61 
64+60 

49  + 60 
66  + 60 
56  + 60 

51  +60 
60+60 

52  + 60 
66  + 59 
55  + 60 
55  + 60 

54  + 60 

47  + 60 

53  + 60 
53  + 60 
51+60 
53  + 59 
52  + 59 
60  + 59 
64  + 50 
49  + 59 
63  + 58 


19 

37 

45 

48 

33 

29 

19 
15 

20 

17 

24 

24 

43 

56 

23 

18 
18 
31 
19 
22 

30 
52 
18 
46 
16 
82 
65 
41 
48 
94 

37 

33 

54 

18 

18 

23 
56 
28 

32 
21 

56 

63 

24 
27 
29 
43 
36 
61 
22 
52 

33 

46 
43 

47 
36 
42 

24 
20 

39 

25 

45 

40 
24 

48 
22 
42 

34 
50 
74 
15 


106 

107 

102 

103 
106 
102 
111 
101 

98 

104 

103 

105 
180 

96 

106 

107 

108 
114 

99 
107 

118 

101 

84 

116 

102 

114 
77 

116 

111 

117 

107 

110 

180 

117 

115 
115 
102 
104 
110 
117 


Flux  Density 


98 
117 
111 
110 

104 

99 
111 
117 

109 
111 

20 

112 

108 

106 

110 
117 
116 

99 

106 

107 

12 

108 

114 
96 

109 
111 

99 
93 
108  [ 

105 

106 

110 

115 
108 

107 
99 
13 

98 
100 

108 

104 

112 

103 

111 

106 

111 

100 

101 

106 

107 

100 

101 

106 

108 
12 

99 
113 
103 

92 

110 


(Not  Color  Corrected) 

12  jim 

25  jim 

60  j,m 

100  jim 

Flux 

Corr 

V L 

A Confusion  R 

(Jansky) 

Uncs 

Coer 

R Flags*  S 

.99 

25 

L ,40i 

L 1.00 

L B 

AE 

0100000000 

.48 

.25 

L .401 

L 1.00 

L B 

B 

1100010000 

25i 

L .25! 

L .40 

1.31 

E ( 

2 K CC 

1400000100 

.251 

L .251 

L .26: 

1.10 

F ( 

: db 

1100000000 

.251 

L .251 

L .57 

1.65 

C< 

: i ca 

0200000000 

.ifbl 

L .251 

L .80 

1.76 

Cl 

2 HCB 

0200001000 

124.98 

70.19 

10.95 

3.52 

ABCC 

: A A A A 

0220000000  22 

1.15 

.33 

.401 

1.031 

L BC 

AC 

0400001000 

.251 

.251 

.50 

1.45 

CE 

3 JKCB 

02000001 00 

61.13 

29,04 

5.55 

2.04 

BBCC 

: AAAA 

0200000000  23 

1.92 

.51 

40L 

1.001 

. BC 

ABD 

0300000000 

.251 

.25L 

.98 

3.10 

C( 

; Ml  BA 

0100000000 

.251 

25L 

.59 

.88: 

CC 

; FDBC 

0300001000 

.411 

.251 

.37 

1.021 

D 

D 

oioooooooo 

69 

.14: 

.401 

I.OOL 

- BD 

BC 

0 1200000000 

6.73 

1.69 

40L 

1 .001 

. CB 

AAC 

1 0400000000 

1 .50 

| .38 

,40L 

1.00L 

. BC 

AB 

1 1400001000 

.25L 

25L 

1.11 

1.36L 

C 

F B A 

0300100030 

.25L 

,31 

244 

2 90: 

CCC 

> CAB 

0200100030 

2.11 

.53 

40L 

1.00L 

. BC 

AA 

1 0400000000 

.58 

251 

40L 

1.00L 

. C 

BH 

0300000000 

25L 

25L 

.37: 

.91 

OF 

MCD 

1400000000 

.55 

25L 

40L 

1.00L 

. C 

BGEN 

0301000000 

81L 

48L 

.53 

1.03L 

D 

DC 

1400000000 

1 .50 

.62 

.40L 

1.00L 

DE 

AA  L 

9 0300011000 

.31 L 

25L 

.43 

1.18L 

C 

G BG 

1400000000 

52L 

25L 

.34 

.97 

ED 

1 J DC 

1201000000 

.32 

| 25L 

40L 

1 .01 L 

C 

C 

030001 1000 

26L 

25L 

.50 

.95 

CD 

BF 

2401000000 

1-39L 

25L 

.40: 

1.50 

DC 

G CB 

2300000000 

441 

.25L 

.86 

1.31 

CC 

EHBB 

0200001000 

.251 

.251 

.66 

1.62 

CC 

GBB 

OIOOOOOOOO 

.37 

25L 

40L 

1.05L 

C 

A 

1300000000 

25L 

.251 

1.56 

4.18 

CC 

GHAA 

1100000000 

2.79 

.69 

.40L 

1.00L 

BC 

AA 

0 0300000000 

1.16 

.52 

40L 

1.00L 

BC 

AB 

0 1401001000 

25L 

.25L 

.36: 

1.29 

EC 

FD 

1201000000 

25L 

25L 

.71 

1.10 

CD 

L BC 

1 300000000 

25L 

25L 

.71 

1.46: 

CC 

NBC 

1 1 oooooooo 

.97 

30L 

40L 

1.00L 

B 

AC 

0300000000 

.911 

.641 

46L 

1.17 

D 

HD 

1301000000 

42L 

.251 

44 

1.35L 

D 

CM 

0200000000 

.3/ 

.251 

.401 

1.00L 

B 

BK 

1300000000 

25L 

.251 

.90 

1.85 

CB 

FHBB 

1300010100 

.63 

27L 

40L 

1.08L 

B 

BDLG 

0300010000 

.36 

25L 

40L 

3.04L 

C 

D 1 

0300001 000 

.25L 

.40L 

I 1.00L 

B 

C 

1200010000 

.38L 

.25L 

.57 

I.OOL 

F 

BF 

1300000000 

Jti 

.251 

40L 

1.02L 

B 

CG  K 

0300010000 

.29L 

.251 

.55 

I.OOL 

C 

GCF 

0300000000 

.70 

.25L 

.40L 

I.OOL 

B 

AD 

0100001000 

32 

25L 

.401 

I.OOL 

C 

BL 

0301010000 

.25  L 

25L 

.50 

1.31 

FC 

L CB 

0400000000 

25L 

.25L 

.50 

1.21 

CD 

HBC 

0300000000 

.62 

25L 

40L 

.77: 

8 D 

BDHF 

0200000000 

251 

.251 

.64 

2,02 

CC 

CB 

0200000000 

1.13 

.33 

40L 

I.OOL 

BD 

AB  C 

) 0400002000 

.39 

25L 

-40L 

I.OOL 

C 

AB 

0200000000 

.251 

,25L 

.99 

1.31 

DC 

KBC 

0200000000 

25L 

.251 

1.30 

2.59 

CC 

MGAB 

0200000000 

.28 

.25L 

.40L 

I.OOL 

D 

E B 

0300010000 

.30 

48L 

40L 

1.00L 

F 

DL 

0400010000 

,25L 

25L 

1.20 

1.74 

CC 

EAB 

0300000000 

.251 

25L 

.40L 

1.07 

c 

AD 

1100000010 

.56 

.25L 

.40L 

1.00L  1 

B 

CK 

0300000000 

.27 

.25L 

.401 

I.OOL  t 

C 

F 

0300000000 

72L 

.25L 

.45 

I.OOL 

D 

MCF 

0400000000 

38L 

.251 

.55 

I.OOL 

C 

MB  F 

OIOOOOOOOO 

.24 

.25L 

40L 

I.OOL  < 

2 

D H 

0300000000 

3.64 

1.39 

.40L 

I.OOL  1 

3B 

AA  J 1 

0300000000 

26.10 

6,65 

1.02 

I.OOL  1 

3BC  . 

AABK  0 

0300000000  18 

.46 

25L 

40L 

I.OOL  [ 

3 

A L 

OIOOOOOOOO 

.25L 

.25L 

.71 

.95: 

DD 

BC 

0101000100 

.38L 

.25L 

.36 

I.OOL 

C 

BF 

0300000000 

2,28 

.55 

.40L 

I.OOL  E 

3C  ; 

* A 2 

1300000000 

.33 

25L 

.40L 

I.OOL  E 

3 ( 

2F 

0300010000 

.95 

.22: 

■40L 

I.OOL  E 

3D  ; 

\D  4 

0300001000 

.451 

96  L 

.45 

1.23L 

D 

KCI 

0300000000 

.32 

25L 

40L 

I.OOL  C 

: < 

2 

0300000000 

.22 

.25L 

.40L 

I.OOL  ( 

= 

0200000000 

.70 

.25L 

.40L 

I .OOL  C 

; i 

3C 

2400000000 

.251 

38L 

.40L 

.91 

F 

i B 

1300000100 

.43 

.25L 

.40L 

1.08L  E 

1 E 

3 L 1 

1300010000 

.401 

.27L 

.38 

I.OOL 

E 

J A 

0400000000 

.38 

25L 

40L 

I.OOL  C 

; e 

3 M 

0500020000  1 

.25L 

.25L 

48 

1.00: 

CD 

1 CE 

0300000000 

.24 

.25  L 

.40L 

I.OOL  C 

: c 

; H 

1400000000 

.57 

.25L 

.40L 

I.OOL  E 

1 E 

JHKJ 

1400000000 

.25L 

.27: 

2.58 

5.25 

ECC  C 

)E  AA 

1100000000 

.74 

.25L 

.40L 

I.OOL  E 

! E 

3 G 

1100000000 

,25L 

.23: 

1.54 

2.99 

DCC 

DAA 

OIOOOOOOOO 

.66 

.19: 

40L 

I.OOL  B 

IE  t- 

(H 

0300001000 

.331 

.25L 

.50 

1.24 

CD 

CC 

0200000100 

.41 

.27L 

40L 

I.OOL  C 

: c 

;j  M 

0401000000 

.90 

.28 

40L 

I.OOL  B 

IC  / 

(D 

0300001000 

25L 

.25L 

.72 

1.32 

BC 

BA 

0200000000 

.33 

,25L 

40L 

1.04L  C 

C 

) 1 

0300010000 

.34 

.25L 

.401 

I.OOL  B 

c 

>L 

0200010000 

.25L 

25L 

.28: 

1.03 

DD 

DC 

2400000000 

2.06 

.53 

.40L 

I.OOL  B 

B A 

i A J L 3 

0300003000  2 

Declination:  +30°- + 40° 


Flags 


Associations 


C 

A 

T Name 


Sep 

Type  (”)  Mag 


1 

3 64250  K2 

75 

1 

3 64252  KO 

5 78 

9 U09435 

7< 

145 

1 

3 64256  MB 

82 

1 

64261  KO 

76 

9 U09467 

1€ 

143 

1. 

64273  MB 

4 

80 

i: 

64274  MA 

90 

U09473 

44 

138 

*2* 

MKN  478 

17 

1C 

64303  KO 

3 

72 

1C 

64306  MO 

2 

65 

1C 

64307  MA 

8 

66 

U09505 

26 

141 

a 

U09507 

37 

151 

13 

64319 

2 

90 

13 

64320  KO 

5 

78 

9 

U09519 

24 

143 

13 

64328 

10 

90 

2 

DO  15081 

61 

91 

12 

ZG  1445  + 30 

69 

156 

13 

64333  KO 

19 

80 

9 

U09537 

32 

148 

10 

M + 07  — 30-065 

92 

39 

B2.3  1447  + 38 

85 

408 

9 

U09543 

17 

153 

13 

64355  KO 

5 

55 

9 

U09560 

20 

145 

2 

DO  15106 

63 

101 

13 

64367  KO 

5 

76 

13 

64373  KO 

3 

70 

13 

64379 

8 

90 

13 

64380 

7 

90 

13 

64384  KO 

1 

81 

13 

643B8  KO 

3 

70 

13 

64397  K2 

11 

86 

12 

ZG  1453  + 33 

46 

150 

13 

64400  KO 

8 

72 

9 

U09604 

57 

165 

13 

64402  K 

5 

82 

13 

64403  KO 

9 

71 

10 

M + 05  35-026 

76 

9 

U09628 

30 

135 

13 

64431  KO 

1 

80 

13 

64446  KO 

8 

78 

39 

B2  1456  + 33A 

42 

408 

13 

64449  E2 

4 

55 

13 

64450  G5 

6 

68 

13 

64462  KO 

5 

07 

13 

64464  MO 

3 

80 

13 

64471  MB 

1 

67 

13 

64472  KO 

2 

73 

13 

64476  KO 

2 

56 

13 

64480 

11 

87 

13 

64484  KO 

3 

63 

3 i 

64486 

32 

88 

2 1 

DO  15174 

65 

98 

3 1 

54497  K5 

9 

77 

9 1 

U09707 

16 

148 

3 1 

34498  K2 

2 

75 

3 1 

54503  F5 

8 

62 

3 < 

54508 

2 

86 

3 ( 

>4509  KO 

1 

77 

2 ; 

ZG  1506  + 34 

14 

156 

3 ( 

>4515  KO 

2 

68 

2 ; 

ZG  1506  + 30 

24 

155 

3 e 

>4519  K2 

12 

77 

i i 

1 5076  + 3338 

8 

12 

3 i 

>4531 

12 

85 

3 ( 

>4534  KO 

5 

70 

3 f 

54549  G5 

7 

75 

3 f 

54557  KO 

6 

68 

2 i 

ZG  1511  + 31 

51 

153 

3 C 

54572  KO 

4 

63 

* Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


460 


1 11! 


Right  Ascension:  15ht1rn43’-15h42"138» 


Declination:  +30" — 1-40° 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


15117  + 3839 

15119  + 3727 

15120  + 3158 
15123  + 3103 
15134  + 3329 
15152  + 3632 
15154  + 3021 
15158  + 3519 

15158  + 3346 

15159  + 3100 

15159  + 3052 
15167  + 3100 

15174  + 3139 

15175  + 3314 
15179  + 3956 
15193  + 3132 
15196  + 3922 

15204  + 3210 

15205  + 3424 

15205  + 3344 

15206  + 3631 

15206  + 3342 

15207  + 3945 
15200  + 3752 
15211+3027 

15214  + 3457 

15215  + 3248 

15219  + 3025 

15220  + 3254 

15224  + 3821 

15225  + 3733 

15226  + 3731 
15232  + 3808 
15234  + 3723 
15239  + 3238 
15241+3629 

15243  + 3430 

15244  + 3158 
15250  + 3609 
15250  + 3644 

15252  + 3734 
15258  + 3740 
15265+3047 
15267  + 3452 

15271  +3039 

15272  + 3259 
15274  + 3947 
15276  + 3614 
15283  + 3127 
15283  + 3324 

15283  + 3924 
15285  + 3658 
15294  + 3647 
15300  + 3537 
15300  + 3554 
15304  + 3017 

15308  + 3026 

15309  + 3131 
15315  + 3605 
15319  + 3259 

15324  + 3203 
15332  + 3101 
15334+3910 

15339  + 3832 

15340  + 3850 
15342  + 3957 
15342  + 3050 

1 5345  + 3732 

15346  + 3349 
15346  + 3443 

15349  + 3244 

15358  + 3831 

15359  + 3139 

15362  + 3811 

15363  + 3718 

15364  + 3320 

15367  + 3707 

15368  + 3450 
15370  + 3155 
15374  + 3022 

1 5374  + 3647 

1 5382  + 3028 

15383  + 3425 

15384  + 3641 
15385+3740 
15387  + 3007 
15389  + 3852 
15390+3214 

15394  + 3532 

15395  + 3647 

15396  + 3842 
1 5404  + 3228 
15406  + 3152 
15409  + 3128 
15414  + 3238 
15418  + 3938 
15420+3240 
15422  + 3943 
15424  + 3218 
15426+3741 


2 

■5] 

1 

1 

.3 1 

8 

.0 

.6 

.4 

56.0 


Galactic  Uncertainty 
5 Coords  SMJ  SMN  9 
O 1 b O C)  O 


56.5 

.4; 

1 
.7 
8 
L5 
■6| 
i.5 

1.4 

.5 

.4 

6 

1.5 
.7 
6 
.7 

30.1 

59.5 

5.6 

25.6 

35.4 

36.3 

12.4 

27.9 

58.9 

11.4 

19.1 
[24.2 

3.2 

5.2 

16.3] 

51.9 

35.7 
|44.6 

6.1 

15.01 
,26.3 

40.1 

20.1 
21.0 

22.3 

34.2 

29.8 
1.6 
3.1 

26.; 

54. 

54 

33.! 

59. 

26. 

14. 

24.1 

58. 

3+ 

14 

16.0 

[33. 

37. 

40. 

56. 

49. 

56. 

17 

22. 

24. 
46. 
52 

124 

29. 

14. 

20 

25. 

,34 

42. 

55 

5 

29. 

34. 

36. 

26 

40 

54. 

29. 

49 

1. 

13 

24 


63  + 58 

61  +58 
50  + 59 
48  + 59 

53  + 58 
59  + 58 

47  + 58 

57  + 58 

54  + 58 

48  + 58 

48  + 58 

48  + 58 
50  + 58 

53  + 58 
65  + 57 

49  + 57 

64  + 57 
51+57 

55  + 57 

54  + 57 

59  + 57 
53  + 57 
64  + 56 
61+57 
48  + 57 

56  + 57 
52  + 57 

47  + 57 
52  + 57 

62  + 56 

60+56 

60  + 56 
61+56 
60  + 56 
52  + 56 

58  + 56 

55  + 56 

50  + 56 

58  + 56 

59  + 56 

60  + 56 
61+56 

48  + 56 

56  + 56 
48  + 55 

52  + 56 
64  + 55 

58  + 55 
50+55 

53  + 55 

63  + 55 

59  + 55 

59  + 55 

57  + 55 

57  + 55 
48  + 55 

48  + 55 
50  + 55 

58  + 55 
52  + 55 

51+54 

49+54 

63  + 54 
62  + 54 
62  + 54 

64  + 54 

49  + 54 

60  + 54 

54  + 54 

55  + 54 

52  + 54 
62  + 54 

50  + 54 

61  +54 
60  + 54 

53  + 54 

59  + 54 
55  + 54 
51+53 
48  + 53 

59  + 53 
48  + 53 
55+53 

62  + 53 

60  + 53 
48  + 53 
62  + 53 
51+53 
57  + 53 
59  + 53 


62  + 53 
52  + 53 
51+53 
50  + 53 
52+53 

63  + 52 
52  + 52 
63  + 52 
51+52 
60  + 52 


17 

23 

30 

24 

45 
34 

25 
17 

19 

38 
28 

31 
36 
33 

55 

56 

17 

39 
21 
16 
24 
71 
22 

46 

20 

18 

18 

49 

40 
46 
48 
35 
27 
35 

41 
46 

29 

23 
44 

31 
33 

32 
51  1 

30 
27 
60 

54 

24 
14 
16 

14 
16 
54 

15 

35 
27 

17 
40 
58 

13 

16 
42 
21 
15 
38 

25 

26 
21 

36 
42 
12 
26 

14 

18 
49 
14 

12 

21 

13 
106 

62 

38 

14 
14 
14 
18 


113 

107 

108 
107 
106 
103 
103 

67 

109 
103 

111 

99 

103 

112 

100 

90 

83 

110 
176 

13 

102 

99 

105 
99 

106 

98 

99 
102 

70 

1 


Flux  Density 


12  ptm 


(Not  Color  Corrected) 
25  fim  60  fxm 
(Jansky) 


103 

102 

101 

3 

105 
99 

103 

105 

107 
112 

89 

96 

101 

94 

99 

96 
101 

92 

109 

108 
178 

107 

108 
101 

97 

106 

95 

100 


93 

106 

97 

96 

93 
1 

95 

104 

105 

97 

100 

84 

96 

92 
89 

100 

94 
104 
102 
103 

93 
99 
91 

98 

97 
101 

89 
100 

81 

91 

99 
102 

95 

90 

97 
86 

96 

98 

97 
105 
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25L 

1.52 
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Right  Ascension:  15h43m16’-16h11m43*  _ ..  . 

— 5 — Declination:  +30"- + 40" 


Position  (1950) 

“I  ~ 

Flux  Density 
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a 8 

h m. 

a 

(s) 
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Flux 
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Corr 
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R Flags*  S 

C 

S A 
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Name  Type 
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Mag 

15432  + 3312 

15433  + 3547 
15436  + 3114 
15438  + 3114 

15444  + 3114 

15445  + 3150 
15445  + 3312 

15447  + 3109 

15448  + 3828 
15452+3238 

15456  + 3402 

15457  + 3309 
15460  + 3153 
15470  + 3623 
15477  + 3943 

15483  + 3510 

15484  + 3828 
15486  + 3434 

15489  + 3139 

15490  + 3742 

15493  + 3548 
15497+3953 
15498  + 3057 
15500  + 3001 
15500  + 3247 
15512  + 3123 
15515  + 3329 
15519  + 3537 

15533  + 3004 

15534  + 3519 

15539  + 3616 
15539  + 3805 
15541+3715 

15542  + 3121 

15543  + 3013 
15557  + 3950 

15566  + 3609 

15567  + 3008 
15571+3647 
15572  + 3510 

15576+3817 
15580  + 3208 
15581+3551 
15587  + 3142 
15587  + 3210 
15591+3326 

15594  + 3909 

15595  + 3557 
15595  + 3901 
15597+3133 

15599  + 3338 
16001+3650 

16007  + 3743 

16008  + 3729 
16012  + 3946 
16014  + 3646 
16023+3356 

16023  + 3238 

16024  + 3252 
16026  + 3627 

16029  + 3039 
16029  + 3444  ! 

16031+3317 
16031+3917 
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16036  + 3103  - 
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16093  + 3608  2 
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16099  + 3633  5 
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16108  + 3321  5 
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16111+3533  1 
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16.6 
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26.0 
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0.8 
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55.2 
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11.1 
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23.8  1 

25.6  4< 
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54.9  3^ 
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>6.0  17 
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15.5  34 

12.2  44 

18.9  39 

10.2  44 

9.4  47 

3.2  8 

3.9  4 
!3.3  56 

5.6  23 
0.4  18 

8.5  12 

3.0  57 
0.1  12 

5.9  17 

2.0  14 
2.0  60 

4.7  13 

8.3  12 

9.8  31 

1.0  58 

2.1  57 

2.2  35 
0.7  48 

6.6  31 

1.9  54 

9.0  1 

3.3  30 

3.6  59 

43  53  + 52 

54  57  + 52 

33  50  + 52 

49  50  + 52 

51  50  + 55 

1 51+55 

45  53  + 55 

50  49  + 55 

33  61+55 

27  52  + 52 

51  54  + 52 

51  53  + 52 

17  51+52 
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35  48  + 50 
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7 63  + 50 
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7 61+49 

0 51+49 

6 57  + 49 
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5 52  + 49 

6 53  + 49 

8 62  + 49 

5 57  + 49 
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7 51+49 
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1 59  + 49 

6 60  + 49 

4 60  + 49 
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7 59  + 49 
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D 52  + 40 
3 53  + 48 

3 58  + 48 

1 49  + 48 

3 56  + 48 
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> 59  + 40 

1 58  + 48 

1 58  + 48 

’ 49  + 47 

l 49  + 47 
52  + 48 
52  + 48 
1 62  + 48 

59  + 48 
61+48 

59  + 48 
58  + 48 

60  + 40 

50  + 47 

57  + 47 
58+47 
50  + 47 
50  + 47 
62  + 47 
52  + 47 

58  + 47 
54  + 47 
58  + 47 

52  + 47 
62  + 47 

53  + 47 
50  + 46 

54  + 46 
53  + 46 
57  + 47 
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57  + 47 
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If 

5: 

6E 

If 

21 
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15 
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44 

15 

17 
21 
25 

18 

16 
48 
30 
15 
25 
32 

24 
50 

32 

30 

27 
12 

25 
70 

17 
11 

18 
12 
23 

33 
32 
22 
17 

28 
20 
14 
36 
11 

40 

16 

20 

76 

41 
20 
22 
57 
29 
50 
28 

29 

53 

43 

20 

26 

16 

23 

23 

31 
29 

29 
66 

30 
19 

101 

29 

29 

34 

32 
18 

59 

31 

15 
48 
19 
27 
37 
31 
14 

16 

24 

17 

18 
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12 
19 
18 
29 
17 
16 

? 2 
7 1 
1 1! 
3 31 

I 1C 
> ' 
i f 
) f 

1C 

t 8 
i 9 

4 

5 

5 
8 

6 
8 
3 
8 

5 

6 
8 
3 
8 
8 

14 

10 

14 

8 

8 

8 

5 

6 
24 

5 

3 

3 

5 

11 

16 

9 

11 

9 

8 

8 

3 

12 

3 
8 

5 
9 

19 

14 

8 

6 
18 

8 

40 

14 

9 

18 

9 

9 

10 

4 
7 

7 

10 

11 

8 
17 

8 

6 

32 

8 

II 
13 
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9 

26 

8 

5 

8 ■ 

3 
10 
16 

8 
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3 1 

9 

3 
8 

8 1 

4 
8 

5 1 
12 

B 

9 

7 92 

3 175 
5 91 

3 92 

3 105 
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3 105 
1 175 
1 105 
) 100 

1 175 
• 93 

96 
i 104 
- 109 
106 
103 
103 
102 

103 

111 

105 
4 

100 

108 

104 
104 

106 
99 
99 

102 

172 

96 

101 

94 

111 

96 
102 

94 

91 

94  : 
99  : 

97  - 

98  : 
96  : 
91  : 

112  - 

103  ; 
106  ; 

99  : 

91  s 

104  4 
84  Z 

96  2 

97  4 
94  2 

104  2 
104  2 
106  2 

91  2 

92  3 
103  3 

92  2 
94  3 

102  3 
100  3 
100  3 

92  3 
83  2 
94  3 

103  3 
90  2 

98  3 

99  3 
108  2 

97  3 

88  3 

93  3 

96  3 

93  3 

89  2 
7 3 

94  3 
106  2 

97  3 

92  2 

93  2 
96  3 

95  3 
!03  3 

93  3 

98  3 

94  3 
05  2 

96  3 
91  3 
03  3 

96  3 

97  3 
97  3 

2 -29i 

4 .39 

5 .251 
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Declination:  +30°- + 40' 


Right  Ascension:  16h11m49‘-16h35m41’ 


Position  (1950) 


h m. 


16118  + 3237 
16122  + 3528 
16127  + 3359 
16133  + 3216 

16133  + 3450 

16134  + 3327 

16136  + 3755 

16137  + 3618 

16138  + 3205 

16140  + 3640 

16141  +3559 

16142  + 3803 

16145  + 3612 

16146  + 3549 
16149  + 3846 

16158  + 3155 

16159  + 3213 

16160  + 3544 

16160  + 3749 

16161  +3650 

16170  + 3244 
16172  + 3753 
16174  + 3712 

16179  + 3422 

16180  + 3753 

16182  + 3949 

16183  + 3310 
161B5  + 3705 
16187  + 3444 
16187  + 3403 

16192  + 3956 

16192  + 3746 

16193  + 3611 
16201+3100 
16201+3902 

16204  + 3354 

16205  + 3349 
16211+3244 
16211+3057 

16213  + 3251 

16214  + 3001 

16214  + 3543 

16215  + 3917 
16221+3620 
16221+3845 
16222  + 3642 
16224  + 3043 
16225+3835 
16226+3234 
16220  + 3914 

16233  + 3025 
16233  + 3339 
16233  + 3952 
16236  + 3730 

16238  + 3855 

16239  + 3242 

16247  + 3546 

16248  + 3752 
16248  + 3914 
16248  + 3311 

16256  + 3913 
16260  + 3454 
16260  + 3015 
16260  + 3248 
16264  + 3255 
16264+3316 
16271+3956 

16272  + 3925 

16273  + 3544 
16278  + 3518 

16282+3453 
16284  + 3021 
16286  + 3351 
16288  + 3929 
16292  + 3519 
16292  + 3425 
16295+3230 

16301  +3209 
16301+3238 

16302  + 3857 

16303  + 3013 
16310+3727 

16319  + 3325 

16320  + 3922 
16323  + 3536 
16323  + 3003 
16325  + 3306 

16333  + 3539 

16334  + 3726 
16336  + 3556 

16341+3134 

16342  + 3636 

16343  + 3004 
16343  + 3752 
16345  + 3355 

16347  + 3608 

16348  + 3907 
16350  + 3631 
16351+3856 
16356  + 3735 
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58  + 46 
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52  + 45 
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57  + 46 
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59  + 46 

53  + 45 

60  + 46 

59  + 45 

55  + 45 

60  + 45 

63  + 45 

54  + 45 

59  + 45 

56  + 45 

55  + 45 

63  + 45 

60  + 45 

58  + 45 
51+44 
62+45 
55  + 45 
55  + 45 
53  + 44 
51+44 
53  + 44 

49  + 44 

57  + 45 
62  + 45 

58  + 44 
62  + 45 

59  + 44 
62  + 45 
61+45 
53+44 
62  + 44 


19 

32 

19 

27 

18 

19 
17 
32 

36 
21 

16 

24 

34 
31 
24 
26 

37 
26 
54 

15 

23 

23 
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30 

16 
27 

20 

13 
19 

35 
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18 
21 
17 
19 
23 
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49 

22 

39 
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53 
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5 
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18.8  59 

19.9  53 

21.9  22 

36.5  24 

52.9  55 
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52.2  32 

53.1  14 
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40.3  7 
0.6  45 

I. 3  38 
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55  + 44  | 23 
63  + 44 
60  + 44 
62  + 44 

53  + 44 
58  + 44 
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54  + 43 
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54  + 43 

63  + 44 
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58  + 43 

57  + 43 
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55  + 43 
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57  + 43 
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53  + 42 
53  + 42 
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60  + 43 
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63  + 43 

58  + 42 
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58  + 42 
60  + 42 
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59  + 42 
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.40L 

40L 

.40L 

.401 

,40L 

.74 

.69 

40L 

.40L 

.43 

.40L 

.54 

.40L 

40L 

.54 

.86 

.40L 

.40L 

.401 

40L 

.44L 

.68 

4.01 

.40L 

.40L 

.40L 

42L 

.46 

.80 

.40L 

.40: 

.40L 

.78 

.78 

.33: 

40L 

2.72 

.68 

.40L 

.40L 

40L 

.36: 

66L 

40L 

.39 

,40L 

40L 

1.79 

.44 

.40L 

.62 

40L 

40L 

40L 

.36 

.40L 


.78 

.57 
10.27 
.40L 
40L 
1.00 
.41 L 
.46L 
.88 
.40L 
.401 

,40L 

.40L 

.40L 

.69 

.40L 

.40L 

.40L 

.45 

.40L 

.40L 


.40L 

.44 

.42 

.67 

.40L 

.30 

.38 

.40L 

.62 

.86 

.401 

,40L 

.58 

2.06 

,40L 

.40L 

61L 

.78L 

.40L 

.40L 


Flags 


V 

Corr  A 
Coef  R 


L 

Confusion  R S 

Flags*  S 2 


1.12L  C 

E B 

1 GN 

1.09: 

CC 

AB 

1.00L  B 

C A 

C 

1.00L  B 
1.00L  B 

C 

B 

H 

1.00L  B 

1C  A 

A 

1.00L  B 

IB  A 

Ai 

.86: 

BC 

BC 

1.74 

DC 

KCB 

1.00L  E 

1C  A 

,C 

1.00L  E 

ie  e 

IF 

1.27 

DD  F 

GFB 

1.00L  C 

; c 

)M  J 

1,76 

CC 

CB 

1.00L  C 

IE  fi 

iD 

1.40L  C 

) E 

1 

1.50 

CC 

CB 

1.98 

DB 

J BA 

1.12L  ( 

I F 

1.00L  £ 

3C  / 

(B 

1.00L  E 

3D  E 

)B  M 

1.00L  E 

3 E 

3 E 

1.00 

D 

FB 

1.50 

BC 

BC 

8.26  ( 

:ccc  < 

IBAA  1 

1.00L  1 

3 / 

\B  E 

1.00L  1 

BC  i 

\C  0 

1.00L  1 

BB  / 

^ AH  1 

1.00L  1 

BB  y 

\AD  1 

1 OIL 

c 

CE 

1.28: 

DD  1 

KGBE 

1.26L 

B 1 

B 

1.19 

DC 

L CB 

1 00L 

BC 

A AI  3 

2.36 

CC 

GCA 

1.00L 

BBC 

A AB  H 2 

1.00L 

BBD 

AAC  0 

1.00L 

CD 

BB  2 

1.31 

BBCB 

AA  AC  1 

1.32L 

C 

GBD 

1.00L 

F 

HD  J 

1.00L 

C 

BGM 

1.27L 

C 

C 

1.37 

EB 

MGDC 

1.46L 

C 

C F 

1.00L 

F 

DH 

1.08L 

C 

DF 

1.00L 

B 

AB 

.68: 

8 D 

BDED 

3.57 

FBB 

MDA  A 

.97: 

CC 

BB 

1.001 

CC 

BD  ( 

1.53 

BC 

J BB 

1.00L 

E 

CHJ 

1.20L 

B 

ADDS 

1.00L 

C 

DU 

1.43 

CF 

DD 

1.00L 

BC 

AB 

1.62 

BB 

L BC 

1.81 

BC 

FAB 

1.52 

CC 

K DD 

3.68 

CCCC 

AAAA 

1.18 

E 

L B 

1.00L 

B 

AD  M 

2.10 

CC 

E AB 

.81 

C 

EC 

1.31 

C 

K CD 

1.60 

CB 

KGAB 

1.00L 

. BD 

AD 

1.00L 

. B 

B 

1.001 

. C 

B G 

1.20 

C 

E 

1.00L 

. c 

BB 

1.001 

. DB 

LCBF 

1.00L 

. BB 

A AG 

1 .001 

* B 

BF 

1.001 

. BC 

AA 

.89: 

DC 

) HDF 

1.001 

. C 

BK1 

1.001 

_ BC 

AA 

1.001 

L BC 

AC 

1.001 

L D 

FE 

1.001 

L D 

DDB 

1.98 

CC 

j BB 

1.00 

L C 

CE 

1.00 

L C 

CB 

.95 

DC 

3 H DB 

1.05 

L D 

BH 

1.00 

L BBB 

A AB 

1.71 

BE 

3 HAB 

1.41 

1 

3 EMGB 

1.00 

L BC 

AA  1 

1.21 

Cl 

D BC: 

4.04 

i C< 

3 EJ  AA 

1.0C 

IL  B 

BC 

1.0C 

>L  BB 

AA1 

1.66 

i ! 

B 1 L CB 

1.02 

! ' 

C HFC 

1.0C 

)L  BC 

AB 

1.0C 

)L  B 

AE 

1400000000 

0400000000 

1300011000 

1401000000 

0301010000 

0400000000 

0400001000 

0400010000 

0301000000 

0400000000 

0400000000 

0301000200 

0400010000 

0200000100 

0400000000 

0300010000 

0200000000 

0200000100 

0200000000 

1500000000 

0300000000 

0400000000 

1400000100 

0400000000 

0100011000 

0300000000 

0400000000 

1500000000 

0300000100 

0300000000 

0401000038 
0300000000 
1300000000 
0100010000 
1 1 oooooooo 
0300100000 
0300100000 
0300000000 
0100001010 
0200000000 

0500000000 

1200000000 

0200000000 

1300000000 

0200100000 

1400001000 

0200100000 

0300000000 

0300000000 

0100000000 

0300000000 
0400001000 
1300000318 
0300000000 
1202000100 
0300000000 
1200000000 
01 oooooooo 
2100000000 
0300001000 


1100000100 

0320000000 

3300000010 

1300000000 

1200000010 

1400000000 

1300000000 

0401000100 

2401000000 

1400010000 


1300000000 

5400000030 

0301000000 

1400000000 

1400001000 

0401000000 

0400001000 

0400000000 

1400010000 

0400000000 

2401000000 

1301000000 

0400000000 

0400000000 

0400000000 

0400010000 

1301000000 

0400010000 

1400000100 

0300000000 

1300000400 

0400001000 

0400000000 

0200000000 

0400000000 

0400000000 

1400000100 

1300000000 

1301000000 

0500000000 


Associations 


T Name  Type  { 

ep 

")  N 

lag 

13  1 65161 

6 

85 

13  65165  GO 

2 

53 

13  65172  K2 

6 

82 

13  65174  KO 

3 

75 

131 65175 

1 

87 

1 W CRB 

3 

4 

9 1 U10302 

77 

143 

13  65183  K5 

4 

70 

13  | 65164  K5 

1 

80 

10  M + 06 -36 -009 

47 

13  65188 

6 

B5 

9|  U10309 

18 

141 

13  65195  K2 

3 

77 

13  65206  GO 

1 

68 

13  65210 

14 

85 

13 1 6521 1 

3 

90 

13  65222  K5 

7 

80 

13  65223  K2 

4 

72 

9 1 U 10338 

26 

1 46 

91  U10343 

27 

143 

13  65233  F2 

7 

55 

13  1 65234 

4 

86 

13  ! 65237  MO 

2 

67 

13  65240  MB 

3 

88 

32 1 X1619  + 400 

92 

8 

13  65243 

3 

90 

12  ZG  1619  + 36 

77 

153 

13  1 65254  KO 

1 

46 

9|  U10356 

8 

141 

131  65257  MO 

8 

53 

13165259  K5 

6 

52 

13  65265  K5 

6 

77 

13  65266 

0 

91 

13  65270  KO 

0 

67 

13  65271 

5 

85 

12  | ZG  1622  + 36 

50 

151 

13  65275  KO 

8 

77 

2 DO  15494 

22 

121 

12  ZG  1622  + 38 

60 

156 

13165279  K2 

25 

78 

13  65281  K5 

7 

80 

10  M +07  -34  - 01 8 

147 

12  ZG  1623  + 30 

62 

153 

2 DO  1 5503 

82 

113 

32  X1623+398 

6 

4 

13  65290  A3 

7 

55 

13  65294 

7 

90 

13  65295 

23 

88 

12  ZG  1624  + 35 

74 

150 

13  65304 

4 

81 

9 1 U10389 

82 

160 

12  ZG  1624  + 33 

73 

1 56 

*10  M + 07  — 34-036 

128 

3 RAFGL 1862 

22 

8 

13  65320  KO 

3 

70 

12  ZG  1626  + 32 

28 

156 

12  ZG  1626  + 33 

58 

156 

*10  M + 07-34  075 

88 

*41  16272  + 3925 

12 

13 

13  65333  K5 

2 

75 

13  65339  KO 

33 

75 

1 3 65342  K2 

2 

63 

13  65348  KO 

21 

70 

39  WE  1628  + 39W1 

36 

1415 

13  65356  K5 

2 

65 

13  65357  K5 

3 

85 

1 6 07800 

50 

1300 

12  ZG  1630  + 32 

29 

156 

> 13  65366 

0 

82 

1 13  65370  KO 

3 

78 

) 12  ZG  1631+37 

35 

i 151 

J 12  ZG  1631+33 

53 

i 151 

J 12  ZG  1632  + 39 

44 

146 

1 13  65394  KO 

17 

77 

1 9 U10451 

61 

170 

2 13  65406 

( 

> 88 

4 *13  65409  M3E 

f 73 

1 12  ZG  1633  + 35 

4* 

i 155 

1 16  07859  M5 

5; 

7 1200 

1 *41  16343  + 3752 

5' 

7 12 

1 13  65427  KO 

1' 

7 71 

3 13  65430  MO 

2 73 

4 9 U 10469 

3i 

8 146 

3 9 U 10473 

1 

1 150 

1 13  65433 

3 82 

1 13  65437  K5 

3 75 

■Contusion  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25,  60.  100  10)  High  Source  Density  Region. 


463 


Right  Ascension:  16h36m21s-16h58m24 

Position  (1950) 


Name 


h m. 


16363  + 3940 

16366  + 3057 

16367  + 3336 
16369  + 3721 
16375  + 3607 
16375  + 3537 

16383  + 3420 

16384  + 3727 

16385  + 3648 

16388  + 3546 

16389  + 3954 
16393  + 3141 
16395  + 3326 
16395  + 3950 
16398  + 3031 
16400  + 3944 
16400  + 3301 
16401+3135 
16402  + 3611 
16404  + 3820 

16411+3900 
1641 2+.  3424 
16412  + 3636 
16412  + 3655 
1641 3 + 3954 A 

16417  + 3247 

16418  + 3553 
16420  + 3407 

16423  + 3154 

16424  + 3952 

16427  + 3620 

16427  + 3514 

16428  + 3240 

16429  + 3914 
16432  + 3335 
16432  + 3910 

16434  + 3805 

16435  + 3948 
16439  + 3914 
16442  + 3359 

1 6449  + 3908 
16449  + 3115 
16453  + 3908 

16453  + 3323 

16454  + 3734 

16457  + 3731 

16458  + 3732 
16458  + 3418 
16458  + 3932 
16460  + 3402 

16460  + 3647 
16463  + 3230 

16472  + 3502 

16473  + 3002 

16474  + 3430 
16479  + 3401 
16481  + 3802 
16483  + 3607 
16486  + 3517 
16488  + 3238 

16494  + 3006 
16500  + 3012 
16503  + 3534 

16506  + 3240 

16507  + 3232 
16510  + 3146 
16513  + 3146 

16515  + 3306 

16516  + 3030 
16520  + 3251 

16523  + 3126 
16525  + 3322 
16525  + 3605 
16527  + 3354 

16529  + 3245 

16530  + 3634 
16530+3047 
16533  + 3801 

16535  + 3915 

16536  + 3305 

16536  + 3955 
16536  + 3242 
16543  + 3818 
16545  + 3212 
16545  + 3856 
16553  + 3218 
16553  + 3521 
16557  + 3125 
16562  + 3027 
16567  + 3739 

16570  + 3144 
16570  + 3852 
16571+3635 
16574  + 3001 
16577  + 3132 
16579  + 3404 
16581+3703 
16583  + 3424 

16583  + 3059 

16584  + 3910 


27.6 

47, 

50. 


(s) 


Galactic  Uncertainly 
6 Coords  SMJ  SMN  6 
O I b C)  O O 


22. 

30.0 


16.3 


i 02 

23.2 


4 

44 

46 

42 

3 
12 

7 

39 

0 

10 

54 

54 

7 

37 

4 
4 

12 

49 

54 

44 

54 
35 
56 

0 

55 

38 
7 

44 

20 


63  + 42 

52  + 41 

55  + 41 
60  + 42 
58  + 41 
58+41 

56  + 41 

60  + 41 
62+41 
58+41 

63+41 

53  + 40 
55  + 41 
63+41 
51+40 
63  + 41 

54  + 40 
53  + 40 
59+41 

61  +41 


42 
39 

58 
34 

59 
2 

16 

49 
1 

33 

31  I 
20 
33 
58 
18 
52 

50 
29 

43 
14 


62  + 41 
56  + 40 
59+41 

60  + 41 

63  + 41 
54  + 40 

58  + 40 

56  + 40 

53  + 40 
63  + 41 

59  + 40 

57  + 40 

54  + 40 
63  + 41 

55  + 40 
63  + 41 

61  +40 
63  + 41 
63  + 40 

56  + 40 

63  + 40 
52  + 39 
63  + 40 

55  + 39 
61+40 

60  + 40 
60  + 40 

56  + 39 
63  + 40 

56  + 39 

60  + 40 
54  + 39 

57  + 39 
51+38 

57  + 39 
56  + 39 
61+39 
59  + 39 

58  + 39 
54  + 38 


51+38 

51+38 

58  + 39 
54+38 

54  + 38 
53  + 38 
53  + 38 

55  + 38 

52  + 37 
55  + 38 

53  + 38 

55  + 38 

59  + 38 

56  + 38 
55  + 38 

59  + 38 

52  + 37 
61+38 
63  + 39 
55  + 38 

64+39 
55  + 38 

62  + 38 

54  + 37 

63  + 38 
54  + 37 
58  + 38 

53  + 37 
52  + 36 
61+38 

54  + 37 
63  + 38 

60  + 37 

52  + 36 

53  + 36 
57  + 37 
60+37 
57  + 37 
53  + 36 
63  + 38 


17 

29 

19 

24 

34 
16 
58 
19 
22 
16 

32 

26 

51 

35 
22 

24 
21 
69  | 
16 
45 

11 

22 

16 

16 

34 

23 

74 

68 

19 

25 

34 
29 
22 
23 

35 
29 

8 

14 

15 

23 

15 
87 
28 
45 

49 
27 
56 
29 

34 

36 

35 
54 

24 

16 

24 

37 
20 
27 

50 

25 


96 

96 
101 

91 

97 

98 
97 
90 

103 

103 

90 

96 
86 

92 

91 

94 

95 
101 

93 

91 

97 
88 

97 

98 
106 

89 
100 
175 
175 
104 

92 

93 
B7 

103 
97 

100 

111 

101 

104 

90 


29 
23 

25 
42 

26 
34 
41 

32 

19 

44 

28 

33 

30 
16 
27 
63 

20 
62 
66 
25 

46 

45 

47 
37 
29 

31 
27 

27 

43 

28 

44 
39 
49 
35 
25 

19 
27 

20 
42 
29 


101 

85 

4 

89 

100 

85 

103 
88 

104 
88 

92 

89 
87 

92 

87 
05 

94 

88 

90 
87 

106 

97 

86 
112 

97 

95 
90 

93 
93 
87 

101 

96 
09 
96 
99 
81 

101 

80 

89 
93 

79 

87 

86 

102 

87 

17 

90 
108 

96 

91 


Flux  Density 


(Not  Color  Corrected) 
12  ^.m  25  jim  60  ,u.m 

(Jansky) 


100  pim 


1.03 

2.71 

.47 

25L 

27L 

.97 

30L 

.49 

25L 

.35 

25L 

13.28 

-25L 

261 

54 

25L 

12.17 

-38L 

.68 

25L 

12,71 

.53 

2.40 

.25L 

,321 

.46 

29L 

.29 

1.26 

25L 

29 

54 

2.36 

.48 

58 

25L 

.51 

5.82 

1.19 

1.08 

2.01 

25L 

25L 

.25L 

25L 

38L 

25L 

58 

.29 

25L 

62L 

.28 

.95 

1.72 

25L 

.29 

.96 


.281 

1.32 

.30L 
.321 
1.35 
.25L 
.58 
.76 
26L 
.25L 
.25L 
1 .01 L 

.261 

28L 

.25L 

2.50 

.50 

54L 

1.21 

.45L 

63L 

.48 

.59 

.26 

25 

25L 

25L 

.43 

.55 

40L 

.39L 

.41 

25L 

25L 

25L 

.25L 

.73 

26L 

2.69 

.46 

1.33 

.60 


29 

.89 

25L 

25L 

51L 

.34 

1.76L 

25L 

.41 

25L 

25L 

3.18 

-25L 

251 

25L 

25L 

6.27 

25L 

.21 

25L 

3.02 

25L 

.58 

.40 

.27 

25L 

25L 

25L 

.41 

25L 

25L 

24: 

.69 

.25L 

25L 

25L 

25L 

2.42 

.36 

.38 

1.07 

.53L 

.30: 

25L 

25L 

.261 

25L 

25L 

,25L 

25L 


.251 
25L 
.22: 
.40 
.25: 
25L 
.22 
.26: 
68  L 
.34 

34L 

.25L 

.37 

.69L 

.25L 

25L 

.25L 

.25L 

25L 

.611 

.25L 
.25L 
.35L 
1.10 
.26L  I 
55L 
.33 
25L 
56L 
25L 

25L 

.25L 

25L 

25L 

1.06L 

.25L 

.25L 

.25L 

.25L 

.25L 

25L 

25L 

25L 

29L 

.25L 

25L 

.82 

25L 

.32L 

25L 


.40L 

40L 

40L 

.95 

.67 

40L 

.27 

.40L 

40L 

40L 

.81 

.54: 

.49 

.56 

40L 

1.29 

1.09 

.36 

.40L 

28 

.49 

40L 

.401 

4.41 

.60 

40L 

.40 

40L 

.40L 

.70 

40L 

40L 

40L 

.40L 

.40L 

.77 

40L 

40L 

40L 

.40L 

40L 
.401 
1.23 
.62 
46L 
.43 
.51 L 
40L 
40L 
.98 

.49 
40L 
40L 
40L 
2.27 
.40L 
40L 
.40L 
.40 
,40L 

.55 
.53 
.40L 
.40L 
40L 
.58L 
.61 
1.14 
1.64 
.40 

.82 
.76 
1.36 
.40L 
.40L 
.64L 
.40L 
.67 
.40L 
.401 

.40L 
97L 
-40L 
.61 
.87 
.40L 
.40L 
.56 
.58 
52L 

.42 
.69 
.41: 

1.19 
.40L 
.61 
40L 
.40L 
.40L 
40L 


I.OOL 

1.00L 

1.00L 

1.49 

1.00L 

100L 

.59 

I.OOL 

1.00L 

1.001 

1.55 
1.00L 
1.18 
1.711 
1.00L 
3.09 
1 OOL 
1.00L 
1.00L 
I.OOL 

1.00L 
1.00L 
1.00L 
1 1.74 
.85 
1 00L 
1.03L 
I.OOL 
1.00L 
1.99 

1 00L 

1.00L 

1.00L 

1.04L 

1.00L 

1.61 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

TOOL 

1.00L 
1.24 
1.93 
1.27 
2.55 
1.77: 
2.33 
1 .00L 
1.40L 
2.11 

1.20 
1.00L 
1.00L 
1.00L 
2.89 
1.15L 
1.00L 
I.OOL 
1.39 
1.00L 


.93 

1.17 

I.OOL 

1.40 

1.00L 

1.22L 

1.04: 

1.99 

3.21 

1.00L 

I.OOL 

1.26L 

3.15 

I.OOL 

1.21L 

1.34 

I.OOL 

1.16L 

.73 

1.18L 

4.08L 

1.15L 

1.47L 

1.24 

1.38 

I.OOL 

I.OOL 

I.OOL 

.99: 

1.02L 

1.04 
1.95 
1.21 
3.02 
I.OOL 
1.06 
I.OOL, 
I.OOL  | 
I.OOL 
I.OOL 


Flags 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion  R S 

Flags*  S 2 


BF 


CB 

B 

F 

DF 


B 

I CC 

' B B D 
DF 
C 
B 

CC 
BBC 
C 
D 

C 

ABB 
D 

BC 
CCC 
ECD 


BD 


CC 


BC 


AB 

BC 

BD 


CBC 

CC 

D 

CF 


E 

BC 


DCC 


CD 

BD 


BC 


CD 


BC 


CC 


CD 

CC 

CB 

D 

F 

C 

CC 


A A M 
A AM 
H 
DAB 
Dl  BD 
AC  M 
MHD 
BG 
BHK 
CF 

. MMBB 
|AAB 
BC 
FB 
AG 
GAA 
AAA 
DF 
AD 

G 

AAC 
L G 
. A A K 
FB  A A 
KCBE 
BFGM 
J CD 

AB 
MC  AB 


BhH 
BB 
AA 
CF  M 
BD 
. NBB 
BF 
AAC 
ACF 
[AC  H 

A A F 

G 

BAA 
L CB 
FD 
I CE 

i FB 

!b 
C 

KGB  B 

_ B B | 
DJ 
AH 
ABG  , 
HAA| 

AC 
AD 
KECD 
AC  L 

J AC 

i BC 

|AB 

LB 

BBDD 
BC 
CBB 
F A A 
N DK 

DMBI  , 
BD 
HAB 
AA  1 
BD 

ECl 
AD 

AF 


M 

CB 
CAB 
G 

FB  t 

CBI 

H 

DD 
BA 
GCC 
F B A 
AD 
KMCB 
AB 
BHI  N 
BC  J 


0300010000 

0600000000 

0400000000 

1301000000 

0400000100 

0500001000 

0500000000 

1300000000 

0300002000 

1500000000 

0340000000 

0500000000 

1400000000 

1300000000 

0400000000 

1200001010 

0500000000 

0500000000 

0400000000 

0300000000 

0410000000 

0400010000 

0400001000 

0100013100 

1382000000 

0500000000 

0400001100 

0300000000 

0421001000 

1200000000 


0400000000 

0500000000 

0500000000 

0400001000 

0500000000 

0400000000 

0300020000 

1400000000 

0400001000 

1400001000 

0400101000 

1400000000 

0300101000 

0400000100 

4481000470 

4401200470 

4401100460 

1400010000 

0400000100 

1300000100 

1500000100 

0500010000 

0400000000 

1500002000 

1200001000 

0300000000 

0600000000 

0300000000 

0400000000 

1400001000 

0400000000 

0401000000 

0400001000 

1300000120 

1400000000 

0300100200 

0300100200 

1400000000 

0300000000 

1400000000 

1401000000 
0400000000 
1100001000 
0400000000 
1 400000000 
1200000000 
0401001000 
0300000000 
2300000000 
0400000000 

1300000000 

0400000000 

0400000000 

1400000000 

1300000100 

1402010000 

0200000000 

1400000000 

0400000000 

0300000000 

2400000000 

1200000000 

2100000100 

0400000000 

1400000000 

0400000000 

1300001000 

0400000000 

0310000000 

0400000000 


Declination:  +30°-  + 4<T 

Associations 


C 

A 

# T 


Sep 

Name  Type  (”)  Mag 


13  65444  K0 

2 7 

1 CV  HER 

3 

6 

13  65451  K2 

3 8 

13  65462  K2 

B 

13  65475  K2 

7! 

11  PK  61  + 41.1 

IS 

13  65479 

8’ 

‘39  S4  1638  + 39 

9; 

500C 

13  65485  GO 

3C 

12  ZG  1639  + 33 

2? 

151 

*10  M + 07  - 34  — 132 

Ill 

13  65489 

85 

*10  M + 07  — 34  — 136 

73 

4 TMSS  +30295 

24 

25 

*41  16401+3611 

31 

1 

‘13  65504  K0 

3 

35 

13  65505 

7 

90 

‘ 1 3 65508  K2 

1 

68 

* 9 U10521 

37 

1 1B 

*28  1641  +39  QSO 

22 

163 

13  65510  KO 

1 

76 

13  65512  F2 

1 

58 

13  65514  K5 

7 

87 

*10  M +07  — 34  - 143 

105 

13  65517 

6 

86 

1 KN  HER 

9 

3 

13  65518 

1 

85 

13  65520 

3 

91 

13  65525  K5 

9 

83 

2 DO  1 5620 

01 

110 

13  65536  K5 

12 

BO 

2 DO  1 5626 

61 

105 

2 DO  15633 

24 

116 

13  65558 

8 

85 

13  65560  K2 

2 

75 

13  65563  K2 

17 

80 

13  65574  KO 

9 

67 

13  65577  K2 

2 

66 

13  65583 

1 

65 

2 DO  15659 

57 

118 

13  65589  K2 

2 

80 

13  65595  KO 

7 

62 

13  65618  K5 

1 

75 

2 DO  15671 

67 

90 

13  65627  FO 

7 

53 

9 U 10600 

50 

156 

1 HY  HER 

74 

3 

13  65648 

2 

83 

9 U 10606 

16 

138 

13  65650  K5 

1 

80 

1 KPHER 

6 

3 

13  65657  K5 

10 

80 

13  65656 

14 

90 

13  65659 

13 

85 

13  65670 

4 

77 

13  65691 

11 

80 

12  ZG  1657  + 36 

65 

153 

9 U10643 

12 

145 

13  65705 

6 

92 

2 DO  15731 

37 

101 

13  65715  G5 

4 

70 

13  65716  AO 

4 

38 

13  65717  KO 

- 

3 

71 

‘Confusion  Rags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


464 


Declination:  +30’- +40' 


Right  Ascension:  16I,58"’40‘-17h16m238 


Position  (1950) 


a 6 

h m o' 

a 6 

M O 

Coords  SMJ  SMN 

l b o o 

e o 

O N 

1 6586  + 3244 

10.2 

32 

55  + 36 

26 

8 

17  4 

16586  + 3117 

i0.5 

13 

53  + 36 

21 

10 

93  2 

16588  + 3858 

>0.4 

17 

63  + 37 

27 

9 

86  2 

16588  + 3526 

>2.8 

31 

58  + 37 

30 

12 

94  2 

16588  + 3456 

53.8 

28 

58  + 37 

12 

8 

175  3 

16597  + 3338 

15.5 

22 

56  + 36 

16 

8 

177  4 

16598  + 3536 

19.2 

51 

59  + 37 

17 

5 

96  3 

17003  + 3031 

9.4 

27 

52  + 36 

63 

8 

87  3 

17003  + 3157 

23.7 

15 

54  + 36 

17 

4 

87  3 

17007  + 3648 

13.5 

35 

60  + 37 

20 

10 

97  3 

17010  + 3646 

5.5 

34 

60  + 37 

24 

8 

108  3 

17011+3307 

6.0 

50 

56  + 36 

36 

19 

113  3 

17013  + 3131 

21.9 

38 

54  + 36 

14 

4 

91  5 

17014  + 3026 

27.8 

40 

52  + 35 

37 

8 

99  3 

17015  + 3843 

32.9 

23 

62  + 37 

36 

13 

85  2 

17015+3200 

34.3 

9 

54  + 36 

51 

8 

92  2 

17016+3427 

36.4 

8 

57  + 36 

18 

3 

99  4 

17017  + 3528 

42.4 

58 

58  + 36 

15 

4 

99  3 

17017+3232 

47.3 

27 

55  + 36 

50 

9 

89  3 

17019  + 3447 

57.6 

47 

58  + 36 

74 

29 

108  2 

17022  + 3133 

15.3 

9 

54  + 35 

25 

8 

106  4 

17022+3750 

15.6 

24 

61+37 

73 

8 

92  2 

17022  + 3237 

15.8 

44 

55  + 36 

19 

9 

96  3 

17025  + 3649 

30.1 

15 

60  + 36 

19 

8 

90  3 

17026  + 3128 

37.8 

44 

54  + 35 

37 

8 

100  3 

17028  + 3801 

49.0 

58 

62  + 37 

25 

11 

94  3 

17030  + 3453 

2.0 

2 

58  + 36 

15 

9 

99  -1 

17032  + 3805 

14.5 

16 

62  + 37 

30 

11 

100  3 

17033  + 3913 

19.1 

53 

63  + 37 

22 

7 

80  2 

17035  + 3209 

34.2 

49 

55+35 

27 

9 

101  3 

17042  + 3719 

17.4 

30 

61+36 

23 

8 

94  3 

17045  + 3732 

30.7 

22 

61  +36 

81 

8 

172  3 

17049  + 3400 

54.9 

3 

57  + 35 

26 

10 

91  2 

17049  + 3543 

58.4 

24 

59  + 36 

34 

12 

178  3 

17051+3824 

10.8 

1 

62  + 36 

25 

8 

96  : 

17054+3621 

26.1 

59 

60  + 36 

17 

8 

99  4 

17057  + 3912 

46.5 

58 

63  + 36 

31 

12 

90  C 

17061+3116 

6.5 

10 

54  + 35 

19 

5 

99  C 

17062  + 3705 

12.5 

12 

61+36 

39 

17 

179 

17062  + 3559 

15.2 

53 

59  + 36 

18 

8 

107  C 

17067  + 3505 

44.3 

45 

58  + 35 

35 

10 

88 

17067  + 3900 

46.4 

50 

63  + 36 

20 

9 

94 

17070  + 3919 

2.1 

56 

63  + 36 

17 

8 

66 

17072  + 3627 

12.9 

41 

60  + 35 

21 

10 

97 

17073  + 3140 

23.3 

42 

54+34 

29 

11 

95 

17077  + 3410 

47.3 

20 

57  + 35 

37 

10 

98 

17078  + 3101 

53.9 

24 

53  + 34 

76 

8 

94 

17081+3221 

10.0 

15 

55  + 34 

33 

22 

(1 

17082  + 3654 

16.5 

3 

60  + 35 

17 

8 

106 

17084  + 3847 

28.1 

49 

63  + 36 

10 

8 

96 

17085  + 3904 

33.6 

15 

63  + 36 

25 

19 

92  : 

17087  + 3725 

42.3 

32 

61+35 

20 

10 

95  : 

17089  + 3214 

55.2 

23 

55  + 34 

24 

8 

106  : 

17089  + 3426 

56.7 

33 

58  + 35 

40 

8 

88  ; 

17090  + 3831 

0.0 

41 

62  + 35 

37 

17 

99  ; 

17090  + 3114 

1.5 

3 

54  + 34 

34 

8 

4 ! 

17090  + 3446 

4.8 

8 

58  + 35 

18 

5 

103  - 

17098  + 3504 

48.0 

32 

58  + 35 

19 

9 

100  « 

17102  + 3013 

17.5 

35 

53  + 34 

41 

94  : 

17104  + 3740 

25.5 

29 

62  + 35 

67 

18 

107  ; 

17105  + 3030 

34.9 

37 

53  + 34 

18 

9 

96 

17108  + 3320 

49.3 

15 

56  + 34 

31 

8 

103 

17111+3143 

10.2 

32 

54  + 34 

95 

38 

91 

17111+3513 

10.4 

19 

59  + 34 

17 

9 

90 

17112  + 3258 

13.7 

54 

56  + 34  ! 

26 

8 

96 

17115  + 3854 

34.5 

14 

63  + 35 

9 

8 

5 

17116  + 3903 

40.1 

1 

63  + 35 

33 

11 

115 

17117  + 3154 

43.8 

15 

55  + 34 

46 

8 

92 

17117  + 3902 

462 

29 

63  + 35 

8 

6 

72 

17120  + 3846 

5.2 

30 

63  + 35 

36 

12 

107 

17124  + 3933 

29.2 

17 

64  + 35 

45 

8 

1 

17126  + 3625 

39.0 

26 

60  + 34 

13 

4 

99 

17126  + 3907 

40.5 

50 

63  + 35 

66 

20 

80 

17127  + 3910 

43.0 

19 

63  + 35 

7 

4 

174 

17131  +3850 

7.1 

37 

63  + 35 

9 

3 

1 

17131  +3534 

8.0 

34 

59  + 34 

22 

10 

104 

17132  + 3842 

12.7 

47 

63  + 35 

52 

8 

151 

17132  + 3021 

17.4 

23 

53  + 33 

38 

10 

96 

17133  + 3651 

18.0 

51 

61  +34 

12 

4 

104 

17136  + 3515 

39.0 

57 

59  + 34 

32 

0 

93 

17138  + 3445 

49.7 

42 

58  + 34 

15 

8 

97 

17141  +3611 

8.7 

22 

60  + 34 

40 

14 

92 

17143  + 3150 

18.6 

44 

55  + 33 

27 

8 

97 

17145  + 3710 

30.6 

i 5 

61+34 

91 

25 

114 

17146  + 3824 

36.4 

l 44 

63  + 34 

15 

12 

145 

17146  + 3906 

39.6 

i 19 

63  + 34 

24 

8 

92 

17146  + 3922 

40.C 

> 57 

64  + 35 

22 

8 

99 

17152  + 3829 

14.6 

i 9 

63+34 

43 

8 

106 

17153  + 3828 

22.1 

45 

63  + 34 

43 

8 

63 

17154  + 3309 

28.4 

i 9 

56  + 33 

44 

9 

104 

17155  + 3856 

34.7 

' 51 

63  + 34 

50 

16 

79 

17157  + 3356 

43.5 

) 28 

l 57  + 33 

19 

8 

97 

17159  + 3720 

56  E 

> 34 

61+34 

17 

8 

105 

17159  + 3036 

59.7 

r 42 

! 54+32 

24 

8 

98 

17161  +3932 

7.( 

) 17 

■ 64  + 34 

29 

8 

93 

17161  f 3327 

9.7 

r 26 

i 57  + 33 

23 

9 

97 

17161  +3132 

11.J 

> 31 

55  + 33 

16 

3 

96 

17161  +3323 

11.1 

3 6 

i 57  + 33 

22 

13 

86 

17162  ♦ 3223 

14.7 

7 $ 

I 56  + 33 

20 

8 

i 95 

17163  + 3244 

23.1 

3 3C 

1 56  + 33 

15 

3 

I 94 

Flux  Density 


(Not  Color  Corrected) 
2 pm  25  pm  60  pm 

(Jansky) 

100  pm 

Flux 

Uncs 

\ 

Corr  A 
Coef  F 

.25L 

.25L 

1.03 

1.93 

CB 

FAB 

1.04 

.46 

40L 

1.00L  < 

:c  / 

\B  ! 

.44 

25L 

,40L 

1.00L  ( 

: e 

3 

3 N 

.54 

.25L 

.40L 

2.82L  ( 

: e 

.27 

.28L 

.40L 

1.00L  1 

3 E 

El 

:f 

.35 

52L 

.40L 

1.00L  1 

3 ( 

1 64 

.44 

.40L 

1.00L  1 

BC  ) 

\B  1 

.25L 

.25L 

.40L 

,04 

C 

KE 

1.31 

.34 

.40L 

1.00L  1 

BC  / 

\B  ( 

.34 

.25L 

.40L 

1.00L  1 

B 1 

3HJ  F 

.25L 

25L 

.57 

1.35 

CF 

BB 

.291 

25L 

.56 

1.25: 

CD  1 

.FDD 

25L 

.32 

2.20 

2.68 

CBB 

CAA 

.28 

.25L 

.40L 

1.46L  i 

C 1 

3 NJ 

26L 

.25L 

.58 

1.19 

CD 

BB 

.27 

.25L 

.40L 

1.37L  i 

C 1 

F 

1.22 

.33 

.40L 

1.03L 

BC  i 

*CLL 

25.66 

6.37 

1.06 

1.001 

BBB  ) 

AA  AM 

.35L 

25L 

.51 

1.17L 

C 

BC 

25L 

.25L 

40L 

.90 

D 

L D 

27L 

.25L 

.63 

1.09 

BC 

1 BB 

25L 

.371 

.55L 

.89 

F 

MGF 

.76 

.26L 

.40L 

1.00L 

B 

AD 

.48 

.25L 

.40L 

1.00L 

B 

AJ 

.31 

.25L 

.401 

1.09L 

D 

D 

NCB 

.25L 

.251 

.84 

1.63 

CC 

.25L 

.24 

1.56 

2.44 

DBB 

CAA 

25L 

.25L 

.72 

1.46 

CC 

H BB 

1.20 

.90 

.40L 

1.57L 

BC 

AA  F 

.32 

25L 

.40L 

1.18L 

C 

C 

.71 

25L 

,40L 

1.00L 

C 

ACK 

,26L 

25L 

.41: 

1.12 

DF 

MCC 

.35 

.25L 

.40L 

2.33L 

C 

C K 

25L 

.25L 

.48 

1.72 

CC 

HI  CC 

.25L 

27L 

1.00 

1.32 

CC 

GBC 

.87 

.39 

.40L 

1.00L 

BC 

ACK 

25L 

25L 

.70 

1.77 

CC 

LCA 

1.59 

.47 

.40L 

1.00L 

BD 

AB 

25L 

.25L 

.31 

1.24 

CF 

L J EC 

.63 

25L 

.40L 

1.00L 

B 

B F 

1.03 

.24: 

.40L 

1.00L 

CE 

AF 

.38 

.25L 

40L 

1.00L 

B 

C K 

.45 

25L 

.401 

1.00L 

F 

CC 

.25L 

25L 

1.31 

2.31 

BB 

FAB 

.27L 

.25L 

.63 

1.21 

CF 

M CC 

,40L 

25L 

.62 

1.27: 

CE 

NECB 

,25L 

25L 

.40L 

1.63 

E 

C 

89L 

25L 

.40L 

1.10 

F 

M J D 

39 

.251 

.40L 

1.00L 

B 

C 

B 1 E 

.50 

.251 

.40L 

1.00L 

B 

.25L 

.25L 

.34: 

1,21 

CC 

L CB 

.25L 

.251 

.77 

1.B9 

BB 

K BA 

.48 

.251 

40L 

1.03L 

B 

BG 

.42L 

.30L 

.43 

1.40L 

C 

CEG 

35L 

.25L 

.46 

1.051 

C 

BC 

.39 

25L 

.40L 

1.00L 

C 

C 

1.08 

.30 

.40L 

1.00L 

BB 

AD 

.251 

25L 

1.34 

2,25 

BB 

AB 

,25L 

25L 

.51 

1,51 

CC 

LI  DB 

.381 

.251 

,42 

1.11L 

D 

1 F 

1.11 

.60 

,40L 

1.00L 

BC 

AB  G 

25L 

25L 

1.13 

1.B5 

CB 

HAB 

.251 

.27L 

40L 

1.01 

D 

HD 

.76 

.13: 

.40L 

1.00L 

BE 

A! 

.42 

25L 

.40L 

1.00L 

B 

B 

.41 

.251 

.40L 

1.00L 

B 

CF 

.67: 

.15: 

.40L 

1.00L 

CD 

BB 

26L 

.25L 

.39 

1.00L 

C 

CK 

90 

.18 

40L 

1.00L 

BD 

AB  M 

.26L 

.25L 

.34 

.77: 

CD 

H BG 

.25L 

.19: 

.75 

1.60 

F BC 

BBC 

28.20 

12.20 

1.66 

1.00L 

BBB 

AA  A J 

1.38L 

26L 

.471 

.76 

E 

F FC 

5 40 

1.51 

.40L 

1.00L 

AB 

AAJ  G 

25L 

.26 

1.79 

2.73 

CBB 

K AA  B 

25L 

.25L 

.95 

2.42 

CC 

F BA 

.25L 

25L 

40L 

1.04 

D 

EG 

29 

25L 

.40L 

1.00L 

C 

0 1 

48.19 

11.42 

1.74 

1.09L 

ABB 

A A AD 

.34 

.25L 

40L 

1.00L 

. D 

E 

1.12 

.28 

40L 

1.00L 

. BD 

BE 

25L 

.25L 

.44 

1 48 

DC 

F CB 

35L 

25L 

62 

1.73 

DC 

L BB 

.68L 

.56L 

44L 

1.08 

C 

CC 

EB 

.36L 

25L 

63 

1.25 

J J BA 

25L 

25L 

.85 

1.85 

BB 

F BB 

26L 

.25L 

.68 

1.46 

BC 

DL  BB 

25L 

25L 

.40L 

1.18 

C 

MHE 

25L 

25L 

.40L 

1.28 

C 

C 

34 

25L 

.401 

1.141 

. C 

A 

25L 

.251 

45L 

1.14 

F 

CB 

.57 

,25L 

.40L 

1.091 

_ B 

BF  K 

.64 

25L 

40L 

1,001 

. B 

BJ  J 

43 

,15: 

40L 

4.031 

. CE 

CC  J 

25L 

.251 

.60 

1.81 

BC 

) F BC 

40 

.25L 

.40L 

1.371 

_ B 

BFJ 

3.53 

1.60 

.40L 

1 .001 

. BB 

A A DG 

251 

25L 

.45 

1.001 

L C 

K B 

.74 

.15: 

.40L 

1.001 

L BD 

AE 

4.01 

1.12 

40L  | 1001 

L AB 

AAL 

Flags 


L 

Confusion  R S 

Rags*  S 2 


1301000000 
1400000000 
0300000000 
0100000000 
01 00001 000 
2401000000 
01 00000000 
1500000000 
1500000000 
0300000110 

0200000110 

3400001000 

0300000000 

1500010000 

0300000100 

1402010000 

1300001000 

0100000000 

4500000000 

1302000000 

1400010100 

2400000000 

4500000000 

0300000000 

0400010000 

2300000000 

1300000030 

2300100000 

0400001000 

2401000000 

2400010000 

2401000100 

1200010000 

0101000200 

0300000100 

0300001000 

0500000100 

2400001000 

1401000000 

0400000000 

0400000000 

0500000000 

1501000000 

0201000000 

0400000000 

0400000100 

2501001120 

1500000010 

0500000000 

1500000000 

2401000000 

1300000200 

1500010000 

1401000100 

1500000000 

2500000000 

1400001000 

1300000000 

1500000000 

1501000000 

0500002000 

2400000100 

1600000000 

0401000000 

2500000000 

3511010000 

3501102000 

2600000000 

3501102000 

2501000000 

1500000200 

0400000000 

3501100000 

3511100000 

5402000100 

0300000000 

5501010320 

0500000000 

0500000000 

0400000000 

0400000000 

0400000010 

1500000000 

2400000000 

4501000210 

2581000220 

1501000100 

4500101520 

4580101420 

3500010010 

4500000000 
0500000000 
2400000000 
5400000008 
0400001 200 
3400110000 
0600010000 
3500110000 
2 1 0500010000 
7 2600002000 


Associations 


Name  Type 


Sep 

O Mag 


2 

ZG  1658  + 32 

36 

155 

1 

=tV  HER 

27 

4 

3 

35719  KO 

5 

70 

3 

35721 

7 

91 

3 

55722 

2 

82 

3 

55736  A2 

2 

52 

3 

55737  K5 

2 

77 

3 

55745  K0 

2 

65 

2 

DO  15752 

67 

111 

0 

M + 06 -37 -022 

168 

7 

w4KN1 115 

20 

9 

J10675 

47 

153 

1 

17014  + 3026 

27 

3 

3 

65759 

12 

87 

3 

65760  K2 

3 

66 

3 

65761  MB 

2 

67 

2 

ZG  1702  + 31 

35 

156 

3 

65771 

1 

B5 

3 

65773  K2 

0 

71 

3 

65775  K2 

3 

75 

2 

ZG  1702  + 38 

59 

156 

2 

ZG  1703  + 38 

34 

153 

2 

DO  15782 

58 

106 

2 

DO  15791 

45 

106 

13 

65795  K2 

2 

82 

9 

U 10708 

31 

148 

16 

08224 

59 

135 

12 

ZG  1705  + 39 

64 

155 

13 

65810  K2 

4 

65 

13 

65812  A5 

3 

53 

13 

65821  K0 

9 

67 

2 

DO  15812 

17 

98 

2 

DO  15815 

84 

116 

9 

U 10729 

43 

153 

12 

ZG  1707  + 34 

22 

153 

13 

65841 

6 

06 

13 

65843  K2 

8 

70 

12 

ZG  1708  + 39 

62 

155 

13 

65846  K2 

1 

75 

2 

DO  15829 

87 

106 

9 

U10749 

26 

151 

13 

65872  K5 

7 

72 

13 

65874 

2 

85 

13 

65878  KO 

4 

71 

12 

ZG  1712  + 39 

44 

150 

13 

65885  MB 

2 

80 

12 

ZG  1712  + 39 

20 

156 

13 

65887  MB 

3 

86 

12 

ZG  1713  + 35 

43 

140 

13 

65889  G5 

7 

80 

13 

65890  K5 

1 

33 

13 

65890  K2 

3 

80 

13 

65900  K2 

4 

70 

9 

U10781 

18 

151 

12 

ZG  1714  + 37 

10 

156 

13 

65913  B3 

1 

45 

12 

! ZG  1715  + 38 

17 

155 

2 

1 DO  1 5894 

16 

101 

13 

1 65921  A2 

2 

47 

12 

( ZG  1716  + 39 

44 

153 

12 

1 65926 

8 

90 

12 

» ZG  1716  + 33 

74 

146 

12 

) 65927 

6 

. 87 

12 

1 65928 

2 

’ 86 

‘Confusion  Flags:  6)-9) 


Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  af  12,  25,  60.  100  /.m,  10)  High  Source  Density  Region. 


465 


Right  Ascension:  17*16"42’-17>33™49’ Declination:  +30”- +40" 


Position  (1950) 

— 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

H 

Q 

(Not  Color  Corrected) 

O 12  Jim 

25  ftm 

a 6 

a 

6 

Coords 

SMJ  SMN  9 

60  |mi 

100 

Flux 

Corr 

A Confusion 

R 

s 

A 

Sep 

n 

h m.  of 

(s) 

r 

1 b 

i) 

n o , 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R Flags* 

S 

2 

# T 

Name  Type 

Mag 

17167  + 3851 
17167  + 3028 
17169  + 3254 
17169  + 3014 
17172  + 3040 
17175  + 3022 
17179+3358 
17180  + 3920 
17185  + 3532 
17187+3231 

42. 

44. 

57. 

57. 

13. 

31. 
57.; 

2.f 

32. : 
47.^ 

5 41 
3 £ 
57 
5 37 
5 57 
13 
17 
21 
32 
15 

63  + 34 
53  + 32 

56  + 33 

53  + 32 

54  + 32 
53  + 32 

57  + 33 

64  + 34 
59  + 33 
56  + 32 

14 

30 

19 

29 

20 
32 
79 
10 

30 
19 

3 

17 

8 

10 

8 

9 

14 

3 

8 

3 

95 

97 

94 

91 
93 
89 
97 

92 
100 

93 

4 1.41 

5 25L 

5 .63 

5 25L 

5 .64 

4 .25L 

2 .23 

5 2.77 

5 25L 

5 1.26 

.34 

.251 

25L 

.19: 

28L 

25L 

.571 

.73 

25L 

.32 

.40L 

.49 

.40L 

.97 

40L 

.40L 

-40L 

.40L 

.69 

.40L 

1.00L 

1.71 
1.00L 
1.20: 
1.00L 
1.42 

1 .071 
1.00L 
1.11 
1.00L 

BC 

CC 

B 

CBE 

B 

C 

c 

AB 

BC 

BC 

AB  N 
1 CA 
Al  EJ 
CAB 
BD 

B 

E 

AA  1 
BB 
AC 

2 3 5000 000 OC 
6500000318 
350001 200C 
7500000008 
4600000000 
6581000068 
1500000000 

0 2500002000 
0300000000 

1 1400001000 

4 

8 

2 

2 13 

1 13 

1 13 

1 32 

1 13 

2 13 

3 13 

65930  KO 

65932  K2 

65937 
XI 71 7 + 303 
65945  G5 
65949  MA 

65963  GO 

5 

1 

4 

117 

45 

3 

1 

60 

77 

95 

8 

80 

77 

53 

17188  + 3853 

17189  + 3238 

4B.C 

57.{ 

12 

40 

63  + 34 
56  + 32 

24 

16 

8 

11 

101 

89 

4 .35 

5 ,25L 

.25L 
.25  L 

.40L 

.98 

1.00L 

1.77 

c 

BC 

Bl 

L DAB 

0500000000 

3400000000 

1 13 

65964  K5 

2 

BO 

17190  + 3908 
17191+3925 
17194  + 3016 

5.3 

6+ 

26.1 

44 

6 

22 

64  + 34 
64  + 34 
53  + 32 

21 

25 

54 

9 

8 

33 

101 

94 

111 

4 .31 

4 .25 

2 .251 

25L 

,25L 

.711 

40L 

.40L 

40L 

1.00L 

1.09L 

.76 

B 

B 

D 

B 

BKG 
N D 

1400000000 
1401020000 
95000000 in 

1 

1 13 

1 2 

65967  KO 
DO  15940 

0 

37 

80 

98 

17196  + 3925 
17196  + 3741 

38.1 

39.8 

15 

16 
55 

64  + 34 
62  + 33 

17 

9 

8 

8 

161 

104 

5 .44 

6 .39 

.25L 

25L 

.40L 

40L 

I.OOL 

1.00L 

B 

B 

CE 

8 H F 

1402100000 
0401 DOOOOO 

1 2 

DO  15948 

22 

103 

17198  + 3809 

50.  C 

62  + 33 

25 

12 

93 

4 39L 

26L 

.52 

B9 

BE 

D 

KFBB 

0601000200 

4 

17190  + 3013 

52.6 

36 

53  + 32 

45 

8 

94 

4 .25L 

25L 

40L 

1.42 

HC 

7680101020 

17198  + 3953 

52.9 

10 

65  + 34 

20 

0 

99 

6 25L 

27L 

88 

1.58 

BD 

FAB 

0500000110 

17201+301 2 

7.0 

53 

53+31 

61 

28 

98 

3 .25L 

25L 

.40L 

1.30 

E 

D 

6501 1Q1 020 

g 

17201+3929 

10.2 

7 

38 

56 

64  + 33 

30 

8 

180 

6 .37L 

.25L 

.63 

.98 

BC 

E 

F 

MB  C 

1402000100 

’ 

17201  +3342 
17202+3211 

11.8 

12.4 

57  + 32 
56  + 32 

57 

54 

8 

8 

90 

79 

3 .25L 

2 .251 

.25L 

25L 

.40L 

.40L 

.95 

.73 

EC 

E 

1500000000 

3500000000 

1 12 

ZG  1720  + 33 

22 

156 

17202  + 3044 
17204  + 3405 

13.3 

28.7 

21 

44 

54  + 32 
58  + 32 

39 

29 

15 

9 

94 

92 

4 .511 

4 38 

.63L 

38L 

.29 

40L 

.76 

1.00L 

CE 

C 

EEBB 

DH 

2500000010 
1 400000000 

2 12 

ZG  1720  + 30 

43 

156 

1 7205  + 3/55 
17205  + 3631 
17207  + 3014 

31.9 

32.8 

44.4 

56 

54 

5 

62  + 33 
61+33 
53  + 31 

9 

10 

41 

8 

8 

18 

88 

11 

94 

6 .55 

5 .57 

5 .25L 

25L 

.15: 

.25L 

40L 

.40L 

.40L 

1.00L 

1.00L 

1.42 

B 

BO 

B 

AFJ 
ADK 
1 J C 

0500010000 
0 2501000000 
5600000050 

8 

1 13 

1 2 

65988  K2 
DO  15956 

6 

88 

73 

86 

17208  + 3326 

50.6 

49 

57  + 32 

15 

8 

98 

5 1.09 

.28: 

40L 

1.00L 

BC 

AC  G 

0 1400000000 

2 13 

65992  K5 

6 

BO 

17208  + 35 22 

52.9 

25 

59  + 33 

20 

8 

99 

5 .46 

25L 

.40L 

! 1.00L 

C 

BE  K 

0400010000 

17215  + 3227 

17216  + 3633 

34.0 

39.4 

12 

3 

56  + 32 
61  +33 

28 

43 

8 

16 

13 

94 

5 26L 

3 27L 

25L 

.09: 

.62 

.34 

1.30 

1.14L 

CB 

DC 

ECBB 
L FDD 

2401000000 

2500000000 

1 12 

ZG  1721+32 

53 

151 

17219  + 3711 
17222  + 3055 

57.1 

17.8 

25 

1 

61+33 
54  + 31 

8 

32 

3 

12 

163 

97 

S 1.04 

4 26L 

.24 

25L 

.40L 

.60 

1.00L 

.84: 

BD 

BC 

AC 

L BC 

2 2501000000 
1400000000 

5 13 

66001  AO 

2 

45 

17223+3353 

17223  + 3837 

17224  + 3657 
17227  + 3659 
17227+3217 

19.6 
21.2 
27.2 

42.6 
44.9 

19 

35 

56 

42 

37 

58  + 32 
63  + 33 
61+33 
61+33 
56  + 31 

43 

16 

21 

8 

55 

9 

8 

0 

8 

11 

09 

104 

140 

177 

92 

5 25L 

5 .53 

5 .47 

3 .95 

.24 

.25L 

28L 

25L 

.20 

.251 

.39: 

40L 

40L 

.40L 

.40L 

1.41 

1.00L 

1.00L 

1.14L 

1.27L 

CB 

B 

8 

BD 

F 

L J BC 
BH 
BEI 
AB  M 
C 

2400000210 
0400000000 
2601110000 
0 2501110000 
1500110000 

4 

1 12 
2 13 

1 13 

2 13 
13 

ZG  1 722  + 33 
66006  F8 
66008  KO 
66014  G5 
66016  K7 

28 

3 
7 

4 

18 

151 

63 

78 

65 

B7 

17227  + 3220 
17227  + 3242 

46.9 

47,8 

0 

50 

56  + 31 
56  + 32 

17 

20 

5 

8 

93 

99 

1.43 

.71 

.42 

.15: 

.40L 

.40L 

1.00L 

1.00L 

BB 

BD 

AB 

AEF 

0 1500110000 

1 1400010000 

13 

13 

66017  MO 

66018  KO 

2 

90 

68 

82 

75 

85 

85 

90 

1 7229  + 3450 
17229  + 3915 
17229  + 3047 
17231+3546 

55.1 

58.9 

59.5 

7.4 

30 

10 

45 

58 

59  + 32 
64  + 33 
54+31 

60  + 32 

24 

17 

36 

22 

3 

8 

8 

8 

95 

95 

101 

95 

.99 

.81 

.39 

.39 

.23: 

.16: 

.25L 

.25L 

40L 

.401 

.40L 

40L 

I.OOL 

1.00L 

1.11L 

1.00L 

CD 

BF 

B 

B 

ACH 
AFI  H 
CL  L 
B G 

0 0500000000 
0 0400001000 
1400000000 
050001 1 000 

2 13 

13 
13 
13 

66019 

66021  K5 

66022 
660P6 

7 
1 

8 

17232  + 3703 

17233  + 3618 

14.6 

19.7 

14 

53 

61  +32 
60  + 32 

0 

26 

8 

8 

1 

103 

57 

25L 

.14: 

.25L 

40L 

.68 

1.00L 

1.65 

BD 

BB 

AC  L 
J BB 

0 2502011000 
2400000100 

2 13 

66026 

3 

17234+3713 
17234  + 3934 

26.0 

27.7 

16 

40 

62  + 32 
64  + 33 

14 

70 

10 

18 

76 

101  5 

24 

64L 

25L 
.51 L 

-40L 

.30 

1.03L 

1.00L 

C 

C 

EJ 

G BC 

2601010000 

0400000000 

13 

66028  K2 

1 

82 

17234+3527 
17235  + 3943 

28.2 

32.1 

48 

50 

60  + 32 
64  + 33 

19 

57 

3 

12 

90 

97 

1.07 

22 

.31 

25L 

.401 

.40L 

I.OOL 

1.24L 

BB 

E 

ACG 

DH 

0 0500000000 
0400000000 

2 13 
1 13 

66030 
66032  KO 

2 

j 

90 

B3 

73 

85 

qd 

17237  + 3749 

17238  + 3849 
17243  + 3233 

46.9 
50.0 

18.9 

44 

36 

17 

62  + 32 

63  + 33 
56  + 31 

12 

41 

16 

3 

16 

3 

95 

91 

99  £ 

1.77 

.26 

1.35 

.44 

25L 

.36 

.40L 

.40L 

40L 

I.OOL 

1.17L 

I.OOL 

AB 

E 

BB 

AB  J 

Hi 

AB 

1 0501002000 
0400000000 
1 1400000000 

2 ; 

1 

> 13 
1 13 
I 13 

66035  K2 

66036  K2 
66042 

2 

6 

i 

17245  + 3050 

17253  + 3753 

17254  + 3008 

32.1 

23.0 

29.7 

40 

34 

46 

54  + 31 
62  + 32 
54  + 30 

12 

21 

20 

8 

8 

8 

18  4 
101  5 
103  4 

l .56 

i 25L 

l .60 

26L 

25L 

25L 

40(_ 

.96 

40L 

1.00L 
1.56 
1 .01 L 

8 

BC 

B 

BD 

MAB 

AD 

1500010000 

0500000000 

0500000000 

1 

? 13 
? 12 
13 

66046  K5 
ZG  1725  + 37 
66064 

10 

68 

7 

OO 

81 

153 

86 

17258  + 3133 

50.3 

8 

55  + 31 

43 

30 

92  2 

1 25L 

.54L 

.40L 

1.25 

D 

D 

9400100160 

17259  + 3133 

59.4 

5 

55  + 31 

50 

28 

80  2 

! 25L 

.55L 

,46L 

1.48 

C 

KD 

9400100160 

17262  + 3758 

12.9 

44 

63  + 32 

44 

8 

173  5 

.53 

25L 

.40L 

I.OOL 

B 

BB  I 

0500010000 

2 

! 13 

66072 

4 

83 

17264  + 3121 

24.8 

50 

55  + 30 

56 

26 

85  2 

.251 

.25L 

40L 

1.16 

c 

G C 

1400000000 

17266  + 3806 

41.1 

47 

63  + 32 

42 

14 

96  2 

.25 

,33L 

.40L 

I.OOL 

c 

CK 

1500010000 

17268  + 3655 

48.9 

13 

61+32 

42 

12 

92  4 

26 

.25L 

40L 

1.06L 

B 

BL 

0500010000 

17275  + 3137 

31.6 

43 

55  + 30 

62 

31 

88  3 

.251 

25L 

.40L 

.95 

D 

1 C 

9400000010 

17275  + 3702 

34  3 

52 

62  + 32 

24 

10 

92  5 

i .25L 

.25L 

.84 

1.50 

8 B 

HAB 

0400000000 

17276  + 3235 

36.9 

47 

57  + 31 

15 

5 

95  4 

3.71 

1.55 

42L 

1.00L 

AB 

A A J ( 

Bl  1 

D 0400000000 

1 

1 

KS  HER 

36 

3 

17276+3458 

41.0 

34 

59  + 31 

20 

8 

90  4 

.64 

.25L 

55L 

1.00L 

B 

0500000000 

1 

13 

66085  KO 

6 

72 

17281  +3139 

10.3 

23 

55  + 30 

85 

36 

97  2 

32L 

25L 

.40L 

.93 

F 

E 

8501100060 

6 

17281+3120 

10.3 

30 

55  + 30 

36 

10 

93  4 

.40L 

,25L 

.61 

1.09: 

BC 

BD 

5600000000 

17283  + 3524 

22.0 

13 

60  + 31 

21 

9 

89  4 

.25L 

,26L 

1.16 

3.35 

BB 

E AA 

0300001000 

3 

9 

U 10885 

51 

153 

17284  + 3137 

27.1 

23 

55  + 30 

41 

33 

71  2 

.251 

.61L 

.40L 

1.03 

D 

CFC 

6400100050 

8 

17284+3745 

27.2 

33 

62  + 32 

22 

9 

95  5 

.251 

.25L 

.84 

1.41 

BB 

M AC 

0500000110 

17285+3059 

32.1 

31 

55  + 30 

38 

8 

84  3 

.25L 

25L 

.40L 

1.64 

C 

LD 

6401000040 

8 

17287  + 3702  - 

12.2 

42 

62  + 31 

43 

8 

99  4 

.38L 

.25L 

.49 

1.10 

CD 

L CB 

0500000100 

1 

12 

ZG  1728  + 37 

43 

156 

17289  + 3855  1 

59.1 

8 

64  + 32 

23 

8 

100  5 

.43 

.25L 

.40L 

1.00L  1 

B 

BK 

1400000000 

2 

13 

66102  F2 

g 

65 

57 

17290  + 3111 

1.8 

38 

55  + 30 

19 

4 

92  4 

1.81 

.48 

.40L 

1.00L  1 

BC 

ABJ 

1 5500001000 

2 

13 

1 

66103  KO 

3 

17296  + 3231  ( 

37.4 

60 

57  + 30 

11 

4 

91  4 

29.37 

12.84 

2.40 

.86:  1 

BCCC  , 

A A AD  £ 

) 0500110000 

28 

1 

KT  HER 

53 

3 

17297  + 3021  - 

17.4 

11 

54  + 29 

22 

8 

95  4 

.73 

.25L 

.40L 

1 .01 L 1 

B 

AG  J 

2400010000 

1 

13 

66109  KO 

2 

70 

17299  + 3236  ‘ 

58.6 

35 

57+30 

58 

24 

96  3 

.3 1 L 

.25  L 

.32 

1.56L 

E 

KDE 

0500100000 

17300  + 3143 

1.7 

16 

56  + 30 

15 

12 

3 3 

,25L 

.25L 

.53 

1.84 

CD  1 

1 BB 

6582200530 

c 

17300+3242 

4.9  I 

33 

57  + 30 

19 

8 

92  4 

.52 

25L 

.40L 

1.12L  i 

3 1 

BBK 

0600000000 

2 

13 

66113  K5 

4 

85 

17302+3859  1 

12.7  • 

42 

64  + 31 

26 

8 

101  5 

.25L 

,25L 

.71 

.67: 

BC 

HBD 

0400000000 

17302+3143  1 

12.8  i 

24 

56  + 30 

32 

15 

95  2 

.25L 

,25L 

47L 

1.82 

C 

J 8 
B 

6502200530 

c 

17302  + 3418  1 

12.9 

19 

59  + 30 

83 

8 

169  4 

.40 

.25L 

40L 

1.03L  i 

3 1 

1400000000 

2 
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.40L 

1.25 

E 

G D 

3500000110 

18024  + 3128 

28.4 

15 

58  + 23 

16 

8 

87 

4 

.71 

25L 

40L 

1.07L 

B 

ABE 

2400000000 

3 

13 

66604 

4 

91 

18026  + 3420 

36.5 

39 

61+24 

26 

8 

3 

5 

.28 

.25L 

40L 

1.00L 

B 

C L 

6500000000 

1 

2 

DO  16432 

88 

106 

18027  + 3223 

45.3 

22 

59  + 23 

19 

8 

92 

4 

.34 

25L 

.40L 

1.02L 

B 

C H 

0500000000 

18027  + 3111 

47.1 

18 

57  + 23 

43 

11 

83 

3 

.26 

25L 

,40L 

1 .31 L 

C 

Dl 

0500000000 

18027  + 3241 

47.5 

23 

59  + 23 

22 

9 

95 

4 

.30 

.25L 

40L 

1.06L 

B 

D 

1500010000 

1 

1 

EY  HER 

61 

3 

18028  + 3234 

48.3 

24 

59  + 23 

14 

4 

90 

4 

1.18 

.32 

,40L 

1.06L 

BC 

AB 

2 

0500001000 

2 

13 

66608  KO 

3 

85 

18028  + 3955 

49.6 

1 

67  + 26 

40 

19 

72 

2 

.251 

.25L 

40L 

.90 

D 

D 

3500000060 

8 

1 

32 

XI 802 + 399 

49 

8 

18029  + 3457 

56.1 

33 

61+24 

13 

0 

9 

5 

.39 

.17 

40L 

1.00L 

CE 

ADLF 

2 

2601110000 

1 

16 

10179 

47 

149 

18029  + 3409 

56.7 

8 

61+24 

13 

8 

103 

5 

.72 

.38 

.401 

1-OOL 

BB 

BBK 

1 

5500022000 

18029  + 3032 

57.0 

54 

57  + 23 

26 

0 

83 

3 

1.11 

.32 

.40L 

1.00L 

BC 

AD 

1 

0500001000 

1 

13 

66610 

25 

86 

18029  + 3440 

58.7 

6 

61+24 

37 

27 

170 

2 

.25L 

.25L 

,40L 

.81 

F 

0 

3500000320 

18029  + 3914 

59.8 

43 

66  + 25 

37 

20 

112 

2 

.431 

.25L 

.37 

1.42L 

D 

D 

2400000000 

1B03 1+3338 

8.8 

14 

60  + 24 

24 

9 

93 

5 

.31 

25L 

.40L 

1.16L 

B 

DE 

4500000000 

2 

13 

66614 

5 

90 

18032  + 3005 

12.1 

21 

56  + 23 

25 

4 

82 

3 

2.05 

.75 

.40L 

1 00L 

BB 

AA 

0 

1601000000 

18033  + 3356 

20.3 

52 

60  + 24 

36 

8 

109 

5 

25L 

.25L 

.40L 

1.23 

B 

Kl  KC 

3500000030 

18033  + 3927 

21.3 

16 

66+25 

53 

24 

78 

3 

25L 

.251 

.40L 

1.02 

C 

C C 

3400000010 

18033+3718  ; 

22.6 

51 

64  + 25 

74 

23 

83 

2 

.70L 

.64L 

.27 

1.00L 

C 

E 

1500000000 

18035  + 3023 

32.9 

5 

57  + 23 

44 

11 

83 

3 

25L 

.13: 

,93 

1.68 

DCS 

FGBC 

2400000100 

18035  + 3402 

34.7 

56 

60  + 24 

100 

28 

80 

2 

25L 

68L 

.40L 

.93 

c 

ML  C 

3500100160 

18038  + 3641  ! 

53.4 

15 

63  + 24 

44 

8 

91 

3 

25L 

25L 

,40L 

1.00 

F 

LF 

1400000100 

18039  + 3349  ! 

56.0 

25 

60  + 24 

17 

8 

112 

5 

25L 

25L 

.64 

1.43 

BB 

E BB 

3501000100 

18039  + 3213  ! 

57.7 

28 

59  + 23 

12 

3 

111 

4 

2.59 

.59 

,40L 

1.0OL 

BC 

AB 

0 

1500000000 

2 

13 

66626  KO 

2 

59 

‘Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


468 


II! 


Declination:  +30"- +40' 


Right  Ascension:  18h03m58'-18h14m14» 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


M 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  * 

n » b o o o 


18039  + 3444 

18039  + 3955 

18040  + 3400 
18041+3909 
1 B042  + 3357 
18042  + 3221 
18044  + 3653 

18044  + 3717 

18045  + 3232 

18047  + 3230 

18048  + 3742 

18049  + 3538 
18051+3033 
18051+3747 
18054  + 3449 
18056+3411 
18056  + 3533 

18056  + 3859 

18057  + 3948 

18059  + 3629 

18059+3256 

18060  + 3552 
18062  + 3623 

18064  + 3942 

18065  + 3117 

18065  + 3647 

18066  + 3223 
18067+3311 
18068  + 3201 
18068  + 3811 

18070  + 3332 
18070  + 3738 
18072  + 3100 
18072  + 3027 
18073+3954 
18076  + 3445 

18076  + 3111 

18077  + 3846 

18078  + 3530 
18078  + 3508 

18078  + 3856 

18079  + 3826 

18079  + 3412 

18080  + 3121 
18080  + 3549 
18082  + 3627 

18084  + 3122 

18085  + 3432 

18087  + 3346 

18088  + 3346 

18090  + 3114 
18094  + 3150 
18094  + 3350 

1 8094  + 3559 

18095  + 3443 
18095  + 3706 

18098  + 3351 

18099  + 3127 

18100  + 3123 

18101  +3227 

18103  + 3316 
18103  + 3114 

18105  + 3239 

18106  + 3353 

18106  + 3133 

18107  + 3937 
18107  + 3738 
18112  + 3817 
18112  + 3657 
18114  + 3134 

18114  + 3927 

18115  + 3454 

18115  + 3522 
1B1 15  + 3532 

18116  + 3343 
18119  + 3400 
18119  + 3907 

18119  + 3501 

18120  + 3423 
18120  + 3216 


58.1 
158.6! 

3.7 

7.7 

14.8 
17.5 
26.0 

29.2 
30.1 

45.9 


51.8 

|57.e 

7.5 

10.1 

24.0 

39.2 

40.8 
40.8 

47.2 

54.1 


158.8 
3.2 

17.9 

27.9 

31.8 

32.8 
40.2] 

45.8 

49.7 

53.8 


3.2 
5.6 

12.8 

14.6 

23.3 

37.0 

38.1 
46.4, 
50.5| 

52.1 

53.7 

57.1 

57.4 
1.4 

4.2 

14.2 
27.9 

35.8 

47.8 
52.1 


56 


4.7 

26.9 

26.9 
29.31 

30.1 

31.2 

49.2 

55.0 

1.3 

6.3 

20.7] 

23.0 

34.0 

37.9 

41.1 

43.4 

44.4 

16.4 

17.2 
28.1 

28.4 

31.2 

31.8 

35.2 
38.1 

55.9 

56.3 
57.0 

0.1 

2.2 


39 


18121  +3303 

18122  + 3708 

18125  + 3124 
18125+3010 

18126  + 3040 

18127  + 3514 

18127  + 3148 
1B126  +3426 

18128  + 3514 

18130  + 3720 

18131+3621 

18131  +3639 

18132  + 3942 
18132  + 3446 
18135  + 3645 

18138  + 3650 

18139  + 3022 

18140  + 3408 

18141  +3456 

18142  + 3736 


1.1 

14 

30.4 
31 

41.4 
43. 
48.0 
49 
52.5] 

1 

6 ... 

1 1 .6 1 
14 
16 
33.  _ 
512 
58 
0 
7. 

1 1 4 


61+24 
67  + 25 
60  + 24 
66  + 25 
60  + 24 
59  + 23 

63  + 24 

64  + 25 
59  + 23 
59  + 23 

64  + 25 
62  + 24 

57  + 22 
64  + 25 
61+24 
61+23 

62  + 24 

66  + 25 

67  + 25 

63  + 24 

59  + 23 
63  + 24 

63  + 24 
67  + 25 

58  + 22 

64  + 24 

59  + 23 

60  + 23 

59  + 22 

65  + 24 

60  + 23 

64  + 24 
58  + 22 

57  + 22 
67  + 25 
61+23 

58  + 22 

66  + 24 
62  + 23 

62  + 23 

66  + 24 

65  + 24 
61+23 
58  + 22 

63  + 23 
63  + 24 
56  + 22 
61+23 
61+23 

61  +23 

58  + 22 

59  + 22 
61+23 

63  + 23 

62  + 23 

64  + 24 
61+22 
58  + 22 

58  + 22 

59  + 22 

60  + 22 
58  + 21 
60  + 22 
61+22 

58  + 22 
67  + 24 

65  + 23 

65  + 24 
64  + 23 

59  + 21 

67  + 24 
62  + 22 

62  + 23 

63  + 23 
61+22 
61  +22 

66  + 24 
62  + 22 
61+22 

59  + 21 

60  + 22 

64  + 23 
58  + 21 

57  + 21 

58  + 21 
62  + 22 

59  + 21 
62  + 22 
62  + 22 

65  1-23 

64+23 
64  + 23 
67  + 24 
62  + 22 
64  + 23 

64  + 23 
58  + 20 
61  +22 
62  + 22 

65  + 23 


Flux  Density 


154 

90 
10 
95 
92 
95 

178 

46 

100' 

82 

80 

23 

81 

95 
106 
100 
107 

79 

96 

80 

171 

91 
104 

97 
83 

118 

79 
167 

80 
86 

79 


(Not  Color  Corrected) 

12  jim  25  jim  60  jim  100 
(Jansky) 


jim 


12 

39 

43 

15 

11 

37 
85 

38 

61 

8 

26 

20 

64 

45 

29 
93 

30 
14 

23 

7 
9 

80 

38 

8 
49 
48 
44 
19 


84 

85 
80 
98 

84 
97 

90 
96 

85 
124 

85 

80 

88 

91 
79 

172 

85 

87 

82 

10 

179 

95 

94 

92 
80 
84 
84 
83 

83 
81 

84 
80 

84 

85 
82 

126 

104 

83 

105 
177 

84 

84 
79 

85 

86 
111 


31  80 
5 79 


.25L 

.251 

.25L 

7.25 

.29 

.93 

.37 

.35 

.29 

.24 

.24 

.27 

1.54 

1.29 

6.06 

1.56 

25L 

.25L 

36L 

.64 

.31 

25L 

3.00 

,27L 

27L 

.66 

38L 

.33 

1.69 

.41 

.32 

.43 

6.92 

1.59 

25L 

32.03 

.25 

25L 

1.21 

1.22 

.22 

.86 

25L 

1.35 

.48 

1.82 

.24 

.61 

.49 

2.42 

.70 

27L 

.37L 

.25L 

.45 

1.47 

40L 

26.60 

34.84 

6.72 

2.58 

.30 

.47 

.25L 

.86 

25L 

.67 

.30 

.53 

.56 


2.71 

1.23 

2.14 

25L 

25L 

.45 

.92 

33L 

.281 

1.07 

.27 

2.67  ! 
25L 
52.11 
.701 
25L 
2.65 
.25L 
39L 
25L 

.51 
4.91 
2 14 
25L 
.23 
.62 
.88 
25L 
27 
.31 


18.71 

8.62 

2.82 

.65 
25L 
.47 
.61 L 
.23 
.22 
.13: 
25L 
25L 
.17: 

.72 
.61 
1 23 
62L 
25L 
.25L 
.49 
25L 
25L 
.33 

25L 
,69 
.54L 
26.48 
.49L 
25L 
1 24 
25L 
,25L 
25L 

25L 

1.73 

62 

25L 

.25L 

.16: 

.20: 

25L 

.25L 

25L 


.251 

.63 

.22: 

1.70 

25L 

.38 

3.29 

53 

25L 

,40L 

.40 

,40L 

25L 

.40L 

25L 

.40L 

25L 

40L 

25L 

.401 

,25L 

.61 L 

.25L 

.40L 

.38 

.40L 

.38 

.40L 

1.62 

.40L 

1.08 

,40L 

25L 

.59 

.85L 

42L 

.48L 

40L 

.25L 

.40L 

.23: 

.40L 

.25L 

.77 

.73 

40L 

25L 

.69 

,25L 

.65 

.14 

.40L 

25L 

.50 

.25L 

.401 

.90 

.40L 

.25L 

.40L 

.25L 

.40L 

.16: 

.40L 

2.57 

.48: 

.39 

.40L 

25L 

.40L 

27.15 

5.24 

25L 

.40L 

25L 

.60 

.30 

40L 

.64 

.40L 

.251 

.40L 

.16: 

.40L 

-25L 

.40L 

1.23 

.40L 

.16: 

.40L 

.50 

40L 

25L 

.40L 

.25L 

40L  | 

.25L 

.40L 

.62 

.401 

.25L 

.401 

.25L 

.70 

.251 

40L 

54L 

40L 

.25L 

40L 

.72 

.401 

.251 

40L 

Flags 


Associations 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


L 

R S 
S 2 I# 


C 

A 

T 


Name  Type 


1.69  CB 

2.83  DBB 

1.53  CB 

1.00L  BBC 
1.00L  B 
1.00L  BC 
1.00L  B 
1.00L  B 
1.00L  E 
1.34L  C 


2.46 

1.44 

.52 

.40L 

,40L 

40L 

40L 

.40L 

2.34 

.40L 

40L 

40L 

.40L 

,40L 

40L 

.40L 

.40L 

.76 

.40L 

.40L 

,40L 

.40L 

.40L 

.401 

.40L 

.36: 

4.50 

;40L 

,40L 

40L 

40L 

.48L 

.79 

40L 

.40L 

.40L 

.42L 

40L 

.27: 

.40L 

.58 

.401 

40L 


1.00L 

1.07L 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.74 

.72 

.79 

1.00L 


C 

C 

BC 

BC 

AB 

BB 


B 


BB 

F 

E 


1.0OL  DE 
1.79  BB 

1.00L  AB 
.65:  BC 

1.00L  C 

1.00L  BD 
1.18L  C 

1.00L  B 
1.00L  BC 
1.00L  B 

1.00L  B 
1.00L  BD 
1.00L  BBC 
1.00L  BC 

ftO 

1.92  A ACB 
1.14L  C 

1.93  BB 
1.00L  BC 
1.00L  BB 

1.09L  C 
1.00L  BD 
1.66 
1.00L  CC 
1.00L  EE 
1.00L  BC 
1,021  C 
1.00L  B 
1.00L  B 
1.00L  BB 


FBB 
DAA 
Ml  CB 
AABE 
DE 

AC  G 
BJ  Ml 
BF 

H 


J 

NL 
AB  G 
AB 
AAD 
AA 

CB 
MMC 
LG  J 
BE 

DC 

KCBA 
A AM 
J BG 
MCD 
AD  E 
DE 
BG 
A AG 
BGHK 


1.00L 

1.27 

1.15 

1.14 

1.00L 

1.00L 

,70 

1.27L 

1.00L 

1.00L 


B 


BC 
C 
D 
, B 
| AB 

D 

BBD 
B BB 
BBB 


BE 

CC 

AAC 

ABJ 

AAAB 
C 

MEBB 
ABM 
AA  I 

B 

BBLM 
C 
AA 
BF 
ABK 
F G 
BB  E 
BF 
ABK 

BD 

J HB A 
C 

KGCA 
,DG 
|AA  H 

AA  AF 
A AAC 
AAC 


1.00L  BB 
1.00L  B 

i.ool|be 

.76 

1.00L  BD 
6.08  C B B 
1.04L  BD 
1.06L  F 
1.00L  B 
1.00L  BD 

1.00L  AB 
1.07L  BB 
1.00L  BB 
1.38  E 

2.61  BB 

1.00L  B 
1.00L  BB 
1.68 
1.26  . 

1.00L  BC 


1.04L  C 
1.00L  BB 
1.25  CC 
1.96  AABB 
.98 

1.71  , 
1.00L|CD 
1.82 
1.19 
1.47 


BB 


1.00L 

1.00L 

1.00L 

1.76 

1.49L 

1.00L 

1.05L 

1.22: 

3.81L 

1.00L 


B 

AB 

AB 

D 
C 
BDC 
BD 

CC 
B 
C 


A A ME 

CDL 

BB 

D 

BC  G 
DAA 
BE 

L 
BB 

CC 

AACH 
AACH 
A AGI 
JC 
BA 
BH  L 
AA  E 
J J C 
JHC 
AC 


A AH 
ED 
AAAB 

KH 
A AJ  F 
I 

F HD 
DAB 

BF 
AAD 
AA 
K MB 
D 
BGC 
AB 

CB 
D 
E 


2400000000 

4402000120 

3501100140 

2500000000 

3501100100 

1400001000 

1501000000 

0400000000 

1400110000 

1300110000 

0501112000 

1500001000 

1500000000 

0500102000 

1500000000 

3500001000 

1401001200 

1500000000 

5400000020 

1400000000 

0400011000 

1500000100 

0400010000 

4600000000 

0500000000 

1400000000 

1400000000 

0400000000 

0500000000 

0500010000 

2500000000 

0500011000 

0500000000 

1500002000 

4600000150 

1502000000 

1500000000 

1400000000 

2500002000 

2501000000 

1600010000 

0500000000 

2500000020 

1500000000 

2500010000 

1400000000 

1500000000 

3500000000 

3501111010 

3501111010 

1500000000 

1401000100 

3501100000 

1500001000 

3600001000 

1500002000 

7500000000 

1500111100 

1510121100 

0400010000 


0500002000 

1500010000 

0400000000 

7501000010 

1500010000 

2300000000 

0400000000 

0600000000 

1500020000 

1500000000 

1600001000 

4500001000 

8602000220 

8601001120 

5400000000 

3500020000 

1500001000 

4500001140 

4601000000 

1500000000 

0500010000 
1500003000 
2501000210 
2500000000 
2500000010 
9400100370 
2500000000 
9500100018 
95801 00380 
1501000000 


040001 2000 
0500001000 
0500001000 
9500100018 
0500000000 
0500011000 
4500000000 
5500000008 
9400000008 
1500000010 


1 

2 I 2 


Cl  1 
1 

Cl  1 


r 


Sep 

(")  Mag 


DO  16591 
66780 


RAFGL  2098 


X1812  + 352 
TV  HER 


X1812+352 


66793 

66794  MD 
66798 

66802 
HU  LYR 
66804  K0 

66806  K0 
DO  16637 


2 

IG  1003  + 34 

57  1 

9 

J11118 

58  1 

2 

X)  16459 

25  1 

2 

X)  16460 

72  1 

2 

DO  16480 

73 

13 

66640  FB 

3 

13 

66649  K0 

3 

13 

66652  MA 

4 

9 

U11124 

34 

13 

66657 

3 

12 

ZG  1806  + 35 

49 

13 

66666  K0 

4 

41 

18063  + 3942 

54 

13 

66672 

10 

13 

66674 

4 

2 

DO  16517 

50 

13 

66680  M3E 

2 

13 

66682  K2 

13 

9 

U 1 1 132 

62 

13 

66695  MA 

4 

1 

PT  HER 

88 

13 1 

66697 

19 

13 

66700  K0 

2 

1 

FI  HER 

52 

13 

66703  G5 

5 

2 

DO  16528 

71 

13 

66710  K0 

5 

13 

66714 

12 

13 

66715  MA 

5 

13 

66720  G5 

1 

24 

27 

MKN1121 

9 

U11143 

42 

13 

66728 

3 

13 

66737  MO 

4 

2 

1 DO  16552 

44 

13 

1 66743  K5 

5 

1 

PZ  HER 

19 

13 

1 66747  MO 

5 

c 

) U 1 1 1 59 

18 

12 

) 66749 

1 

12 

13 

} 66760 

12 

1 66761 

2 

13 

3 66767  MA 

9 U 1 1 1 67 
2 DO  16587 

3 

47 

44 

1 

3 66776  K5 

11 

52 

78 

75 

139 


84 


148 

57 

6 


92 

80 

95 


156 

84 

3 

78 

63 


59 

92 

80 

87 

92 

82 


145 

90 


50 

109 


71 

3 


83 

136 

75 

B1 

90 


157 

103 


92 

87 


96 


12 

4 


12 


77 

87 

75 

83 

3 

70 

75 

83 


<S1>  * «■  * 6°'  ,0°  ^ ’0)  ^ ^ 


469 


Right  Ascension:  18h14m265-18h25m20s 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


18144  + 3801 

18145  + 3820 

18147  + 3844 

18148  + 3003 

18149  + 3700 
18151+3004 
18151+3729 
18152  + 3330 

18154  + 3040 

18155  + 3656 

18156  + 3513 

18158  + 3453 

18159  + 3006 
18160+3037 

18160  + 3855 
18161+3924 
18162  + 3831 
18164  + 3045 
18164  + 3140 
18164  + 3948 

18168  + 3639 
18168  + 3314 


18169+3049 

57.5  10 

18170  + 3301 

0.8  23 

18173  + 3103 

18.8  3 

18173  + 3914 

20.0  41 

18177  + 3459 

45.1  3 

18178  + 3412 

51.4  48 

18181+3602 

6.2  26 

18181+3325 

7.0  40 

10181+3934 

10.4  18 

18161+3116 

11.8  28 

18183  + 3832 

22.7  29 

18183  + 3951 

23.0  50 

18185  + 3727 

33.9  7 

18186  + 3143 

37.6  54 

18187+3028 

43.1  34 

18187  + 3121 

43.1  40  j 

18190  + 3806 

1.2  58 

18191+3218 

18192  + 3820 

18194  + 3254 

18195  + 3139 
18195  + 3654 
1B197  + 3026 

18198  + 3231 

18199  + 3213 

18199  + 3818 
18200+3749 

18200  + 3001 

18203  + 3235 
18206  + 3123 
18210+3229 
18210  + 3038 
18212  + 3057 

18212  + 3043 

18213  + 3013 
18216  + 3458 

18216  + 3816 

18217  + 3003 

18219+  3829 
18220  + 3024 
18220  + 3250 
18220  + 3119 
18220+3126 
18220  + 3507 
18222  + 3059 
18222  + 3842 
18222+3933 
18225+3458 

18225  + 3928 

18226  + 3414 
18226  + 3005 
16227  + 3046 


Galactic  Uncertainty 
a S Coords  SMJ  SMN  d 
(s)  (")  1 b (")  O (*) 


26.3 
31.3j 

42.8 

50.2 
59.3, 

7.6] 

10.9 

16.7 
25.5 

31.2 

41.0 

51.8 

54.4 
2.7 
3.5 
6.0 

13.9 
25.7 
'27.5 

28.1 

52.3 
53.9, 


10.5 


1.4] 

4 

'.5  49 

5 49 
2 21 

1.8  22 

4 

.7  45 

6 42 

5 10 

'.3  50 
9 25 

6 31 
3 24 
8 12 
2 29 
.6  44 
1 

5 1 27 
(47. 1 

59.2  12 
0.8  47 

9 36 
5 44 
.2  46 
4.7  60 
13.6  28 

16.8  38 

17.1  20 

30.1  36 

35.0  41 

36.9  12 

37.3  16 
42.5  22 


65  + 23 

66  + 23 
66  + 23 
57  + 20 

64  + 22 

57  + 20 

65  + 23 
61+21 

58  + 20 
64  + 22 

63  + 22 
62  + 22 

57  + 20 

58  + 20 

66  + 23 

67  + 23 

66  + 23 

58  + 20 

59  + 20 

67  + 23 

64  + 22 
61+21 
58  + 20 

60  + 21 

58  + 20 
67  + 23 
62  + 21 
62+21 

64  + 22 
61+21 

67  + 23 

59  + 20 
66  + 22 
67  + 23 

65  + 22 
59  + 20 

58  + 20 

59  + 20 

66  + 22 

60  + 20 


66  + 22 
60  + 20 

59  + 20 

65  + 22 
58+19 

60  + 20 
60  + 20 

66  + 22 
65  + 22 
58  + 19 


38 

8 

23 
32 
11 
43 

31 

24 
86 
18 

48 

21 

55 

32 
111 

20 

9 

52 

23 

16 

10 

90 

70 

22 

40 

12 

19 

27 

10 

49 

13 
46 
10 

14 

17 
21 

18 
23 
25 

100 


60  + 20 

59  + 19 

60  + 20 
58+19 
59+19 
50+19 
58+19 
63  + 21 
66  + 22 
58+19 

66  + 22 
58+19 
20 
59+19 
59  + 19 
63+20 
59+19 
67  + 22 
67  + 22 
63  + 20 

67  + 22 
62  + 20 
58  + 19 


18227  + 3106 

43.5  6 

59+19 

37 

16 

80 

4 

,25L 

18227  + 3245 

47.8  24 

61+20 

74 

11 

80 

3 

34 

18228  + 3210 

53.8  50 

60  + 19 

28 

5 

80 

3 

1.19 

18231+3304 

7.7  47 

61+20 

82 

32 

77 

2 

.27L 

18232  + 3500 

13.9  7 

63  + 20 

22 

8 

77 

4 

.75 

18236  + 3131 

36.9  15 

59+19 

43 

8 

81 

3 

.40 

18237  + 3902 

44.9  24 

67  + 21 

14 

4 

79 

5 

5.57 

18238  + 3042 

50.4  9 

59+19 

92 

20 

77 

2 

,68L 

18239  + 3905 

58.9  29 

67  + 21 

17 

9 

8 

4 

81 

18240  + 3518 

0.8  45 

63  + 20 

50 

10 

9 

3 

.41 

18241+3531 

6.7  51 

63  + 20 

48 

8 

10 

3 

.35 

18241+3750 

10,9  55 

66+21 

20 

8 

87 

5 

25L 

18242  + 3055 

13.7  14 

59  + 19 

79 

16 

82 

2 

42L 

18243  + 3314 

18.8  10 

61  + 19 

88 

28 

77 

2 

72L 

18243  + 3047 

19.9  10 

59+19 

50 

25 

83 

3 

25L 

18243  + 3025 

21.0  53 

58  + 18 

16 

5 

78 

4 

2.47 

18244  + 313 4 

24.2  14  i 

BO  + 19 

46 

! 11 

80 

3 

.37 

18244  + 3233 

25.1  20  i 

50+19 

73 

19 

84 

2 

1.17L 

18244  + 3523 

25.8  41  1 

53  + 20 

49 

15 

80 

3 

25L 

18248  + 3540 

53.3  55  ( 

54  + 20 

19 

9 

9 

3 

1.03 

18249  f 3607 

56.1  60  ( 

34  + 20 

76 

12 

74 

3 

.25 

18249  + 3056 

56.5  7 ! 

59+18 

36 

10 

80 

3 

.80 

18249  + 3816 

58.5  37  ( 

56  + 21 

22 

8 

158 

4 

.35 

18250+3033 

1.6  32  ! 

59  + 18 

42 

34 

90 

2 

,37L 

18253  + 3003 

18.1  7 ; 

58+18 

32 

30 

105 

3 

-25L 

18253  + 3157 

20.3  42  ( 

50+  19 

34 

13 

77 

2 

.32 

89 

16 

105 

80 

94 

97 

123 

81 

79 
82 

84 

81 

83 

81 

82 

87] 

104 

80 
81 

108 

101 

78 

82 

80 

78 

87 

77 

79 

88 
86 

13 

79 
85 
42 
81 
82 
82 

80 

78 
77 


Declination:  +30*- +40° 


F7ux  Density 


Flags 


12  jim 


(Not  Color  Corrected) 
25  +m  60  jim 
(Jansky) 


26L 

1.28 

■25L 

1.05 

.50 

25L 

.23 

1.18 

.25L 

.54 

25L 

3.96 

,25L 

25L 

.43L 

25L 

.46 

,25L 

1.64 

25L 

.62 

.24 

.25L 

2.59 

.25L 

.64 

.76 

.53 

9.06 

25L 

54 

25L 

.63 

25L 

234 

65.94 

.85 

.691 

.27L 

.64L 

.53 

.49 

.30 

.75 

1.26 

25L 

.83 

.38 

.51 

.82 

.52L 

.25L 

.73 

25L 

.251 

.25L 

25L 

26L 

.63 

,25L 


,39L 

.35 

.33 

.25 

.25L 

.39 

.251 

2.45 

46.76 

.29 

.40 

.98 

.44 


.51 L 
.34 
.45L 
.35 
.25L 
25L 
.25L 
.26 
.25L 
.25L 

25L 

1.24 

.25L 

.25L 

.25L 

25L 

25L 

•25L 

.73 

■25L 

.25L 
.25  L 
-75L 
71 
.25L 
.12: 
.33 
.29L 
2.13 
32L  ! 

25L 

25L 

.24 

25L 

.64 

36.45 

.25 

.581 

.251 

59L 

25L 
.25L 
39L 
.16: 

.59 
25L 
26L 
25L 
.25L 
22: 

56L 

25L 

.41 

.30 

48L 

.25 

25L 

25L 

25L 

56L 


.25L 

25L 

.251 

25L 

.251 

26L 

.25L 

.64 

20.54 

.25L 

25L 

.26 

.19: 

.25L 

25L 

.25L 

.81 

25L 

.17; 

25L 

2.22 
.61 L 
16 
25L 
.251 
25L 
.25L 
63L 
25L 
.94 

-25L 

.25L 

25L 

.27 

25L 

.18: 

25L 

25L 

25L 

.25L 


.40U 


.40L 

-40L 


.40L 


.40L 

.31 

.40L 

.79 

.41 L 

.66 

.40L 

.40L 

.40L 

.70 

.40L 

.40L 

,40L 

-40L 

.40L 

40L 

.40L 

40L 

.38: 

.41 L 

40L 

40L 

40L 

.70 

.40L 

5.90 

40L 

40L 

.51 

.40L 

.401 

.40L 

59L 

.40L 

40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 
40L 
.40L 
3.16 
.40L 
2.22 
.68 
.44L 
.40L 
40L 

.44 
.40L 
.401 
40L 
.40L 
40L 
40L 
.40L 
2.87 
40L 

.40L 
40L 
.401 
.40L 
.41 L 
.401 
.40L 
40L 
.40L 
40L 

.33: 

.33 
40L 
40L 
40L 
.77 
.46 
.40L 
40L 
40L 

40L 
.49 
.41 
.40L 
.40L 
40L 
40L 
43L 
40L 
•40L 


100  jtm 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


.98 
I.OOL 
I.OOL 
1.10L 
1.00L 
1.77 
1 .33L  J 
1.00L  j 
1.75 
1.00L, 


BB 


BD 

B 


F 

BD 


.99  C 

2.81  L BBC 
1.55  C 

1.61  CE 

.89  D 

1.29  BB 

I .OOL  B 
1.88  C 

1.17L  CB 
2.46  E B 


I.OOL 

1.33L 

1.10 

1.00L 

1.93 

I.OOL 

I.OOL 

I.OOL 

I.OOL 

1.51 


B 

F 

BB 

£ 

BE 

BE 

B 

ABC 


I.OOL  B 
1.82 

I.OOL  BC 
1.06L  B 
1.12L  BB 
2.18  AABB 
4.71L  CE 
1.63  C 

1.23  CC 

1.38  D 


D GC  1400000640 
AB  1 4600002000 
NBI  2600000000 
ABLE  6 B600100120 
B E 0500000000 

M D 8501100120 
C 1400000000 

AB  1 1520001000 
CD  6600000010 
B F I 0500020000 


I.OOL 

1.17L 

1.49L 

I.OOL 

4.03L 

1.49 

1.33L 

I.OOL 

I.OOL 

1.09L 


C 

B 

C 

BE 

ED 

B 

C 

C 

BC 


FL  F 
AACK 
KD 
J BF 
F 

NBD 
BD 
C C 
AAKK 
GF  BB 

8G  K 
D 

F GF  1 
AA  J 
C D| 
AF 
AC 
BHM 
AACL  1 
FGCj 

A 1 HJ 
BB  | 
ADI 
FBF  j 
A A H F 
A AAB 
AC 

B I 
L BD 
F 


1500000240 
0400000008 
8500000000 
5500000000 
1300000020 
1400000100 
2400010000 
5500000020 
6500000000 
1 1400000400 

0400000000 
4400010000 
5600000020 
4500000000 
4500000120 
1300010000 
1520000000 
1 500000000 
0500000000 
4501000210 

0501010000] 
4581000010 
2400000000 
1501000000 
0400000000 
8631000000  22 
5400001008 
6601000000 
0400000000 
3500000230 


c 

A 

# T 


Name  Type 


Sep 

(”)  Mag 


1.04 

2.04 

1.13LICE 
4.98  CBC 
1.53 
4.98L 
1.70 
.85 

1 . 10L  J B 
,97 


CC 

BD 


CD 


54- 

5.371 1 F 
I.ISLiC 
5.16LIC 
1.82 

1.00L|D 
1.52 

I.OOL  AB 
1.40  B ABC 
I.OOL  C 

I.OOL  C 
I.OOL  BD 
I.OOL  BD 
1.32L  B 
1.66 
I.OOL  JC 
4.06L|  BC 
1.25 
I.OOL  BC 
3.56L  B 

I.OOL  ABC 
2.48L  D 
I.OOL  BC 
I .OOL  D 


1.08L 
1.32 
1.73L 
1.15 
1.97 
1 19L 1 8 B 


4.19L  C 
1.38L  C 

.91:  CC 

I.OOL  BD 
1.30L  D 
1.07L  BE 
1.12L  C 
1.47 
1.84 

4.57LID 


BGI  j 0400010000 

BF  G 2601010000 
Cl  H | 8600000000 

1 0400000000 
9 3500001008 

2601000010 
2600000000 
0401000000 
0400001000 

2 \ 4600000000 


8F 
A AH 
FG 
AD 
BJ 
BGK 
AC 


D 
E 

AC  C 
EBAA 
L J C 
J CAB 
F F A A 
FG 
AE  N 
C 

B BD 


B 


C 
C 

CN 
H 

BF 

C 

AB  J 
AAAB 
CL 

BKK 

AB 

CE  H | 
BE 
F HB  | 
B I 

A AK 
E D | 
AD 
CH  F 

A ACD 
LEM 
BC 

KJ 
ECHM 
GBB 
BE 
C 
ED 
AAG 


6500000030 
4500000340 
6500002020 
3400100008 
5600000008 
4400100008 
2500000108 
1500000000 
0501000000 
4500000000 

0400000000 
2400000008 
4500010000 
7400100378 
8600000008 
1500000000 
9500000000 
1400014000 
| 1400100000  41  | 
1500000000 

1400100000 
0500001000 
4601010000 
8600011000 
9500000100 
5600000000 
4500000008 
4600000000 
2500000000 
7500001008 

1511120000 
8501000000 
1501120000 
0501000000 
0501030000 
0400000000 
8601000000 
2600000000 
8600000010 
5501001000 


CH 

KB 


3500020008 
2600000000 
DD  0400000000 
AD!  0 0501001000 
F 0400000000 

AD  0 6600010000 
0400010000 
HD  I 15600000110 
C 9600000000 
G | | 2500000008 


DO  16640 


66821 


66826 
66827  K2 


66834 

U11195 


1 AO  LYR 
12  ZG  1816  + 39 


66844  K5 
66852  K2 

66869  KO 

66870  K5 

66875 

DO  16700 
TU  LYR 
DO  16698 

ZG  1819  + 38 

66887 
66893  K2 

66896 
TV  LYR 

66903  K5 

66905 
DO  16728 

66906  K2 


ZG  1821+30 

U 1 1219 
66928  K5 


66931 
DO  16756 

66932  G5 

DO  16758 

66936  K2 
TW  LYR 
DO  16763 

66943  A2 

66944  K2 

66945  KO 

66946 


66952  K 


66956 
U11232 
66961  K2 
66963  G5 
IU  LYR 


66973  K2 

ZG  1824  + 35 

66979  K2 

66980  KO 

66981  KO 

66982 


I I I l_ L_.  .J J I I I [ } | | | | | Z J 1 3 | 66990  KO  | 25 

•confusion  Flags:  1)  CIRRUS- 1 ; 2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Pressing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


83 

71 


92 

146 


3 

150 


77 

72 


81 

82 

101 

3 

109 


82 

74 


75 

80 

101 

80 


154 

153 

75 


80 

81 

80 


65 

3 

97 

50 

82 

84 

86 

77 


90 

165 

80 

70 

3 


156 

82 

81 

74 

87 


470 


IT  II 


Right  Ascension:  18h25m22»-18h36m27» 

Position  (1950) 

Name 


Declination:  + 30°- +40 


18270  + 3545 
18271+3039 
18272  + 3352 

18274  + 3223 

18275  + 3404 

18276  + 3255 
18276  + 3940 
18278  + 3115 
1B27B  + 3143 

18278  + 3235 

18279  + 3109 
18281+  3633 
18281+3521 

18282  + 3036 

18283  + 3010 

18284  + 3133 

18285  + 3727 

18286  + 3418 
18286  + 3330 
18288  + 3430 

18288  + 3612 
18288  + 3928 
18291+3836 
18292  + 3321 
18292  + 3503 

18292  + 3913 

18293  + 3127 

18294  + 3500 
18294  + 3335 
16296  + 3051 

18298  + 3712 
16299  + 3404 

18299  + 3951 
18299  + 3018 
18301+3932 

16304  + 3332 
18304  + 3734 
18304  + 3127 

16305  + 3406 
18306  + 3657 

18308  + 3111 
16311+3311 

18311+3847 
18312  + 3401 

18312  + 3319 

18313  + 3055 
18316  + 3215 
18317+3127 
18316  + 3321 
18319  + 3034 

18321  +3034 

18322  + 3712 

18323  + 3201 

18323  + 3424 
16324  + 3400 

18324  + 3823 

18324  + 3452 

18325  + 3625 
18325  + 3040 
18327  + 3641 

1B32B  + 31 19 
18330  + 3848 
18332  + 3210 
1B333  + 3546 
18335  + 3005 
18339+3927 
18341  +3653 
18343  + 3237 
18343  + 3032 
18343  + 3956 

18343  + 3655 

18344  + 3807 
1B346  + 3023 

18349  + 3155 

18350  + 3133 
18351+3449 
18351+3034 
18351+3219 

18352  + 3844 

18353  + 3830 

16354  + 3303  24.6  10  62+17  | 38  j 10  j 8J 

18354  + 3405  25.9  2 63+  8 1 22  1 

18354  + 3246  288  59  62+  7 

18358  + 3744  48.3  8 66+19 

18359  + 3926  54.8  44  68+19 

18360  + 3116  Mg  60  + 167 

25.1  59  61+17 

26.4  3 60+16 


18362  + 3158 
18364  + 3158 

18364  + 3937  Iff?.})  20  I 68  + 19 


Confusion 
Flags* 

7600001000  1 
2401000118 
1401000000 
2500000000 
2600001000 
4600000000 
7501000000 
1600000000 
, 6501000200 
9 | 4601002000 

0400000000 
5600001000 
6601000000 
5501000000 
6602000110 
3601010000 
55000001 1 8 
3501010000 
3600001000 
| 5601001000 

3500000000 
0402001000 
0500000000 
4600000000 
9681000130 
3500000000 
2500000000 
5600000000 
1601000000 
5600000000 

0501000000 
2300000008  . 

0501000000  17 
0600000000 
2500101010 
0400000000 
3502000000 
2500101010 
2500001000 
3600000000 

2500000000 
3500000000 
9500000000 
9601000320 
, 5500000010 
0 0601000000 
3400000000 
3502000000 
2501000000 
2300000000  04 

6500010000 
1600000000 
0500000000 
2501000000 
1600000000 
2600000000 
0500000000 
4400000000 
1601100000 
7600100010 

5600100010 
2500000000 
1400000100 
2500000000 
2500000000 
0511002000 
2500000000 
1500000000 
5400001000 
1400100000 

2501000000 
; 1600002000 
1 0500000000 
1500000000 
9501000108 
0500011000 
0500100000 
2502000000 
7600002000 
660001 0000 

05001 00000 
3500000000 
4500000128 
0600000000 
2501000000 
0500000000 
6601000020 
7600000000 . 
2300000000 | 
3500000010 

5600000000 
1500000000 
6601000000 
, . 3600001000 
1 0500001000 

7600001000 
5600100100 
5600100210 
5500010010 
1500000000 


C 

A 

T Name 


Type 


Sep 

O Mag 


IV  LYR 


DO  16811 
66998  MB 


66999  K0 
U1 1247 


67015  K5 


1 10 


1 I 13 
I 2|  13 

1 1 I 13 
1 

1 I 12 


77 


M +07  - 38  - 007 


67028 
DO  16839 
67030 
DO  16840 

67037  K 
KL  LYR 
ZG  1828  + 34 


86 

77 


B5 

141 


67045  MA 
67047 
67056 
67058 


1 13  67066 

1 13  67067  K0 


i 2 13  67075 


I 2 13  67082 

[3  9 j U1 1268 

,6  13  I 67087  NB 


1 13  67096 

1 13  67097  F8 

| 3 9 U11271 

1 13  67099  K 


1 KW  LYR 


2 13  67115 

3 9 U11280 

1 13  67117  K0 

2 2 13  67119  K2 

2 13  67121 

2 12  ZG  1832  + 30 


11  1 1 AR  LYR 

| 3 *41  18333  + 3211 

j 2 13  67151 

1 13  67152  G5 


13  67153  K0 

12  ZG  1834  + 38 

13  67162  G5 
1 FW  LYR 

1 CF  LYR 
13  67172  K0 
12  ZG  1835  + 30 


18  I 18  *13  67174  A0 
11  1 3 *41  18353  + 3831 


1 13  67176  K5 


17 


6 13 


67193  MB 


106 

81 

103 

62 

3 

153 


76 

83 

85 

86 


72 

75 


63 


06 

146 


77 


90 

68 

141 

85 


81 

148 

75 


90 

146 


67180  K5 
18358  + 3928 
67184  G5 


4 

45 

7 


85 

65 


72 

156 

77 

3 

3 

80 

156 


12 


71 

3 

76 


57 


Sources  (SI)  at  12 


25,  60,  100  fiiti;  10)  High  Source  Density  Region 


471 


Right  Ascension:  18h36m34g-13h45m  19s 


Name 


18365  + 3054 

18367  + 3024 

18368  + 3123 
18368  + 3549 
18370  + 3431 
18370+3210 

18372  + 3037 

18373  + 3108 

18374  + 3450 

18375  + 3415 

18376+3207 
18378  + 3728 

18380  + 3923 

18381  +3048 
18381+3134 

18384  + 3422 

18385  + 3251 

18387  + 3914 

18388  + 3 022 

18389  + 3137 

18389  + 3141 

18389  + 3607 

18390  + 3032 
18390  + 3354 
18391+3814 
18392  + 3710 
18392  + 3744 

18392  + 3348 

18393  + 3403 

18393  + 3014 

18394  + 3524 

18395  + 3037 

18397  + 3134 

18398  + 3009 
18400  + 3559 
18401+3710 
18404  + 3031 

18404  + 3405 

18405  + 3430 
18405  + 3219 

18407  + 3558 
18409+3534 
18409  + 3532 

18409  + 3920 

18410  + 3728 
18410+3951 
18410  + 3654 
18411+3157 

18412  + 3242 

18413  + 3720 

18414  + 3140 
18416  + 3914 

18416  + 3807 

18417  + 3456 

18418  + 3630 

18419  + 3956 

18419  + 3152 

18420  + 3532 

18422  + 3214 

18423  + 3828 

18424  + 3158 

18426  + 3937 

18427  + 3933 
18427  + 3458 

18427  + 3011 

18428  + 3926 
18429+3815 
18430  + 3536 
18430  + 3733 
18430  + 3437 

18430  + 3308 
18431+3144 
18433  + 3148 

18433  + 3156 

18434  + 3002 
18434  + 3529 
18434  + 3815 
18436+3647 

18436  + 3945 

18437  + 3614 

18438+3112 
18438+3537 
18439  + 3843 

18439  + 3527 

18440  + 3746 
18440+3938 
18440  + 3438 
18441+3213 
18442  + 3324 
18442  + 3704 


Position  (1950) 

Galactic  Uncertainty 
I / , A Coords  SMJ  SMN  6 , 

l<s>  o 1 b o o n 


(Not  Color  Corrected) 
12  25  ;im  60  jim 

(Jansky) 


100  jim 


Flags 


Flux 

Uncs 


F47 

F19L 

ABC 

1.15L 

BD 

3.83 

B 1 

85 

C< 

1.02L 

BB 

F76L 

C 

1.08L 

BC 

FOOL 

CD 

F48L 

BC 

v L 

Corr  A Confusion  R S 

Coef  R Flags*  S 2 


, I c 
IAACH 
AC  L 
AA 

|AAJK 

| AC 
CD  K 
ACGI 


FOOL  CC 
100L  BC 
1.00L  C 
1.12L  C 
1.02 
FOOL  BD 
1.18L  CD 
FOOL  BC 
F17L  BD 
1.1 1L  BB 


AA 
AB 
AE 
AD 
: EG 
AC 
AC 
AB 
BD 
A A J 


BE 


1.18L  BB  jAAME 
1-96  CC  NBB 

1.92  D E 

FOOL  C 
FOIL 
1.21L  D 
1.16  . 

FOOL  CC 
FOOL  C 
1.37L  B 


B 


8601000000 
7600000000 
6600010010 
1300000000 
0600000200 
6500000010 
7500000000 
9600001000 
1500001000 
0500002030 

6600000000 
6600000000 
1 600000000 
8600000000 
4500100000 
1500001000 
3600001000 
3600002000 
9600000000 
4600101000 

4600101000 

2400010000 

5500000140 

3500000000 

4500000000 

1600000000 

6500000000 

3500000000 

3500000000 

9601000000 


Declination:  +30°- +40° 


Associations 


* T Name  TyF*  H Mag 


13  67232  K0 
1 CM  LYR 


67202  MA 
67204  K2 


67209  K5 
DO  16928 


CK  LYR 
67218  K5 
67222 
67226  K0 


3 9 


1 2 


M M3 


2.15  BB  BB 

182  CB  GAB, 

FOOL  E DG 

FOOL  CC  AB  L 

135  BD  DBCi 

F29L  E C L 
F50  B B CC  AAAB 
FOOL  BD  BBI 
109  CC  BB 

1-14  CBC  LBBD 


FOOL  BC 

A8CI 

FOOL  CC 

AA 

F06L  BD 

BB  D 

2.36  BB 

1 AB 

1.53L  CE 

8BEF 

1.15L  B 

BF  I 

F41L  BC 

ACJ  H 

F09L  B 

CE 

1.73  B 

D 

3.06L  BBC 

AAC 

1.03L  BC 

BB 

1.13  C 

E 

2.00  E 

1 B 

1.30L  C 

DD 

1.65  C 

D 

4.32L  B 

BEE 

FOOL  D 

KD 

2.19 

CC 

CA 

1.30L  C 

C 

1.62 

D 

CL  F 

1.97 

C 

C 

1.30 

D 

D 

1.20L  CF 

AD  L 

1.27  BD 

F 

ACDD 

FOOL 

C 

FB 

FOOL  C 

DKF 

F41L  C 

BJ  M 

1.59 

D 

C 

.83 

FD 

EG 

1.31L  C 

C 

0500010000 
4500000220 
2501000300 
9600000010 
2500000020 
1600000000 
6600000000 
2500000000 
1 500000000 
2501000000 

1680000130 
0400100000 
0500100000 
. 3400000010 
4600000000 
4500000000  , 

1600000100  42 
1500000000 
1400000000 
2600000100 

0600000000 
2500000000 
3500000000 
3600000000 
5500001008 
5600001000 
1 500000000 
9600000000 
2500021000 
1600000000 

2500002000 
6500130008 
9500130008 
2400000000 
5600000000 
9400000008 
1501000000 
9680000010 
1600031000 
0500000000 

0500001000 
1600110000 
16001 10000 
1440000100 
6600000000 
9600000000 
6502000010 
2500000000 
9500000010 
9601000018 

2500000000 
9600000010 
9500100030 
9600000000 
3500000030 
9500001008 
0600000000 
1400000000 
1400000000 
6501000010 

9500100130 
9500000038 
0500001000 
1 500000000 
0600000000 
3500001000 
0500000000 
9500000008 
9600000100 
4500000000 


5 

2 

2 

2 

2 

Si 


1 39 


67240  K5 
67243  MB 


U11325 
DO  16953 
67250  G5 


DO  16964 
VX  LYR 
67269 
67271  K5 
U11333 


U11338 
AX  LYR 


67277  KO 
HK  LYR 
67281 

M + 06  41  -020 


67287  K5 

67288 

67289 

67292  KO 

67293  FO 
DO  16988 
67298 
67302  K5 


67310  A3 
67315  A5 


B2.3  1843  + 38 

67321  A3 
RY  LYR 

67322  K5 


73 

80 


80 

106 


3 

80 

85 

65 

76 

3 

82 

90 


13  67329 
13  67330  KO 
13  67333 

1 SV  LYR 


13  67348 
32  XI 844 +377 
13  67349 


9 U11351 
13  67356 


^ „ CIRRUS-1;  . CIRRUS. 


67369  K2 

67370 

B2  1844+33 
67374  KO 
DO  17036 


67378  G5 


100 


68 


103 

3 


82 

153 


145 

3 


80 

3 

05 


65 

85 

76 

62 

55 

96 

90 

67 


50 

45 


408 

42 

4 

76 


91 

75 

83 


85 

8 

83 . 

141 

90 


77 

06 

408 

82 

98 


70 


472 


i 


[ r i r 


i ii  nil  inn  n mi  mini  i nn  iinniinniiiiiRi  mini  aii  iikiimiiiii  iiimiii  1 III  IIIHI  I III  Will  ! I>  1 III  ; lllllll  IV  llll  i ill  ill  I llll  lltRii  ll  R IIHURDII  III!  hurm  I aiaillliwii  iimiii  ■!  R II  III  I aiiaaiiaH  • ■ an 


Right  Ascension:  18h45m26!-18h52ra42‘ 


Declination:  +30”- +40° 


Position  (1950) 


h m. 


18454  + 3402 

18454  + 3611 

18455  + 3934 

18455  + 3818 

18456  + 3855 

18457  + 3347 

18458  + 3504 

18458  + 3315 

1 8459  + 3943 
18461+3855 

18461+3334 

18461+3647 

18463  + 3835 

18464  + 3723 

18464  + 3021 

18465  + 3928 

18466  + 3243 
18466  + 3745 

18466  + 3342 

18467  + 3652 

18468  + 3025 
18470  + 3233 
18470  + 3001 
18470  + 3151 

18473  + 3901 

18474  + 3008 
18475+3635 
18476  + 3333 

18478  + 3150 

18479  + 3740 

18479  + 3255 

18480  + 3229 
18482  + 3510 
18482  + 331 B 

18482  + 3937 

18483  + 3140 

18483  + 3018 

18484  + 3433 

1 8485  + 3358 
18485  + 3720 

18489  + 3353 
18489  + 3935 

18489  + 3916 

18490  + 3448 
18490  + 3714 

18490  + 3153 

18491  +3436 

18492  + 3257 
18492  + 3835 
18492  + 3920 

18492  + 3008 
1B493  + 3852 
18494  + 3854 
1 8494  + 3803 

1 8496  + 3049 

18497  + 3257 
18499  + 3B01 

18499  + 3144 

18500  + 3033 
18503  + 3213 

1 8503  + 3559 

18504  + 3630 

18504  + 3840 

18505  + 3327 
18505  + 3150 
1 8507  + 3346 

1 8507  + 3922 

1 8508  + 3047 
18508  + 3220 

18508  + 3742 

18509  + 3525 
18509  + 3558 

18509  + 3441 

18510  + 3022 
18510  + 3132 
18512  + 3034 
18512  + 3043 
18512  + 3244 
18514  + 3758 

18514  + 3324 

18515  + 3814 

18516  + 3321 
18516  + 3946 
18516+3911 

18516  + 3433 
1B517  + 3257 

1 851 7 + 3409 

18518  + 3016 
18518  + 3439 

18518  + 3626 

18519  f 3335 

18520  + 3211 
18520+3048 

18520  + 3542 

18521  +3116 
18523  f 3246 
1B524  + 3420 
18525  + 3643 
18525+3349 
18527  -f  3456 


Galactic 

Coords 


Uncertainty 
SMJ  SMN  “ 


(»)  o 

1 b 

o 

o 

o 

269 

34 

64  + 16 

34 

4 

75 

29.2 

4 

66+16 

42 

6 

73 

30.2 

38 

69+18 

70 

22 

74 

33.9 

16 

68+17 

43 

3 

74 

36.7 

41 

68  + 17 

105 

25 

75 

46.9 

37 

63  + 15 

24 

3 

75 

46.3 

38 

65+16 

48 

10 

76 

49.8 

46 

63+15 

52 

9 

75 

55.1 

31 

69+18 

33 

16 

72 

7.3 

27 

68+17 

63 

16 

74 

10.7 

14 

63+15 

28 

5 

75 

11.5 

29 

66+17 

68 

28 

78 

19.5 

58 

68+17 

62 

19 

74 

25.5 

23 

67+17 

33 

10 

11 

26.4 

1 

60+14 

31 

5 

75 

32.3 

1 

69  + 17 

81 

19 

74 

36.1 

17 

62  + 15 

26 

5 

16 

36.1 

35 

67  + 17 

58 

10 

72 

39.3 

57 

63  + 15 

21 

5 

75 

42.4 

42 

66  + 16 

54 

22 

73 

48.2 

53 

60  + 14 

32 

7 

75 

1.4 

59 

62+15 

27 

5 

75 

1.8 

53 

60+14 

48 

4 

76 

5.0 

59 

62+14 

32 

22 

75 

19.4 

11 

69+17 

40 

18 

73 

27.4 

55 

60+14 

98 

37 

74 

33.5 

40 

66+16 

67 

23 

77 

37.0 

58 

63+15 

20 

5 

74 

50.6 

40 

62+14 

28 

16 

76 

54.1 

8 

67+17 

65 

22 

74 

56.3 

20 

63+15 

77 

8 

76 

0.6 

20 

62+15 

56 

7 

75 

14.8 

55 

65  + 16 

67 

13 

74 

15.4 

15 

63  + 15 

22 

5 

74 

17.8 

44 

69  + 17 

96 

19 

73 

20.0 

22 

62+14 

41 

6 

75 

23.4 

59 

60+14 

32 

5 

76 

24.1 

15 

64+15 

36 

6 

74 

30.9 

59 

64+15 

63 

9 

73 

35.4 

20 

67+16 

25 

6 

73 

54.4 

58 

64  + 15 

30 

8 

74 

57.1 

56 

69  + 17 

61 

15 

73 

59.3 

44 

69  + 17 

49 

8 

74 

1.8 

18 

65+15 

60 

8 

74 

3.7 

3 

67+16 

53 

11 

76 

5.2 

20 

62+14 

65 

29 

73 

10.0 

59 

65+15 

21 

7 

74 

13.2 

6 

63+14 

45 

7 

74 

13.9 

48 

68  + 17 

51 

7 

73 

14,5 

26 

69  + 17 

23 

14 

13 

17.7 

10 

60+13 

48 

12 

79 

22.7 

25 

69+17 

43 

21 

74 

25.3 

52 

69  + 17 

50 

11 

76 

28.8 

47 

60+16 

35 

15 

74 

36.2 

55 

61  + 14 

29 

27 

80 

47.8 

5 

63+14 

35 

5 

74 

54.8 

17 

68  + 16 

42 

31 

74 

58.6 

45 

62  + 14 

101 

27 

78 

3.0 

59 

61  + 13 

35 

14 

74 

19.3 

6 

62+14 

45 

16 

76 

19.6 

44 

66+15 

54 

8 

74 

25.8 

16 

66+16 

49 

22 

73 

29.4 

31 

69+16 

58 

13 

75 

30.6 

29 

64+14 

23 

6 

74 

33.0 

26 

62  + 14 

54 

10 

74 

42.4 

1 

64  + 14 

34 

20 

76 

42.8 

22 

69  + 17 

69 

15 

71 

48.3 

50 

61  + 13 

50 

6 

75 

48.9 

30 

63+14 

36 

6 

74 

49.2 

24 

68  + 16 

44 

8 

72 

55.9 

2 

65+15 

28 

5 

74 

56.8 

10 

66  + 15 

24 

5 

75 

58.7 

19 

65+15 

70 

28 

77 

1.3 

11 

61+13 

47 

7 

76 

5.3 

40 

62  + 14 

83 

24 

73 

12.8 

8 

61  + 13 

25 

6 

74 

12.9 

25 

61+13 

46 

9 

75 

13.6 

54 

63+14 

37 

6 

74 

25.9 

37 

68  + 16 

26 

14 

74 

26.7 

42 

64  + 14 

69 

11 

76 

33.1 

50 

68  + 16 

47 

6 

74 

36.8 

57 

64  + 14 

34 

6 

75 

396 

7 

70  + 17 

81 

17 

72 

40.7 

50 

69+16 

49 

9 

77 

40.8 

38 

65+15 

34 

8 

74 

43.7 

56 

63  + 14 

21 

6 

74 

46.3 

50 

64  + 14 

28 

21 

75 

49.7 

37 

61+13 

85 

24 

74 

51.2 

15 

65  + 15 

56 

19 

75 

52.4 

45 

66  + 15 

20 

4 

74 

59.2 

44 

64  + 14 

41 

6 

74 

2.5 

i 17 

62  + 14 

69 

14 

74 

3.6 

, 49 

61+13 

24 

5 

74 

5.7 

29 

66  t 15 

25 

5 

74 

118 

1 60 

62  + 13 

30 

6 

74 

19.9 

1 3 

63  } 14 

42 

8 

75 

27.7 

' 40 

65  + 14 

67 

9 

73 

33.C 

> 1 

67  -t  15 

67 

21 

76 

34.9 

1 5 

64  + 14 

28 

4 

75 

42.7 

’ 26 

65  f 15 

33 

7 

75 

Flux  Density 

(Not  Color  Corrected) 

12  /an 

25  /Jim 

60  /im 

100  fim 

(Jansky) 

1.04 

.21: 

,40L 

1.44L  C 

' .64 

.19: 

40L 

3.54L  C 

-25L 

25L 

40L 

2.01 

.40 

.25L 

40L 

1.10L  B 

.75L 

69L 

.40L 

1.27 

1.95 

.63 

.32: 

1.00L  B 

.49 

,79L 

40L 

1.00L  C 

.25L 

25L 

.76 

1.95 

.25L 

.25L 

40L 

1.77 

.25L 

25L 

.40L 

1.72 

.89 

IB 

.40L 

1.12L  C 

25L 

25L 

.40L 

1.44 

25L 

.25L 

40L 

2.66 

.41 

.10: 

40L 

1.00L  B 

.67 

.31 

40L 

1.09L  C 

25L 

.25L 

40L 

1.74 

1.21 

.27 

.401 

1.00L  B 

.31 

25L 

.40L 

1,91  L C 

2.40 

.52 

.40L 

1.00L  E 

25L 

25L 

.40L 

1.51 

.64 

.34 

.40L 

1.04L  E 

25L 

.44 

4.25 

3.43 

.48 

.23: 

.40L 

1.37L  C 

.25L 

.251 

.40L 

235 

.25L 

.25L 

.40L 

1.94 

1.001 

.251 

40L 

1.13 

40L 

.25L 

.42L 

1.09 

1.54 

.42 

.40L 

1 .041  E 

.251 

25L 

42 

2.18 

41L 

25L 

,42L 

1.27 

.29 

25L 

.40L 

1.23L  C 

.49 

.25L 

40L 

1.47L  E 

.41 L 

,25L 

.52 

1 .21 L 

4.99 

2.27 

.80 

1.05L  C 

.25L 

.25L 

40L 

1.52 

.85 

.21: 

40L 

1.00L  C 

.99 

.26 

40L 

1.36L  E 

.56 

.25L 

.40L 

1.00L  E 

.36 

.25L 

40L 

1.59L  C 

1.28 

.42 

40L 

1.00L 

25L 

25L 

.88 

2.20 

22 

25L 

.51 L 

4.97L  C 

.30 

25L 

.40L 

3.89L  C 

.33 

.25L 

.40L 

1.03L  C 

.33 

.25L 

.401 

1.07L  C 

.26L 

25L 

40L 

1.36 

2.35 

86 

40L 

1.111 

.43 

.25L 

40L 

1 .61 L 

.45 

.251 

40L 

1.25L 

.281 

.25L 

.62 

1.36 

.33 

.25L 

,40L 

1.38L  ( 

.251 

.25L 

.401 

1.58 

.32 

30L 

40L 

1.00L  ( 

26L 

25L 

.40 

1 .21 L 

.26L 

25L 

.401 

2.13 

1.75 

.93 

.40L 

1.12L  ( 

.25L 

25L 

.40L 

1.33 

25L 

.25L 

,40L 

1.41 

.28 

.25L 

.40L 

1.57L  1 

1 36L 

.25L 

68 

1.96L 

1 .41 

25L 

40L 

1 .071  1 

l .25L 

25L 

40L 

1.28 

! .24 

25L 

40L 

1.23L  < 

l 17.63 

8.97 

1.67 

1.23L  1 

1 .37 

25L 

40L 

1.47L  1 

> 33L 

,44L 

.40 

1.55 

! 21 

.251 

.40L 

6.25L  i 

J .58 

.25L 

.40L 

4.63L  1 

) 91 

.33L 

40L 

1.16L  1 

> .30 

.251 

40L 

1.36L  1 

1 1.33 

.36 

40L 

1.00L  i 

) 1.78 

.49 

.32: 

1.00L 

> .251 

25L 

.40L 

1.31 

J .63 

25L 

,40L 

6.32L  ' 

> 25L 

44L 

.40L 

1.84 

) 959 

4.39 

.76 

4.79L 

3 .34 

.25L 

.40L 

6.07L 

3 43 

25L 

40L 

1 .61 L 

3 25L 

.25L 

.40L 

2.4B 

2 .31 

25L 

.40L 

1.50L 

3 .44 

.25L 

40L 

1.01  L 

3 ,B0 

32 

40L 

1.00L 

3 25L 

,25L 

40L 

2.31 

3 .37 

25L 
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9500001208 


•Confusion  Flags:  6}-9) 


Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  a.  12,  25,  60,  100  ^m;  10)  High  Source  Density  Region. 


Declination:  +30°-  + 40° 

Associations 


# T Name  Type  ( 

T Mag 

1 13  67743  K5 

4 

85 

3 4 TMSS  +30352 

14 

29 

2 9 U11397 

66 

140 

2 13  67764 

9 

75 

2 13  67771  K2 

1 

71 

1 39  B2.3  1903  + 39 

99 

408 

1 1 XX  LYR 

6 

3 

1 1 GT  LYR 

11 

3 

5 13  67781  MO 

4 

63 

4 13  67782  K5 

5 

57 

2 9 U11399 

67 

146 

8 

1 13  67792  G5 

3 

80 

2 13  67791 

1 

85 

1 2 13  67795 

44 

68 

12  2 DO  17394 

85 

78 

2 13  67797  MC 

8 

91 

1 2 1 BO  LYR 

89 

3 

2 39  B2  1904  + 33B 

55 

408 

1 13  67807  K5 

15 

81 

2 13  67816  K5 

8 

4 

80 

1 1 BP  LYR 

11 

3 

1 13  67821  KO 

3 

67 

1 13  67628  K0 

17 

72 

1 1 AB  LYR 

12 

3 

1 13  67829 

5 

87 

2 4 TMSS  +30358 

31 

26 

2 13  67835  FO 

6 

50 

1 13  67841  FO 

7 

75 

2 13  67849  K5 

3 

77 

4 13  67859  MB 

3 

75 

1 1 XZ  LYR 

5 

3 

2 2 13  67861 

C 

12 

83 

1 13  67869  K5 

13 

i 68 

2 13  67876 

f 

> 83 

3 1 3 67875 

> 85 

2 13  67862  KO 

1< 

3 60 

1 13  67884  MA 

2 

4 

2 83 

3 13  6789BMB 

3 85 

1 1 3 67B99  KO 

3 65 

1 13  67903  KO 

7 75 

1 13  67906  MA 

1 86 

1 13  67912 

4 

7 86 

475 


Right  Ascension:  19h08m34s-19h14m49s 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


19085  + 3627 

19086  + 3337 

19086  + 3131 

19087  + 3935 

19088  + 3100 

19089  + 3728 

19090  + 3711 
19090  + 3038 
19090  + 3314 
19090  + 3907 

19090  + 3829 

19090  + 3853 
19091+3027 

19091  +3021 

19092  + 3055 
19092  + 3715 
19092  + 3832 
19092  + 3947 
19093+3339 
19094+3944 

19094  + 3733 

19094  + 3406 

19095  + 3845 
19097  + 3231 
19097  + 3849 
19100  + 3724 

19100  + 3103 

19101  +3952 
19101+3503 
19101+3837 

19101+3709 

19101+3501 

19102  + 3124 

19102  + 3427 

19103  + 3417 
19103  + 3518 

19103  + 3208 

19104  + 3632 
19104  + 3716 
19106  + 3023 

19106  + 3923 

19106  + 3059 
19106+3533 

19107  + 3014 

19108  + 3922 

19108  + 3151 

19109  + 3314 

19109  + 3908 
19109+3330 

19110  + 3826 

19110  + 3742 
19111+3223 
19111+3319 
19111+3754 

19113  + 3507 

19114  + 3629 
19116  + 3037 
19118  + 3631 
19120  + 3227 
19120  + 3801 

19120  + 3903 

19122  + 3853 

19123  + 3624 

19124  + 3422 

19125  + 3540 

19126  + 3123 
19126  + 3613 
19126  + 3018 

19128  + 3655 

19129  + 3653 


Galactic  Uncertainty 
a 8 Coords  SMJ  SMN  6 
<*>  (")  1 b O o o 


34.6  10  66  + 12 

36.0  51  65  + 11 

39.7  51  63+10 

43.7  43  71  + 14 

48.8  14  63+10 

54.4  1 

2.7  2 


69+13 
69+12 
2.9  24  63  + 10 

4.2  33  65  + 11 

5.0  48  70+13 


5.5  22 
5.9  24 

10.0  37 

12.0  44 

12.0  23 

12.2  58 

16.2  51 

16.3  19 
22.7  29 

25.3  29 

[25.8  41 

26.3  20 
[35.7  7 

44.6  46 
44  8 49 

0.5  40 
1.4  60 

6.6  15 
7.2  19 

8.7  1 

9.0  13 

1.7  3 

16.9  40 

17.6  10 
20  5 30 

21.3  11 
[22.3  47 

28.9  38 

129.4  49 
37.1  5 


70  + 13 
70+13 
62  + 10 
62+10 
63+10 
69  + 13 
70+13 

71  + 14 
65+1 
71  +14 

69+13 

66+1 

70+13 

64+10 

70+13 

69  + 12 
63  + 10 
71  + 13 
67+11 

70  + 13 


38.7  14 

39.7  58 
[40.4  2 
42.9  35 

49.0  35 

53.6  20 

56.1  49 

56.7  51 

58.3 
4 3 47 

4.7  43 

6.5  3 

8.5  34 

10.3  4 
20.6  36 

24.1  46 

36.1  54 

49.4  56 
0.5  45 
1.1  10 


69  + 12 
67  + 11 
63+10 
66+11 
66+11 
67  + 11 
64  + 10 
68+12 
69+12 
63+9 

71  + 13 
63+10 
67+11 
62+  9 
71  + 13 

64  + 10 

65  + 10 
71  + 13 
65+11 
70+13 

69+12 

64  + 10 

65  + 10 
69+12 
67+11 
68+12 
63+  9 
68+12 
65+10 
70+12 


19129+3146 
19129+3536 
19129+3706 
19130+3007 
19131+3501 
19131+3754 
19132  + 3226 

19134  + 3026 

19135  + 3231 
19135+3937 

19136  + 3210 
19138  + 3930 
19138  + 3351 
19138  + 3456 
19138  + 3144 
19140+3056 
19140  + 3820 
19140+3627 
19141+3122 
19141+3234 

19141+3913 
19141+3301 
19141+3432 
19143  + 3645 
19143  + 3733 

19145  + 3817 

19146  + 3802 

19147  + 3629 

19148  + 3102 
19148+3154 


3.5  32 

16.3  19  [ 

23.8  31 

27.6  50 

31.8  47 

36.8  30 
[37.1  56 

39.4  2 

51.0  55 

55.7  51 

[55.9  18 

56.5  17 

57.8  49 

1.5  58 
6.2  19 

6.6  1 

12.6  52 

28.4  14 

30.0  31 
31.2  31 

39.4  37 

48.7  3 

52.5  15 

53.7  1 

53.9  9 
0.5  45 
2.7  30 

5.6  10 
6.2  23 

9.6  53 

10.9  36 

11.1  7 
11.4  41 

20.8  46 

22.1  34 

32.0  29 

37.8  35 

43.8  46 

48.0  55 
49.7  26 


71  + 13 
70+13 
68  + 12 
66+11 
68+11 
64+  9 
68+11 
63+  9 
69  + 12 
69+12 

64+  9 
68+11 
69  + 12 
63+  9 
67+11 
70+12 
65  + 10 
63+  9 
65+10 
71+13 

64+  9 
71  + 13 
66+10 
67+11 
64+  9 
63+  9 
70+12 
68+11 
64+  9 
65+10 

71  + 12 
65+10 
67+10 
69+11 
69+12 
70+12 
70  + 12 
68+11 
64+  9 
64+  9 


54 

92 

42 

30 

34 

62 

54 

63 

50 

54 

18 

26 

34 
48 

73 
80 
39 

24 
42 
28 

27 

35 
35 
29 

25 

28 

74 
31 
34 
59 

48 

71 

39 

38 

43 

24 

25 
21 
54 

41 

31 
63 

32 
47 

44 

44 
25 
11 

45 

42 


14 

14 

16 

5 
9 

14 

16 

0 

6 
14 

4 

4 
6 
9 

21 

19 

17 

3 

6 

17 

19 

5 
5 
5 

25 

17 

24 

3 

5 

8 

23 

11 

15 

5 

6 
6 
5 
3 

11 

5 


32 

33 
24 
45 

39 

24 
28 
21 
20 
38 

53 

25 
28 

40 
97 
48 
42 
36 
15 
52 

38 

34 
61 

33 

34 

54 
23 
28 
52 
19 

36 

55 
19 
40 
18 
30 
52 
91 
19 
71 


78 

78 

76 

72 

76 
75 

77 
77 

75 

71 

72 

72 
77 

76 
25 
75 
71 
71 
75 
83 

75 

74 

73 

75 
86 

75 

76 
71 
75 

73 

75 

74 

75 
75 
75 
75 

75 
73 

76 
76 


Flux  Density 
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Flags 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


L 

R S j 
S 2 \# 


Declination:  +30°-  + 40° 


Associations 


3500000000 
2600000000 
9501001348 
9600001100 
5500100008 
6500000018 
9400100008 
3400000008 
1600000000 
9500100010 

9500102008 
9602000000 
6600102000 
2500100108 
9601000018 
8600100008 
9600102008 
9700100000 
2600000000 
8600100000 

6500000008 
2601011000 
9603110000 
9500101108 
9681110000 
9501000000 
9601000008 
5700000000 
1600101000 
9502000048 

7500000008 

0600101000 

9780000208 

3500000000 

2600000000 

1600000000 

9500000008 

7400000000 

8500000000 

9800000000 

9580100340 
9701000008 
1600000000 
8600000000 
9400100340 
4600000138 
2600101100 
9600000000 
0600000000 
9500000008 

9600000000 
9601000218 
2600101100 
9501000008 
0600010000 
8401000008 
9701100110 
7401000118 
7500000008 
8400000008 

9601000000 
9600000000 
8680000108 
1600002000 
2600100000 
9600000228 
9400010008 
3600000000 
4700100000 
4600100000 

2600000000 
2600100000 
4600000000 
1700001000 
6481000430 
7500001008 
9601010008 
5600000100 
9500011008 
9700000000 

9602010008 
9600010000 
0601000000 
6500000000 
9500000008 
9600000008 
9500100000 
8400000008 
9500001108 
9500000008 

9603001000 
4701000000 
1600000000 
65B1 0001 48 
2600000000 
8600100000 
9700000200 
6400000008 
9400001008 
6600021008 


C 

A 

T Name 


Type 


Sep 

O Mag 


39  4C  + 36.32 

2 

4 179 

13  67917 

3 81 

13  67924  K0 

75 

1 EG  LYR 

1( 

4 

1 EF  LYR 

If 

4 

11  PK  62+  9.1 

3* 

13  67931  K5 

70 

2 DO  17500 

32 

101 

13  67941  MB 

6 

86 

13  67950  K2 

8 

75 

2 DO  17510 

78 

100 

32  X1910  + 385 

102 

8 

13  67954 

10 

86 

1 NT  LYR 

3 

3 

13  67957  KO 

2 

78 

13  67965  K5 

5 

76 

2 DO  17520 

67 

too 

32  X1910  + 393 

82 

12 

32  XI 910 + 393 

53 

12 

32  X1910  + 318 

93 

8 

1 RS  LYR 

17 

4 

1 EK  LYR 

22 

4 

13  67996 

33 

90 

13  68009 

2 

91 

2 DO  17551 

65 

96 

13  68010  B3 

3 

45 

13  68017  K2 

3 

78 
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28 

06 

13  68029  KO 

15 

82 

13  68027  K0 

6 

66 

2 DO  1 7565 

73 

96 

2 DO  1 7566 

20 

101 

12  X1913  + 350 

15 

12 

13  68032  K0 

12 

75 

1 EO  LYR 

9 

3 

13  68040  MO 

4 

60 

3 68049  K0 

4 

68 

3 68055 

2 

86 

1 OW  LYR 

6 

3 

2 XI 914 + 367 

40 

8 

2 DO  17597 

72 

90 

2 DO  17599 

72 

90 

3 68065  KO 

2 

45 

2 DO  17605 

47 

101 

3 68067  MA 

3 

80 

‘Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 
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i:i  1 1 • 


Right  Ascension:  19h14m56s-19h19m55s 


Declination:  +30°- + 40° 


Position  (1950) 

Name 

a 6 

h m. 

H 

Galactic  Uncertainty  C 

a 6 Coords  SMJ  SMN  $ O 

(s)  O 1 b o ( ")  C)  N 

i: 
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i6.1 
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18.7  ' 
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63+  9 

34 

3 

74  4 

19151+3007  1 
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Declination:  +30°-  + 40' 


Right  Ascension:  19h29m34#-19h33m24s 
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66+  5 

36 

9 

72 

4 3 

26 

71+7 

54 

18 

71 

4.7 

49 

65+  4 

56 

9 

70 

5.1 

37 

69+6 

16 

6 

67 

5.5 

51 

67+  5 

70 

26 

69 

5.9 

23 

65+5 

67 

16 

68 

7.9 

29 

66+5 

36 

9 

68 

9.4 

50 

67+  5 

37 

3 

72 

9.8 

26 

66+5 

35 

9 

69 

10.1 

36 

1 

69+7 

39 

10 

70 

12.5 

70+  7 

27 

10 

23 

15.3 

45 

66+  5 

19 

4 

70 

22.6 

1 30 

66+  5 

31 

21 

164 

24.1 

j 44 

72+8 

16 

5 

68 

25  8 

50 

71+8 

44 

6 

71 

27.2 

51 

69+7 

94 

19 

74 

29.7 

3 

72+6 

45 

18 

69 

31.1 

2 

71+8 

50 

28 

70 

31.7 

35 

69+6 

33 

14 

71 

31  8 

23 

67+  5 

28 

3 

72 

36.9 

0 

65+  4 

57 

13 

70 

37.1 

7 

70  + 7 

35 

7 

72 

38.7 

20 

65+4 

72 

8 

70 

41.8 

12 

69+7 

29 

12 

70 

42.8 

41 

72+  8 

36 

8 

69 

42.8 

11 

66+  5 

29 

8 

69 

46.8 

. 44 

70+7 

33 

12 

74 

1 3.71  L 8 
2.43L  0C 
1 6.81  L D 
7.28L  BC 
1.25L  EE 
3.4BL  C 
4.48 

12.25L  B 
3.80L  B 
3.93 


CFFF 

ABI  H 

BC 

ABI 

AA 

C 

)C  J BB 
DH 
AD  I 
E J DD 


7502001218 

8601001000 

9500100008 

3501001118 

0630103000 

1500000000 

9640000108 

9500000008 

6500101110 

9601000108 


19.83L  C 
7.74  CC 

2.93  D 

3.01  D 

2.51  L BC 
1.95L  ABB 
1.84L  D 
4.24  DD 

16.14L  D 
3.39L  C 


CHM  6401101108 

DB  5441000200 

DC  9600000008 

JE  6600200110 

AB  H 0 4600120000 
AAA  0 1620010000 
0 GF  G 8700000000 

BC  9601000118 

F 9300101008 

B E 3601120110 


1.91  L FD 
1 .91 L BC 
2.90L  BD 
3.14 
3.18 
3.54L  C 
1 1 .51 L CED 
2.76 
2.92L  C 
1.95L  B 


BC 

AC 

BF 

E FC 
D FKFB 
CJ 

i A AD 
C ENI  B 
C L 
I MB  C 


2.47  EC 

1.73L  BC 
16. SOL  C 
2.58L  B 
1.58L  B 
3.75L  F 
12,881  B 
14.62L  D 

11.26L  B 

5.44  CF 


D GDF 
B CJ  B 
CF  KNEC 


2.02L  CC 
13.04L  EC 
12.14L  BC 
11.03L  BE 
2.13L  C 
2.03L  CC 
2.85L  CEC 

I. 82L  BC 

7.24  CE 

2.27L  BC 

8.82L  C 

9.14L  DE 
14.13L  BD 
4.29L  DD 
2.72L  B 
10.71  L D 
2.20L  BC 
8.82L  B 

3.09L  BE 
2. OIL  BB 

13.16L  BC 
16.25L  BB 
2.38L  C 
13.14L  CD 
9.92L  CC 
3.63L  C 
2.93L  C 
15.20L  E 
4.25L  E 
9.89L  C 

10.64L  C 

II. 38L  B 

2.91  L B 
4.34L  D 
2.81  C 

18.12L  B 
9.48L  BCC 
2.96  D 

15.26L  C 
3.68L  C 


0 1600101000 
6 1600101000 
0 4600120000 
8601011008 
9500201008 
I 7600100110 

9 9501001008 
7600000108 
4601110110 
2700000000 

5600000000 
0 8700003000 
9300101108 
1601000000 
1700100000 
1600100000 
5502000008 
9501000118 
5400000008 
9501000218 

0 0600000000 
3 9400120008 
1 95001 1 0208 
1 9500000008 
0500100000 
1 6600000000 
9 3700101000 
i 2 3600000000 
7682000128 
1 2700000000 

; 9501110348 

9 4400000008 

0 4500000008 
0 3600101000 

5 1600110000 

5500010008 

1 6600001000 

; 9681210338 

0 1510110000 
0 2600000000 

0 5500101008 
3 7500200008 
sj  9600010000 

0 4500101008 

1 9500001008 
1501110010 
5601000000 
7401000008 
1500210010 
6502010108 


BGGD 

AE 

A 

Ai 

C HB 
BH 

AA  AL 
D G DD 


12.69L  B CKKK 
2.01  L C CC 
2.36L  B AE 
13.05L  C BL 
2.58L  B8D  A AB 
4 05  C MF 

10.85L  CEC  A AB 
2.15L  B CKLG 

2 64L  C CD 
4.38  CC  H FC 

3 89  C HJE 

3.66  C DC  DHEB 


2.61L  BD 
4.27:  DE 

11.60L  C 
3.44L  C 
4.62  CD 

2.71  L B 
3 36L  C 
12  66L  C 


AAM 

DE  F CC 
BF  K 
CE 

CD  G CC 
BJ 

CF  I E 
EF 


C 

S A 

2 # T Name  Type 


2 1 1 VI 134  CYG 


1 2 DO  17917 


1 23  LDN  0816 


Sep 

O Mag 


13 

68557  K2 

5 

80 

13 

68560  K2 

4 

70 

13 

68559  K5 

13 

80 

1 1 FS  CYG 


2 2 1 HS  CVG 

1 1 FT  CYG 

1 13  68573 


1 13  68587  K0 

1 2 DO  17944 


2 13  68593 


4500000108 
6500000008 
6700000110 
1500100000 
7501000110 
7500200008 
9 9500000108 
9600100008 
1401000008 
1500310120 

9500200008 
1700100000 
0600010000 
5401010008 
0 8600000000 
1500210120 
9 9600000008 
8600010110 
3600000008 
9701100110 

5600000220 
9600010008 
0 9700100000 
6600100018 
5300100008 
5600000000 
9681000218 
5700000000 
6601100010 
5400100008 


1 1 EK  CYG 

1 2 DO  17953 


1 13  68600 


1 13  68603  K0 


1 1 VI 266  CYG 

1 2 DO  17963 


1 13  68615  K0 

1 1 HT  CYG 

1 1 HU  CYG 


41  3 

27  3 

23  90 


16 

12209 

56 

1500 

1 

El  CYG 

32 

3 

13 

68582 

3 

92 

1 

V916  CYG 

13 

3 

13 

68584 

3 

87 

32 

X1935  + 388 

77 

12 

16 

12224 

57 

2 

DO  17946 

79 

16 

1 2228  A0 

60 

13 

j 68596  K5 

3 

13 

68597 

2 

15  3 

80  115 


+ =»»  m « « «■  ~ - »> 


481 


Right  Ascension:  19h36m488-19h39m44* 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


19368  + 3725 
19368  + 3356 
19368  + 3246 
19368  + 3634 

19368  + 3217 

19369  + 3335 
19369  + 3808 
19369  + 3954 


<*) 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  6 

<")  1 b O (")  O 


48.7  55 

48.9  46 

49.9  34 

50.0  34 
53  7 10 

55.0  44  f 
55.5  60 
56.4  29 


19369  + 3002 

58.7  41 

19370+3830 

0.7  43 

19370  + 3331 

1.7  33 

19370  + 3602 

2.2  46 

19370  + 3758 

2.8  6 

19370  + 3 422 

3.8  19 

19370  + 3608 

4.0  52 

19370  + 3752 

4.7  54 

19371+3044 

6.5  5 

19371+3021 

8.3  52 

19371+3857 

9.6  52 

19371+3814 

9.8  31 

19371+3150 

11.5  33 

19372  + 3450 

17.0  1 

19373  + 3332 

21.4  51 

19373  + 3002 

23.4  10 

19374  + 3845 

24.2  47 

19374  + 3518 

25.3  45 

19375  + 3615 

34.6  28 

19376  + 3232 

36.2  5 

19376  + 3254 

36.6  40 

19377  + 3205 

46.7  15 

19378  + 3002 

19378  + 3342 

19379  + 3441 
19379  + 3143 
19379  + 3214 

19379  + 3447 

19380  + 3713 
19380+3722 
19380  + 3530 
19380  + 3333 

19381+3315 
19382  + 3400 
19382+3638 
19382  + 3433 
19382  + 3215 
19382  + 3718 

19382  + 3516 

19383  + 3139 
19383  + 3949 
19383+3553 

19383  + 3507 

19383  + 3239 

19384  + 3720 

19385  + 3726 

19386  + 3356 
19386  + 3120 
19386  + 3632 

19386  + 3011 

19387  + 3117 

19388  + 3029 

19388  + 3218 
19388  + 3150 
19388  + 3205 
19388  + 3050 

19388  + 3018 

19389  + 3221 
19389  + 3559 
19389  + 3606 

19389  + 3444 
19390+3229 

19390  + 3726 
19390  + 3047 
19390  + 3424 
19390  + 3006 
19391+3454 
19391+3636 
19392  + 3217 
19392  + 3343 
19392  + 3249 
19392+3347 

19392  + 3405 
19392  + 3631 
1 9392  + 3427 

19392  + 3036 

19393  + 3149 
19393  + 3657 
19393  + 3058 

19393  + 3549 

19394  + 3416 
19394  + 3555 

19394  + 3537 

19395  + 3018 

19395  * 3245 

19396  + 3227 
19397+3041 

19397  + 3046 
19397  + 3430 
19397  + 3608 
19397  + 3720 
19397  4 3057 


49.9  40 

51.0  10 

56.1  47 
57.5  27 

57.7  24 

59.7  42 
0.1  43 
0.5  12 
4.4  44 
6.0  18 

, 6.9  23 

14.9  15 

15.4  17 

15.5  50 

15.6  51 
U,3 
17.4  54 
1 19.0  17 
,19.4  18 

20.6  33 


21. 4j  53 
22.8 
28.8  . 

32.6  50 

36.4  55 

37.7  17 

38.0  58 

41.8  22 

44.6  23 

48.9  27 

49.2  15 

51.4  10 

51.6  16 

51.9  41 

53.1  26 

54.3 
54.8  1 

55.1  42 
58.0  49 

1.7  60 


1.9  32 
2.6  29 

3.2  28 

5.2  50 
9.4  33 

9.9  25 

12.7  _ 
,12.8  50 
[ 13.0  54 

14.8  18 

14.9  43 
16.6  53 

17.2  49 

17.3  . 

19.9  23 

20.2  25 
20.8  32 

22.2 
25.5  50 
26.3  53 


27.8 

30.9 
34.8 
36.9! 

42.4 

43.4 
44.2 
44.2 

44.5 

44.6 


71+8 
68+  6 
67+  5 
71+  7 
67+  5 
68+  6 
72+  8 
74+  9 
65+  4 
72+  0 

68+  6 
70+  7 
72+  8 
69+  6 
70+  7 
72+  B 
66+  4 
65+  4 
73+  8 
72+  8 

67+  5 
69+  6 
68+  6 
65+  4 
73+  8 
70+  7 
70+  7 
67+  5 
67+  5 
67+  5 

65+4 
68+  6 
69+  6 
66+  5 
67+  5 
69+  6 
71+  7 
71+7 
70+  7 
68+  6 

68+  5 
69+  6 
71+7 
69+  6 
67+  5 
71+7 
70+  6 
66+  5 
74 
70+  7 


70+  6 
67+  5 
71+7 
72+  7 
68+  6 
66+  4 
71+  7 
65+4 
66+  4 
65+  4 

67+  5 
67+  5 
67+  5 
66+  4 
65+  4 
67+  5 
70+  7 
70+  7 
+ 

67  + 


72+  7 
66+  4 
69+  6 
65  , . 
69+  6 
71+7 
67+  5 
68+  5 
68+  5 
68+  5 

69+  6 
71+7 
69+  6 
66+  4 
67+  4 
71+7 
66+  4 
70+  6 
69+  6 
70+  6 

70+  6 
65+  4 
68+  5 
67+  5 
66+  4 
66+  4 
69+  6 
71+  7 
72+  7 
66+  4 


28 

31 

63 

41 

22 

27 
59 
99 
65 
20 

23 
48 
81 
20 
83 

24 

32 

28 
54 

33 

46 

29 
42 
21 
31 

44 
70 
64 

30 
22 

25 

36 

53 
35 

25 

45 
61 
78 

54 
42 

32 

26 
78 
71 
30 

40 

41 
25 
69 

33 


39 

21 

95 

30 

28 

27 

44 

29 

35 

21 

29 

30 

39 
42 
56 
41 
54 
73 

40 
20 

26 

33 

64 

25 

90 

23 

20 

49 

53 

35 

25 

37 

21 

31 
25 
47 

25 
46 
43 
21 

41 

32 
39 

19 

20 

26 

36 
41 
30 
22 


9 

9 

20 

9 

4 

10 

12 

29 

12 

5 

9 

15 

9 

6 
17 

6 

9 

3 

21 

14 

25 

7 
19 

5 

14 

8 

19 

20 
5 
3 

5 
9 

23 

9 

10 

9 

13 

18 

11 

8 

6 
6 

13 

10 

6 

3 

8 

5 
11 

6 


3 

5 
35 
12 

7 

8 

12 

10 

4 
9 

9 

10 

3 

10 

7 
9 

12 

15 
19 

6 

9 

8 
13 

9 

16 

5 
9 

6 
16 

3 

5 

3 

5 

9 

9 

15 

5 

10 

11 


Flux  Density 


71 

70 

73 

26 

70 
73 
73 

71 

72 
70 

69 

70 

72 

73 
72 
70 
69 

69 

70 

69 

68 

70 
72 
68 
68 

71 
70 

72 

74 

73 

70 

72 

70 

69 
72 

74 
72 

70 
72 
68 


12  jun 


(Not  Color  Corrected) 
25  60  /im 

(Jansky) 


(00  /i.m 


1.15 
.69 
27L 
.41 
2.17 
.46 
.21 
26L 
.28 
1,08 

.85 

.25L 

.27 

1.50 

.42L 

4.28 

.66 

4.72 

25L 

■25L 

26L 

2.21 

25L 

4.61 

38L 

.38 

35L 

25L 

1.14 

4.22 

1.26 
.61 
.25L 
.66 
.35 
.70 
.41 L 
.251 
.42 
.45 

4741 

7.52 

.32 

.31 

1.00 

28 

.61 

2.44 

.31 

.50 

.53 
1 92 
25L 
25L 
3.03 
.41 
261 
.43 
.67 
.87 


1.06 

.33 

.76 

.34 

.28 

.44 

.49 

.25 

.251 

15.83 

.37 

.38 

.26 

.49 

41L 

18.58 

.98 

.55 

.31 

.60 

2.06 

.46 

2.05 
.43 

1.05 
.43L 

1.53 

.25L 

.401 

.58 

24 

.34 

.77 

2.73 

3.69 

1.32 

25L 

.46 

25L 

.62 


.32 

.33 

.25L 

25L 

.95 

.25 

25L 

.25L 

25L 

.58 

.49 

■25L 

25L 

.91 

25L 

1.26 

.25L 

1.79 

25L 

25L 

.25L 
66 
.41 L 
1.03 
.25L 
25L 
25L 
25L 
.60 
1.61 

.47 

.28 

25L 

.36 

■28L 

.34 

25L 

25L 

25L 

.29L 

18.47 

620 

.251 

.251 

.24 

.25L 

.25L 

.75 

25L 

.29: 

26L 

1.24 

.25L 

.251 

1.39 

.22. 

.25L 

.16: 

.25L 

.38 


.31 

25L 

.18: 

.251 

,25L 

25L 

.25L 

25L 

.25L 

4.17 

25L 

25L 

.25L 

.29 

,25L 

8.80 

.50 

25L 

.251 

.18: 

1.08 

.26: 

.93 

.25L 

.43 

.25L 

.93 

.32L 

.25L 

25L 

25L 

25L 

28L 

2.50 

.95 

.77 

25L 

25L 

25L 

,26 


.40L 

.40L 

.47L 

40L 

40L 

-40L 

.44L 

.50L 

44L 

71L 

.40L 
.67 
.40L 
40L 
.51 
40L 
.43L 
1.01 
.38 
.62 

.541 
40L 
59L 
40L 
.48 
.40L 
76L 
.401 
40L 
.40L 

40L 
.40L 
.44L 
.40L 
.40L 
40L 
.57 
.51 
40L 
40L 

3.84 
.87 
40L 
40L 
40L 
40L 
.40L 
40L 
1.04L 
40L 

.40L 
.43L 
.531 
.72 
.48 
.41 L 
40L 
.46L 
.40L 
45L 

46L 
.36. 

40L 
.40L 
.47L 
.40L 
.421 
,43L 
.37 
3.45 

.61 
,40L 
.47L 
.41 L 
.73 
1,57 
.40L 
.40L 
42L 
.40L 

.40L 
.40L 
.40L 
.40L 
.40L 
.71 
.43L 
.80 
.68 
.73 

,42L 
.50L 
.40L 
,40L 
-40L 
.45L 
.80 
.40L 
58L 
.40L 


1.84L 

2.16L 

3.74 

2.25L 

2.97L 

2.54L 

2.12L 

2.32 

21.80L 

6.25L 

2.53L 

2.31. 

4.93L 

10.75L 

2.39L 

2.94L 

4.96L 

3.49L 

2.48L 

4.55 

2.49 

3.66 

4.36 

14.95L 

4.68. 

21.75L 

3.40 

3.74 

3.24L 

2.33L 


4.03L 

3.461 

3.16 

2.73L 

2.94L 

9.85L 

3.57L 

3.93L 

11.04L 

4.06L 

3.01  L 
2.33L 
2.84L 
12.55L 
3.1 7L 
2.25L 
12.84L 
2.86L 
3.06L 
10.42L 

9.70L 

2.75L 

3.57 

4.39 

2.34L 

3.25L 

3.04 
4.19L 
3.97L 

4.4  61 

3.02L 

3.69L 

4.30L 

4.88L 

4.95L 

3.47L 

14.101 

14.64L 

3.32 

4.41 

3.22L 
5.05L 
9.18L 
3.74L 
20.88L 
1 .91 L 
2.85L 
3.28L 
4.27L 
3.23L 

2.30L 
2.36L 
10.12L 
5.82L 
4.75L 
2.83L 
3.61  L 
7.71. 
6.44L 
5.69L 

16.43L 
4.44L 
3.64L 
3.33L 
4.18L 
3.91  L 
4.29:  , 
12.001 
5.34 
4. 121- 


Flags 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion  R S 

Flags*  S 2 


Declination:  +30°- + 40° 


Associations 


C 

A 

T 


BC 

EC 

|C 

|cc 

CD 

D 

|C 

BC 

BC 

C 

EC 


CE 


BB 

[E 

BBC 
C 


CD 


CD 


BC 

CD 


BC 

[BC 


BBC 

DBC 


BC 


DC 

, DC 
CCC 
CD 

CE 

,c 

|cc 

BC 
,B  D 
BE 


CD 
BBCC 


BC 

D 
CCC 
BC 


CE 


ABH 
[AD  F 
CC 
DE  C 
[AA 
[CD 
FJ 

J E 
CM 
AAHD 

ABi  K 
DC 


AA  J 

, eb 

AA 
AD  MG 
A A B 
Jl  B 
FD 

K C 

AB  B 
NFD 
|AA 
Ml  CF 
CB  I 
CF  KC 
GE 
AA 
A A J 


MC 
AB 
.BC 
ABKF 
J CB 
_ FD 
Cl  D 
I B H 

AAA 
AAA 
KJ 
A 

AA 

_ 1 H 
BFG 
i A A 

- c 

AFHH 

! AD 
[AAA 
KG 
, MDB 
[AAC 
BDH 
EC  _ 
CDJ  E 
.BG 
'BA 

ABF 
DF 
BD 
CE 
DH 
BF 
B 

BK 
FFC 
A AA  B 


CK 


C 
A AB 
BBM 


AA 

BB 

'AA  E J 
CF 
AB 

BK 
AA 
GDC 
BG 
BFDD 


Cl  GE 
BG 
A A H 
A A J 
AAK 

i DB 

|CC 

, EC 

BB 


6700000000 
2701022100 
9482001220 
8601000000 
9600000000 
5701200000 
9802100210 
6601000010 
4401100018 
9602001338 

7701212110 
6502100308 
9700100000 
9500000008 
4502100200 
8400100000 
3401000000 
7600000000 
9700010008 
9781200228 

4600000008 
9601000108 
6600212210 
3500000008 
9600100528 
3400000008 
45020001 10 
9600000100 
8601000000 
8600000000 

4600000000 

3600000000 

9601100008 

6600100100 

9601100000 

9501101008 

8600020000 

2600200200 

3500000108 

6600010100 

9500000000 

1700100100 

9500000000 

9400000008 

7501100000 

2600220200 

3500000008 

4600100000 

4601000000 

6501010108 

9501000008 

9601001000 

2600120200 

2501100100 

1700101000 

4600110000 

9501000100 

4601100110 

3600110000 

7600000000 

7601250100 
7600000000 
7500000000 
4401120000 
6600000000 
8701240100 
4301030108 
5400000008 
9600000208 
7600000100 

1600000000 
4400120000 
9501111228 
4601000110 
9302100118 
9702100100 
5601250100 
1600120000 
7700100000 
1600120000 

0700001000 
9601100100 
9602311228 
7600000000 
7600000000 
9602000110 
3401010000 
1501000318 
9601001008 
2502100108 

1400000008 
3600000000 
6600200000 
7700000000 
6600100000 
3600100000 
9401101128 
5400100018 
9501000228 
3600111000 


Name  Type 


Sep 

C)  Mag 


13 


1 V929CYG 

9 3 

2 DO  17975 

7 

88 

2 DO  1 7979 

90 

1 V1138CYG 

11 

3 

4 TMSS  +40353 

42 

26 

1 V930  CYG 

3 

13  68631  K5 

80 

13  68637  K0 

8 

47 

1 3 68638  K 

5 

78 

1 V937  CYG 

6 

3 

1 V930  CYG 

3 

3 

1 VI 269  CYG 

14 

3 

3 68661 

16 

83 

2 DO  18000 

87 

96 

3 RAFGL  242B 

9 

11 

2 DO  18003 

65 

110 

7 2769  N 

18 

140 

2 DO  1 8007 

36 

96 

3 68668  A 

2 

83 

1 HW  CYG 

14 

3 

1 HX  CYG 

37 

3 

3 12285  M8 

48 

115 

3 68679  KO 

7 

70 

! DO  18015 

20 

91 

1 68681 

9 

83 

1 68682 

10 

90 

HZ  CYG 

53 

3 

68688  NB 

3 

80 

DO  18022 

41 

101 

II  CYG 

72 

3 

LDN0817 

414 

TMSS  +40357 

10 

25 

VI 271  CYG 

5 

3 

DO  18027 

69 

95 

XI 939 + 344 

77 

12 

68695  + + + 

5 

71 

FU  CYG 

15 

3 

DO  18030 

38 

105 

EO  CYG 

76 

3 

68704  K2 

4 

68 

DO  1 6036 

51 

93 

VI 272  CYG  j 

5 

3 

‘Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing.  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


Right  Ascension:  19h39m459-19h42m228 


Declination:  +30°- +40° 


Position  (1950) 


Name 


8 


<»> 


Galactic  Uncertainty 
8 Coords  SMJ  SMN  ( 

o i b (">  o n 


19397  + 3241 
19397  + 3953 

19397  + 3531 

19398  + 3455 
19398  + 3254 

19398  + 3911 

19399  + 3812 
19399  + 3101 

19399  + 3917 

19400  + 3145 

19400  + 3415 
19400  + 3935 
19400  + 3429 
19400  + 3653 
19401+3007 
19401+3707 
19401+3316 
19401+3425 
1 9402  + 380B 

19402  + 3804 

19403  + 3419 
19403+3756 
19403  + 3547 
19403  + 3909 
19403  + 3054 
19403  + 3617 

19403  + 3524 

19404  + 3253 

19405  + 3641 
19405  + 3721 

19405  + 3502 
19405  + 3235 
19405  + 3455 

19405  + 3014 

19406  + 3201 

19406  + 3000 

19407  + 3403 

19407  + 3348 

19408  + 3443 
19408  + 3532 

19408  + 3507 
19408  + 3711 
19408  + 3926 
19408  + 3746 
19409+3012 
19410  + 3617 
19410  + 3227 
19410  + 3537 
19410  + 3733 
19411+3102 

19412  + 3020 
19412  + 3218 
19412  + 3358 

19412  + 3446 

19413  + 3629 
19413  + 3431 
19413  + 3453 
19413  + 3345 
19413  + 3326 
19413  + 3558 

19413  + 3417 

19413  + 3122 

19414  + 3832 
19414  + 3B13 
19414  + 3607 
19414  + 3004 
19414  + 3049 

19414  + 3443 

19415  + 3804 
19415  + 3800 

19415  + 3445 

19416  + 3224 
19416  + 3457 
19416+3918 
19416  + 3130 
19416  + 3936 

19416  + 3422 

19417  + 3053 

19417  + 3401 

19418  + 3104 

19418  + 3449 
19418  + 3433 

19418  + 3844 

19419  + 3222 
19419  + 3402 
19419  + 3834 
19419  + 3018 
19419  + 3213 

19419  + 3444 

19420  + 3318 

19420  + 3606 
19421+3718 
19421+3302 
19422  + 3423 
19422  + 3506 
19422  + 3850 
19422  + 3628 

19422  + 3949 

19423  + 3552 
19423  + 3438 


47. 

48. 
51.1 
53> 

54. 

55. : 


2.9 

5.2 

6.2 
6.2 
8.0 

10. 

14. 

1 4.1 


19 

20.7 

21 

22 

22 

22 

23 

25 

31 

33. 

33. 

33 

35 

35.9 

38 

41 

45 

45 

49 

49 

50 

51 

51 

52 
58. 

1 

1 

1 

5 

7 


13 

14. 

15 

17 
18. 

18 

19  i 
20.0 ! 
21 
22 

23 

23 

24 
24. 
27 
29 
29. 
29 
31 
33. 

35 

36 
36 
38. 

39 
40. 

40 
43 
45. 
49. 

51. 

52 

53 
56. 
56. 
57 
57 
57 
58. 

1 

4 

10. 

11 

12. 

15 

16. 

17. 

17. 

19. 

22 


25 


68+5 
74+  8 
70+  6 
69+  6 
68+  5 
73+  8 
72+  8 
66+  4 
73+  8 
67+  4 

69+  6 
74+  8 
69+  6 
71+7 
65+  4 
71+  7 
68+  5 
69+  6 
72+  7 
72+  7 

69+6 
72+  7 
70+  6 
73+  8 
66+  4 
71+7 
70+  6 
68+  5 
71+7 
72+  7 

70+  6 I 
68+  5 
70+  6 
65+3 
67+  4 
65+  3 
69+  5 
69+  5 
69+  6 
70+  6 

70+  6 
72+7 
74+  B 
72+  7 
65+  3 
71+6 
67+  4 
70+  6 
72+  7 
66+  4 

66+  3 
67+  4 
69+  5 
69+  6 
71+6 
69+  5 
70+  6 
69+5 
68+  5 
71+6 


26 

38 

52 

24 

43 
32 
32 

25 
25 
29 

19 

44 

20 
35 
40 
40 

35 
25 
31 

45 

37 

25 
85 

15 
57 

47 

48 

54 

26 

45 

55 
74 
27 

36 

46 
41 

40 
35 
62 

16 

41 

39 
33 
38 
55 
66 
66 
54 

23 
69 

33 
89 
74 

40 
32 

42 
44 
51 

24 

34 


69+  5 
67+  4 
73+  7 
73+  7 
71+6 
65+  3 
66+  4 
69+  6 
72+  7 
72+  7 

70+  6 
67+  4 
70+  6 
74+8 
67+  4 
74+  8 
69+  5 
66+  4 
69+  5 
66+  4 

70+  6 
69+  5 
73+  7 
67+  4 
69+  5 
73+  7 
66+  3 
67+  4 
70+  5 
68+  5 

71+6 
72+  7 
68+  5 
69+  5 
70+  6 
73+  7 
71+6 
74+  8 
71+6 
69+  5 


34 

23 

36 

26 

28 

18 

29 

53 

54 
41 

48 

38 

39 
91 
43 

23 
27 

24 

30 

25 


8 

11 

9 

8 

23 

19 

9 

9 

26 

9 

8 

5 

10 

5 

8 

9 
18 

10 

6 

22 

3 

8 

5 

11 

9 

28 

10 
10 
13 
18 

15 

10 
5 
7 

9 

5 

7 

9 
5 

5 

6 

16 
17 

10 

9 

17 
7 

29 

15 

18 
7 
6 

15 
9 


Flux  Density 


Flags 


Associations 


12  jim 


(Not  Color  Corrected) 
25  Jim  60  jim 
(Jansky) 


100  jim 


V L 

Flux  Corr  A Confusion  R 

Uncs  Coef  R Flags*  S 


67 

67 
74 

68 
72 

69 
66 
72 

72 
64 

74 

74 

70 

71 
70 

73 
68 

70 

74 

73 

72 

67 

71 

74 

72 
74 

73 
72 
66 

74 

70 

74 

74 

68 

70 
74 
74 
68 

71 

72 

70 

69 

67 

68 
72 

70 
69 

69 

70 
65 

74 

72 

72 

73 
68 

74 
72 
70 
69 
69 


33 

34 
55 
22 
52 
51 

35 
41 

48 
24 

49 
24 
29 
23 
27 
34 

114 

51 

74 

45 


1.97 
.60 
.25 

2.99 

.57 

.33 

1.33 

1.30 

.25L 

.62 

4.98 
.49 

1.57 

.53 

.25L 

.46 

.46 

.62 

62 

.50 

.25L 

.82 

,43L 

7.45 

25L 

.31 

.381 

30L 

.79 

.26 

.53L 

28L 

1.08 

.49 

25L 

.39 

.35 

1.20 

.27 

3.18 


.86 

.49 

,25L 

28 

.52 

.25L 

.36 

.40 

5.91 

.41 

.60 
25L 
.61 
.54 
.251 
.74L 
.36L 
.27 
1.57 
.25L 

.56 
6.79 
1.57 
1.03 
1.19 
3 13 
3.96 
.72L 
.65L 
.99 

.54 

.25L 

.53 

.811 

.28 

.25L 

54.60 

25.43 

.25L 

.45 

25L 
.80 
.32 
27  56 
.251 
.25L 
.45 
.44 
.39 
22.49 

.28L 

1,67 

.33 

1.69 

202.93 

.48 

.25 

.35 

.43L 

25L 


.77 

.21: 

.25L 

1.77 

.20: 

25L 

.52 

.47 

.25L 

.47 

3.61 

.24 

.46 

.18: 

.25L 

.251 

25L 

.34 

.25L 

25L 

.25L 

.39 

,25L 

7.79 

25L 

.25L 

.25L 

.25L 

.33 

25L 

25L 
.27L  I 
.28 
25L 
25L 
.251 
25L 
.78 
.251 
1.27 

25 

.14: 

.251 

25L 

.25L 

.25L 

.251 

.25L 

3.48 


.25L 

.37 

25L 

25L 

25L 

.251 

62L 

25L 

25L 

.85 

,25L 

.37 

262 

.39 

.39 

.33 

2.25 

2.23 

.25L 

.251 

.37 

.27L 
.31 L 
.25L 
.25L 
.25L 
.251 
17.45 
19.56 
.47L 
,25L 

.251 

.36 

,25L 

11.20 

.25L 

.25L 

.21: 

.30L 

,30L 

27.73 


,50L 

.83 

50L 

.74 

172.29 

.26 

56L 

25L 

.25L 

.25L 


40L 
.40L 
.441  1 
.47: 

.40L 
.40L 
.40L 
40L 
.38: 

48L  I 

.66 
40L 
.40L 
40L 
1.22 
.41L 
41L 
.40L 
.40L 
40L 

.40: 

40L  | 
.56 
1.48 
.68 
.40L  ] 
.67 
.62 
.40L 
.40L 

.50L 

.44 

.40L 

.49L 

.55L 

.55L 

40L 

.43L 

.40L 

.40L 

.40L 

.40L 

.511 

.40L 

.47L 

60L 

.44L 

.43L 

1.06 

,53L 

.401 
.64  L 
.42L 
.41 L 
,85 
.50 
.65 
.431 
.40L  I 
.69 


.40L 
.45L 
.40L 
.40L 
,56L 
.55L 
.61 L 
,72L 
.45; 
,40L 

.80L 

.53L 

.40L 

.42L 

.60L 

.49: 

2.i 
3.88 
.72 
.43L  [ 

.68 
.401 
40L  | 
1.78 
.67 
.40L 
.45L 
.42L 
40L 
11.31 

.57 
.40L  I 
.54L  1 
.401 1 
28.38 
,40L 
.40L 
.40L 
.44 
.66 


3.52L  BC 
3.01  L FE 
20.07L  C 
10.26L  BBD 
3.91  L BE 
1 .71 L C 
2.52L  CC 
4.13L  CF 
2.67  CC 

3.57L  BC 

13.92L  CBC 
2.45L  CD 
12.68L  BC 
2.15L  BE 
6.50  B B 

16.89L  B 
3.90L  C 
12.79L  BD 
2.1 6L  B 
2.22L  B 


: AA 
BC 
1C  E 
AAD 
lAE 
CK 
ABGC 
AB 

GC 
BB 

A AB 
BB  E 
AB 
BC 
J BB 
BJ 
CJ 
BB 
BF 
Bi 


7600100000 
7600000000 
0400010008 
9501100008 
4600000000 
9700200000 
.. . 9500100000 
9 3400110000 
9500100210 
5611000000 


4.30  DC  EB 

2.04:  BB  C AAEE| 
12.66L  C |M  B 

1.B7L  BBC 
7.04  DC  | 

14.75L  E 
16.45L  E 

4.68L  C 

1 .91 L BC 
13.22L  C 


AAA 

HGE 

Id  k 

DE 
|J  CA 
BB 
C 


4.61 

3.70L 

12.16L 

786L 

5.24 

6.79L 

17.74L 

3.22L 

14.45L 

12.26L 


D H KB 
D I El  B| 
AB 

iBB  i 

c|g  JC| 

01  i 

,CH  F| 
AAD 
DK 
AA 


9500000218 

8501000000 

9500200008 

8600000000 

3600001100 

9401000008 

3600000000 

9500100008 

9700220000 

9700120000 

9600000328 
6702000100 
. 1500000008 
9 9701100100 
3500001110 
4300000008 
0501000008 
3600000000 
7600000000 
940101 000B 

9600011108 
3700100100 
8300001108 
3601100100 
5600000210 
9501 100000 
9500000008 
0710000000 
9302100118 
05001 00008 


17.50L  BE 
14.36L|CE 
3.60  , 

2.11L  D 
7,25L|  B 
4.41 

5.15L  C 
12.49L  C 
2.09L  ABB 
5.57L  C 


AC 
, BF  H 
C CD| 
C M 
B 

D I CC 

1b 

B 

AAA 
tB 


4.88lJ  BC 

5.68 

17.96L  C 
17.23L  C 
4.13  CD 

19.72L  C 

4.58:  CF 

18.46L  D 
3.46L  BD 


BC  G 
L HD 
[BF  G 
|BG 
J EB 
B 

BC 

| AA 


BC  J L BB 

BC 
AAG 
AB 
AB 

ACBB 
AADH 
A AB 
D A JC 
2.99  | CC  H EC 
3.21  L CC  AD 


4.8 

13.28L  BD 
4.77L  BD 
2.63L  CC 
2.50L  CC 

13.28L  BC 
6.24L  CB 
5.981  BE 
5.83 


8501011008 
9401010008 
9500000100 
6700000010 
2600100000 
4501000118 
j 4601000000 
i 1500200008 
6600010000 
| 4600000000 

. 2601000200 
4600001100 
6500001118 
9302320108 
6540000308 
9501000008 
9400000108 
. 5500000008 
9 0700000000 
5600000008 


10.69L|C 
6.89  . 

15.28L  [C 
2.60 
7.30L  E 
5.45  FC 

10.85L  CBC 
4.55L  BBF 
6.77:  DD 

4.57L  B 

16.04L  C 
18.46L  DC 
3.64L  C 
19.30L  CCD 
6.87:  EE 

3.61  E 

4.60L  CD 
5.84L  C 
19.56L  C 
16.19L  BBC 


BB!  D 

, F EC  | 

tCF  . 

I J Dj 

L HB  j 
AAA  . 
AA  AB 
NL  C j 
DK 

DC 
iBDI 
D 

AAA  , 
DC  | 
HDC 
BFL 
DB  H| 
CH 
AAA  A 


C 

S I A Sep 

2 # T Name  Type  (")  Mag 


8 9500020008 
3400100100 
6500000000 
6600010000 
6500000008 
9600000010 
5501100000 
9401220208 
7601100210 
7601100210 


1 1 


1 2 
i 1 1 

1 1 


I 2 | 13 

1 I 2 


VI 274  CYG 


DO  18042 
V946  CYG 
V945  CYG 


68712  K2 
DO  1B051 


DO  18055 


1 1 2 

1 I 1 


1 i 1 
1 I 1 


, 1 13 

1 13 


DO  16061 
IK  CYG 


IL  CYG 
VI 277  CYG 


68736  A 
66739  F2 


13. SOL  E NCC  | 
13.30L  BD  A A 

16.22L  C CM 

1 7.21  L CE  AA 

6.97  A BCC  AAA  A 
2.94L  CD  CC 

18.66L  D F 

3.40L  C C 

14.95L  C D 

6.44:  DD  FHE| 


9301 420208 
9500201008 
9300000108 
9700000000 
7501000000 
9582000330 
9510010008 
6600100000 
8640201210 
4601000000 

9301200008 
9501001008 
6500010000 
9400300008 
8600201118 
4500000000 
9600010000 
3600000010 
93022201 OB 
1500001008 | 

. 6500001128 
8 9401101108 
4600000008 
9510000008 
8500010008 
7600010000 , 
4300100018 
9500000000 
6500000008 
9401000328 1 


2 13 

2 13 


1 32 

I 4 3 


1 2 
1 1 


12 


98 

3 

3 


80 

100 


V805  CYG 


IM  CYG 
FW  CYG 

68751  K0 
12344  A 

68752  A0 
12348  M* 


68755  A0 
68759  G5 


XI 941  +395 
RAFGL  2443 


DO  18083 
VI 280  CYG 


113 

3 


73 

77 


28 


3 

3 

65 

101 

82 

113 


86 

87 

8 

11 

96 

3 


IN  CYG 
RAFGL  2445 


68774  A0 
XI 942 + 346 


3 

13 


85 

12 


*Ck>nfusionTlags^H^  Conftrmed^Small  Extend^K^Scwrces  1*  *.  60.  100  10,  High  Soiree  Densily  Region 


483 


Right  Ascension:  19h42m25s-19h44m49s 


Position  (1950) 


Name 


19424  + 3642 
19424  + 3940 
19424  + 3011 
19424  + 3713 
19424  + 3317 

19424  + 3311 

19425  + 3842 

19425  + 3323 

19426  + 3351 
19426  + 3240 

19426  + 3221 

19426  + 3216 

19427  + 3911 
19427  + 3856 
19427  + 3702 
19427  + 3034 
19427  + 3417 
19427  + 3304 
19427  + 3442 

19427  + 3635 

19428  + 3634 
19428  + 3606 
19428  + 3802 

19428  + 3719 

19429  + 3344 
19429  + 3614 
19429  + 3809 
19429  + 3528 

19429  + 3752 
19429+3552 

19430  + 3153 
19430  + 3203 
19430+3215 
19430+3725 
19430  + 3815 
19430  + 3040 
19431+3404 
19431+3144 
19431+3749 
19431+3121 

19431+3245 
19431+3014 
19432  + 3943 
19432  + 3453 

19432  + 3155 

19433  + 3012 

19434  + 3648 
19434  + 3154 
19435+3410 
19435+3634 


Galactic  Uncertainty 
a 5 Coords  SMJ  SMN  6 

(s)  n i b r)  o o 


19435  + 3121 
19435  + 3450 
19435  + 3048 
19435  + 3809 
19435  + 3544 

19435  + 3403 

19436  + 3557 

19436  + 3328 

19437  + 3008 
19437  + 3549 

19437  + 3000 

19437  + 3235 
19436  + 3228 

19438  + 3105 
19438  + 3738 
19438  + 3404 

19438  + 3609 

19439  + 3357 
19439  + 3541 
19439+3930 

19439  + 3453 

19440  + 3404 
19441+3519 

19441  + 3947 
19441+3325 
19441+3558 

19442  + 3510 
19442  + 3320 
19442  + 3521 
19442  + 3408 

19442  + 3128 
19442+3340 

19442  + 3035 

19443  + 3109 
19443  + 3633 

19443  + 3529 

19444  + 3025 
1 9444 + 3456 

19444  + 3132 

19445  + 3819 

19445  + 3336 
19445  + 3243 
19445  + 3017 

19445  + 3621 

19446  + 3926 
19446  + 3429 
19446+3245 
19447+3007 
19448  + 3034 
19448  + 3443 


25.3  25 

27.0  12 

27.8  13 

28.8  58 
2B.8  28 

29.6  1 

32.1  16 

35.3  17 

36.3  15 

37.6  14 

39.3  48 

39.8  54 

42.4  41 

44.0  15 

44.1  45 
44  8 56 

45.6  31 

46.8  19 

47.3  15 

47.8  33 

49.3  10 

50.6  26 

53.8  60 
53.8  35 

54.4  49 

55.7  38 

56.8  55 
57.7  49 

58.5  35 
1 59.1  14 

0.6  40 
1.2  _ 
1.3  48 

1.5  37 
5.0  39 

5.5  38 

7.6  50 
J.1  18 

8.2  25 

9.2  9 


9.4  48 
1.8  59 

12.8  43 

14.1  3 

14.8  49 

23.1  34 

24.3  54 

28.4  0 

30.0  22 

30.1  49 


71+6 
744  _ 
66+  3 
72+  7 
68+  5 
68+  5 
73+  7 
68  * 5 
69+  5 
68+4 

68+  4 
67+  4 
74+  8 
73+  7 
72+  6 
66+  3 
69+  5 
68+  4 
70+  5 
71+6 

71+6 
71+6 
73+  7 
72+  7 
69+  5 
71+6 
73+  7 
70+  6 
72+  7 
71+6 

67+  4 
67+  4 
67+  4 
72+  7 . 
73+  7 
66+  3 
69+  5 
67+  4 ; 
72+7 
67+  4 

68+  4 
66+  3 
74+  8 
70+  5 
67+  4 
66+  3 
71+6 
67+  4 
69+  5 
71+6 


40 

18 

24 

28 

27 
34 

28 
26 
42 
24 

37 
53 
24 

32 
40 
17 
28 
66 

24 
40 

56 

25 

38 
30 
45 
19 

33 
29 
42 
32 

38 

45 

52 

38 

32 


30.4  4 

30.8  12 

31.9  54 

32.0  20 

32.8  55 
33.6  33 

37.8  17 

40.2  53 

44.0  0 

44.5  31 

45.0  31 

46.1  23 

49.4  53 

49.6  59 

50.4  56 

50.9  41 

51.4  22 

54.7  8 

56.1  11 

59.1  12 

59.8  24 

5.8  29 
9.1  45 

9.8  52 

10.5  15 

11.2  21 

12.9  31 

12.9  43 

13.2  37 
13.8  8 

14.5  55 

14.7  45 

15.1  15 

19.3  53 

19.3  5 

22.4  54 

24.5  9 

27.2  28 

27.8  41 
30.7  4 


31.5 
34.3 

35.1 

35.7 

36.2 

36.7 

38.8 
42.1 

49.5 

49.8 


67+  3 
70+  5 
66+  3 
73+  7 
71+6 
69+  5 
71+6 
69+  5 
66+  3 
71+6 

66+  3 
68+  4 
68+  4 
67+  3 
72+  7 
69+  5 
71+6 
69+  5 
71+6 
74+  7 

70+  5 
69+  5 
70+  5 
74+  8 
69+  4 
71+6 
70+  5 
69+  4 
70+  5 
69+  5 

67+  3 
69+  5 
66+  3 
67+  3 
71+6 
70+  5 
66+  3 
70+  5 
67+  3 
73+  7 

69+  4 
68+  4 
66+  3 
71+6 
74+  7 
70+  5 
68+  4 
66+  3 
66+  3 
70+  5 


24 
52 
51 

25 
34 
21 
48 
46 
25 

23 

46 

42 
39 

24 
16 
51 
67 
23 
32 

30 

31 
61 
37 

32 

29 
45 

43 

30 
32 
28 

28 

29 

37 
45 
26 

38 
34 
37 
29 
24 

20 

23 

28 

26 

32 

53 

22 

23 
53 

24 


18 

5 

6 
6 

5 

6 

5 

6 
8 

10 

6 

12 

18 

5 

10 

6 

5 

13 

6 
8 

11 

6 

9 

14 

4 

10 

9 

5 

6 
8 

9 

14 
19 

9 

8 

15 
5 

17 


Flux  Density 


Flags 


12  jim 


(Not  Color  Corrected) 
25  urn  60  jim 
(Jansky) 


6 74 


39L 

3.03 

2.49 

3.53 

1.19 

1.95 

1.21 

30.64 

58 

25L 

.96 

25L 

25L 

1.71 

.47 

14.06 

23.43 

.24 

3.81 

.43 

.39 

2.11 

.74 

29L 

98 

25L 

.50 

1.30 

25L 

.70 


,49 

.44 

22 

1.13 

38 

25L 

2.93 

.511 

.68 

.26 

.28L 

1.18 

78L 

.47 

1.36 

.55 

.93 

52 

.26 

27L 


7 46 
.33 
.48 
1.10 
.25L 
25L 
.52 
.34 
9.44 
1.10 

26L 

.45 

.251 

1.70 
2.79 

.40 

42L 

8.83 

.53 

25L 

1.27 

28L 

.67 

.55 

2.71 
.41 
.64 
.39: 
25L 

6.25 

.85 
.40 
.99 
1.03 
2 19 
.45 
1.13 
.83 
1.45 
.67 

1.25 
■25L 
.59 

6.24 

.46 

.55 

1.81 

1.61 

.38 

4.04 


100  /im 


Flux 

Uncs 


Corr 

CoeF 


25L 

1.01 

2.21 

.73 

,58 

.67 

.45 

19.64 

25L 

•25L 

.40 

251 

.25L 

.74 

.25L 

8.89 

5.98 

251 

1.56 

-25L 

.38L 
1.28  | 
.25: 
.25L  I 
.26 
.25L 
.30 
.63 
.25L 
.30 

.27 

34L 

25L 

.34 

25L 

25L 

1.23 

.251 

25L 

25L 

.25L 

.46 

.71 L 

36L 

.64 

.37 

.52 

25L 

.25L 

25L 


3.48 
.251 
25L 
38 
.351 
.251 
.25L 
.25L 

2.71 
.72 

25L 

.25L 

.25L 

.47 

1.48 
25L 
.25  L 

5.71 
.23 
.25L 

,35 

25L 

.40L 

.16 

2.27 

.37L 

.26 

.30 

25L 

3.44 

.39 

25L 

.36 

.24: 

2.22 

25L 

.60 

.38 

.47 

.45 

.38 

25L 

.25L 

3.54 

25L 

-27L 

.51 

1.20  j 
25L 
2.35 


Confusion 

Flags* 


Declination:  +30°- + 40° 


Associations 


62 
.40L 
61 L 
40L 
40L 
-42L 
.40L 
2.39  , 
48L  | 
.75 

60L  j 
1.05 

42:  i 

40L 
43L  | 
1.51 
1.25 
521 
44L 
.40L 

.45L 
40L 
,40L 
.70 
-40L  | 
.82 
.40L 
.40L  | 
.99 
.62L 

.53L 
,48L 
-70L 
.451 
.40L 
.48: 
.40L  j 
.68 
■40L  I 
66  L | 

1.12 
.58: 
.50L 
.44L 
.57L 
48L 
.40L 
■57L 
.40L 
.48 

.94 
48L 
.541 
.401 
89L 
1.27 
47L 
43L 
56L 
.421 

.82L 
.61 L 
.92 
50L 
52L  J 
1.24; 

.50 

74  i 

.40L  | 
.63; 

.40L 
75L 
40L 
40L 
.62: 

.45L 
40L 
50L 
1.07 
.92 

.53L 
.54L 
.49L 
,54L 
.74 
.46L  I 
.53L 
40L  | 

.67: 

.46: 

.45L 
.61 L 
.56L 
.59L 
1.55L 
40L 
.43L 
.44: 

72L  I 
57L 


10.13L  C 
2.67L  BC 
4.71L  BC 
17.75L  BD 

1 3.21  L BC 
13.791  BD 

3.021  BD 
15.171  B BE 

17.21  L C 
7.06L  C 


Mi  CD 
A AK 
AAC 
AA 
AAC 
AA 
AC 
AAA 
BFE 
KCC 


31.33L  BC 
6.21  L C 

4.79  oc 

3.15L  DC 
19.26L  E 
5.32L  CBC 
4.92:  B BCD  AAA D 
23.55L  D G 

12.47L  BB  AAGH 

11.12L  B DE 


ABHI 
K E BC 
DD 
AB 
BC 
AAA 


12.78L  E 
13.25L  BB 
3.40L  BD 
14.27L  D 

19.42L  DD 
6.19:  CC 

2.87L  BE 
13.51  L BB 
3.19L  C 
13.36L  BC 


I 

HH 
AA 
AC 
EJ  DB 
BC 

CB 
CC 
AAM 
, EBB 
ACF 


5.47L 

8.26L 

9.89L 

14.61L 

3.15L 

5.50 
21.23L 

6.51  L 
3.26L 
7.88L 


BD 

C 

F 

BC 

C 


BC  C 
BE 
I 

AC 
B 

FC  MB 
8C  AA 
D J ECB 
C AG 
D C I 


10.04L  C 
4.48L  ECC 
4.12  C 

15.23L  B 
5.02L  BC 
4.53L  BD 

5.01  ac 

6.87L  D 
19.92L  C 
21.25L 

5.70L  BBC 
21.95L  C 

7.81  L C 

2.97L  BC 
3.36  D 
6.77  CC 

19.22L  D 
21.18L  C 
6.16L  BB 
12.87L  BB 

5.79 

25.93L  C 
22.61  L B 

5.91L  BC 
3.25L  BB 
1 1.82L  B D 
3.82L  C 

14.89L  BED 
15. SOL  BD 

3.82  ED 


N DE 
ABB 

,BC 

ABH 

BB 
AB 
CBF 
E 

EE 

Jaab 

BCN 
,DB 
'AB  D 
GGC 
FDA 
BK 
D 
AAG 
[AB 

ME 
|BKF 
F L BC 
AB 
. AA  D 
|CEHB 
, MB  D 
!AAB 
BD 

BB 


18.12L  CD  AB 
6-87  E MD 

12.12L  B AE 

4.01  L BE  B 

22.43L  BEC  AAD 

16.56L  D CF  H 

11.67L  BD  BD 

20.83L  EC  EB 

5.16  BD  LKCB 

17.43L  BBC  A AB 


6.1  BL  BC 
30.99L  C 
5.91L  BD 
7.33L  BD 
19.57L  FFC 
14.74L  B 
5.36L  BC 
12.73L  BD 
8.18  F ECC  A AE  D 
5.78:  ECCO  BBGB 


AB 
C 

AB  I 

AC 

AAC 

BFC 

AB 

BBM 


28.96L  BC 
10.28 
7.55L  B 
17.08L  FF 
14.08L  C 
24.64L  B 
15.66L  BC 
5.34L  BDD 
9.91L  C 
15.42L  BB 


I A A 
GJC 
BDF 
AAC 
CE 
BE 
AA  D 
AAE 
C 
AAC 


'Confusion  Flags:  1) 

484 


7401000118 
9500000110 
9601000000 
9500101008 
1600101008 
2600100008 
5600022000 . 
25001 00008  29 
7500000008 
9700200208 

9400112310 
3600312310 
9682000110 
7701001000 
9500000008 
8500000000 . 
9601000208  18 
4500000008 
9402000118 
5401100018 

5401100018 
6500200108 
8600000000 
8400100108 
6500000008 
5601100338 
8600100000 
3500001008 
7600100000 
5500000008 

8600111000 
7400000000 
2600100010 
6401100118 
7600100000 
7500000110 
9400000108 
9600000100 
7600100000 
8501201000 


8601010528 

9500100000 

7500000100 

74001001081 

8500211000) 

9500200000 

6600000008 

9500111000; 

9400000008 

4401000108 

8601201110 
8301100008 
7500000000 
6600000000 
5701200108 
8681112408 
6500000008 
2500000008 . 
8500100000  | 15 
5501100008 

9600000010 
9400000008 
9501000108 
5600001000 
3500000000 
85C221241B 
6602000108 
8600000008 
3521100108 
9600000 10C 

5402000008 
8602212318 
2501100108 
4500000000 
0420100008 
5500010008 
4300000008 
0400100008 
2640100108 
7501111310 

8601112210 
7500100008 
7500001210 
4600000000 
4401010118 
1502010008 
8500001000 
4402000008 
8500113110 
9580013128 

5500100008 
6600214218 
7500000120 
5500001008 
950110000C 
8501000018 
5500202218 
7600000000 
6500120000 
3401000008 


c 

A 

T 


Name  Type 


Sep 

o 


Mag 


4 I 1 
2 


23 


13 


FX  CYG 
12367  M8 
68778  KO 
V969  CYG 


10  CYG 


V971  CYG 

TMSS  +30389 

68783  MO 

IP  CYG 

68784  AO 

DO  18113 


DO  18114 
VI 285  CYG 

LDN  0820 
DO  18120 

FY  CYG 


V976  CYG 
LDN  0820 


DO  18130 
68799  K0 
68801  M0 


68804  K2 
DO  18132 


13 


68810  K0 
68810  K0 

VI 288  CYG 


DO  18143 
B2  1943  + 30 


68827  F5 


V980  CYG 


68835  K2 


3 

125 

50 

3 


24 

67 


3 

85 


80 


85 

76 

82 


83 

93 


61 

76 


CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


96 

408 


50 


Vi  I i 


Right  Ascension:  19h44m51s-19h46m56! 

Position  (1950) 


h m. 


19448  + 3047 
19448  + 3855 
19448  + 3106 
19448  + 3144 
19448  + 3242 
19440  + 3718 

19448  + 3217 
19449+3655 

19449  + 3630 

19449  + 3226 

19450  + 3036 
19450  + 3133 
19450  + 3416 
19450  + 3149 
19451+3045 
19451+3542 
19451+3053 
19451+3820 
19452  + 3127 
19452  + 3010 

19452  + 3459 

19453  + 3748 
1 9453  + 3052 

19453  + 3804 

19454  + 3356 
19454  + 3253 

19454  + 3949 

19455  + 3342 
19455  + 3021 
19455  + 3321 

19455  + 3002 

19455  + 3410 

19456  + 3442 
19456  + 3200 
19456  + 3543 
19456  + 3242 

19456  + 3755 

19457  + 3802 

19457  + 3647 

19458  + 342B 

19458  + 3639 
19458  + 3138 
19458  + 3827 

19458  + 3234 

19459  + 3434 
19459  + 3834 
19459  + 3850 
19459  + 3110 
19459  + 3409 
19459  + 3407 

19459  + 3953 

19460  + 3913 
19460+3158 
19460  + 3154 
19460  + 3803 
19460  + 3809 
19460  + 3543 
19460  + 3819 
19460+3422 

19460  + 3046 

19461  +3338 
19461+3517 

19461  +361B 
19461+3449 
19462+3838 

19462  + 3120 
19462  + 3127 

19462  + 3753 

19463  + 3428 
19463  + 3842 

19463  + 3735 

19463  + 3030 

19464  + 3514 
19464  + 3010 
19464  + 3136 
19464  + 3248 
1 9464  + 3527 
1 9464  + 3203 

19464  f 3212 

19465  + 3034 

19465  + 3641 
19465  + 3157 

19465  + 3131 

19466  + 3847 
19466  + 3826 
19466  + 3016 
19466  + 3938 

19466  + 3239 

19467  + 3425 
19467  + 3107 

19467  + 3250 
1 9467  + 3806 
19467  + 3343 
19467  + 3058 

19467  + 3012 

19468  + 3122 

19469  + 3338 
19469  + 3232 
19469  + 3316 
19469  I 3419 


.0 
0 
6 

|52.3 

4 

|53.1 
9 

1 54.4 

1 56.4 
).9 


S 

o 


Galactic 


Uncertainty 
SMJ  SMN  * 


0 

1.5 
3 
.3 

10.7 
.0 
.1 
5 
9 

2 

0 

.3 

5 

.4 

0 

L7 

1.6 

32.5 

32.0 

34.5 

34.8 

38.0 
39.3 

40.6 

40.7 
.3 

44.1 

46.7 

48.2 

49.7 

49.8 

53.3 

53.8 
54.1 

54.4 
|54.6 
[55.1 

55.8 
56.7 

59.0] 

0.1 

1.1 

1.5 

2.3 

2.9| 

3. ! 

4. 
4.1 


6. 

9.0 
1 

1.1 

12. 

14 

15.4 

16. 

18.1 

19. 

20. 
21 
24 
25. 
[26 
26 

27. 
28 

28. 
30. 

30. 

33. 

34. 
36. 

38 

39 
40. 
[40. 
42 
42. 

45. 

45. 
46 

46. 
46. 
50. 

54. 
55 

55. 

56. 


Flux  Density 


12  n-m 


1 b 

n O 

O N 

66+  3 

33 

5 

72  3 

73+  7 

19 

4 

70  3 

67+  3 

48 

8 

70  3 

67+  3 

47 

11 

73  3 

68+  4 

37 

16 

68  3 

72+6 

22 

4 

72  3 

68+  4 

24 

6 

68  3 

72+  6 

37 

5 

71  3 

71+6 

41 

21 

74  2 

68+  4 

58 

10 

72  3 

66+  3 

53 

7 

73  3 

67+  3 

25 

6 

73  3 

69+  5 

35 

9 

72  3 

67+  3 

29 

10 

70  3 

66+  3 

22 

5 

73  3 

71+5 

29 

4 

71  3 

67+  3 

19 

6 

70  3 

73+  7 

36 

13 

73  3 

67+  3 

81 

10 

75  2 

66+  3 

21 

5 

70  3 

70+5 

26 

8 

68  3 

73+  6 

19 

5 

71  3 

67+  3 

45 

11 

68  2 

73+  7 

20 

12 

27  3 

69+  4 

17 

5 

72  3 

68+  4 

41 

9 

72  3 

74+7 

62 

9 

74  2 

69+  4 

29 

6 

73  3 

66+  3 

40 

3 

72  3 

69+  4 

41 

7 

72  3 

66+  2 

44 

17 

68  2 

69+  5 

33 

5 

72  3 

70+  5 

58 

11 

68  2 

68+  3 

67 

15 

74  2 

71+5 

32 

6 

66  2 

68+4 

27 

6 

73  3 

73+  6 

35 

9 

71  3 

73+  6 

19 

5 

69  3 

72+6 

18 

8 

71  3 

70+5 

36 

8 

72  3 

72+  6 

68 

0 

67  5 

67+  3 

23 

5 

73  3 

73+  7 

36 

10 

72 

68+  4 

41 

11 

73  C 

70+  5 

31 

5 

27 

73+  7 

30 

13 

71 

74+  7 

42 

6 

72 

67+3 

32 

12 

70 

69+  4 

19 

5 

72 

69+  4 

37 

7 

73 

74+7 

77 

10 

71  : 

) 

74+7 

47 

13 

72  : 

3 

68+  3 

63 

3 

73  : 

3 

66+  3 

29 

6 

70  : 

3 

73+6 

47 

16 

72  : 

3 

73+  6 

34 

13 

74  i 

2 

71+5 

50 

10 

71  : 

3 

73+  7 

14 

3 

72  : 

3 

70+  5 

30 

8 

69  : 

3 

67+  3 

50 

6 

73  : 

3 

69+4 

22 

5 

72 

3 

70+5 

34 

7 

67 

2 

71+5 

23 

4 

71 

3 

70+  5 

24 

5 

72 

3 

73+  7 

28 

4 

72 

3 

67+  3 

26 

5 

72 

3 

67+  3 

20 

5 

73 

3 

73+  6 

62 

20 

74 

2 

70+  5 

23 

5 

69 

3 

73+  7 

21 

4 

72 

3 

72+  6 

36 

3 

73 

3 

66+3 

22 

6 

73 

3 

70+  5 

22 

6 

67 

2 

66+  2 

41 

13 

73 

3 

67+3 

36 

3 

69 

3 

68+4 

23 

5 

73 

3 

71+5 

27 

11 

30 

3 

68+3 

61 
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Declination:  +30°- + 40° 


Associations 


Name  Type 


Sep 

O Mag 


13  68902  K5 
1 V990CYG 


V992  CYG 
DO  10211 
DO  18210 
ER  CYG 


DO  18212 


V996  CYG 


19473  + 3005 


XI 947  + 382 


DO  18217 


225985 


68909  G5 


X1947+324 
DO  18220 


68914 
V999  CYG 


VI 000  CYG 

2811  C5-.4 
ES  CYG 

PK  69+  3.1 

XI 948 + 300 
IU  CYG 
DO  18230 


B1 

3 


3 

95 

95 

3 


103 


28 


86 

3 


68943  M7E 


3 
1 

9 | 105 


•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS- 1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


Right  Ascension:  19h48m478-19h50m29 


Declination:  + 30o-+40 


Name 


19487  + 3941 

19487  + 3835 
19488+3313 

19488  + 3733 
19488  + 3232 
19488  + 3132 
19488  + 3000 
19488  + 3519 
19488  + 3824 

19488  + 3503 

19489  + 3030 
19489  + 3953 
19489  + 3405 
19489  + 3217 
19489  + 3710 
19489  + 3915 
19489  + 3348 

19489  + 3741 

19490  + 3243 
19490  + 3456 

19490  + 3122 
19490  + 3100 
19490  + 3706 

19490  + 3733 

19491  +3203 

19492  + 3506 
19492  + 3923 
19492  + 3122 
19492  + 3719 
19492  + 3202 

19492  + 3135 

19493  + 3602 
19493  + 3013 
19493  + 3927 
19493  + 3057 
19493  + 3852 
19493  + 3708 
19493  + 3010 
19493  + 3110 
19493  + 3243 

19493  + 3514 

19494  + 3857 
19494  + 3104 
19494  + 3613 
19494  + 3051 
19494  + 3025 

19494  + 3114 

19495  + 3239 

19495  + 3218 

19496  + 3055 

19496  + 3647 

19497  + 3003 
19497  + 3237 
19497  + 3737 
19497  + 3532 
19497  + 3121 
19497  + 3702 
19497  + 3523 
19497  + 3052 

19497  + 3015 

19498  + 3153 
19498  + 3923 

19498  + 3356 
1949B  + 3433 

19499  + 3112 
19499  + 3631 
19499  + 3101 
19499  + 3251 
19499  + 3655 
19499  + 3051 

19499  + 3306 
19499  + 3617 
19499  + 3035 

19499  + 3502 

19500  + 3852 
19500  + 3834 
19500  + 3446 
19500  + 3458 

19500  + 3015 
19501+3111 

19501+3126 

19501+3017 

19501  +3717 
19501+3818 

19502  + 3846 
19502  + 3221 
19502  + 3858 

1 9502  + 3046 

19503  + 3039 
19503  + 3215 

19503  + 3111 
19503  + 3042 

19503  + 3128 

19504  + 3329 
19504  + 3618 
19504  + 3137 
19504  + 3335 
19504  + 3641 
19504  + 3307 
19504  + 3447 


(S1)  a’  12’  25'  601 


100  fim;  10)  High  Source  Density  Region. 


Right  Ascension:  19h50m29s-l9h52m24s 


Name 


19504  + 3140 

19505  + 3054 
19505  + 3318 
19505  + 3914 
19505  + 3428 
19505  + 3509 

19505  + 3434 

19506  + 3024 
19506  + 3425 
19506  + 3004 

19506  + 3342 

19506  + 3030 
19506+3202 

19507  + 3632 
19507  + 3514 
19507  + 3525 
19507  + 3039 
19507  + 3014 
19507  + 3815 

19507  + 3248 

19508  + 3742 
19508  + 3611 
19508  + 3201 
1 9508  + 3827 
19508+3355 
19508  + 3806 

19508  + 3518 
19509+3555 

19509  + 3410 
19509  + 3151 

19509  + 3002 

19509  + 3031 
19510+3735 

19510  + 3806 
19510  + 3913 
19510  + 3832 
19511+3334 
19511+3455 
19511+3935 
19511+3212 

19511+3257 
19511+3321 
19511+3035 
19512  + 3254 
19512  + 3715 
19512  + 3103 

19512  + 3202 

19513  + 3648 
19513  + 3314 

19513  + 3924 

19514  + 3425 
19514  + 3049 
19514  + 3057 
19514+3040 
19514+3228 
19514  + 3919 
19514  + 3349 
19514+3013 

19514  + 3823 

19515  + 3938 

19515  + 3206 

19516  + 3211 
19516  + 3907 
19516+3311 

19516  + 3032 

19517  + 3654 
19517+3743 
19517  + 3628 
19517+3857 

19517  + 3257 

19518  + 3928 
19518  + 3007 
19518  + 3205 
19518  + 3222 

19518  + 3112 

19519  + 3041 
19519+3124 
19519  + 3214 

19519  + 3207 
19519+3948 

19520  + 3345 
19520  + 3547 
19520  + 3314 
19521+3509 
19521+3816 
19521+3618 
19521+3925 
19521+3602 
19522  + 3842 
19522+3108 

19522  + 3338 
19522  + 3735 
19522+3121 

19522  + 3137 
19522+3002 
19523+3217 

19523  + 3750 

19524  + 3852 
19524  + 3018 
19524  + 3424 


Declination:  +30° 


* J ' * L_  [_ j I ^ I w w I VWUVA>  I 

' c“us''' 31 31 

488 


m i ■ 


Right  Ascension:  19h52m27s-19h54m138 


Position  (1950) 


(s) 


Galactic  Uncertainty 
d Coords  SMJ  SMN  6 

O I b (”)  <")  O 


19524  + 3002  ; 

27.0 

20 

67+  1 

53 

19524  + 3356  1 

29.5 

54 

70+  3 

27 

19525  + 3506  ! 

31.7 

26 

71+4 

46 

19525  + 3156  : 

32.8 

10 

68+  2 

48 

19525  + 3001  : 

33.1 

23 

67+  1 

23 

19525  + 3041  : 

34.2 

31 

67+  1 

42 

19525+3300 

34.2 

0 

69+  3 

26 

19525+3500  i 

35.1 

12 

71+4 

35 

19526  + 3618 

36  3 

11 

72+  4 

38 

19526  + 3139  - 

40.0 

8 

68+  2 

57 

19526  + 3807  - 

40.3 

16 

74+  5 

46 

19526+3123  < 

41.3 

32 

68+  2 

28 

19527  + 3320  ■ 

43.1 

8 

69+  3 

19 

19527  + 3031  ■ 

44.8 

45 

67+  1 

45 

19527  + 3947  ■ 

45.5 

39 

75+  6 

19 

19527  + 3206  ■ 

47,2 

30 

68+  2 

110 

19527  + 3700  ■ 

47.8 

7 

73+  5 

44 

19528  + 3837 

49.3 

10 

74+6 

20 

19528  + 3251 

49.5 

38 

69+  3 

19 

19528  + 3521  ■ 

49.8 

42 

71+4 

80 

19528  + 3313 

49.9 

22 

69+  3 

38 

19528  + 3035 

50.4 

57 

67+  1 

21 

19528  + 3309 

51.0 

60 

69+  3 

25 

19528  + 3303 

51.4 

29 

69+  3 

38 

19529  + 3634 

54.1 

17 

72+  4 

17 

19529  + 3341 

54.6 

17 

70+  3 

33 

19529  + 3400 

56.0 

45 

70+  3 

18 

19529  + 3139 

57.9 

46 

68+  2 

19 

19529  + 3154 

58.2 

51 

68+  2 

34 

19529  + 3547 

58.4 

54 

72+  4 

38 

19529  + 3651 

58.4 

45 

73+  5 

22 

19529  + 3910 

58.4 

0 

74+  6 

15 

19529  + 3823 

58.7 

11 

74+5 

21 

19530  + 3032 

1.6 

56 

67+  1 

21 

19530  + 3806 

1.8 

20 

74+  5 

23 

19530  + 3221 

2.8 

30 

69+  2 

38 

19530  + 3831 

5.3 

48 

74+  5 

58 

19531+3644 

7.1 

27 

72+  5 

57 

19531+3446 

7.4 

5 

71+3 

44 

19531+3208 

8.2 

36 

68+  2 

29 

19532  + 3146 

12.4 

19 

68+2 

17 

19532  + 3352 

12.9 

40 

70+  3 

22 

19532  + 3113 

13.1 

36 

68+  2 

45 

19532  + 3323 

14.1 

31 

70+  3 

IB 

19532  + 3633 

15.6 

43 

72+  4 

51 

19532  + 3536 

16.9 

34 

71+4 

37 

19532  + 3211 

17.1 

24 

69+  2 

44 

19532  + 3253 

17.3 

26 

69+  2 

54 

19533  + 3216 

20.0 

34 

69+  2 

25 

19533  + 3328 

20.7 

42 

70+  3 

58 

19534  + 3520 

26.3 

28 

71+4 

56 

19534  + 3924 

27.2 

58 

75+  6 

13 

19534  + 3351 

28.2 

40 

70+  3 

14 

19534  + 3056 

28.8 

48 

67+  1 

26 

19534  + 3347 

29.1 

13 

70+  3 

79 

19534  + 3241 

29.9 

18 

69+2 

25 

19535  + 3919 

30.9 

6 

75+  6 

15 

19535  + 3655 

31.2 

58 

73+  5 

22 

19535  + 3823 

31.3 

44 

74+  5 

22 

19535  + 3054 

31.5 

30 

67+  1 

25 

19535  + 3245 

32.4 

34 

69+  2 

35 

19535  + 3003 

32.6 

24 

67+  1 

32 

19535+3515 

34.6 

5 

71+4 

51 

19535  + 3029 

34.7 

44 

67+  1 

41 

19535  + 3207 

35.0 

19 

69+  2 

51 

19535  + 3225 

36.0 

50 

69+  2 

28 

19536  + 3652 

37.2 

25 

73+5 

38 

19536  + 3759 

38.0 

20 

74+  5 

77 

19536  + 3250 

40.0 

35 

69+  2 

20 

19536  + 3221 

41.2 

59 

69+  2 

32 

19536  + 3237 

41.9 

32 

69+  2 

21 

19537  + 3150 

42.6 

23 

68+  2 

49 

19537  + 3157 

45.3 

48 

68+  2 

31 

19537+3011 

45.4 

36 

67+  1 

33 

19537  + 3021 

45.8 

8 

67+  1 

55 

19538  + 3815 

48.1 

29 

74+5 

30 

19530  + 3307 

48.8 

58 

69+  3 

85 

19538  + 3521 

49.1 

14 

71+4 

21 

19538  + 3126 

49.4 

5 

68+  2 

35 

19538  + 3830 

51.7 

29 

74+5 

20 

19538  + 3247 

53.0 

14 

69+  2 

29 

1 9538  + 3807 

53.3 

60 

74+5 

21 

1 9538  + 3033 

53.6 

40 

67+  1 

28 

19539  + 3310 

54.4 

34 

69  + 3 

30 

19539  + 3048 

54.7 

45 

67+  1 

60 

19539  + 3755 

55.1 

9 

74+5 

37 

19539  + 3745 

55,6 

51 

73+  5 

20 

19539  + 3859 

56.8 

42 

74+  6 

26 

19539  + 3402 

59.1 

50 

70+  3 

44 

19539  + 3001 

59.2 

1 14 

67+  1 

26 

19540  + 3234 

0.5 

i 22 

69+  2 

70 

19540  + 3154 

1.3 

t 55 

68+  2 

23 

19540  + 3200 

3.2 

• 10 

68+  2 

44 

19540  + 3600 

4.3 

1 25 

72+  4 

15 

19540  + 3821 

5.7 

’ 5 
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44 
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10.2 

! 11 

70+  3 

24 

19541  +3010 

10. € 
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12.2 

! 21 

68+  2 

41 

19542+3613 

13.1 

52 
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20 

19542  + 3004 

13  4 

1 53 

67+  1 

21 
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•Contusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  (Un;  10)  High  Source  Density  Region. 
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It  II 


Right  Ascension:  19h58m41*-19h59m59s 


Declination:  +30°- + 40° 
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Galactic  Uncertainty 
8 Coords  SMJ  SMN  9 
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DCAG 

1 

970122400F 

2 

1 

*41 

20007  + 3255 

22 

7 

20007  + 3449 

43.0 

44 

72+  2 

16 

5 

69 

4 

3.50 

1.26 

3.53: 

94.25L 

CCF 

AA  DB 

0 

971037996E 

C 

20007  + 3559 

43.7 

18 

73+  3 

34 

10 

70 

2 

26 

.25L 

1.62L 

31.80L 

C 

C MF 

5603101210 

1 

23 

LDN  0657 
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20007  + 3146 

44.3 

34 

69+  1 

18 

16 

62 
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26L 
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3.931 
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D 

ED 

6701 1 1 1 50C 

20007  + 3817 
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47 

3 

63 

3 

.25L 
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9301001118 
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35 
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BC 

AA 
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14 

62 
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AA 
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‘Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Right  Ascension.  2Qh01'"0y-20h02m15‘ 

Position  (1950) 

— r 

Name 


Declination:  +30°-  + 40° 

Associations 


20012  + 3839 
2001 2 + 3304 

20012  + 3213 
20012+3146 

20013  + 3556 
20013  + 3826 
20013  + 3100 
20013  + 3133 
20013  + 3152 
20013  + 3030 

20013  + 3808 
20013  + 3039 

2001 3 + 3505 

20014  + 3333 
20014  + 3459 
20014  + 3312 

20014  + 3439 

20015  + 3432 
20015+3053 
20015  + 3019 

20015  + 3002 

20015  + 3723 

20016  + 3354 
20016  + 3930 
20016  + 3613 
20016+3243 
20016  + 3642 
20016  + 3204 
20016  + 3528 
20016  + 3311 

20016  + 3548 
20016  + 3359 

20016  + 3503 

20017  + 3419 
20017  + 3145 
20017  + 3839 
20017  + 3033 
20017  + 3732 
20017  + 3302 
20017  + 3457 

20017  + 3227 

20017  + 3952 

20018  + 3041 
20018  + 3916 
20018  + 3023 
20018  + 3336 
20018  + 3010 
20018  + 3811 
20018  + 3030 
20018  + 3254 

20018  + 3423 

20019  + 3354 
20019  + 3636 
20019  + 3151 
20019  + 3203 
20019  + 3413 
20019  + 3835 
20019  + 3232 
20019  + 3136 
20019  + 3315 

20019  + 3338 

20019  + 3252 

20020  + 3849 
20020  + 3933 
20020  + 3100 
20020  + 3114 
20020  + 3400 
20020  + 3319 
20020+3507 

20020  + 3601 

20021  +3452 
20021+3118 
20021+3409 
20021+3210 
20021+3412 
20021+3324 
20021+3200 
20021+3740 
20021 + 3058 
20021+3700 

20021  +3950 

20022  + 3556 
20022  + 3109 
20022+3142 
20022  + 3445 
20022  + 3334 
20022  + 3246 
20022  + 3023 
20022  + 3257 
20022  + 3812 


•Confusion  Flags:  6) 


J I— — — * 1 1 LJTTT  ZZ  ai  12  25  60  100  ^m;  10)  High  Source  Density  Region. 

)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  t>u.  f* 


Right  Ascension:  20h02m15,-20h03m20s 

Position  (1950) 


Declination:  +30“-  + 40° 


20022  4-  3922 

20023  + 3458 
20023  + 3138 
20023  + 3021 
20023  + 3151 
20023  + 3114 
20023+3209 
20023  + 3051 

20023  + 3547 

20024  + 3222 

20024  + 3330 
20024  + 3205 
20024  + 3158 
20024  + 3147 
20024+3603 
20024+3254 
20024  + 3140 
20024  + 3835 
20024  + 3600 
20025+3903 


20027+3821 
20027+3109 
20028  + 3910 
20028  + 3446 
20028+3418 
20028  + 3134 
20028  + 3406 
20028+3106 
20028+3253 
20028  + 3602 

20028  + 3523 
20029+3428 

20029  + 3530 
20029  + 3933 
20029  + 3902 
20029  + 3230 

20029  + 3749 
20030+3735 

20030  + 3215 
20030  + 3204 

20030  + 3306 
20030  + 3131 
20030  + 3724 
20030  + 3223 
20030  + 3528 
20030  + 3242 
20031+3409 
20031+3708 
20031+312$ 
20031+3448 


20032+3754 
20032  + 3803 
20032  + 3315 
20032+3031 
20032+3212 
20032+3254 

20032  + 3930 
20033+3419 

20033  + 3533 
20033  + 3153 


‘Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring 
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Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5,  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PwT 


■liiiimi  i mm  imiiiliiiii  mi  iiibiIir  III  I i mi  III  ii  III  m«ti  miii  iwmiii  ihimi«iii.iHii  niMlliBimi  mi 


Right  Ascension:  20h03m21*-20h04m36B 


Declination:  +30°- + 40° 


Position  (1950) 


Name 

a 8 

h m.  » ' 

a 

(*) 

6 

n 

Galactic 
Coords 
1 b 

20033  + 3131 

21.4 

28 

69-  0 

20033+3319 

21.4 

53 

71+  1 

20033  + 3820 

21.5 

4 

75+  4 

20033  + 3641 

21.9 

7 

73+  3 

20033  + 3201 

23.3 

5 

70+  0 

20033  + 3023 

23.4 

54 

68-  1 

20034  + 3851 

25.5 

28 

75+  4 

20034  + 3208 

26.1 

46 

70+  0 

20034  + 3124 

26.5 

58 

69-  0 

20034  + 3923 

27.7 

23 

76+  4 

20034  + 3410 

28.3 

59 

71+  1 

20034  + 3840 

28  8 

57 

75+  4 

20034 + 32  IB 

29.2 

22 

70+  0 

20034  + 3607 

29.3 

19 

73+  2 

20034  + 3813 

29.6 

45 

75+  4 

20034  + 3147 

29.9 

59 

69+  0 

20035  + 3010 

30.1 

2 

68-  1 

20035  + 3057 

31.2 

33 

69-  0 

20035  + 3242 

32.7 

57 

70+  1 

20035  + 3140 

33.9 

53 

69+  0 

20035  + 3603 

34.6 

14 

73+  2 

20036  + 3137 

36.6 

0 

69-  0 

20036  + 3417 

37.5 

2 

71+  1 

20036  + 3200 

37.9 

34 

70+  0 

20036  + 3312 

38.7 

15 

71+  1 

20036  + 3820 

39.3 

60 

75+  4 

20036  + 3444 

39.4 

26 

72+  2 

20037  + 3006 

43.1 

19 

68-  1 

20037  + 3103 

44.1 

33 

69-  0 

20037  + 3315 

44.2 

48 

71+  1 

20037  + 3406 

44.7 

37 

71+  1 

20037  + 3014 

45.6 

26 

68-  1 

20037  + 3154 

45.9 

12 

69+  0 

20037  + 3323 

47.4 

29 

71+  1 

20037  + 3934 

47.5 

45 

76+4 

20037  + 3130 

47.9 

33 

69-  0 

20038  + 3307 

49.5 

41 

71+  1 

20038  + 3631 

49.8 

16 

73+  3 

20038  + 3545 

50.9 

14 

73+  2 

20038  + 3823 

51.1 

0 

75+  4 

20038  + 3756 

51.2 

27 

75+  3 

20038  + 3740 

53.4 

42 

74+  3 

20039  + 3753 

55.4 

37 

75+  3 

20039  + 3102 

56.3 

19 

69-  0 

20039  + 3750 

56.7 

20 

74+3 

20039  + 3519 

57.7 

10 

72+2 

20039  + 3035 

59.2 

16 

68-  1 

20039  + 3458 

59.3 

26 

72+  2 

20039  + 3707 

59.5 

16 

74+3 

20039  + 3059 

59.7 

8 

69-  0 

20040  + 3132 

0.2 

12 

69-  0 

20040  + 3443 

1.6 

11 

72+  2 

20040  + 3800 

1.9 

19 

75+  3 

20040  + 3216 

2.2 

2 

70+0 

20040  + 3032 

2.3 

10 

68-  1 

20040  + 3220 

3.2 

7 

70+  0 

20040  + 3538 

3.7 

35 

73+  2 

20041  +3322 

6.6 

40 

71+  1 

20041+3010 

6.7 

15 

68-  1 

20041+3903 

6.7 

47 

76+  4 

20041+3156 

7.0 

15 

70+  0 

20041+3213 

7.0 

S 

70+  0 

20041+3134 

7.5 

52 

69-  0 

20041+3343 

7.8 

11 

71+  1 

20041+3422 

8.7 

20 

72+  1 

20041+3431 

9.0 

54 

72+  1 

20041+3243 

9.5 

31 

70+  0 

20041+3229 

11.3 

46 

70+  0 

20042  + 3240 

12.5 

47 

70+  0 

20042  + 3159 

12.8 

59 

70+  0 

20042  + 3747 

13.5 

19 

74+  3 

20042  + 3259 

14.0 

10 

70+  1 

20042  + 3643 

14.6 

60 

74+  3 

20042  + 3120 

17.8 

37 

69-  0 

20043  + 3619 

18.2 

52 

73+  2 

20043  + 3111 

18.5 

33 

69-0 

20043  + 3304 

18.9 

19 

71+  1 

20043  + 3253 

21.8 

54 

70+  1 

20043  + 3508 

21.0 

39 

72+  2 

20043  + 3225 

22.1 

31 

70+  0 

20043  + 3312 

23.2 

37 

71+  1 

20043  + 3457 

23.2 

11 

72+  2 

20044  + 3848 

25.1 

20 

75+4 

20044  + 3125 

27.0 

29 

69-0 

20044  + 3133 

27.0 

21 

69  - 0 

20044  + 3708 

27.5 

34 

74+3 

20044+3417 

28.1 

8 

72+  1 

20044  + 3219 

28.5 

28 

70+  0 

20044  + 3513 

29.1 

55 

72+  2 

20044  + 3356 

29.4 

16 

71+  1 

20044  + 3956 

29.6 

28 

76+  4 

20044  + 3549 

296 

45 

73+  2 

20044  + 3449 

298 

55 

72+  2 

20045  + 3228 

30.4 

17 

70+  0 

20045  +3104 

31.6 

37 

69-0 

20045  +3311 

31.9 

19 

71+  1 

20045  + 3453 

32.6 

41 

72+  2 

20045+3102 

34.7 

5 

69  1 

20045  + 3410 

34.8 

44 

71+  1 

20046+3346 

36.2 

1 49 

71+  1 

Uncertainty 


(Not  Color  Corrected) 
25  jim  60  jim 
(Jansky) 
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68  4 

1,69 
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5.49L 

61.15L  BC  AAF 

4 

67  4 

5.53 

2.30 
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40.84L  BC  A A 

9 

64  3 

.58 
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1.09L 

52.13L  B BG 

20 
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37L 
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1.78 
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4 
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2.13 

1.48 

8.02: 

34.58L  BBE  AADB 

8 

153  4 

.80 

.35 

2.52L 
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5 

64  3 

6.98 

4.82 
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43.76L  BB  AAB 

12 

68  3 

25L 

.25L 

1.49 

40.66L  D K CC 

3 

71  2 

53L 

.25L 

1.69L 

15.89  D FLCB 

14 

61  3 

.27 

.25L 

7.99L 

85.36L  C D 

5 

66  3 

8.82 

9.16 

3.84 

56.39L  CBD  AAB 

8 

65  3 

.10: 

.20: 

3.01 

17.94  CDCC  DEFC 

8 

67  4 

.54 

.37L 

6.61  L 

83.90L  C BC 

8 

62  3 

.41 

25L 

1.30L 

13.84L  B B 1 

5 

64  3 

1.08 

.44 

1.04L 

34.90L  CC  AB 

17 

69  3 

26L 

.25L 

2.95L 

21.52  D FEHB 

9 

70  4 

-B4 

.34 

2.67L 

39.98L  BF  AD 

10 

70  4 

.39 

25L 

6.01  L 

59.49L  C CB 

3 

66  4 

7.49 

25.59 

21.16 

16.39:  BBCD  AAAB 

6 

72  4 

.38L 

.29L 

2.37 

89.31  L C CDCL 

9 

62  3 

.74 

.24 

1.41  L 

1 3.1 1 L DE  BD 

9 

68  3 

.25L 

.20: 

2.07 

39.65L  EC  K F CL 

3 

63  3 

.3 1 L 

.45L 

5.59 

58.74L  C HFAf 

9 

34  4 

.37 

.25L 

4.12: 

34.58L  C F CACB 

9 

64  3 

.69 

.45 

3.99L 

41.78L  CE  ACF 

9 

64  3 

25L 

.37L 

1.61 

12.26L  B BDD 

3 

62  3 

.59 

.41: 

6.65L 

26.40  EF  D BCDC 

4 

71  4 

1.21 

.71 

2.38L 

39.56L  BC  A A 

5 

71  4 

2.93 

2.42 

2.80L 

53.60L  CB  A A E 

9 

67  3 

.77 

.38 

4.33L 

37.09L  CC  BB 

5 

66  3 

2.90 

1.58 

2.75L 

71.25L  BC  AAE 

12 

70  2 
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.25L 

1.01 

28.31  L D C 

15 

61  2 

1.34L 

36L 

1.33 

30.24L  F 1 DC 

7 

66  3 

.73 

.58 

1.88: 

57.13L  CDE  BBA 

8 

60  3 

.32L 

.34L 

2.64 

67.91  L C LEBB 
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70  4 
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1.01 

4.95L 
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.70 
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56.79L  C BD 
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Jbb 


107.81  L E 
52.57L  B 
47.1 1 L BD 
55.58L  BC 
52.43L  C 
53.37L  BC 
25.06  DD  HDDS 

63.87L  CE  CCFC] 

42.93L  CE  AD 

50.25L  DC  A A 

343.24  BBDFlAAAA 
72.87L  BCD  |ABC 
52.19L  BB 
67.47L  D 

67.1 11  E 

73.40L  CC 
26.32L  D 

1 12.61  L E 
46.86L  C 
66.76L  BC 


74.61 
15.11 
21.59L  BD 
33.71L  CD 
79. SOL  C 
75.10L  C 
66.10L  D 
43.26L  BF 
59.68L  F 
68.98L  CE 


AA 

J BBG 
GDB 
AA 

C CC 
E 

BBB 
BC 

EF  ICDCB 
Eil  MFC 
ABBE 
DB 
B 

BGD 
CD 

AB  G 
I CD 
BD 


63.87L 
19.37 
55.78L 
63.55L 
37.02: 
9.64. 
63.41L 
63.65L 
61.78L 
49.21  L 


CD 


CDCB 
D GHGD 
CC  AA  F 
BC  AB 
F DF  EBDC 
j B ECD  A AB  E 
CF  BD 
BC  AAHH 
BC  ABD 
BB  AA 


94202454 2C 
96001 OOOOC 
45034 7230C 
i 660122000C 
960141020C 
23000101 0C 
9701 101 20C 
954148997C 
86011 OOOOC 
650023271 F 

I 730 10203 1C 
950122374C 
950247674C 
, 650003 2 30C 
7501 1 1360C 
55001 001 OC 
95001 0032C 
8501 10340C 
960043 130C 
650203 100C 

457136540C 
77011311  IF 

0 964230230C 
850140220C 
6501 200 20C 
4501 03240C 
6600203 IOC 

9 46001 01  IOC 
9501 1 1000C 
2 960020131 C 

1 954238884C 
9701 22020C 

0 660214242F 
0 65031 OOOOF 
860021 353C 
9 9601 10021 C 
9 75010001 1C 
6 95021 1260C 
0 9501 15542C  , 

6 650344663C  13 


Associations 


C 

A Sep 

T Name  Type  ( ) Mag 


39 

17 

39 

*32 

23 

*41 


1 32 


32 

*41 


1 32 


X2005  + 387 
20058  + 3045 

20058  + 3129 
LDN  0B66 
X2005  + 361 


GC2005  + 33 
2862 

B2  2005 + 33A 
X2006  + 311 

MFISL  076  + 04/1 
20060  + 3133 

X2006  + 311 

V427  CYG 

X2006  + 303 
20062  + 3126 


X2006  + 354 
X2006  + 303 


69476  MA 


69478  K5 
20063  + 3005 


X2006  + 303 


20065  + 3041 


5000 
408 
7 


10 

3 


73 


85 

4 


27.42  BF  C ABl  C 9 160223330C 
72  32  CD  F BA  EC  | 1J354133335C 
58.031  CD  BCC  ‘ ~~ 

37.82L  DC  EDA 

54.25L  C D F 

64.47L  E D BD 

61.53L  C BG 

59.37L  BC  ADE 

42.68L  BF  CD 


74011 OOOOC 
450000000C 
150100020C 
1501 255 30C 
. 9501 12000C 
1 I 5501 10121C 
56001 2031 C 


1 32 


4i:.boL  D r ou  V jvvv  ■ ~ 

75.92:  DE  E EDDC  1 650033335F 


57.48L  C 
151.62:  CD 
65.88L  BC 
69.94L  BD 
75.97L  E 

55.88L  CCC 
80.17L  D 

74.34:  B BE  C 
64.09L  BD 
101.22L  D 


D i 

CECC| 
]AB 
ABF 
L DB 
AAA 
C 

A A A A 
BC  D| 
DC 


63.15L  D JCC 
163.16:  CBDD  CAAA 
26.46  D GCGB 

30.33:  F E DC  CCDB 
66.50L  BBC  AAA 
38.80  C DKGD] 
43.40L  BC  BB 
19.84  CCD  CCC  A 
45.29L  CE  Bl  FD 
91.82L  C DD 


45001 OOOOC 
6 548144443C 

0 350012141C 

1 84031 2540C 
5501 421 35C 
2500101 00C 
6400 1203 1C 
94E125774C 
750133020C 
640121 100C 

250223330C 
I85C023311C 
974232440C 
6643 234 30C 
9500101  IOC 
7601 1434 1C 
8500001 00C 
760202231 C 
4601 13151C 
940121030C 


13 


4 

I B 1 1 


5 

3 1 


2 1 

1 

1 
1 

2 1 


20064  + 3110 
LDN  0856 


X2006  + 328 


*41  20066  + 3140 
32  X2006  + 328 


25 


*41 

20067  + 3021 

4 

32 

X2006  + 342 

87 

23 

OCL  0150 

389 

23 

MRSL  075  + 03/1 

573 

*41 

20068  + 3130 

6 

17 

2865  C4-6 

29 

3 

11 


Confusion  Flags:  6,-9)  Hours  Confirmed Sfnall  Exfended  Sources  (SI)  a.  ,2.  25,  60.  .00  ,m;  10,  High  Source  Den.ty  Region. 


499 


Right  Ascension:  20h06m49s-20h07rT,59s 


Position  (1950) 


Name 


h m 


Galactic  Uncertainty 
a I a 5 Coords  SMJ  SMN  9 
|(S)  O 1 b o (")  (•) 


20068  + 3002 
20068  + 3426 
20068  + 3833 
20068  + 3514 
20068  + 3538 

20068  + 3328 

20069  + 3600 
20069  + 3648 
20069  + 3226 

20069  + 3810 

20070  + 3200 
20070  + 3424 
20070  + 3855 
20070  + 3210 
20070  + 3241 
20070  + 3413 
20070  + 3359 
20071+3605 
20071+3002 
20072  + 3323 

20072  + 3928 
20072  + 3139 
20072  + 3206 
20072  + 3032 
20072  + 3646 
20072  + 3116 
20072  + 3814 
20072  + 3958 
20072  + 3233 
20072  + 3245 

20072  + 3459 

20073  + 3954 
20073  + 3421 
20073  + 3211 
20073  + 3156 
20073  + 3503 
20073  + 3105 
20073  + 3543 

20073  + 3407 

20074  + 3047 

20074  + 3526 
20074  + 3228 
20074  + 3513 
20074  + 3508 
20074  + 3007 
20074  + 3317 
20074  + 3315 
20074  + 3456 
20074+3517 
20074  + 3142 

20074  + 3435 
20074  + 3635 

20074  + 3344 

20075  + 3253 
20075  + 3620 
20075+3012 
20075  + 3130 
20075  + 3400 
20075  + 3641 
20075+3142 


49.8  40 

50.6  14 

52.1  3 

52.9  9 

53.2  24 

53.6  38 
56.1  10 

56.1  32 

57.8  19 

59.0  42 

0.4  13 
0.5  6 
0.8  37 

1.8  40 

3.0  59 

4.9  17 

5.6  54 

8.6  52 

11.3  45 

12.9  15 

13.2  42 
13.5  12 

14.9  41 
15.0  37 

15.0  59 

15.2  53 

16.8  54 

16.9  36 

17.1  36 

17.1  16 

17.3  6 
18,8  18 

20.2  15 

20.4  56 
21.0  27 

21.0  43 
21.0  16 

21.9  58 

23.2  9 

24.7  52 

25.7  10 

26.1  19 

26.8  50 

26.9  51 

27.1  25 

27.1  49 

27.8  52 

28.1  2 

28.4  51 

28.5  15 

28.5  17 

29.5  9 
29  6 34 

30.9  20 

31.6  53 
31.6  13 

32.8  13 

32.9  49 

34.4  28 

35.4  52 


68- 

72  + 
75  + 

73  + 
73  + 

71  + 

73  + 

74  + 
70 

75  + 

70- 

72  + 

76  + 

70 

71 

72  + 

72  + 

73  + 
68 

71 

76  + 
70- 
70 
69 

74  + 

69- 

75  + 
77+ 

70- 

71- 

72  + 

77  + 

72  + 
70- 
70- 

73  + 
69- 
73+ 

72  + 

69- 

73  + 

70- 
73  + 

73  + 
68- 
71+0 
71+  0 
72  + 
73+  1 

70-  1 

72+  1 
74+  2 
71+0 

71- 0 
74+  2 
68 
70 
72+  1 
74+  2 
70-  1 


20076  + 3456 
20076  + 3331 
20076  + 3534 
20076  + 3828 
20076  + 3930 
20076  + 3247 
20076  + 3452 
20076+3324 
20076  + 3901 
20076  + 3322 

20076  + 3022 

20076  + 3854 

20077  + 3345 
20077+3149 
20077  + 3353 
20077  + 3722 
20077  + 3520 
20077  + 3601 
20077  + 3245 

20077  + 3807 

20077+3556 

20078  + 3652 
20078  + 3247 
20078  + 3401 
20078  + 3623 
20078+3716 
20078+3528 
20078+3012 
20078  + 3254 

20078  + 3555 

20079  + 3502 
20079+3937 
20079+3513 
20079+  3050 
20079  + 3747 
20079  + 3200 
20079  + 3159 
20079+3518 
20079+3824 
20079  + 3349 


36.0  53 

36.4  56 
36.9  22 
36.9  26 

36.9  35 

37.7  44 
38.2  21 

38.7  59 

39.4  12 

41.1  45 

41.2  40 

41.5  51 

42.2  33 

42.3  55 

42.5  18 

42.5  23 
45.1  31 

45.1  46 

45.5  44 

45.6  23 

46.9  52 

48.2  35 

49.7  31 

50.1  17 

50.6  12 

51.2  2 

51.3  12 

51.8  10 

52.6  25 

52.6  20 

54.8  10 

55.2  18 

55.3  28 

55.7  32 

55.7  19 

56.0  41 

56.7  23 

57.0  38 

57.8  6 

59.1  19 


72+  1 
71+0 
73+  1 
75+  3 
76+  4 
71-  0 
72+  1 
71+0 
76+  3 
71+0 

69-  1 
76+  3 
71+0 

70-  1 
72+  0 
75+  2 
73+  1 
73+  2 

71- 0 
75+  3 

73+  2 
74+  2 
71-  0 
72+  1 
74+  2 
74+  2 
73+  1 
‘ I-  2 
71-0 
73+  2 

73+  1 
76+  4 
73+  1 
~~  1 
75+  3 
70-  1 
70-  1 
73+  1 
75+  3 
72+  0 | 


24 

28 

17 

37 

34 

23 
21 
22 

24 

44 

29 
19 

30 
22 

45 
41  i 

35 

27 

28 

27 

29 

24 
32 
40 

25 
18 

28 
37 
22 


72 

65 
31 
61 
64 
62 

63 

64 

66 

63 

61 

64 
62 
66 
67 
66 

63 

64 
38 
63 

62 

62 

63 

64 

63 

64 

63 
62 

67 
30 

60 

24 

157 

68 

64 

64 

65 
61 

66 
63 


Flux  Density 


12  fim 


(Not  Color  Corrected) 
25  jitn  60  /xm 
(Jansky) 


100  ftm 


1.83 

1.04 
-25L 
.40 

1.17 

10.63 

3.04 
.58 
.83 
.47 

26L 

1.48 

.68 

.58: 

.92 

.30L 

.28L 

.55 

.40 

3.00 

-30L 
.42 
36L 
.39 
6.24 
172.85 
1.15 
34  L 
.36 
.33: 

.89L 

25L 

36 

25L 

37L 

2.57 

25L 

27L 

.37 

28L 

.95 

.32: 

67 
25L 
3.89 
90  : 
1.04L 
49L 
.25L 
1.36 

1.95 

.88 

3.14 

55L 

.74: 

234 

35L 

4.29L 

1.32 

.58 

38 


5 

64 

3 

2 20 

.61 

9 

64 

3 

.60 

.25  L 

8 

62 

3 

.39 

25L 

3 

61 

3 

.64 

.51: 

11 

68 

3 

26L 

29L 

4 

64 

3 

1.95 

.98 

5 

63 

3 

1.58 

.94 

9 

62 

3 

.67 

25L 

3 

63 

3 

.59 

.45: 

9 

67 

3 

.71 

.40 

5 

63 

3 

2.25 

1.19 

11 

64 

2 

3.14L 

1.62L 

7 

67 

3 

4.10 

2.00 

9 

66 

3 

.98 

.55 

3 

64 

3 

26L 

.80 

7 

65 

3 

.98 

43L 

13 

69 

2 

.39 

.29L 

3 

68 

2 

1.29 

.55L 

8 

65 

3 

,B7 

.23: 

3 

61 

3 

.63 

.43 

9 

1 64 

' 3 

.40 

.20: 

6 

65 

3 

2.45 

1.24 

5 

64 

3 

.41 

.58L 

7 

61 

2 

.55 

.25L 

8 

64 

3 

.47 

.26 

5 

63 

3 

.62 

1.03 

5 

67 

3 

3.29 

1.29 

5 

63 

3 

.81 

2.13 

3 

62 

3 

.75 

.38L 

10 

63 

3 

I.OOL 

73L 

6 

59 

2 

2.54 

.75 

3 

62 

3 

1.16 

.71 

6 

64 

2 

1.17 

.33 

6 

64 

3 

.60 

.28  L 

6 

65 

3 

26L 

.72 

3 

66 

3 

,47 

25L 

9 

63 

3 

.55 

25L 

23 

67 

2 

32L 

1.74L 

8 

66 

3 

1.09 

1.13L 

1.09 

.94 

.29 

32 

25 

1 1 1 .00 
.85 
.25L 
.42 
25L 

.24 

.93 

.44 

.51: 

.25: 

.47 

.36 

-17: 

.31 

1.18 

.46 

.46 

.39 

.27: 

3.12 

95.57 

.55 

.43 

02 

•44L 

64L 

.33L 

25L 

29 

.35L 

.82 

.25L 

.29L 

57L 

25L 

.36 

.341 

.52 

28: 

1.79 

91L 

.56 

34 

.31 

.44 

1.07 

.32: 

1.62 

.46 

2.66 

1.37 

.26L 

96L 

.58 

.46L 

35L 


3 58L 
5.60L  | 
5.B0L 
2.70: 
7.14L 
441.18 
6.631  I 
4.87L 
3.20L 
6.161 

6.35L 

3.12 

5.54L 

3.50: 

6.19L 

5.55 

4.90 

5.05L 

5.36L 

6.52L 

6.41  L 
6.03L 
1.83: 
4.12L 
4.90L 
24.40 
5.19L 
2.78 
6.15 
4.07L 

2.30 
5.08L 


6.02L 

3.19: 

3.10L 

5.29L 

2.37: 

2.65 

6.62: 

1.41 

7.76L 

1.88 

5.56L 

3.36: 

3.98L 

5.43L 

5.86: 

2.93 

4.91 

2.26L 

6.84: 

4.92L 

4.37: 

4.59L 

15.63L 

.90: 

1.79 

329 

5.57L 

2.42L 

3.06L 

4.721 

6.24L 

5. SOL 

6.11L 

4.40 

4.14L 

5,261 

5.58L 

2.49 

2.69L 

3.81 
3.01 
2.40L 
5.33L 
1.93: 
7.43L 
2.33L 

12.46L 

6.27L 

4.30L 
5.66L 
4.40L 
3.47L 
3.57L 
5. OIL 

6.81 
2.58L 

34.68: 

6.03L 

3.45L 
6.24L 
6.62L 
4.35L 
6.1 1 L 
8.02: 
6.90L 
7.19L 
2.25L 
5.62L 


Declination:  +30°- + 40° 


Flags 


v L 

Flux  Carr  A Confusion  R S 

Uncs  Coef  R Flags*  S 2 


54.74 

L BB 

A AE 

47.06 

L BC 

AA 

91.60 

L C 

MEDF 

72.48 

L ODD 

BEDM 

72.32 

L BD 

ADC 

540.48 

BBD 

F AAA  A 

70.82 

L BD 

A AG 

48.66 

L B 

BC 

68  92 

L BD 

AB 

85.92 

L C 

DD 

63.40 

L D 

DFI  F 

38.98 

L BCC 

AAA 

49.21 

L CD 

BB 

21  88 

FFFE 

DGDA 

79.04 

CD 

AB 

49.37 

DC 

DBBK 

61.91 

DC 

GDCC 

47.711 

BE 

ADF 

48.91 

BC 

CCF 

95.321 

BD 

AA 

89.26L 

C 

GDC 

58.641 

CC 

BB 

41.37L 

ED 

GDBB 

56.03L 

CE 

BD 

52.98 L 

BB 

AA 

20.80 

B BCD 

AAAA 

64.17L 

BC 

AB 

48.76L 

CD 

J CC 

62.24L 

CCC 

DBBA 

36.13 

C E 

F CE  D 

91.60L 

D 

FLB 

22.25 

D 

DFC 

66.29L 

C 

B 

27.23L 

FE 

CCB 

13.79 

D 

GBGB 

69.38L 

BC 

AA 

16.14 

DD 

EB 

25.54L 

E 

KBDE 

39.28 

C DC 

GGEB 

27.71L 

D 

B 

41.44 

BD  E 

BAEC 

43.13L 

C E 

CGB 

56.2BL 

CC 

BB 

36.99 

EED 

FB8 

53.33L 

BB 

AA 

97.93L 

C 

AD 

98.75L 

ED 

BD 

50.48 L 

FD 

CEA 

B0.12L 

EE 

EEF 

58.72L 

CC 

ABFI  3 

137.90L 

EEF 

A ADC  9 

56.10L 

CC 

BCHF  6 

65.81  L 

BCF 

AAB  2 

95.69L 

E 

DC 

19.75 

CB  D 

FEFB  1 

44.31L 

BBD 

A AEB  4 

97.12L 

C 

CHB 

67.70L 

C 

DA 

69.71  L 

CC 

BBEK  3 

30.7BL 

F 

ACF 

48.65L  l 

C 

DDA 

70.74L  1 

BC 

ABi  J 0 

69.91L  i 

5 

BC 

87.13L  ( 

2 

D F 

37.61:  ( 

ZD  D ! 

BDDD  0 

157.60L 

E 

L BC 

49.14L  1 

DC  , 

fK  A 8 

73.03L  1 

3D  t 

*A  0 

58.23L  t 

3 1 

3DK 

73.89L  ( 

m 

o 

3DAC  0 

40.30L  E 

3C 

3C  0 

60.22L  E 

3CF 

*AE  1 

49.71  L 

D 

8 

77.77L  E 

)E 

\ AEC  9 

52.10L  C 

;d 

\B  5 

51.25L 

CD  1 

AD 

41.08  C 

E 

JGGC 

39.21  L C 

E 

JDH 

157.60L  C 

95.69L  E 

0 

1C  0 

38.91  L E 

c 

(CBD  1 

55.18L  E 

D 

:g  0 

157.60L  B 

C * 

i A 0 

55.85L  E 

F 

CD 

54.05L  F 

C 

: g 

55.27L  C 

E E 

ID  1 

28.79:  B 

CEC  B 

1 ABA  0 

38.62L  B 

C A 

iA  F 2 

95.69  C 

CDE  C 

:bda  0 

17.22:  D 

F A 

, FMD 

25.57 

C F 

EGC 

66.73L  B 

D A 

A 0 

59.44L  C 

C A 

A 9 

46.66L  B 

E A 

D 0 

22.67:  B 

C B 

HHC 

27.69L 

CC  H 

BED 

90.93L  C 

A 

G 

5B.20L  C 

C 

L 

17.05 

D 

J EC 

63.75L  C 

A 

G 0 

750123200C 
56001021 0C 
76021 0030C 
85002 1242C 
950223021 C 
83221 21 42F 
650121 120C 
460020000C 
95011 001 0C 
5501 10000C 

9601 404 10C 
56002021 OC 
660024 100C 
974425652C 
950034 3 30C 
650034421 C 
850201 330C 
75001 11 20C 
850233233C 
650220000F 

7501 15353C 
460024 463C 
96032 1332C 
95000 10O0C 
360010000C 
9600001 OOC 
660100030C 
460021 132C 
96001 1 11 1C 
966044450C 

1400401 OOC 
670121142C 
66001 0300C 
964326662C 
970222341 C 
150134330C 
96000 1120C 
660204045C 
750014530C 
75031 1254C 

964204540C 
96001 0021 C 
650122362C 
4600233 32C 
750231 300C 
7501201 40F 
65401 01 40F 
1 50040200C 
750233240C 
460035554C 

25421 4442C 
450012121C 
460030020F 
550112230C 
560013340C 
850120230C 
55021 0220C 
45421 1350F 
4501 1 1241C 
470035444C 

150041320C 
750204442F 
650100000C 
650110000C 
6701 1 5374C 
7402534 50C 
151020100C 
650210000F 
5501 10000C 
65022121 IF 


9502001 10C 
6501 15865C 
460130020F 
560211 21 2C 
460223353F 
35001 0250C 
664123560C 
650211040C 
840255661 C 
450010000C 

6501 231 40C 
1600001 10C 
B40243450C 
960313445C 
4501 13320C 
350100000C 
66801 34 53C 
650121332C 
95C223350C 
6601 13140C 

260002330F 
460012371C 
650021 030C 
960222 440C 
370023240C 
974221 552C 
95023 1552C 
650223580C 
6700101 10C 
450010010F 


Associations 


C 

A 

# T 


Sep 

Name  Type  (")  Mag 


1 — 1 — 1 1 — L— i 1 ‘ 1 1 1 1 J IT I Mil I 

'Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  S)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


23  LDN  0823 

20i 

8 

39  GC2006  + 33 

111 

3 5000 

13  69496  K5 

2a 

2 72 

2 DO  18619 

6: 

3 105 

23  LDN  0823 

222 

32  X2007  + 316 

129 

7 

H 20072  + 3032 

16 

3 

3 RAFGL  5471S 

47 

15 

3 RAFGL  2513 

3 

3 

16  12848 

84 

156 

12  X2007  + 399 

55 

12 

12  X2007  + 321 

99 

1 

1 20073  + 3105 

34 

12 

2 X2007  + 357 

123 

9 

1 20074  + 3048 

26 

4 

3 OCL0150 

383 

3 OCL0150 

304 

3 LDN  0823 

569 

3 OCL0150 

180 

2 X2007  + 316 

136 

7 

i 12850  BO 

37 

89 

1 20075  + 3012 

41 

3 

20075  + 3130 

14 

6 

1 69518  B2P 

5 

47 

69522  K5 

7 

72 

X2007  + 327 

150 

2 

YW1 1 

112 

610 

20076  + 3022 

6 

3 

MRSL  075  + 03/1 

595 

OCL0150 

332 

X2007  + 327 

49 

2 

2869  C7-9 

47 

X2007  + 359 

81 

1 

X2007  + 327 

71 

2 

DO  18646 

38 

95 

V489  CYG 

6 

3 

X2007  + 359 

89 

1 

X2007  + 350 

10 

7 

20079  + 3050 

9 

3 

DO  18645 

78 

103 

69529 

34 

85 

500 


Declination:  + 30°- + 40' 


Right  Ascension:  20h07m59s-20h09m108 


Position  (1950) 

Name 

Galactic 

Uncertainty 

a & 

Coords  SMJ  SMN 

& 

a b 

h m.  »'  ’ 

[s)  O 

1 b i 

n n 

o 

20079  + 3441  5 

9.4  18 

72+  1 

38 

13 

67 

20080  + 3244 

0.2  31 

71-0 

17 

4 

28 

20080  + 3119 

3.0  17 

69-  1 

24 

3 

63 

20080  + 3233 

5.8  48 

71—0 

56 

9 

64 

20080  + 3906A 

5.9  4 

76+  3 

27 

9 

bb 

20081+3142 

6.5  54 

70-  1 

25 

6 

bb 

20081+3454 

8.3  57 

72+  1 

29 

8 

62 

20081+3757 

8.7  33 

75+  3 

39 

9 

63 

20081+3022 

B.8  10 

69-  2 

38 

8 

66 

20081+3635 

9.4  42 

74+  2 

28 

9 

63 

20081+3132 

9.5  53 

70-  1 

20 

3 

65 

20081  + 3122 

9.9  39 

70-  1 

22 

3 

63 

20081+3321  1 

0.0  30 

71+0 

18 

3 

bb 

2008 1 + 3642  1 

0.1  22 

74+  2 

38 

10 

bb 

20081+3305  1 

1.7  2 

71-0 

28 

3 

65 

20082  + 3719  1 

2.5  30 

75+  2 

34 

15 

66 

20082  + 3254  1 

2.5  16 

71-0 

66 

10 

68 

20082  + 3228  1 

2.7  22 

70-  0 

18 

6 

bb 

20082  + 3049  1 

2.8  22 

69-  1 

26 

9 

64 

20082  + 3157  1 

3.5  12 

70-  1 

49 

8 

bb 

20082  + 3607  1 

13.8  27 

74+  2 

20 

3 

63 

20082  + 3039  1 

13.9  49 

76+  3 

32 

3 

29 

20082  + 3803  1 

14.4  56 

75+  3 

62 

7 

62 

20082  + 3512  1 

15.6  27 

73+  1 

18 

7 

62 

200B2  + 3742  1 

16.0  13 

75+  2 

35 

9 

61 

20082  + 3103 

17.6  35 

69-  1 

32 

9 

63 

20083  + 3939 

18.3  24 

76+  4 

21 

10 

67 

20083  + 3525 

18.8  56 

• 73+  1 

28 

6 

62 

20083  + 3343 

19.5  26 

1 72+  0 

35 

3 

67 

20083  + 3531 

21.0  14 

1 73+  1 

27 

6 

62 

20083  + 3001 

21.4  46 

l 68-  2 

27 

4 

70 

20083  + 3402 

21.6  55 

1 72+  0 

35 

6 

65 

20083  + 3601 

21.6  36 

i 73+  2 

29 

9 

63 

20083  + 3204 

22.1  21 

70-  1 

48 

11 

70 

20083  + 3927 

22.2  3$ 

1 76+3 

48 

10 

bb 

20083  + 3914 

23.1  6( 

> 76+  3 

40 

3 

60 

20083  + 3226 

23.1  3( 

) 70-  0 

23 

9 

65 

20084  + 3819 

24  2 3( 

) 75+  3 

45 

7 

60 

20084  + 3356 

24.3  1* 

1 72+  0 

32 

5 

66 

20084  + 3132 

24.6  U 

1 70-  1 

25 

5 

63 

20084  + 3604 

25.3  11 

) 73+  2 

24 

5 

63 

20084  + 3519 

26.2  A( 

3 73+  1 

45 

13 

68 

20084  + 3247 

26.7  i: 

3 71-  0 

26 

5 

62 

20084  + 3629 

28.6  25 

) 74+  2 

31 

5 

63 

20085  + 3002 

30.6  i: 

3 68-2 

34 

7 

63 

20085  + 3547 

31.5  51 

7 73+  1 

18 

3 

64 

20085  + 3041 

32.1  1! 

5 69-1 

22 

6 

b4 

20085  + 3543 

32.9  : 

3 73+  1 

47 

9 

b4 

20085  + 3128 

35.3  3 

7 70-1 

23 

8 

6€ 

20086  + 3623 

36.0  3: 

2 74+  2 

51 

B 

61 

20086  + 3559 

37.0  5 

7 73+  1 

32 

9 

6S 

20086  + 3318 

38.0  21 

B 71+0 

24 

5 

6-! 

20087  + 3005 

42.8  4 

3 69-2 

30 

5 

6E 

20087  + 3552 

44.2  3 

4 73+  1 

26 

8 

61 

20087  + 3117 

45.8  2 

4 70-  1 

49 

8 

6* 

20087  + 3406 

45.8  2 

2 72+  0 

23 

5 

6^ 

20087  + 3425 

45.9 

5 72+  1 

24 

3 

61 

20087  + 3706 

46.5  4 

1 74+  2 

25 

16 

51 

20087  + 3548 

47.6  2 

8 73+  1 

26 

3 

e: 

20086 + 344B 

49.2  1 

9 72+  1 

22 

5 

6; 

20088  + 3409 

49.3  3 

4 72+  0 

50 

11 

71 

20088  + 3412 

49.3 

3 72+  0 

31 

8 

6! 

20088  + 3000 

50.4  1 

0 68-  2 

29 

8 

6- 

20068  + 3303 

50.6  3 

13  71-0 

33 

10 

6- 

20088  + 3742 

50.7  1 

2 75+  2 

32 

12 

6 

20088  + 3252 

52.5  4 

il  71-0 

31 

11 

6 

20088  + 3043 

53.1 

7 69-  1 

27 

7 

6 

20088  + 3122 

53.1  1 

3 70-  1 

21 

8 

6 

20088  + 3653 

53.2  : 

16  74+  2 

54 

8 

6 

20088  + 3838 

53.5  : 

14  76+  3 

30 

9 

6 

20089+3103 

56.6  ' 

32  69-  1 

22 

10 

6 

20089  + 3752 

57.0  I 

32  75+2 

39 

4 

6 

20089  + 3233 

57.4  ' 

14  71-0 

22 

5 

6 

20089  + 3556 

57.8  : 

32  73+  1 

52 

8 

6 

20089+3324 

59.1  ' 

17  71+0 

31 

8 

7 

20089  + 3139 

59,2  : 

37  70-  1 

24 

7 

6 

20089  + 3743 

59.5  ! 

53  75+  2 

56 

7 

6 

20089  + 3733 

59.6  ! 

58  75+  2 

55 

21 

E 

20089  + 3114 

59.9  : 

21  70-  1 

31 

10 

E 

20089  + 3357 

59.9  i 

52  72+  0 

50 

10 

E 

20090  + 3503 

0.2  : 

30  73+1 

29 

9 

( 

20090+3218 

0.2 

32  70-  1 

60 

10 

( 

20090  + 3245 

0.2 

33  71  - 0 

32 

8 

( 

20090  + 3602 

1.2 

20  74+1 

38 

3 

{ 

20090  + 3715 

1.6 

45  75+  2 

26 

6 

( 

20090  + 3428 

2.0 

23  72+  1 

22 

5 

1 

20090  + 3026 

2.2 

5 69-2 

37 

10 

i ( 

20090  + 3844 

2.5 

11  76+3 

40 

i 9 

i ( 

20090  + 3941 

2.9 

25  77+  3 

50 

I 11 

20090  + 3042 

3.9 

23  69  2 

38 

i 19 

1 t 

20090  + 3625 

5.2 

51  74+2 

! 28 

i e 

20090+3809 

5.5 

14  754  3 

1 24 

1 8 

20091  f 3546 

6.6 

33  73+1 

37 

r E 

1 

20091  +3024 

7.3 

13  69  2 

I 2C 

) 1 

20091  + 3143 

7.4 

52  70-  1 

31 

1 7 

20091  +3412 

77 

12  72+  C 

) 2l 

1 1 

> 

20091  + 3645 

7.8 

20  74+2 

\ 2< 

> { 

20091  +3058 

8.4 

39  69-1 

1 11 

) 1 

\ 

20091  f 3523 

9.6 

17  73+  1 

1 31 

) 1 ' 

1 

20091  +3013 

10.1 

47  69  2 

i i: 

3 f 

j 

Flux  Density 


12  fim 


(Not  Color  Corrected) 
25  /im  60  jim 
(Jansky) 


100  jim 


Flux 

lines 


,25L 
2. OB 
1.49 
.31 L 
.37L 

4.16 

1.09 
.76 
.61 
.56 

.90 

1.11 

1.35 

.52 

.78 

.26 

.62 

52.95 

.26L 

.63 

4.32 

.60 

28L 

24: 

.38L 

.39 

25L 

4.09 
-29L 

2.17 

1.49 

.40: 

.67 

.52 

1.061 

1.591 

.95 

25L 

.73 

1.84 

.41 

25L 

.60 

1.43 

1.40 

905 

.60 

.69 

.26L 

.33 

.86 

34.13  ! 
1.32 
.33: 
.37 
4.71 
1.27 
30 
2.61: 

5.37 

.40 

74 

.79: 

.55 

.28 

.40L 

52 

.46 

.40 

.69 

.25L 

28L 

2. 38 
.41 
42L 
.55 
43L 
.251 
.46 
38L 

66 
.55 
1.00 
251 
2. 76 

1 27L 
42 
67 
33L 
.251 

8.08 
1.64 
.49 
1.59 
1.29 
1.14 
9.03 

2 10 
.36 

4.91 


29L 

3.63L 

24.70 

2.67 

44.88 

157.60 

1.92 

1431 .00L 

3119.46L 

.26L 

1.90 

50.40L 

.38 

4.58: 

46.02L 

1.30 

4.88L 

87.17L 

.66 

5.77L 

68.61  L 

.29: 

6.95L 

61.30L 

.45 

3.44L 

50.55L 

25L 

5.85L 

54.63L 

.46 

1.66 

80.81  L 

58.83 

.85 

28L 

.44L 

25L 

.35: 

30.49 

.35: 

25L 

1.69 

.31 

.251 

39L 

.38L 

.42 

.26L 

2.32 

.31 

1.22 

1.08L 

.35 

.31: 

.43L 

B5L 

.54L 

.74 

25L 

.39 

1.17 

2.94 

.23: 

.54 

.62 

.95 

2.67 

.281 

.301 

.74 

.251 

.26: 

20.46 

26 

25L 

25L 

2.36 

98 

.291 

1.61 

2.42 

28L 

.52:  I 

.42  ! 
.851 
.32: 
25L 
29L 
.59 
25L 
.39L 

25L 
25L 
1.25 
25 
.43 
.20. 
.401 
25L 
30L 
26: 


1431.00 
6.00L 
5.82L 
5.47L 
5.99L 
5.67L 
5.11 
2,44 
6.72L 

4.46L 

5.54L 

2.63 

4.57: 

5.17L 

5.27L 

5.33L 

2.64: 

6.67L 

2.92L 

3.30L 
3.04 
14.42L 
5.16L 
4.10: 
6.81  L 
7.96L 
2.32 
5.521 
5.73L 

14.42 
5.15L 
5.85L 
4.70L 
2.04L 

4.21  L 
4.94L 

5.21  L 
2.26 
4.21L 

4.63L 
3.47 
4.011 
2.77 
7.56L 
5.50L 
5. SOL 
2.62L 
2.63 
4.15L 

5.46L 
8.39 
1.82L 
5.79L 
2.76 
1.90 
2.66L 
5.19: 
5.63L 
5. 871 

1.94 
3.20 
5.19L 
5.371 
223 
1.29L 
2.44 
7.44L 
7.47L 
3.73 


.30: 

.48L 

.82 

25L 

19.30 

1.01 

31 

.34 

.15: 

25L 

5.43 

.69 

.23 

.71 

.37 

.60 

3.15 

1.11 

37L 

2.03 


6.02L 
5.99L 
6.3 1L 
2.66 
19.62 
4.81 
6. SOL 
7.77L 
5.22 
5.22L 

4.99L 
5.79L 
5.42L 
4.63L 
6 42L 
5.79L 
3.87L 
5.59L 
4.89L 
1.07 


. c 

CBED 
| B B 

D 

. DD 
. CD 
. CD 
. CF 
. BD 


3119.46 

25.51L 

71.69L 

80.42L 

61.22L 

95.69L 

78.25L 

66.46L 

83.38L 

46.40L 

14.33: 

49.06L 

24.97 

33.29 

70.79L 

26.78 
63.13L 
47.30L 
60.22L 

48.53L 

20.75 

48.85L 

15.51  L 

31.47 

38.61 

93.58L 

65. OIL 

58.  SSL 

74.07L 

17.11 

17.78 
81.58L 
46.86L 
17.851 
59.33L 
75.64L 
60.67L 
74. SOL 
62.20L 

52.43L 
53.72L 
51.47L 
29.43L 
101  47L 
64.46L 
75.40L 
76.50L 
43.41  L 
64.79L 

60.51L 

51.11 
17. SOL 
55.88L 
46.67L 
40.33L 
77.67L 
40.73: 
55.03L 
98.93L 

9 

19.09 
91.09L 
59.45L 
38.90L 
10.80 
61.47L 
16.37 
85.24L 

27.10 


BCD 

BBBC 

CC 


64. 1 1 L 
33.73L 
61.33L 
18.47 

66.91  L 
69.42L 
71.85L 

70.91  L 
104.29L 

28.88 

57.58L 
64.45L 
73.52L 
7.65: 
54.53L 
3B.53L 
53.85L 
78.49L 
B1.77L 
53  52L 


Flags 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion  R S 

Flags*  S 2 


Gl  HC 
BBCC 
BBAB 
C 

I DBF 
AA 
AAI 
.BE! 
AB 
B 

Iacbb 

A AAA 
AA  1 
, BF  L F 
AEEF 


. D 
CCE 
FC 


l D 
D 

CC 
C 
CC 

, C 

|bdc 

D 

DE 


. DDC 
BC 

DE 
E 
CC 

c 

_ E 
BC 

B BCD 
D 
JD 
BC 
BD 
BB 
B 


_ D 
BBC 
F 

D 

BB 

BC 

,C 

| CDC 
BC 


,CF  CE 

Idf 

D 

ODD 
D 

CEDD 
B 


DC 

DC 

CB 

E 

DE 

CD 

F 


F DE 

CE 
C 

CC 

CE 
BBC 
CC 
CD 
CD 
FF 


BB 

CC 

CD 

DC 

BC 

BC 

DD 

BB 

C 

BBD 


DD 
AAA 
HCB 
BC 

AA 

BD  . 

, F I BD 

Igcfc 

FEHB 
CB 

, GDB 
A AB 
KECB 
AAI 

BC 
DCDC 
AC 
CCE  D 
MJ  EB 
HCED 
CAL 
C 

.BC 

|aa 

C A A A 
, F CHC 
ABCF 
AB 
BD 
' A AB 
BDFK 
BB 
ABK 
BJ  F 

AC 

AAA 

AB 

BDCD 
lCI  E 
AAL 
AA  J 
.DGCK 
AABB 
A AF 

DK  F 
DCED 
BB 
BF  D 
HCB  J 
_ CD 
CK  HD 
DE  DC 
C 

AB 

J CB 
EB 
A AGO 
CD 
GDBG 
BGFB 
DB 

..  GC 

BC 
HEDE 


BDG 
BE  I 
ABB 
CBB 
.AAA 

|aaah 

CCJ 

BB 

EGCC 

GEB 

A A F 
AB 
.BC 
[ABJ  B 
AC 

AB  F 
A AC 

|aa 

ECH 

AABG 


1 70304260C 
94A453331C 
7141 12330C 
96401 OOOOC 
670302232C 
6600011 21 C 
2401 00000 F 
450020030C 
9502101  IOC 
26011 OOOOC 

95001 01 00C 
716132351C 
479131263F 
25011 2341 C 
450514341 F 
35001 OOOOC 
950213240C 
96032101 OC 
950133240C 
95003 1330C 

951 140040C 
7701 000 20C 
350020030C 
46001 1030C 
3601 2434 OC 
840103232C 
47001 4560C 
540121 453C 
96421 3533C 
651 1 10254C 

540033320C 
974006354C 
950130100C 
980100240C 
6701 12132F 
97031 2520F 
9501 1 1010C 
2501 1 1020C 
65011 534 5C 
950030220C 

960 1 30000C 
5702003 50C 
95031 11  IOC 
35001 OOOOC 
450143310C 
9501 3 023 OC 
96031 4565C 
65021 01 00C 
950020231 C 
55002001 OC 

9600301  IOC 
260010121 F 
940131320C 
960130250C 
9502201 22C 
96003 5334 C 
040021 141 C 
1501 251 50C 
950130240C 
4401 10000F 

350034434C 
354144434C 
961243320C 
360 320030 F 
36001441 1C 
960010020C 
95021 3342C 
96C227674C 
1501 0001 OC 
650020000C 

9802 202 50C 
8700000 20C 
9500101 20C 
951143350C 
66003 674 3C 
9701 12252C 
360116643C 
370021 453C 
950120000C 
870214342C 

1 50000000F 
970101 244C 
96221 5533C 
9702201 20C 
150100000C 
540131 130F 
9501 1 1341C 
670020000C 
954225880C 
970121 232C 

350120030C 
1 5000001 OC 
94021 01  IOC 
97811 1341C 
950022 100C 
160135444C 
35021 OOOOC 
95033201 2C 
540020000C 
95031 0034C 


Associations 


L 


C 

A 

T 

5 

Name  T ype  I 

ft  » 

dag 

7 P 

(S  383 

69 

32  > 

(2007  + 327  1 

94 

2 

'41  5 

0080  + 3119 

9 

1 

‘41 

>0081+3142 

5 

3 

*41 

>0081+3022 

32 

3 

*41 

>0081+3133 

23 

4 

*41 

>0081  +3122 

3 

14 

2 

DO  1 6653 

65 

96 

*41 

20082  + 3049 

38 

2 

13 

69538  K5 

6 

77 

16 

12859  M 

16 

23 

MRSL  074  + 02/5 

334 

*41 

20082  + 3103 

9 

3 

32 

X2008  + 300 

74 

2 

13 

69541  OB 

4 

81 

*41 

20084  + 3132 

23 

3 

39 

B2.3  2007 + 35B 

108 

40B 

32 

X2008  + 300 

47 

2 

4 

TMSS  +40391 

7 

25 
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502 


Right  Ascension:  2Qh10mir-20h11m21 


Declination:  +30°- +40° 


Position  (1950) 


Name 


Confusion 

Flags* 


h m. 

20101+3236 
20101+3224 
20102  + 3254 
20102  + 3716 
20102+3834 
20102  + 3547 
20102  + 3304 
20102  + 3406 
20102  + 3812 

20102  + 3259 

20103  + 3115 
20103+3013 
20103  + 3626 
20103  + 3457 
20103  + 3927 
20103  + 3549 
20103  + 3419 
20103  + 3041 
20103  + 3633 
20103  + 3053 

20103  + 3442 
20103  + 3339 

20103  + 3020 

20104  + 3817 
20104  + 3925 
20104  + 3356 
20104  + 3651 
20104  + 3535 
20104  + 3328 
20104+3034 

20104  + 3946 
20104  + 3453 
20104  + 3949 

20104  + 3933 

20105  + 3959 
20105  + 3313 
20105  + 3506 
20105  + 3853 
20105  + 3127 
20105  + 3739 

20105  + 3100 

20105  + 3136 

20106  + 3639 
20106+3545 
20106+3143 

20107  + 3224 
20107  + 3606 
20107  + 3014 
20107  + 3007 
20107  + 3808 

20107  + 3438 

20108  + 3253 
20108  + 3842 
20108  + 3744 
20108  + 3347 
20108  + 3559 
20106  + 3418 
20108  + 3852 
20108  + 3411 
20108  + 3103 

20108  + 3432 
20108  + 3130 

20108  + 3551 

20109  + 3922 
20109  + 3100 
20109+3247 
20109  + 3205 

20109  + 3742 

20110  + 3321 
20110  + 3354 

20110  + 3833 
20110  + 3314 
20110  + 3511 
20110  + 3255 
20110  + 3920 
20110+3109 
201 10  + 3737 
20110  + 3555 

20110  + 3901 
20111+3237 

20111+3958 
20111+3532 
20111+3440 
20111+3354 
20111+395 2 

201 1 1 +3357 
20111+3545 
20111+3757 
20111+3416 
20111+3148 

20111+3311 

20111+3642 

20112  + 3755 
20112  + 3936 

20112  + 3428 

20113  + 3950 
20113  + 3257 
20113  + 3631 
20113  + 3422 
20113  + 3847 


Associations 


C 

A 

T 


Name  Type 


95011 01 22C 
95000 1020C 
9501 1 1120C 
07001 OOOOC 
m , 97C205545F 
1 9201 5464 1C 
0 950110010C 
960100000C 
160068460C 
950121030C 

3|950131100C 
94000001 0C 
7500001 00C 
3 45003 1200F.  . 

9 962345683F  45  1 

0 920141 242C  I I 2 I 1 
0 860 336665 F . 

96020 2554C  1 I 1 I 1 

0 63F114331C 
9 9 70 112 34 1 C t I I 1 

I740020000F 
960121351C  47 
970100220C  . 

174228640C  3|4 

9702336 54F  1 

i 950100150C  1 i 1 

1 35000001 0C 
7501D1020C 
. 85000 2020C  > . 

8 I 9501 12461C I 1 1 l 1 

970336566F 
650121443F 
950144040F 
9601 231 60F 
970156373F  , 

660000020C  14 
35002001 OF 
96204 1230F 
9403000 20C 
85061 3452C 


2 DO  18704 


13  69590  B 
23  LDN  0850 
13  69592  WN6 


2 13  69593  MO 


45  105 


73 


13  88 


2 DO  18709 
•41  20103  + 3041 

•41  20103  + 3053 
13  69595  K2 

22  SI  05 

23  LDN  0850 

•41  20104  + 3034 

23  MRSL  076  + 03/1 
23  MRSL  076  + 03/1 

I 3 I 4 TMSS  +30419 


1080 


ili 


970212330C 
97020 5493C 
,5401043310 
2 824133432C 
964202342C 

0 960000 HOC 
650300000C 

, 9500000000 
5 9400000 20C 
4600002200 

1 I 750020020F 
9601133340 
950124644F 
65441 334 2C 

8 960 1000 IOC 

9 74031 1010C 
1 77031 4665F 

0 960031 230F 

1 760100000C 
9802123400 

9 760020020F 
9802122210 
0 750013331 C 1 3| 
970246887F 

8 95022234 OC 

2 960112142C 

9 9781343440  29  2 | 6 I 

3 650545575C 
0 83A014343C  32 

860333445C  B|  1 

160130021C 
5501200000 
9 160111244F 
9 97 B1 24465C 

4 960248866F 
9603125440 

0 850334452C 
0 640030000C 
9 9861 36571 F 
2 9501001 00C 


*41  20106+3136 
32  X 2010  + 357 


•41  20107  + 3007 

22  SI  05 


1 1 13  69609  MB 
1 11  PK  72+  0.1 


1 V557  CVG 


32  X201 1+339 


9 1 1*41  20110  + 3109 


89 


66 


3 1 96C069991 F 
4 450100120C 
84020001  OF 
. 9603334450 
6 967079692F 

2 962133446C 
56000334 1C 

3 | 760210230C 
7602243350 
970412363C 

1 9601 30031 C 
5501000000 

1 75011 001 OC 
9 960333500F 
9 86022001 OF 

2 962159992F 
9611244440 

0 66022001 OC 
660213333F 
5 960125754F 


i B 


2 
1 
1 

B 1 
1 

2 1 


13  69616  K5 
32  X201 1+339 
23  MRSL  076  + 03/1 
32  X201 1+339 


*41  20112  + 3148 


1 32 


X201 1+329 


150 


l^+L  J — J um-  10)  High  Source  Density  Region. 


Right  Ascension:  20h11m22s-20h12m25B 

Position  (1950) 

Name 


h m 

20113  + 3452 
20113+3656 
20113  + 3822 

20113  + 3223 

20114  + 3622 
20114  + 36 26 
20114  + 3813 
20114  + 3342 
20114  + 3312 
20114  + 3526 

20114  + 3740 

20115  + 3445 
20115  + 3941 
20115  + 3735 
20115  + 3904 
20115  + 3256 
20115  + 3857 
20115  + 3732 
20115  + 3552 
20115  + 3804 

20115  + 311 2 
20115  + 3829 
20115  + 3409 
20115  + 3834 
20115  + 3144 
20115  + 3242 

20115  + 3615 

20116  + 3917 
20116  + 3120 
20116  + 3629 

20116  + 3649 
20116  + 3032 
20116  + 3935 
20116+3605 
20116  + 3204 
20116  + 3125 

20116  + 3305 

20117  + 3602 
20117  + 3554 
20117  + 3851 

20117+3520 
20117  + 3151 
20117+3330 
20117+3926 
20117  + 3003 
20117  + 3537 
20117  + 3455 
20117+3236 
20117  + 3019 

20117  + 3327 

20117+3912 

20118  + 3833 
20118  + 3323 
20118+3107 
20118  + 3157 
20118  + 3521 

20118  + 3731 

20119  + 3030 
20119  + 3135 
20119  + 3151 

20119  + 3620 
20119+3132 
20119  + 3828 

20119  + 3932 
20120+3527 
20120+3320 

20120  + 3949 
20120  + 3218 
20120  + 3255 
20120  + 3241 

20120+3519 
20120  + 3707 
20120  + 3752 
20120  + 3001 
20120  + 3318 
20120  + 3202 
20121+3600 
20121+3055 
20121+3107 
20121+3914 

20121+3502 
20121+3445 
20121+3120 
20122+3630 
20122  + 3607 
20122  + 3331 
20122  + 3210 
20122+3657 
20122+3341 

20122  + 3936 

20123+3147 

20123  + 3441 
20123  + 3319 
20123  + 3743 
20123  + 3337 
20123  + 3431 

20123  + 3240 

20124  + 3151 
20124  + 3252 
20124  + 3258 


Declination:  +30°-+ 40° 


Flags 


_ v L 

Corr  A Confusion  R S I 

Coef  R Flags*  S 2 # 


640100320F 
270000000C 
160100000C 
860101 340C 
56003 403 3C 
56A232033C 
. 360000000C 

1 78421 1250C 
9 960230042C 

250100000C 

770235574C 
740100020F 
_ 960148763F 

2 76024214 1C 
960124441 F 

0 968124443C 
962569 798 F 
070120020C 
541 121000C 
760100561 C 


Associations 


970201 454C 
55004 0040C 
6800003 00C 
3600200 50C 
97021344 1C 
760000000C  1 
560122032C 
970258798F 
. 95011 1010C 
8 66822334 3C  j 

360000000C 
940110020C 
974559996F 
73821 2341 C 
970122032C 
970534222C 
9502 1023 1C 
76032234 1C 
5401 1 1000C 
95032321  IF 

1 50021 002F 
950335573C 

2 66031 34 12C 
960221 1 10F  I 

3 9401 100008 
260300050C 

1 6441 10420F 

0 564000 140C 
940000000C 

1 760125534C 

97004 5465 F 

2 360030050C 
76023453 2C 

6 9600101208 

1 9603231 10C 

2 15014221  IF 
060140020C 
960010000C I 
970323322C 
96C447454C 

66002 1030C 
. 950424324C 
9 56002004 0C 
" 959329930F 
1401 1231 1C 
550031 401 C 
97D228591 F 
3600000 IOC 
5781 12461C 
6601 12130C  I 

150145551 F 
170001 130C 
670104460C 
9401100008 
560031 301 C 
. 98021 1130C 
9 654343333C 
9800001 20C 
,9601100208  , 

1 1 961245569F  13 J 

350100000F 
5 640123300F } 

3 960220 100C 
47021 4 443C 
0 65021 0020C 
0 6604 1 3444C  | 
97C123220C 
9 260200000C 
560123200C 

0 974159880F 

960333 123C 
2 654123322F 

1 75403343 2C I 
5 666239995C 
9 560143564C 

66031 5332F 
0 35021 21 20C  I 
0 968136445C  j 
450240040C 
670040270C 


16 


Name  T ype 


Sep 

("5  Mag 


6 1 


13 


1 *41 


69628  K0 

69633  K2 
TMSS  +40396 
X2011  +329 

X201 1+380 

20115  + 3113 

X201 1 + 341 
69636  NOP 


20116  + 3120 
DO  18738 


20116  + 3204 

20117  + 3125 


20116  + 3151 


38 


81 

27 

1 

6 

4 

2 

67 


3 

108 


23  MRSL  076  + 02/4 


1*41 

*41 


1 32 


1 

| 1 

1 ] 

1 2 | 
1 


1 *41 


1 *41 


20117+3107 
20118  + 3157 


20120  + 3152 
20119  + 3133 

MRSL  077  + 03/1 


X2012  + 371 

20121+3056 
RAFGL  2533 

20122  + 3120 

69657  K2 

69658 

20123  + 3147 

20124  + 3151 


12 

2 


456 


57 


16 


•C— n Rags:  „ C,RRUS-,:  . C,RRUS-2;  3,  Confusion  P-c-n,  « ^ Hours  Con^  Sou.es 


6 

13 

3 

78 

87 


19 


504 


I IS’ 


Right  Ascension:  20h12m25s-20h13m24s 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Name 

Galactic 

Uncertainty 

H 

C 

12  fim 

(Not  Color  Corrected) 

100  jim 

V 

L 

a 5 

h m.  or 

a 

5 

Coords 

SMJ  SMN 

' e 

o 

25  Jim 

W jim 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

s 

(s) 

O 

I b 

o 

O 

O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

20124  + 3601 

25.7 

43 

74+  1 

14 

6 

31 

3 

1.06 

.73 

16.01: 

61.35 

BDCC 

CCEB 

3 

55423 3333C 

1 

1 

20124  + 3141 

26.0 

14 

70-  2 

42 

9 

63 

2 

,38L 

25L 

1.79 

34.30L 

D 

J HB 

960021 21 0C 

1 

20124  + 3345 

26.3 

56 

72-  0 

29 

13 

69 

2 

.32L 

,81L 

2.27 

46.74L 

D 

DC 

4601 221 40C 

1 

20124  + 3955 

27.6 

47 

77+  3 

16 

6 

66 

5 

.57: 

.65 

11.62L 

90.26L 

DC 

CBBE 

3 

964179968F 

8 

1 

20124  + 3908 

27.8 

35 

76+  3 

17 

5 

65 

5 

13.15 

11.28 

10.84L 

99.83L 

EC 

AAE 

9 

961 14001 OF 

20124  + 3136 

27.9 

27 

70-  2 

22 

10 

64 

3 

.25L 

.34 

5.67L 

34.30 

D D 

HE  DC 

96003 344 5C 

20124  + 3528 

28.3 

20 

73+  1 

45 

12 

62 

2 

25L 

26L 

2.12 

21 .41 L 

D 

HCF 

560126763C 

8 

20124  + 3623 

28.9 

10 

74+  1 

27 

8 

62 

3 

.51 

25L 

6.66L 

85.30L 

C 

BDD 

560030330C 

2 

20124  + 3452 

29.2 

38 

73+  0 

33 

3 

64 

3 

.70L 

.99 

11.02: 

30.45: 

FDE 

EBEA 

0 

560235462F 

C 

20124  + 3725 

29.4 

58 

75+  2 

41 

8 

64 

3 

36L 

35L 

3.32 

91.69L 

C 

EGB 

06001 4340C 

3 

20125  + 3818 

30.4 

33 

76+  2 

38 

10 

59 

2 

.39 

55L 

1.74L 

62.351 

C 

BKFD 

86001 2030C 

5 

20125  + 3739 

30.6 

38 

75+  2 

41 

12 

69 

3 

.291 

.51 

23.76L 

97.23L 

C 

HB 

660349995C 

20125  + 3532 

30.8 

50 

74+  1 

39 

10 

64 

3 

.64 

,25L 

5.20L 

7B.48L 

C 

BGG 

1 4003344 2C 

6 

20125  + 3305 

31.0 

21 

71-  1 

24 

6 

64 

3 

1.30 

.46 

4.08L 

59.101 

BD 

AB 

5 

850130040C 

20125  + 3444 

31.5 

10 

73+  0 

49 

3 

64 

3 

1.13L 

44 

5.95L 

84.29L 

E 

A E b 

65003 4420F 

1 

20125  + 3554 

32.1 

25 

74+  1 

31 

11 

66 

3 

.43 

.25L 

6.43L 

65.44L 

C 

BE 

450020000C 

1 

20125  + 3347 

32.5 

19 

72-  0 

28 

6 

63 

3 

.53 

36L 

4.87L 

59.81  L 

C 

B DB 

46011 21 20C 

20125  + 3446 

33.0 

59 

73+  0 

24 

3 

63 

3 

1.62L 

.57: 

5.56 

43.35L 

FC 

CBB 

650 12631  OF 

1 

1 

20125  + 3901 

33.1 

26 

76+  3 

35 

6 

66 

5 

.60L 

.36: 

5.31 

115.27L 

DB 

DC  A J 

7 

960331 122F 

20125  + 3402 

34.6 

53 

72-  0 

42 

14 

71 

3 

,43: 

.59 

7.07: 

47.14 

FEDF 

DEEC 

0 

564125533C 

8 

20125  + 3421 

35.2 

20 

73-  0 

16 

8 

63 

3 

.85 

.25: 

6.58L 

60.37L 

CE 

AC 

1 

1 600 1 0000C 

20125  + 3457 

35.5 

24 

73+  0 

17 

6 

64 

3 

2.54 

1.33 

4.15L 

34.78L 

CC 

A A F D 

2 

452133262F 

C 

1 

20126  + 3620 

36.0 

23 

74+  1 

25 

9 

64 

3 

25L 

.52 

4.39 

66.72L 

DD 

CD 

5600203 40C 

2 

1 

20126  + 3152 

36.4 

52 

70-  1 

20 

9 

64 

2 

.74L 

.34 

4.B5L 

27.10L 

D 

EC 

9600777 66C 

20126  + 3640 

37.0 

54 

74+  1 

36 

3 

62 

3 

29L 

.37 

2.78 

61.62L 

DD 

Mb  d 

9 

360020000C 

20126  + 3932 

37.1 

4 

77+  3 

26 

5 

67 

5 

1.15: 

1.23 

6.94L 

156.47L 

DD 

E BC 

961291980F 

20126  + 3819 

38.0 

35 

76+  2 

43 

13 

70 

2 

.33 

32L 

9.91  L 

77.98L 

D 

F 

76001 2030C 

5 

20126  + 3521 

38.4 

34 

73+  0 

31 

10 

66 

3 

.57 

.35: 

6.37L 

47.86L 

CF 

CB  F 

2 

65022 2420C 

20126  + 3016 

38.7 

2 

69-  2 

48 

8 

65 

3 

.55 

.32 

3.76L 

60.81  L 

BF 

BD 

4 

64001 0020C 

4 

20126  + 3425 

39.0 

27 

73-  0 

28 

5 

64 

3 

1 22 

.49: 

5.24L 

60.3OL 

CE 

AB 

7 

650031 130F 

20126  + 3135 

40.5 

29 

70-  2 

60 

9 

63 

2 

.33 

25L 

2.71L 

34. SOL 

C 

B 

9601 2244 5C 

20126  + 3639 

40.7 

13 

74+  1 

22 

9 

65 

3 

.64 

.25L 

5.76L 

61.72L 

B 

BH 

1 

360020 200C 

2 

20127  + 3630 

42.1 

48 

74+  1 

15 

5 

63 

3 

3.21 

2.37: 

26.79: 

1 99.31  L 

BFD 

ABCB 

55b254b34E 

3 

20127  + 3729 

42.8 

34 

75+  2 

23 

4 

64 

4 

1.35 

.93 

7.44L 

56.71  L 

CC 

A A 

8 

070124530C 

3 

20127  + 3504 

42.9 

8 

73+  0 

46 

11 

61 

2 

1.12L 

94L 

1.95 

40.20L 

D 

GEB 

4501 10000F 

20127  + 3235 

43.3 

11 

71-  1 

56 

8 

66 

3 

36 

.26L 

6.41  L 

73.38L 

B 

BH 

350101  HOC 

20127  + 3340 

44.1 

26 

72-  1 

57 

4 

66 

3 

.47L 

.25L 

1.73 

75.44L 

E 

5 

4501 30201 C 

20127  + 3516 

45.0 

22 

73+0 

33 

17 

63 

2 

34L 

.371 

3.93L 

33.55 

E 

FD  B 

20127  + 3751 

45.1 

59 

75+  2 

17 

11 

71 

3 

.35 

.27L 

5.76: 

42.73L 

E C 

CFEC 

87C135330C 

20127  + 3605 

45.1 

55 

74+  1 

23 

5 

63 

3 

8 94 

3.40 

8.06L 

71.73L 

BB 

A A K 

1 

652012423C 

1 

20127  + 3743 

45.4 

47 

75+  2 

22 

5 

65 

4 

.85 

1.31 

23.76L 

83.08: 

CB  C 

DECC 

3 

66E239761C 

1 

20127  + 3635 

45.4 

43 

74+  1 

15 

5 

64 

3 

2.28 

.72 

3.83: 

85.B0L 

B DD 

ACB 

6 

3502b  5 7 25u 

20127  + 3358 

45.5 

47 

72-  0 

30 

7 

61 

2 

.79 

.51 L 

1.70L 

47.14L 

E 

B HB 

660036442C 

20127  + 3828 

46.8 

60 

76+2 

21 

4 

65 

5 

1.32 

1.10 

11.18L 

81.89L 

BB 

A AH 

2 

670014230C 

20127  + 3429 

47.5 

9 

73-0 

34 

9 

63 

3 

.99 

.35 

5.64L 

76.83L 

CE 

A B 

1 

650041 130F 

2 

20127  + 3255 

47.8 

35 

71  - 1 

18 

5 

63 

3 

1.40 

.78 

1.33 

58.28L 

BCD 

A A C 

0 

9601 30020C 

20127  + 341 2 

47.9 

59 

72-  0 

19 

8 

64 

3 

.86 

.261 

5 99L 

62.88L 

B 

A F 

15001 21 32C 

20128  + 3515 

48.1 

37 

73+0 

30 

3 

66 

3 

.25L 

.37 

6.37L 

32.94: 

D E 

MDF  b 

85002 1530C 

20128  + 3225 

48.8 

31 

71-  1 

31 

8 

67 

3 

.47 

.25L 

6.481 

82.00L 

B 

D 1 

260000000C 

20128  + 3353 

50.2 

49 

72-0 

52 

5 

64 

3 

.321 

.25: 

3.30 

72.84L 

DC 

FFBL 

450010121C 

20128  + 3549 

50.2 

59 

74+  1 

35 

6 

65 

3 

.32L 

25L 

2.50 

77.87L 

C 

K BF 

250020030C 
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25L 
.36 
1.40 
93 
.31 L 

5.50 

,58L 

242 

66 

,27L 

.86 

2.61 

.61 

34L 

1.64: 

.79 

.55 

4.36 

1.15 
.31 

.391 1 
1.8B 
1.25 
2.33 
.39 

1.06 

1.12L 

1.81 

,49L 

.28 

1.16 
2.83 
1.63L 

.311 

.44 

2.86 
.43 
93 
.98: 
1.13: 
5.45 
4.15 
26L 
6.28 
.43 

.39L 
.28L 
.401 
25L 
30L 
.44L 
2.05 
.39 
.88: 
.55 


11.17 
.4 1 L 
31.52 
.25L 
.45 
.88 
.34L 
31L 
3.08 
2.40 

78L 

.28: 

.86 

.45: 

.72L 

1.28 

.55 

3.69 

.82 

.99 

1.12 

.31 

35L 

.36: 

25L 

.32: 

.37: 

25L 

1.43 

.42 

3.67 
.25 
.25L 
.75 
25L 
25L 
,25L 
.91 

4.77 
.32: 

6.68 
.25L 

1.37 

.55 

25L 

1.08 

1.27 

1.78 
.99 

1.01 

.27L 

.30 

2.80 

1.28 
.20: 
.25L 

1.06 

.71 

.92 

.79 

.33 
1.1 0L 
1.17 
.30 
.25L 
2.09 
2.77 
12.06 
.42L 
.61 

.69: 

28L 

.42 

1.41: 

1.00 

2.21 

1.21 

,25L 

8.27 


1.91: 

5.24L 

166.21 

10.35L 

6.67: 

7.62L 

14.171 

6.47L 

.94 

7.48L 

2.22 
3.39 
17.10 
5.96L 
4.91  L 
4.93L 
4.38L 
5.85L 
5.74L 
17.29L 

19.90L 

8.10L 

3.84L 

5.17: 

5.00L 

.55L 

6.13L 

.59 

5.30L 

4.52L 

24.25: 

.42L 

5.63L 

8.87L 

36.80: 

1.22L 

3.88L 

10.441 

32.80: 

2.46: 

118.32: 

5.16: 

15.03L 

10.25: 

3.05L 

10.99: 

13.78L 

36.19 

8.87L 

.73L 

13.63L 
10.68L 
2.81  L 
19.90L 
3.67L 
1.46 
14.49L 
2.79L 
16.22L 
9.09 

13.97L 

5.60 
2.79L 
8.64L 
5.98L 

27.811 

13.59L 

92.27 

3.29 

4.18 

.57L 

1.09: 

5.25L 

27.61 

13.32 

3.37L 

9.95L 

7.61  L 
100.59 


84.07L 
104.11L 
364.11 
123.70L 
58.47L 
92.74L 
117.92L 
141. 51L 
19.83: 
183  OIL 

66.34L 
70.70L 
173.23 
146.83L 
41.12: 
70.15L 
141. 18L 
75.83L 
32.73L 
73.77L 

69.49L 
309.36L 
91.26L 
62.33L 
63.53L 
56.61  L 
106.12L 
32.28: 
309.36L 
145.43L 


DF 

BACD 

BB 


B ADC 


FCDD 
CC 


ABD 

BC 

C 
DE 
BCD 
CD 
B 

CB 
BC 
BD  f 
FC 


309.36 
29-43 
155.79L 
45.98: 
16.95 
125.06L 
1 72.71  L 
58.45 
31.17: 
55.27L 

199.90L 
65.99L 
22.16: 
125.93L 
46.85L 
21.75L 
157. 22L 
53.64L 
143.84L 
36.22 

177.55L 

129.16L 

68.41L 

90.45L 

75.42L 

102.57L 

109.29L 

196.76L 

70.63L 

91.26L 

22.89: 

76.32L 

66.05L 

101.21 

48.95: 

55.00L 

75.68L 

10.42 

310.28: 


25L 

10.65L 

132.95L 

.25L 

1.03 

22.48L 

.25L 

2.41 

19.58L 

.31 

2.00: 

93.25L 

.25L 

1.50 

8.84: 

.25L 

1.50 

10.00 

.26L 

1.41 

31.52L 

.86 

5.79L 

54.65L 

.28: 

1.06: 

85.86L 

.98 

9.67 

35.95 

.33 

12.96L 

178.38L 

Flags 


AJ 

BB  D 
AAA  A 


AB 

KCKF 

EBB 

AALD 


AAB 

BD 

AAAA 

CG 

EFFC 

BAK 

BDM 

AD 

AA  BD 
AA 

HDBG 

GECB 

BCCB 

ACH 

CF 

A AHM 

ABBG 

AACB 

DBC 

GCBH 


141.061 

D 

CBD 

79.04L 

D 

BC 

22.92 

D 

HFB 

39.85L 

BDE 

BCDC 

33.76L 

F 

D F 

31.88L 

BD 

BB 

100.76L 

CE 

BB 

22.32L 

C 

D E 

72.22L 

CC 

BA 

309.36L 

DD 

CE  B 

103.97L 

BF 

LCDB 

31.49L 

BD 

BB 

72.17L 

B 

6 

106.36L 

D 

GCCB 

103.97L 

D C 

DHEB 

11.06 

E 

CC 

52.62L 

C 

E 

0O.36L 

CD 

AAG 

96.50L 

BBC 

CAAC 

22.48 

DFE 

GCED 

BBDF 
DF 
DD 
CCDF 

BCD 

CC 

CBCC 
C I 
DD 

B 

BD 

BB 

DC 

CD 

E 
BB 
BC 
BB 

DCCB 

BD 

D 
BE 
F 
C 
BB 
BB 
BC 
D 

CCC 

BC 
C D 
BF 
CCCD 
DE  CD 
BB 
BC 

A BCC 
F 

D 
C 
FE 
DD 


DD 
D 
BB 
CF  E 
DECE 
BC 


DCBB 

HGFD 

AA 

ECF8 
H EA 
BBDC 
AA 

DB  AA 
CABB 
A AG 

AB 

BB 

AADC 
BBCM 
CF  F D 
A 
AA 

A At  F 
AA 

BABA 

AB 

C 

AAHC 

ECE 

E 

AA 

A A F 
BA  A A 
FA 

CBBD 

AAFC 

DBCE 

AB 

EDCB 
EDCA 
A AF  8 
AA 
J I EC 
CBBB 
CG 

C 

F ED 
CBE 
FD 
CJ  DA 
L C 
AAB 
BCCF 
ECBC 
BC 


450210010C 
970322480F 
9400221 21C 
7601 201 OOC 
960130000C 
560002000C 
9701899B6F 
960045550F 
971335430F 
960 1 20020C 

160010100C 
450046221 C 
4 50 0000 OOC 
760010000C 
97831 454 3C 
85001 01 31 F 
46034 5089C 
75001 2201C 
9600101208 
860331431 C 

5601 53540F 
940037643C 
75C024533C 
960330000F 
860234250F 
951 234343C 
560153540F 
961 1 35466C 
9420434 4 2C 
964569755F 

752089976F 
9701 10020C 
670020330C 
960125563C 
950043330C 
6501002008 
650010210F 
9701100118 
65021 220 1C 
430039643C 

466173654C 
9501101108 
950123333C 
362020461 C 
46C1 63654C 
970000020C 
45003 3020C 
2630201 OOC 
977048860F 
980133345C 

934035543C 
9643243 54C 
4601 43554C 
77203 7755C 
9701 10040C 
5602467 50F 
360053000C 
382125540C 
372040550C 
9601324448 

3601 35500C 
2701 101 OOC 
976021 651 C 
762499932F 
970121142C 
96021 01 30C 
3601 301 02C 
760022474C 
5601 001 30C 
67001 0320F 

360053684C 
960310000F 
960045733C 
780257987C 
950141263C 
972435460F 
970257556F 
664389953 F 
260010020C 
76832 4443C 


9700324338 
94001 004 1C 
9501 1 1020C 
975238860F 
984379996F 
9501 22261 C 
260000200F 
990021 122C 
769227967C 
34001 OOOOC 


970022554C 
9700424328 
95002 2242C 
9881022308 
6701 044 23C 
9701 0001 2C 
95001 1100C 
950223333C 
980120951 F 
3400200 IOC 


Associations 


Name  Type 


Sep 

n 


Mag 


1 

/434  CYG 

6 

3 

41 

20144  + 3132 

51 

3 

23 

DCL  0 1 58  ; 

277 

2 

DO  18801 

30 

98 

11 

PK  74+  1.1 

22 

23 

OCL  0159 

54 

23 

MRSL  075  + 01/1 

243 

41 

20146  + 3052 

41 

5 

32 

X2014  + 355 

100 

6 

13 

69727  G5 

3 

70 

23 

MRSL  076  + 02/1 

459 

*41 

20147  + 3108 

40 

4 

23 

MRSL  075  + 01/1 

515 

13 

69737  BOP 

22 

71 

23 

MRSL  075+01/1 

556 

32 

X2014  + 346 

38 

13 

32 

X2014  + 353 

125 

9 

32 

X2014  + 381 

6 

1 

23 

MRSL  075  + 01/1 

584 

13 

69757 

19 

91 

1 

V436  CYG 

7 

3 

2: 

3 ASS  18 

51/ 

t 

•Contusion  Flags:  6}-9)  Hours 


Confirmed  Small  Extended  Sources  (St)  at  12,  25,  60,  100  jxm;  10)  High  Source  Density  Region. 


507 


Right  Ascension:  20h15m28s-20h16m44! 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


20154+3150 
20154  + 3416 

20154  + 3009 

20155  + 3421 
20155  + 3516 
20155  + 3651 
20155-^3101 
20155  + 3 142 
20155  + 3908 

20155  + 3458 

20156  + 3639 
20156  + 3959 
20156+3806 
201 56  + 3628 
20156  + 3859 
20156  + 3037 
20156  + 3059 
20156  + 3440 
20156  + 3455 
20156+3122 

20156  + 3158 

20156  + 3310 

20157  + 3351 
20157  + 3448 
20157  + 3943 
20157  + 3854 

20157  + 3533 

20158  + 3414 
20158  + 3553 
20158  + 3502 

20158  + 3707 
20158  + 3924 
20158  + 3026 
20158  + 3231 
20158  + 3655 
20158  + 3913 

20158  + 3325 

20159  + 3239 
20159  + 3316 
20159  + 3752 

20159  + 3156 
20159  + 3355 
20159  + 3134 
20159  + 3303 

20159  + 3203 

20160  + 3502 
20160+3218 
20160  + 3546 
20160  + 3636 
20160  + 391 1A 

20160  + 3306 
20160  + 3438 

20160  + 3018 
20160+3128 
20161+3916 
20161+3222 

20161  +3932 
20161+3449 
20161+3017 
20161+3640 

20161+3654 

20161+3850 

20161+3927 

20161+3526 

20162  + 313 2 
20162+3703 
20162  + 3359 
20162  + 3701 
20162  + 3218 
20162  + 3227 

20162  + 3031 

20163  + 3924 
20163  + 3534 
20163  + 3459 

20163  + 3331 

20164  + 3039 
20164  + 3606 
20164  + 3200 
20164  + 3104 
20164  + 3137 

20164  + 3557 

20164  + 3338 

20165  + 3454 
20165  + 3346 
20165  + 3816 
20165  + 3001 
20165  + 3547 

20165  + 3413 

20166  + 3349 
20166  + 3629 

20166  + 3958 
20166+3729 
20166+3717 

20167  + 3503 
20167+3449 
20167  + 3553 
20167  + 3746 
20167  + 3315 
20167  + 3453 
20167  + 3903 


Galactic  Uncertainty 
a 8 Coords  SMJ  SMN  » 
(s)  H 1 b O (")  O 


28. 

28 

129.6 

30. 

31.3 

32.5 

33.2 

34.5 
350  j 

35.2 

37.1 

137.8 

38.8  j 
390] 

139.1 

39.7 

39.9 
40.0 

40.0 
[40.1 

41.0| 

41.3 
[42.0 
43.3] 

45.6 
46.6] 

47.6 
48.5 

48.5 

48.8 

49.5 

49.5 

51.0 

51.5 


51.6| 

53.0 

53.1 

54.1 

56.01 
56.5] 

57. 

57.8 

[589 

59.4 

59.5 
0.8 
0.9 
2.0 
3.5 
5.2 


12.4 

12.5 
13.91 

15.0 

15.1 

15.5 

8 

5 

1.7 

8 

5 

.9 

9 

[25-5 

5 

26.7 


1 

5 
2 
1 

6 
7 
9 
6 
.6 

39.0 


22 


71- 

73- 

69- 

73- 

74- 
75+ 

70- 
71  — 
77  + 
73- 

75  + 
78- 

76  + 
75  + 

77  + 
70- 
70- 
73- 
73- 

70- 

71- 

72- 

72- 

73- 
77  + 
77+  2 
74+  0 

73 

74 
73 

75+  1 
77+  2 

70-  3 

71 
75+  1 
77+  2 
72-  1 

72 

72 
76+  1 

71- 2 

73 

71-  2 

72-  1 
71-2 
74-0 

71- 2 
74+0 
75+  1 
77+  2 

72-  1 
73 

70-  3 

71- 2 
77+  2 
71-2 
77+  2 

73-  0 

70-  3 
75+  1 

75+  1 
77+  2 
77+  2 

74-  0 

71-  2 
75+  1 

73-  1 
75+  1 
71-2 

71- 2 

70-  3 
77+  2 

74-  0 
73-  0 

72-  1 

70-  3 
74+  0 

71-  2 

70-  3 

71-  2 

74+  0 

72-  1 

73-  0 
73-  1 
76+  1 

- 3 
74+  0 
73-  1 

73-  1 
75+  0 

78+  2 
76+  1 
75+  1 

74-  0 
73-  1 
74+  0 
76+  1 

72-  1 

73-  1 
77+  2 


33 

23 

31 

26 

28 

54 

29 

26 

25 
27 

26 
21 
25 
22 
21 
65 

31 
104 

40 

25 

22 

26 
42 
69 
21 
14 
36 
50 
62 
42 

23 

36 

32 
34 
16 
26 
77 
49 
22 
20 


34  j 10 
20 
18 
52 
31 
34 
47 
21 
19 
25 


Flux 

Density 

i 

(Not  Color  Corrected) 

12  ^im 

25  pm 

60  p m 

100  pm 

Flux 

Corr 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

.74 

.271 

1.45 

26.47 

HDC 

.59 

1.07 

15.33 

65.77 

CCCE 

DECB 

.62 

.251 

.491 

33.26 

8 

adhf 

3.81 

1.25 

2.40L 

65.77 

BC 

AAEC 

1.02 

.48 

7.95L 

63.17 

BC 

AB 

28 

49L 

9.911 

93.05 

E 

EG 

.62 

.47 

.521 

60.311 

BC 

BB 

4.63 

2.33 

2.941 

60.201 

BC 

A AE 

1.481 

2.14 

56.70L 

464.221 

C 

GBFF 

73L 

.25L 

1.18 

44.991 

E 

D 

80 

1.06 

12.76: 

1160.07L 

DCE 

CBCH 

81 

.71: 

10.46 

1 1 5.71  L 

CDD 

CDCD 

.58 

34 

16.01  L 

164.38L 

BC 

AC 

1.09L 

76 

9.45 

84.97L 

EE 

FCD 

.74 

.79 

8.52 

1 96.51  L 

BCC 

ABC 

25L 

68L 

.76L 

4.82 

D 

c 

1.35 

.43 

52L 

59.18L 

BC 

AB 

25L 

25L 

3.83L 

12.15 

D 

D 

.33 

26L 

7.67L 

95.26L 

C 

E 

1.06 

.54 

75L 

38.52L 

BF 

A0CH 

2.21 

1.07 

7.22L 

72.251 

CC 

A A H 

.85 

.42 

6.21  L 

78.98L 

BC 

AB  L 

.38 

25L 

2.68L 

56.29L 

C 

D L 

.34 

26L 

8.79L 

64.81  L 

c 

D 

1.23 

1.04 

12.50L 

37.82: 

CC  F 

DBGC 

2.20 

3.58 

58.60 

196.51 

BCE  E 

HCAA 

.42L 

26L 

2.16 

68.12L 

C 

EDB 

.31 

.27L 

7.35L 

97.96L 

c 

CH 

1 .31 L 

.50 

9.66L 

106.74L 

E 

BC 

1.12 

.52 

7.80L 

72.07L 

BD 

AB 

1.14 

.40 

9.71  L 

125.93L 

BC 

AC 

1.32L 

.79: 

11.41 

110.46L 

FC 

DDC 

.30 

.28L 

56L 

5.17L 

C 

BKCC 

1.34 

.56 

7.25L 

76.86L 

ED 

AB 

.78 

.46 

7.58L 

90.19L 

BB 

BB 

4 84 

2.49L 

555.58L 

1606.57L 

B 

AC  E 

.341 

.27 

2.59L 

43.01  L 

E 

LGFI 

.30 

,25L 

2.41  L 

32.38L 

C 

D F 

8.91 

2.41 

5.28L 

64.38L 

CB 

AA 

6.98 

4.06 

2.75 

118.06L 

8BD 

A AB 

.47 

.251 

3.131 

67.31  L 

B 

CH 

25  1 1 

6.57 

1.58: 

88.12L 

BBD 

AA  D 

20.72 

11.12 

2.59 

69.67L 

CBC 

A A AG 

.31 

.25L 

6.B7L 

04.14L 

C 

D 

25L 

25L 

1.46L 

13.10 

D 

J B 

2.05 

.96 

4.72L 

65.71L 

FF 

AA 

.60 

25L 

7.45L 

86.1 5L 

C 

A E 

26L 

.91 

9.55 

25.13: 

CDD 

A AB 

15.16: 

94.25 

647.20 

1160.07 

BCDD 

AAAB 

9.19: 

42.49L 

555.58 

1606.57L 

E D 

DBCA 

1.04 

.57 

5.30L 

62.66L 

BC 

AB  G 

84 

.46 

7.23L 

73.08L 

BC 

BB 

.58 

25L 

.401 

4.33: 

B D 

BF  C 

39L 

25L 

.76 

20.48L 

C 

FD 

3.27 

2.70 

115.30: 

484, 52L 

CCC 

DBCB 

.54 

.35L 

7.48L 

92.07L 

F 

BB 

.49: 

1.08L 

6.33 

129. SOL 

D C 

CCB 

.26 

.32L 

3.41  L 

41.32L 

C 

CHH 

25L 

.25L 

1.43 

24.89L 

C 

GB 

2.22 

3.36 

647.20L 

1 160.07L 

FE 

AA 

.60 

.94 

7.58 

23.80 

CBCC 

BAAB 

28: 

.31 

4.02 

196.51L 

CFC 

DEA 

.90 

6.97: 

17.27 

113. 90L 

DBC 

BDC 

,91 

.48 

2.07: 

83.79L 

BCC 

BBBH 

.86 

.39 

6.86L 

73.04L 

BC 

B BE  L 

1.86 

1.22 

7.08L 

94.06L  i 

ED 

AA 

.49L 

.34L 

2.98L 

10.67 

D 

L GB 

.75 

26L 

13.21  L 

143.15L  1 

B 

BG 

.49 

.27L 

6.361 

92.23L  i 

C 

BE 

240 

.65 

5.801 

77.53L  1 

BC 

AA 

.24 

25L 

1.48L 

58.78L  ( 

3 

A 

1.33: 

1.25 

16.74 

484. 52 L < 

zee 

DBCF  i 

37L 

.36 

6.65L 

59.34L 

F 

EEA 

.25L 

25L 

1.33 

44.38L 

D 

B 

.31: 

.35 

3.89 

53.98L  I 

OF  F 

EDBC  i 

,55L 

25L 

.96 

5.71L 

C 

! EB 

1.94L 

.35: 

3.72 

66.58L 

FE 

K CB 

29L 

,25L 

1.14 

15.55L 

E 

Cl 

.371 

.25L 

.98L 

9.68 

E 

D DD 

.31 L 

29L 

.93 

84.67L 

D 

OGCF 

2.25L 

.99L 

2.86 

95.04L 

C 

OEB 

.97 

.42 

6.14L 

74.40L  E 

3C 

3BE  ! 

.38 

.31 L 

5.55L 

76.16L  E 

3D 

,28 

46L 

3, OIL 

80.95L  ( 

.43 

-33L 

15.02L 

106  .1 1 L E 

5 

3 F 

.50 

.27 

.31; 

22.03L  E 

3 CC 

3BCC  ; 

.33: 

.52 

5.45 

33.49  F 

:FFF 

: FAB  1 

102.86 

58.04 

7.24 

49.4 1L  E 

i B D 

VAA  f 

.55 

.35: 

5.8 1L 

92.08L  C 

)F 

3CF  ( 

1.75L 

1.01L 

3.92 

66.41L 

C 

BB 

2.32L 

1.73L 

7.50 

158.15L 

C J 

1 CC 

2.20 

1.69 

13.83L 

102.36L  E 

IB  t 

\AEF  1 

10.55 

3.54 

1 3.4 1 L 

123.42L  E 

IB  / 

^ AB  $ 

.32 

28L 

6.5QL 

91.18L  E 

1 ( 

:d 

1.83 

.45 

4.66L 

67.91  L C 

;c  / 

C 

1.23L 

.94L 

1.62 

61.86L 

E 

c 

.42 

27L 

14.68L 

89.85L  C 

; c 

25L 

.21 

3.21: 

18.01: 

DCD  Y 

CCED 

2.96 

1.61 

4.70L 

67.91L  E 

:d  ; 

(A  S 

.45 

1.11 

17.28: 

54.94  C 

;bdc  e 

3 BB  8 C 

Declination;  +30°- + 40° 


Flags 


V 

A 

R 


Confusion  R S 

Hags*  S 2 


960 23324 5C 
66002 3332C 
9400110228 
6601 1 1352C 
9502 10000C 
260213121C 
9402111108 
96041 OOOOC 
755379855F 
95014336 1C 

331233144F 
970314444F 
360 100000C 
56022031  IF 
360450441 F 
8800000008 
9402111208 
97001 OOOOC 
9501 10120C 
9500235528 

9411 10231 C 
950030252C 
96000001 0C 
950021 100C 
984358 500F 
67F547695C 
66021 1220C 
75021 21 40C 
650332490F 
95005344 1C 

2601 10000C 
974359940F 
6700000008 
660142234C 
2602 1 4452C 
630279965F 
970 120 100C 
960021 120C 
960320030C 
461000000C 

940 130 100C 
96011 001 0C 
95002 1444C 
950120030C 
9701 10240C 
95004334 1C 
960222 122C 
37611 1030C 
43B166795F 
73F245565F 

960030020C 
3501 1 OOOOC 
9700101208 
9700310006 
05C389959F 
950130322C 
97426021 OF 
9600 10000C 
9500101208 
431 226692 F 

264314452C 
570 120000C 
975259940F 
6501 12040C 
950030422C 
3601 20000C 
780200022C 
360011 112C 
95022224 3 C 
650332220C 

6400000008 
950369842F 
4603201 30C 
950130000C 
8601 13540C 
7700010408 
660349776F 
9603300 20C 
9701101208 
95010031 2C 

65041011 OF 
9601 1353 1C 
9501 5 IOOOC 
7600231 OOC 
3 7 000 OOOOC 
9301000008 
37831 83 53C 
86311 21 30C 
760010020C 
46404761  OF 

970120050F 
472029996C 
46000 1000C 
95Q120000C 
950151010C 
760430024F 
370000000C 
87801 2340C 
953141000C 
384223593C 


27 


Name  Type 


Sep 

O 


Mag 


2 i 3; 

! X2015  + 3 42 

13C 

l 2 

8 i i: 

j 

J 69761  K5 

A 

* 77 

1 25 

3 

1 MRSL  076  + 02/2 

514 

8 1 3 

1 RAFGL  2545S 

69 

16 

B 1 32 

' X2015  + 399 

108 

11 

1 23 

2 

1 

8 

2 

4 

MRSL  076  + 02/2 

588 

3 1 32 

X2015+350 

47 

3 

F 1 32 

X2015  + 369 

81 

15 

1 23 

MRSL  076  + 02/2 

537 

5 13 

69773  B1P 

4 

48 

4 13 

69775  MB 

3 

77 

1 7 

3 

4 

193238 

81 

B 2 22 

SI  04 

200 

420 

2 23 

MRSL  076  + 02/2 

354 

1 23 

MRSL  077  + 02/2 

125 

1 7 

3 

334060 

29 

1 23 

MRSL  076  + 01/3 

97 

1 23 

1 

MRSL  077  + 02/2 

340 

1 23 

MRSL  077  + 02/2 

510 

1 39 

BG  2015  + 33 

93 

408 

1 13 

i 

69795 

7 

81 

5 1 i 

AU  CYG 

8 

3 

1 23  1 

LDN  0886  i 

559 

2 23  i 

4SS  18  ! 

567 

6 1 1 

AfX  CYG 

3 

4 

3 13  1 

59806  F5P 

10 

51 

1 2 1 

DO  18839 

90 

81 

1 23  1 

MRSL  076  + 02/2  ! 

343 

•Confusion  Rags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighbonng  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


508 


Right  Ascension:  20h16™46»-20h17™56» 

Position  (1950) 


Name  I Galactic  Uncertainty 

6 Coords  SMJ  SMN  0 

| (S)  O 1 b O C>  O 


6 


h m. 


20167  + 3511 
20167  + 3655 
20167  + 3312 
20167  + 3343 

20167  + 3105 

20168  + 3908 
20168  + 3143 
20168  + 3938 
20168  + 3501 
20168  + 3538 

20168  + 3415 
20168  + 3924 
20168  + 3654 
20168  + 3227 

20168  + 3534 

20169  + 3300 
20169  + 3915 
20169  + 3724 

20169  + 3036 

20170  + 3128 

20170  + 3932  1 1 46 

20170  + 3526  1 6 57 

20170  + 3232  2.0  58 

20170  + 3918  2.2  31 

20170  + 3733  2.2  34 

20170  + 3601  4.9  36 

20170  + 3829  5.8  0 

20171+3640  6.1  47 

20171+3631  6.3  54 

20171+3519  6.6  21 


46  5 5 74-  0 33 

46.6  56  75+  1 20 

46.6  18  72-  1 37 

46.7  42  73-  1 20 

47  9 28  70—  3 24 

49.1  33  77+  2 21 

49.9  56  71-  2 26 

50.4  43  77+  2 22 

50.8  54  74-  0 17 

51.2  50  74  - 0 41 

51.4  51  73-  1 89 

51.7  24  77+  2 23 

52.9  25  75+  1 20 

52.9  2 71-  2 53 

53. B 57  74-  0 16 

54.1  49  72-  2 20 

56.0  3 77+  2 26 

56.2  40  76+  1 48 

58.7  46  70-  3 25 

0.6  47  71-  2 30 


77+  2 
74-  0 
72-  2 
77+  2 
76+  1 
74+  0 
76+  1 
75+  0 
75+  0 27 

74-0  1 13 


40 
24 
31 

41 
46 
33 
28 
39 


20171+3328 
20171+3549 
20171+3500 
20171  +3850 
20171+3729  , ...  . 

20171+3324  M0  8 34 
20171+3905 
20171  +3158 


7,0  24  72-1 

7.3  56  74-0 


7.9  14  74-  1 

8.1  48  77+  2 

8.7  24  76+1 

10.8  34  72-  1 

11.7  59  77+  2 


39 

39 

29 

18 

16 

22 

58 

42 

19 

20 

33 


61 

66 

62 

67 
64 

68 

64 

65 
65 

64 

69 

65 
64 

69 

64 

63 

66 

65 
65 
68 

61 

64 

65 
68 

70 
67 

66 
69 
65 
65 


10  32 


Flux  Density 


Flags 


12  /im 


(Not  Color  Corrected) 
25  ftm  60  jim 

(Jansky) 


100  jim 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


Confusion 

Flags* 


Declination:  +30°-  + 40° 

Associations 


C 

A 

T 


Name  Type 


Sep 

o 


Mag 


11  8 38  71-2 

20172  + 3937  15.8  38  77  + 2 

20172  + 3543  16.2  38  74-0 

20172  + 3615  16.3  33  75+  0 

20172  + 3027  16.4  55  70-3  37 

20172  + 3604  16.6  40  74+  0 45 

20172  + 3554  16.9  27  74-  0 15 

20173  + 3945  18.2  53  78+  2 29 

20173  + 3800  18.6  21  76+  1 ™ 

20173  + 3714  18.7  3 75+  1 

20173  + 3432  19  3 36  73-1 

20173  + 3334  19.6  54  72- 

20173  + 3823  20.3  20  76+1 

20173  + 3920  20.6  38  77+  2 23 

20173  + 3740  21.8  42  76+  1 ™ 

20173  + 3116  22.1  18  71-3 

20173  + 3911  234  13  77+  | 21 

36 
31 
45 
16 
18 


62 
61 

63 

64 

63  4 


6 35 
6 66 


20173  + 3315  23.5  2 72-  2 

20174  + 3401  24.1  37  73-  1 

20174  + 3843  24.4  54  77+2 

20174  + 3123  24.7  44  71-  3 I 

20174  + 3719  25.0  11  76+  1 

20174  + 3821  25.0  34  76+  1 

20174  + 3056  25.1  26  70  - 3 | 89 

21 
22 
28 
21 
24 
22 
53 


20174  + 3448  25.7  23  73-  1 

20174  + 3816  27.1  21  76  + 

20174  + 3735  27.8  11  76+1 

20174  + 3130  28.9  31  71-3 

20174  + 3222  29  2 44  71-  2 

20174  + 3937  29.4  19  77+2 

20174  + 3639  29.6  2 75+0 

20175  + 3740  31.9  29  76+1 

20175  + 3634  32.2  21  75+  0 j 21 

21 
78 
40 
28 
38 
40 


18  63 


20175  + 3538  33.2  17  74-0 

20175  + 3001  33.3  27  70-3 

20175  + 3656  33.6  28  75+  1 

20175  + 3519  34.8  4 74-0 

20175  + 3717  35.5  58  76+  1 

20176  + 3906  36.6  18  77+  2 


20176  + 3612  38.2  16 

20176  + 3338  392  1 

20176  + 3131  39.9  15 

20176  + 3414  40.4  49 

20176  + 3042  40.9  58 

20177+3834  42.3  24 

20177  + 3931  42.4  21 

20177+3945  42.9  28 

20177+3201  44.8  28 

20177  + 3323  46.9  45 

20177  + 3911  47.6  41 

20177  + 3944  47.9  9 

20178+3544  48.5  2 

20178  + 3158  49.6  35 

20178  + 3635  49  8 17 

20178  + 3330  50.4  56 

20178  + 3723  51.4  42 

20178 +3B04  51.4  42 

20178  + 3806  51.7  56 

20178+3421  53  0 46 

20179  + 3327 
20179  +3127 
20179  + 3316 
20179  + 3451 


|54.0  22 
54.6  47 
55.3  17 
56.1  3 


75+  0 25 


73-  1 
71-3 
73-  1 

70-  3 
77+  1 
77+  2 | 
78+  2 

71-  2 1 

72-  2 , 
77+  2 
78+2 
74  - 0 

71-  2 I 

75+  0 

72-  1 
76+  1 
76+  1 
76  f 1 

73-  1 

72-  2 
71-3 
72  2 

74  1 


18 

23 

26 

26 

55 

17 

41 

23 

27 

31 

21 

19 

35 

15 

37 

13 

23 

B9 

23 

41 

49 

31 

25 


7 

3 

4 
12 

5 
5 
3 

12 

3 

3 

22 

10 

12 

10 

3 

12 

3 
9 

14 

10 

6 

5 

5 

4 

7 
9 
4 

3 
9 

4 

8 

5 

4 

13 

6 
6 
9 
9 

5 


63 

65 
67 

64 
64 

66 
66 
62 
34 

64 

64 
69 

65 

67 
64 

64 

68 
63 

63 

67 

67 

65 
67 

64 

64 

63 

65 

64 


25L 

1.69 

.29L 

1.86 

1.80 

2.51 

4.60 

.70 

4.03 

.52 

.90 

.87: 

1.32 

.37L 

3.18 

1.62 

.52: 

27L 

38 

.26 

1.49L 

1.55 

.74 

1.44L 

.37L 

.46 

.59 

.42: 

1.89L 

59.31 

.46 

.73 

.54 

8.59 

.43 

.33 

.34L 

.28 

2.67 

1.21 

1.07L 
.73 
.71 L 
.51 
3.20 
.49 
6 54 
.73L 
1.37 
.87 


2.19 

.51 

56 

.45 

.291 

1.68 

.34L 

1.48L 

2.14 

15.28 


62  2 


64  4 


.25L 

1.07 

,25L 

7.46 

.74 

2.80 

1.45 

.86 

2.11 

41L 

60L 

1.20 

64 

1.52 

.95 

.74 

3.97 

29L 

.29L 

.25L 

.75 

.74 

.271 

6.88 

.30 

1.00L 

.38L 

.43 

44 

45.05 

.251 

.26: 

.29 

2.14 

.53 

.36 

.64 

.26L 

I. 12L 
1.58 

,82L 

.18; 

40L 

.95 

2.17 

1.33L 

II. 68 
.27L 
.64 
.33 


25L 

.27L 

1.45 

2.76 

1.36L 

2.44 

2671 

.56 

.841 


3.63 

.251 

.53 

.51 

26L 

34L 

1.08L 

2.28 

1.14 

.381 

.76 

.57 

1.30 

1.36L 

3.88 

.37 

.49 

.58: 

10.33 

.75 

1.38 

.71 

25L 

2.96 

36L 

26L 

.52 

.41 

39L 

32L 


2.03; 

.341 

.23 

5.86L 

.25 

56 

.52 

28L 

1.16 

11.11 

.251 

.251 

.33: 

1.65 

.56L 

16.02 

1.12L 

.48 

.311 

4.95 

2.96 
.261 

1.00L 

27L 

25 


.70 

.70 

.47L 


1.71 
9.26L 
1.13 
56.92 
58L 
10.67: 
6.00L 
15.40: 
5.39L 
8.17L 

7.24L 
18.58L 
12.02L 
3.78 
8.11L 
2.60L 
15.80: 
3.07 
.50L 

I. 78L 

7.62L 
7.98L 
5.40L 
20.30L 
13.64L 
8.63L 
16.65L 
8.99L 
3.54 

II. 04 

1.28 
4.41L 
6.47L 
13.95L 
5.46: 
3.52: 
9.96L 
6.77L 
16.76L 
25.51 

286 

49L 

4.28: 

4.26 

17.10L 

14.081 

131.47 

1.16 

5.45L 

19.17L 

20.30 

7.06L 

1.18L 

54.53L 

7.53L 

4.77L 

10.16 

.97 

9.59L 

16.87L 


45.95L  D 

107.05L  CD 
21.26L  D 

80.95  BBDD 
61.94L  BC 
120. 10L  BCE 
77.08L  BB 
1 48.71  L CDF 
71.87L  FE 
119.46L  B 

68.61  L C 
613.42L  FF 
183.24L  BC 
84.05L  CE 
117.78L  DF 
53.98L  CC 
613.42L  ECD 
76.14L  C 
14.89L  C 
90.00L  D 

115.74L  F 
78.35L  BC 
29.04L  C 
613.42L  D 
73.76L  D 
91.401  C 
157.63L  C 
95.43L  FE 
95.43L  EC 
67.08L  EEC 

97.27L  C E 
97.94L  BE 
74.07L  BD 
110.29L  AB 
33.19  CCCC 
63.75L  EEF 
113.90L  D 
93.791  C 
B8.47L  C 
38.46  BBCC 


.33 

48L 

1.47: 

.86 

2.25 

25L 

2.27: 

.95 

8.42 

.25L 

1.39L 

32L 

2.36 

2.38 

.27 

.48 

.37 

.25L 

.29: 


,60L 
2.34 
17.00L 
11.26L 
1.06 
8.03 
9.04. 

1 1 .65L 

3.52 
21.52L 

7.58L 

.591 

9.43L 

8.44L 

4.25L 

14.751 

6.13L 

6.73L 

.99L 

1.19L 

.44L 
18.37L 
15.12 
10.17L 
1.13 
3.1 1L 
8.07L 
16.36L 
1.69 
2.10L 

21.52 
5.24L 

17.33 

16.92L 

21.12L 

1.55 

1.75L 

.53L 

4.01 

5.90 


52.B9L  D 

64.57L  CF 
23.59  DC 

18.86:  CCCD 
1 39.71  L BC 
133.121  C 
300.66  BBCE 
42. SOL  D 

44.96L  CC 
137.13L  BD 

613.42L  FEF 
30.45:  C i 
69.74L  BD 
49.16  D 
114.32L  D 
52.01  L BC 
148.03L  EC 
15.04L  C 
300.66L  BB 
1 1 3.71  L CB 


bd| 

AA 

B 

|BAAB| 
AB 
ABAE 
[AA 
BBCF 
AA 
CD 

BC  D| 
BBF 
AB 
AB 
AA! 

,AA  B| 

ddc 

. GB 
BC  . 
B| 

I CC 
AA 
CE  F L 
GBCFj 
EB 
CF 


1 

1 1 
8 1 
8 2 ! 


8.65 
12.27L  D 
132.85L  BC 
123. 85L  BB 
5.96L  D 

8.73:  BBCD 
51.20  DC 

94. SOL  BD 
33.76L  D 

7B.96L  CB 

71.96L  FE 
5.64 

103. 19L  C 
87.92L  B 
54.56L  F 
190.64L  F 
24.52 

29.54:  BC 
78.87L  BF 
13.12 


B 

jCC 

I DC 

|aaa 

B DG| 
BBDB 
BB  H 
AAL  J 
EBDD 
IGDAD 
ED 
C 

. AAGC 
[aaaa 

. D 
ABKC 
FFFB 
BAAC 
AAE 
|BK 
BBAA 

l FC 

|aah 

CD 

,CCB  . 
CDGC 
BCGG 
RHGB 
EE 
|abc 

MDE 
■ J B 
| A ACE | 
AAB 

MCI 
DB 


850110020C 
36001 3000C 
970121321C 
76001 3200C 
9401101328 
37 025459 5F 

9501 1 1020C 
967429799F 
9400201 10C 
4502201 10C 


6600111 10C 
951669979F  I 1 

45001 3000F1  I 1 

960110120C 
4503101 51 C 
960123674C.  . 

660250500F  i 1 

470025894C  l I A 
6602011228 
9401010208 

9701 141 OOF  I I I 1 

550100220C 
97013221 1C 
760346979F 
470119900C  1 I 2 j 2 
7500201 31 F 
070000000C  . 

560036589F  I I A 
460139543F . . 

754010053C  42  C 


X2016  + 337 
MRSL  076  + 02/2 
MRSL  077  + 02/2 


23  MRSL  077  + 01/6 


23 


F 1 


AB 

AA 


59.74L 
214.85L 
96. SOL 
109.38L 
69.06L 
25.07L 
49.16L 
55.75L 
83.75L 
14.24L 


CC 

[c 

[CCD 

C 

BBF 

C 

[CF 
CC 
B BD 
C 


91.49L  B 
70.16L  B 


BCD 
BB 
E 

CD 

43.89L  CD 
64.45L  C 
4262L  DD 
38.65  CCD 


53.65 

41.65 
128.94L 

71.72L 


ACCA 
A AAB 
, DBCB 
AC  D 
E DD 
AAG 

AAD 
L JC 
,BB 
BD  J 
CEE 
FE 

i-  - fa 
|abea 
aa 

HJ  EC 

AA 

BD 

CDCL 
BHK 
AADD 
B BE 
CDCG 
BBCH 
AAAG 
BHL 


CC  AA 
BDD 
AAC 
AAI  E 
KF 
BA 

[BBFE 
I K 
JCCG 
B DB  B 


960143310C 
860227384C 
9501 201 20C 
37011 001 2C 
485129972C 
964244220C 
270245695C 
950323342C 
970139656F 
870000 200C 

560120000F 
7300000008 
670030262F 
7742251 43F 
960131 632F 
6701021 51 F . 
45921 7666C  35 
950 1000 IOC 
970032452C 
070010000C 


765469999F 
480124451C  4 

9401034448  M. 
48E234898F I I 6 1 2 
950324360C 
560000000C 
1641 004 90C  , 

9602112238  1 

460239886C  I F 
072020000C  67 

9700000308  4 

970000 142C  I A 

160010000C 
473129742C1  I 4 
9700320408 . . 

97001 2232C1  I 7 

980029752 F 
760354367F  . 

4801 36461 C 4 

762246552F  I 3 

660010141C 
96000001 08 
46000001 OF 
740310251 C 
48022B975C 
260452968C 
474020461 F 
9601 12232C 
9400210528 
98020001 0C 


MRSL  077  + 01/6 


MRSL  077  + 02/2 


MRSL  077  + 01/6 
OCL  0160 


DO  18851 
69820  K2 
X2017+391 

69823 


LDN  0886 
69825  K0 


32  X2017  + 372 


5 

393 

509 

549 

460 

499 


MRSL  077+01/6 

MRSL  077  + 01/6 
69828  F2 


OCL  0163 
X2017  + 323A 

TMSS  +40405 


91 

66 

8 

87 


71 

15 


147 

473 

12 


lFs|i 
I Al  1 


9401011318 
0600 1 OOOOC 
974238300F 
67033 3640F 
951 121010C 
970414410C 
280232454F 
B82334950F 
760100100C 
970121032C 

753255640F 
950230022C 
4802047 50C 
580121455F 
060031 435C 
96031 1020C 
970321 101C 
9501210328 
96031 53 33C 
75801 0240C 


3 1 


MRSL  077  + 01/5  575 

X2017  + 336  HO 


86 


69833  OB 
LDN  0886 

MRSL  077  + 01/5 


X2017  + 365 


2 

565 

453 


•Confusion  Flags:  6,-9,  Hours  Conf.rmed  Small  Ex, ended  Sources  (SI)  a. 


12,  25,  60,  100  pm;  10)  High  Source  Density  Region. 


Right  Ascension:  20h17m56s-20h19m07s 


Position  (1950) 


Name 


Galactic  Uncertainty 
5 A Coords  SMJ  SMN  9 

I (s)  ( ) I b O (”)  (•) 


20179  + 3210  56.5  7 71- 

20179+3244  56.6  49  72-  2 I 

20179  + 3337  56.8  38  73-1 

20179  + 3906  57.5  24  77+2 

20179  + 3936  57.5  60  77+2 

20179  + 3151  58.4  57  71  2 

20179  + 3312  58.7  4 72-  2 

20179  + 3428  58.8  56  73-1 

20179  + 3448  59.6  4 74- 


20180  + 3234 
20180  + 3350 
20180  + 3424 
20180  + 3647 
20180  + 3054 
20180  + 3523 
20180  + 3530 
20180+3812 
20180  + 3558 
20180  + 3015 

20180  + 3639 
20181+3122 

20181  +3402 
20181+3620 
20181+3644 

20182  + 3626 
20182  + 3520 
20182  + 3207 
20182  + 3413 
20182  + 3817 

20182 + 3954A 
20182  + 3753 
20182  + 3230 

20182  + 3650 

20183  + 3113 
20183  + 3554 
20183  + 3633 
20183  + 3757 
20183  + 3700 

20183  + 3915 

20184  + 3631 
20184  + 3910 
20104+3936 
20184  + 3418 
20184  + 3602 
20184  + 3543 

20184  + 3058 

20185  + 3853 
20185  + 3325 
20185  + 3848 


4.5  58 
8.3  13 

8.6  1 
9.7  4 

11.5  22 

13.6  31 
13.9  53 

15.4  56 

15.6  32 

16.5  39 

17.2  30 

17.3  31 

17.4  17 
,17.9  30 

1 18.4  34 

18.6  3 
20.1  49 

20.8  33 

20.9  39 
23.0  52 

24.6  59 

25.4  39 

26.8  4 

26.9  52 

27.9  2 

28.4  53 

29.5  10 

30.6  15 

32.4  32 

32.5  59 


71-  3 

51 

72-  2 

48 

73-  1 

30 

73-  1 

50 

75+  0 

20 

70-3 

44 

74-  0 

18 

74-0 

33 

76+  1 

30 

74-0 

16 

70-  3 

25  i 

75+  0 

50 

71-3 

41 

66  3 
68  3 


14  64 


20185  + 3217  33  3 20 

20185  + 3144A  33.5  28 
20185  f 3654  33.7  0 

20185  + 3528  35.1  44 

20185  + 3335  35.3  43 

20185  + 3906  35.7  36 

20186  + 3310  37.0  37 

20186  + 3044  37.1  14 

20186  + 3852  38.2  1 

20186  + 3614  39.3  13 

20186  + 3915  39.6  10 

20186+3556  40.1  51 

20186  + 3055  41.1  9 

20187  + 3808  42.9  12 

20187  + 3318  43.7  33 

20187  + 3957  43.9  9 

20187  + 3545  44.6  43 

20187  + 3029  45.4  19 

20187  + 3257  45.5  7 

20187  + 3738  46  3 


73-  1 
75+  0 
75+  0 
75+  0 

74- 0 

71- 2 

73-  1 
76+  1 

78+  2 J 

76+  1 

72-  2 
75+  0 
71-  3 | 

74-  0 j 
75+  0 | 
76+  1 
75+  0 | 
77+  2 

75+  0 , 
77+  2 
78+  2 

73-  1 

75-  0 j 
74  - 0 

70-  3 f 
77+  1 
72-  2 
77+  1 

72- 2 

71- 3 
75+  0 

74- 0 

73-  2 
77+  2 

72-  2 
70-  3 
77+  1 

75-  0 

77+  2 
75-  0 
70-  3 
76+  1 
72-2 
78+  2 
74-0 
70-  3 
72-  2 
76+  1 


31 

33 

20 

31 
36 

19 
42 
29 

20 
33 

32 

24 

25 
37 
12 
18 
15 
41 

22 

36 

15 

46 

33 

23 

54 
19 
21 
17 

29 

40 

19 

24 
29 
21 

20 
27 

55 
42 


Flux  Density 


Flags 


8 66  3 


5 
8 
9 
3 
3 

10 

3 

6 
9 
5 

5 

7 

8 

3 

6 
10 

4 

5 

5 

3 

4 

4 

6 
9 

5 

4 

18 

14 

5 
5 


20  11 
29  12 


70 

63 

65 

66 
68 
62 
62 

64 
67 
67 

65 

65 
64 

66 

64 
69 
35 

67 

68 

65 

67 

67 

65 

66 
65 
65 

63 
62 
67 

64 


(Not  Color 

Corrected) 

^im 

25  +m 

60  pm 

(Jansky) 

.66 

.18: 

4 82L 

37L 

28L 

2.13 

.37 

•25L 

1.54L 

-34L  , 

■51L 

6.21 

.87 

.79: 

20.46L 

38L 

-25L 

1.30 

-39L 

.25L 

2.18 

41L 

■25L 

1.53 

100  /im 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
CoeF  R 


20188  + 3403  49.0  24  73-  1 23 

20188+3600  50.0  20  75-  0 23 

20188+3412  50.2  42  73-  1 22 

20188  + 3926  50.7  18  77+  2 20 

20188  + 3855  51.9  25  77+  1 34 

20188  + 3650  53.7  32  75+  0 26 

20188  + 3223  53.9  20  72-  2 39 

20189  + 3913  55.0  9 77+  2 18 

20189  + 3350  55.4  48  ‘ 

55.7  14 


20169  + 3557 

20189  + 3023 
20189  + 3544 
20189  + 3636 

20189  + 3255 
20189+3230 

20190  + 3906 
20190  + 3850 
20190  + 3359 
20190  + 3922 
20190  + 3822 

20190  + 3458 
20190  + 3020 
20190  + 3219 
20190  + 3501 
20190  + 3645 
20190  + 3414 
20190  + 3444 
20191+3658 
20191+3940 
20191+3401 


56.0  11 

56.3  20 

58.3  5 

58.5  8 

59.5  38 
0.3  54 
0.6  58 

1.2  38 

1.3  19 

1.4  52 

1.9  39 

2.5  58 

4.2  45 

4.5  12 

4.9  7 

5.0  0 

5.3  2 

7.3  12 
7.3  30 

7.6  57 


66 

64 
70 
66 
70 

65 
67 
65 
63 
65 

67 

63 

65 

64 
69 
60 

66 
62 
62 
67 

65 
67 

65 

66 

65 
69 

66 
65 


73  1 

84 

17 

64 

75-  0 

25 

11 

73 

70-  3 

32 

18 

62 

74-  0 

60 

3 

63 

75+  0 

46 

7 

37 

72-  2 

30 

5 

65 

72-  2 

29 

8 

64 

77+  2 

14 

5 

36 

77+  1 

59 

12 

60 

73-  1 

57 

9 

70 

77+  2 

40 

9 

65 

77+  1 

36 

6 

66 

74-  1 

23 

3 

63 

70  3 

21 

7 

65 

72-  2 

20 

3 

66 

74-  1 

18 

3 

64 

75+  0 

27 

6 

68 

73-  1 

18 

10 

65 

74-  1 

31 

5 

65 

75+  0 

23 

5 

67 

78+  2 

20 

3 

63 

73  1 

21 

H 

68 

40L 

25L 

.97 

.22 

15.75 

.28 

6.05 

.85 

.54 

6.55  j 
4.13 

1.59L 
.48 
.75 
.56 
1 04L 
.47L 
.271 
1.44 
.41 
82 


1-43; 

.57 

48 

1.00L 

1.87 

.45 

92 

1.24L 
.56 
2.01  L 

1.04 

.81 

1.72L 
.32 
.47 
.39 
* .25L 
.32L 
1.52 
1732 

1.03 

.38 

.90: 

25L 

.30 

1.11 

.98 

1.49 

32L 

1.82L 

86: 

48L 

.42 

.44 

,41 

1 97L 
.47 
.25L 
29L 
.61 


Confusion 

Flags* 


.25L 

1.02L 

7.15 

11.51 

.66 

.88 

.43 

2.80 

.721 

.33 

25L 

.32 

.44 

.69 

.76 

4.84 

.33 

.41 

1.53  , 

.42  | 

49L 
1.02 
6.31 
.71 
1 .61 L 
35L 
1.07 
.83 

1.17:  ! 
28L  j 


31L 

.27L 

43 

-37L 

12.10 

25L 

3.07 

.25: 

30L 

11.40 

2.76 

1.39L 
•25L 
25L 
.32: 
.44:  I 
.50  I 
.30L 
.95 
25L 
.61 

1.27 
2.18L 

.24: 

.85 

1.05 

.20: 

2.66 

1.09L 

2.27 
1.54 


.62 

51L 

6.17 

.28L 

.99L 

.79 

25L 

.35 

.65 

9.52 

.41 
25L 
1.05 
.64 
•25L 
1.55 
.62  | 
.89 
.37 
.73L 

1.1 1 L 
.351 
.25L 
.901 
.50 
1.97L 
.55 
25L 
29L 
.59: 


.20: 
.36 
4.09 
240.67 
46L 
.71 L 
25L 
1.25 
.251 
.421 

43L 

28L 

.881 

.63 

.37 

5.72 

41L 

35L 

1.34L 

40L 

.29L 

.62 

23.42 

.30L 

.58: 

28L 

.38 

.75 

1.29 

.55 


7.34L  f 
.68 

1.94L 
3.76L 
6.14L 
8.99L 
1.44L 
7.00L 
7.91  L 
16.76L 
165.29  , 
60L  | 

7.07 
46L  I 
4.99L  I 
10.92L  I 
6.56 
4,96: 
2.15: 
7.62L 
6.09L 
12.89L 

29. 1 0L 
18.77L 
3.47L 
11.29L 
53L 
10.61  L 
8.87;  , 
9.43L  | 
9.32  , 
25.44L 

8.46L  j 
9.70: 
76.48 
6.78L 
5.52L 
8.34L 
.56L 
14.79L 
3.52L 
3.07: 

5.68L  | 
4.97L  | 
11.11 
8.89L 
1.82L  f 
22,54:  , 
2.14L 
.44L 
14.37L  | 
3.94: 


65.75L  EF 
92.19L  D 
22  SOL  D 
106.31L  D 

120.31  L FD 
19.15L  E 

42.07L  C 

32.73L  D 

69.48L  BB 
14.02L  C 


BDF. 
GDDH 
CGH 
GCC 
DDD 
J B 
NGBJ 
NGBE 
AA 
CD 


16.50 

61.86L  BC 
99.03L  C 
72.80L  CD 
65.97L  D 
67.53L  FD 
81.83L  BD 
141. 90L  C 
272.11  BBCDjCAAA 
43.69L  CC  A AD 


E HFB 
(A  A 
EM 
AA 
Cl 
AA 
BC 
B 


101. 79L 
49.44L  C 
77.30L  B 
83.37L  BF 
73.63L  EC 
100.82L  EE 
20.56  EC 
53.08L  BD 
95.71L  C 
109.57L  ED 


CDC 

[b  g 

AB 
|BCG 
I DC 
DDEB 
. GEB 
I AADB | 
. B HI 
AB 


104.19: 
172.77L 
110.79L 
77.91  L 
44.96L 
272.1 1 L 
91.49L 
35.46 
27.25 
177.64L 


CE  D CBGA 
D CM 
BD  BB 
, B GAFE 
BC  AAL 
BF  BHE 
BBF  AAED 
C BB  AA 
DCBC  CA  A A 
C AD 


0 95003 2240C 
558025574C 
960320232C 
. 370321 233C 
0 j 8702299 50F 
9601 10212C 
960214354C 
. 960123242C 
0 9500 1024 1C 
9601010108 

97001 2220C 
4602 12220C 

1 940021 020C  . 

5630434 76F  15 
9400000000 
94021 1492C 
750100000C 
06001 OOOOC  , 
0 64821 5530F  36 
8 I 9201000108 

66024581 OF 
9500000008 
960 102000C 
750130030F 
664042265F 
650131 190F 
. 96401 1372C 
9 950032522C 
9401 10010C 
5 I 060000000C 

98E346574F 
760124560F 
950030031 C 
778177889F 
, 9500000008 
75001 2000C 
764143250F 
680247790F 
580103420F 
27 0144540F 


Declination:  +30°- + 40° 


Associations 


C 

A 

T 


Name  Type 


Sep 

(")  Mag 


89.45L  BC 
184.84L  C E 
138.47:  BED 

103.57L  C 
107.44L  C 
1 10.59L  CB 

A QA 

10+45LI  D 
61.25L  BC 
102.86L  DCE 


104.36L 

12.04: 

77.96L 

62.65L 

71.74L 

104.85L 

50.52L 

59.69L 

27.69 

19.16 


BC 

F F 
CCD 
F 

,C 

BED 
CC 
BC 
F F 


AA 

!afd 

CDB 

iDE 

[BBI  c] 
CAACi 
LC 

i 81 

ACH 
A A E 

J ACD  , 
D D 
DBCDf 
BDB 
CEC  . 
fDBCC 
A A F 
AA 
HCHC 


DC  CDEB 


37.84L  I 
2.69  , 
60L 
6.69L  J 
4.32:  , 
33.40L 
8.34L  I 
.59 
1 13: 
15.991  J 

3.70: 
2.22  , 
3.35L 
1049.79 
21.35L 
13.07L 
4.72L 
21 .41 L 
1.01 
10.24L 

72L 

5.18L 

4.03 

3.44L 

3.97L 

126.36L 

7.07L 

7.16L 

22.851 

17.38L 

1.55:  , 
■41 L j 
6.58  , 
7.64L 
0.03  , 
3.35L 
7.14L 
8.36L 
10.43:  . 
2.82L 


150.83  F D DCHC 
71.49L  C CJC 
35.59L  C BE 

25.07L  D BD  E 

18.39L  CDC  EDCC 

116.80  E CBGB 

57.26L  BC  BBDDj 

4.14:  CE  BC 

7.67  DD  K I EBt 

94.31  L BD  BCGCj 

22.49  FCD  LFDC 

91.481  FD  DCBM 
68.131  CB  AAA 

144047:  BB  DD  AA  A B 
80.87L  B BC 

92.971  B AEBC 

75.00L  B CFM 

1 50.83 L BB  A A E L 

22.6 2L  D Cl 
123.22L  F CHE 


5.01 

57.26L  C 
134.89L  C E 
38.15L  CD 
42.99L  DC 
406.39:  BC 
80.07L  C 
100.85L  C 
372. 33L  D 
137.42L  B 

22.93  FD 

45.19L  DC 
36.02L  BBC 
86.09L  B 
94.51L  CE 
13.12  D 

64.82L  BC 
107.75L  CC 
141.40L  CEF 
29.49L  C 


MGB , 
C FD| 
CGD 
AAE 
ADFB 
EDCB 
DD  E 
DD 
BG  H 
C FE 

BDCD 
BA  F 
AAA 
AFI  E 
GBD 
EGDB 
AB 
BCBK 
CCC 
DBDC 


660153270F 
371 04544 0C 
8721 18540F 
95001 OOOOC 
660025420F 
56021 2654C 
9700110308 
370180785C 

- 960211 41 0C  , 

9 471 140663C  15  J 

1 9503000 20C 
9701 15434C 
87C159999F 
940101473C 
9501 101 52C 
371 133132C 

- . 9681 13420C 

1 8401001008 

149C170685C 
68400 1340F 


270244440F 
760039761 C 
9500110318 
6801001 10F 
974233300C 
97C259774F 
56822565 5C 
7700000008 
98401 104 1C 
870103250F 

97C031343C 
860148661 F 
95201 0050C 
8534799 54F 
370250783C 
878349998F 
94001 OOOOC 
37 1 367683C 
96011 OOOOC 
660039651 C 

9700100008 
660215655C 
850431 030F 
960111 04 OC 
95000002 1C 
56B265564C 
470250452C 
960140420C 
660274831 F 
270101370C 

66001 3343C 
9200200008 
95001 1253C 
74001 3343C 
966229 980F 
9601 10150C 
850020020C 
875526335F 
971478132F 
870141 543C 


MRSL  077  + 01/5 
LDN  0842 


X2018  + 359A 


32 


X2018  + 3 21 


99 


MRSL  077  + 02/1  528 


*23  OCL0164 
23  MRSL  077  + 01/5 

23  MRSL  077  + 01/5 


23  MRSL  076  + 01/2 
23  MRSL  076  + 01/2 

23  LDN  0843 
23  MRSL  075 + 00/2 

23  MRSL  077  + 01/5 

23  MRSL  076  + 01/2 

23  OCL  0171 


23  MRSL  077  + 02/1 
32  X2018  + 357 


23  MRSL  076  + 01/2 
23  MRSL  075  + 00/2 

23  OCL  0171 


32  X2018  + 357 
23  MRSL  077  + 01/5 

11  PK  71  — 2.1 


319 

411 


199 

298 

133 


552 
95  11 


398 

220 


23  MRSL  075  + 00/2 
23  MRSL  077  + 02/1 


F,a9S:  ” C,RRUS-1:  * C,RRUS-2;  31  “ Confirmed  Sources 

510 


i 


Right  Ascension:  20h19m07s-20h20m18! 


Declination:  +30°-  + 40' 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

Galactic 

Uncertainty 

H 

C 

(Not  Color  Corrected) 

100  fjm 

V 

L 

C 

8 

Coords  SMJ  SMN 

e 

o 

12  fim 

25  fim 

WJ  nm 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

A 

Name  Type 

h m.  o / 

<s)  n 

1 b 

o 

O 

O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

20191+3800 

7.9 

13 

76+  1 

30 

6 

66 

4 

1.05 

.49 

18  51 L 

84.02L 

BD 

AB 

1 

770002000F 

20191+3423 

9.4 

24 

73-  1 

26 

3 

66 

4 

26L 

.46 

3.09 

61.73L 

CC 

CB  B B 

9500001 20C 

4 

•32 

X2019  + 374 

20191+3723 

10.3 

44 

76+  1 

25 

3 

66 

5 

64  L 

1.67 

31.98L 

131.42: 

C F 

DACB 

960074B50F 

2 

2 

20191+3909 

11.8 

42 

77+  2 

15 

4 

65 

4 

5.43 

4.82 

126.36L 

586. 19L 

BB 

DCEC 

5 

45B357576C 

1 

23 

MRSL  077  + 01/5 

20192  + 3558 

12.6 

5 

75-  0 

21 

6 

67 

4 

.62 

.22: 

5.10L 

66.69 L 

DF 

BCGB 

6 

760029661 C 

7 

20192  + 3921 

12.9 

10 

77+  2 

19 

4 

66 

4 

4.93 

3.33 

18.21  L 

199.75L 

CC 

AB  1 

1 

5621 8381 OF 

20192  + 3938 

13.2 

39 

78+  2 

25 

8 

62 

3 

1.601 

.68 

17.46L 

266.78 L 

F 

DC  G 

960469733F 

23 

MRSL  077  + 01/5 

20192  + 3907 

13.9 

49 

77+  2 

23 

6 

67 

3 

1.07L 

2.72 

112.15L 

564.761 

F 

BA  D 

350244465C 

1 

20192  + 3236 

14.0 

56 

72-  2 

17 

5 

66 

3 

1.45 

.44 

3.57L 

41 .61 t 

BC 

A B 

2 

96000022 1C 

20192  + 3512 

15.5 

39 

74-  1 

30 

10 

67 

5 

.64 

.37 

9.64L 

119.52L 

CC 
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■Confusion  Flags:  6>-9)  Hours  Conf.rmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12.  25,  60,  100  jim;  10)  High  Source  Density  Region. 
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Declination:  +30°-  + 40' 


Right  Ascension:  20h22m32s-20h23m40B 
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Right  Ascension:  20h23m40s-20h24ra57s 


Declination:  +30°-+ 40° 


Position  (1950) 
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20236  + 3400 

20236  + 3840 

20237  + 3755 
20237  + 3344 
20237  + 3809 
20237  + 3539 
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20238  + 3616 
20238  + 3116 
20238  + 3703 
20238  + 3247 
20238  + 3746 
20238  + 3210 
20238  + 3530 
20238  + 3801 
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20238  + 3724 

20239  + 3340 
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20239  + 3833 
20239  + 3935 
20239  + 3544 
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20241+3357 
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20244  + 3425 
20244  + 3227 
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20244  + 3431 
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20244  + 3509 

20244  + 3858 
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20246  + 3325 

20246  + 3640 
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20247  + 3225 
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20248  + 3930 

20248  + 3745 
20248  + 3522 
20248  + 3803 
20248  + 3615 

20248  + 3807 

20249  + 3955 
20249  + 3618 
20249  + 3953 
20249  + 3535 
20249  + 3257 
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6 Coords  SMJ  SMN  B 
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46 

17 

66 

.26 

37L 

2.71  L 

36.0  1 

2 73-  3 

31 

13 

62 

25L 

25L 

1.27 

36.9  4- 

4 79+  1 

29 

3 

34  5 

1 2.74L 

10.78 

184.99L 

38.3  i; 

2 78+  0 

34 

5 

61  2 

1 87 

.54 

30.4 1L 

38.6  4: 

3 75-  2 

39 

3 

67  4 

1 .62 

.25L 

10.57L 

39.1  s: 

7 72-  A 

32 

8 

67  4 

l .54 

.35 

.53L 

39.1  4! 

5 76-  1 

79 

15 

62  5 

! .41 L 

.31 L 

1.99 

40.6  21 

3 71-4 

61 

12 

71  2 

! .27 

.33L 

.60L 

41.8  2( 

) 75-  2 

23 

5 

67  A 

l 9.10 

3.59 

12.55L 

42.7  1 

1 75-2 

24 

7 

67  A 

.46 

.25L 

1 1 .85L 

44.0  15 

J 74-3 

32 

8 

64  2 

! .24 

32L 

13.10L 

44.5  21 

7 75-  2 

20 

5 

67  4 

2.91 

1.84 

10.65L 

44.8  15 

1 73-  3 

33 

13 

61  2 

-25L 

25L 

.88 

45.6  3( 

) 75-  1 

19 

7 

67  4 

42L 

4.75 

17.20 

45.9  At 

5 70+  0 

23 

5 

63  3 

2.92 

.86 

13.69L 

46.0  4f 

> 76-  1 

22 

6 

67  4 

1.26 

.75 

1 1.29L 

47.5  41 

! 78+  1 

20 

6 

63  3 

224: 

3.33 

86.79: 

49.9  41 

1 76-  1 

44 

10 

63  3 

36: 

.28: 

9.60: 

49.9  2 2 

! 74-  3 

62 

12 

63  2 

37L 

.251 

1.61 

50.0  11 

77+  0 

54 

10 

61  2 

.751 

.28 

2.19L 

51.9  1C 

1 76-  1 

86 

13 

63  2 

1.60L 

.86L 

3.04 

53.0  41 

74-  2 

22 

6 

67  4 

.85 

.34 

16.38L 

55.5  47 

' 75-  2 

18 

5 

37  4 

.55 

.46 

6.83L 

55.8  53 

l 74-  3 

41 

8 

63  3 

.91 

.56 

9, SOL 

55.9  5C 

• 78+  1 

58 

9 

64  3 

2.53L 

2.70L 

12.75 

57.5  43 

75-  2 

42 

6 

67  4 

.60 

.29: 

9.15L 

59.4  17 

73-  3 

63 

16 

64  2 

.51L 

25L 

.81 

59.6  14 

76-  1 

23 

4 

63  3 

1.26L 

5.44 

30.99L 

0.0  28 

79+  1 

42 

8 

62  3 

1.73 

3.34L 

43.78L 

0.1  48 

74-  3 

32 

13 

63  2 

76L 

25L 

1.35L 

0.4  25 

79+  1 

23 

8 

66  2 

2.75: 

4.72: 

72.41 

1.1  52 

73-  3 

87 

15 

63  2 

.32L 

.25L 

1.03 

1.2  10 

73-  3 

63 

13 

64  2 

28L 

25L 

1.01 

1.4  46 

72-  4 

16 

5 

66  4 

9.05 

8.91 

3.15 

2.8  47 

74-  2 

60 

13 

62  2 

.25L 

.32L 

2.59L 

3.4  34 

77-  0 

44 

8 

62  3 

.45 

30L 

21.24L 

4.2  22 

78+  1 

29 

8 

64  3 

1.49: 

2.10 

80.57L 

4.6  1 

78+  0 

66 

11 

62  2 

.51 

30L 

7.25L 

5.4  40 

74-  3 

27 

13 

70  2 

.32 

.56L 

11.43L 

5.7  5 

76-  1 

66 

8 

67  2 

48 

39L 

14.04L 

6.1  17 

74-  3 

23 

6 

39  3 

1.87 

.93 

11. SOL 

6 3 38 

75-  2 

38 

5 

68  4 

.76 

.30 

1 0.51  L 

6.6  39 

77-  0 

34 

6 

32  3 

.67 

.72L 

14.76L 

7.6  32 

75-  2 

29 

16 

62  2 

.25L 

.25L 

2.27L 

8.4  56 

78+  1 

23 

8 

61  2 

1.51: 

2.17 

99.24L 

9.1  7 

78+  1 

21 

4 

62  4 

1.82 

19.26 

128,18 

10.1  39 

73-  4 

21 

4 

67  5 

.95 

.49 

5.27L 

10.7  50 

77-  0 

17 

5 

63  3 

5.32 

9.49 

164.79: 

11.4  8 

76-  1 

19 

8 

65  3 

.881 

.77L 

13.10L 

11.5  8 

73-  3 

26 

12 

63  2 

45L 

-26L 

1.68 

11.8  48 

72-  4 

26 

3 

67  5 

.54 

.20: 

.75L 

13.2  13 

75-  2 

24 

11 

63 

.47L 

30L 

4.35: 

100  /Am 


93L 

73L 

U4L 

3.54L 


45, 

49. 

97. 
143.! 
51.60L 
15.70 
18.18 
126.86L 
145.08L 
95.35L 

26.271 
13132.261 
14.32: 
136.07L 
40.67L 
192.661 
39.12L 
1 24.77L 
101.77L 
31.57L 

143.85L 
248.85L 
123.80L 
131.321 
10.07L 
149.73L 
43.24L 
100.53L 
202  86L 
6.37 

48.41  L 
38.09L 
5.86L 
105.16 
105.161 
156.17L 
186.12L 
30.87L 
131.04L 
118.23L 

53.77 
105. 16L 
123.82L 
100.21  L 
13132.26 
25.50L 
1 86.03 L 
49.15L 
19.75L 
7.73: 


1754.62L 
131.95L 
107.88L 
40.60L 
56.26 L 
38.26L 
128.46L 
112.43L 
164.59L 
101.35L 

1 2.61  L 
106.98L 
116.90L 

90.68L 

215.16; 

59.81 

20.42L 

39.00L 

14.46L 

139.03L 

28.85: 

115.70L 

134.98L 

118.23L 

5.02 

113.26L 

200.83L 

12.66 

138.38L 

20.37L 

2487L 

34.62L 

14.62 
192.54L 
253.42L 

69.96L 

106.54L 

159.71L 

102.17L 

99.59L 

156.10L 
29.83 
201. 74L 
154.98 
62.56L 
335.03: 
93.43 
16.05: 
49.07L 
24.03 


Declination:  +30°- + 40° 


Flags 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


B 

F 
BC 
C 

DDC 


CD 


F 
BDD 
DD 
E 
C 

D 

BB 

AB 

BD 

E 

ED 

EC 

CD 

D 
BD 
D 

BBD 

D 

BC 
BB 

D 

D 

FED 

DF 

B 

F 

BB 

BFD 

CD 

BBFE 
E 

BC 
BBCC 
E 


DD 


E 

BD 


EF 


D 
BD 
BB 
BB 

CEEF 
EFED 
D 
D 

D 
BD 

BF  I 
BC 

D 

CC 


DEF 
D 


C 
DFD 


EE 


CD 


lEF 

BBCD 

CD 

B BDD 
F 
EE 


BC 


BEI 
I EC 
ABDC 
AD 
AABG 
Dl  J 
FEEB 
BB 
BEG 
CB  AC 

C 
ABF 
GBDB 
BCE 
DB 
AJ  J 
B 

AA 
AA 
BCC 


CH 
CDBB 
BA 
ECG 
NBG 
ABGC 
FE 
A A AF 
BGF 
KBB 

A AG 
M C 
FF 
FDDB 
CBF 
BCC 
BD 
AA 
BB  A 
BDLF 

AABD 
DD 
BD 

BDCE 
8 BA  A 
KMBB 
A AE 
FC 
DD 
GEB 

CHG 
ABI 
BH 
BB 

B 
K 

AA  F 
E 
I J 
AA 

DE 
DCH 
AAGD 
A A F F 
CCED 
EEFC 
CD 
CEF 
MCE 
BDHG 

DBGA 
AA 
DC 
BCG 
FC 
EBC 
BGB 
GB 
EEB 
K C 

F BD 
AAA 
GGB 
BF 
DCE I 
D 

CL  I 
BGC 
AA 
BB 

DEB 

i DD 

jDADG 
AA  AC 
AB 

BABB 
DE  HB 

[dkcc 

BC 


DD  EFCB 


861 131130C 
870121440F 
941 121431C 
270222333C 
940100030C 
960113532C 
96001 0230C 
940021210C 
9401 1 1220C 
970135931 F 

9400110008 
820230000F 
678400460C 
460366940F 
28021 2334C 
930023332C 
360200020C 
95021 1330C 
350121374C 
9401000008 

97055 1520F 
463169942F 
470223460F 
870657457F 
960121442C 
850025432F 
9401110010 
572 10004 1C 
671567676F 
9700000 20B 

940 1000 10C 
9601 10000C 
9600110428 
660146473F 
570254 543F 
9401 1 1020C 
57012351  OF 
9500000008 
461159883F 
941012322C 

36C21 1 583C 
760232350F 
26020101 1C 
7401 13343C 
92743454 3 F 
950011 41 OC 
4701 50440F 
38024 1000F 
950000000C 
9700112218 

430557767F 
4701 1001  OF 
950233530C 
9501100008 
35002001 OC 
9400000008 
64031 01 30C 
6502231 41 C 
940031 030C 
950323451 C 

9603054548 
25621 0553C 
3701 13273C 
360000220C 
46534 9653F 
35C203464C 
95001 3544C 
3000 1 3466C 
8701 1 2550F 
940023243C 

964222760C 
9331631 60C 
470230500F 
5501 32030C 
9701010200 
870234501 F 
470355853F 
960062 130C 
660466853F 
760111200C 

8601222408 
65201 00008 
6701 1234 1C 
360000000C 
464269957F 
380003330C 
930061 050C 
3501 12030C 
841 153250C 
950200000C 


564353400F 
760022330C 
471 3598 56F 
4750060 25F 
930110000C 
26C103334C 
7561 15552F 
86021 3421 C 
9400100008 
564131020C 


Associations 


C 

A 

0 T 


Name  Type 


Sep 

(")  Mag 


32 

X2025  + 377 

54 

13 

70044  F0 

42 

1 

V441  CYG 

9 

39 

DKM078. 6 + 01.0 

87 

23 

MRSL  078  + 00/1 

442 

4 

TMSS  +40419 

70 

22 

S106 

31 

23 

MRSL  078  + 00/1 

46 

39 

W67 

77  1 

4 

TMSS  +40421 

27 

32 

X2025+  359 

17 

2 

DO  19028 

18 

23 

MRSL  078  + 00/1 

301 

23 

MRSL  078  + 00/2 

571 

2 

DO  19032 

65 

23  ! 

MRSL  078  + 00/2  : 

547 

32  : 

X2026+384 

27 

9 

63 


180 


•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


2 

85 


516 


I 1! 


Declination:  +30' — - 40' 


Right  Ascension:  20h26m13‘-20h27^33* 


Position  (1950) 


Name 

„ cal 

h m.  . . » r 

Galactic  Uncertai 

5 Coords  SMJ  SMb 

’)  l b o o 

20262  + 3559  13.5 

3 75-  1 

24  10 

20262  + 3432  13.7  2 

f5  74-  2 

33  14 

20262  + 3634  15.1  1 

3 76-  1 

19  8 

20262  + 3553  16.0  2 

14  75-  2 

36  13 

20262  + 3944  17.0 

1 79+  1 

30  9 

20262  + 3535  17.2  5 

16  75-  2 

20  5 

20263  + 3528  18.2  1 

0 75-  2 

23  7 

20263  + 3937  18.2  2 

17  78+  1 

32  3 

20263  + 3500  19.3  4 

12  75-  2 

26  7 

20263  + 3817  19.6  * 

11  77-  0 

73  12 

20263  + 3748  19.6  i 

>6  77  - 0 

19  6 

20263  + 3516  19.9 

7 75-  2 

18  6 

20263  + 3622  20.4 

4 76-  1 

73  13 

20263  + 3616  22.8  ‘ 

14  76-  1 

28  7 

20263  + 3740  23.1  ! 

J4  77-  0 

21  9 

20263  + 3210  23.2 

10  72-  4 

18  4 

20263  + 3429  23.6 

3 74-  2 

21  5 

20263  + 3510  24.0  ! 

31  75-  2 

61  14 

20264  + 3700  24.0  ! 

37  76-  1 

58  7 

20264  + 3339  24.7 

13  74-  3 

46  3 

20264  + 3706  25.0 

2 76-  1 

24  5 

20264  + 3849  27.8  : 

39  78+  0 

27  4 

20264  + 3408  20.1 

39  74-  3 

27  14 

20264  + 3154  28.3 

4 72-  4 

21  5 

20265  + 3549  30.2 

30  75-  2 

36  12 

20265  + 3909  30.3 

13  78+  0 

37  9 

20265  + 3442  33.7 

35  74-  2 

23  9 

20265  + 3737  34.7 

11  77-  1 

29  7 

20265 + 3B30  35.8 

47  78-  0 

25  15 

20266+3719  38.6 

19  77-  1 

39  e 

20266  + 3544  39.0 

15  75-  2 

19  e 

20266  + 3859  39.1 

10  78+0 

29  i 

20266  + 3353  392 

30  74-  3 

48  I 

20266  + 3856  39.5 

55  78+  0 

25  4 

20266  + 3550  39.6 

46  75-  2 

22  1C 

20266  + 3054  39.7 

18  71-5 

17  1 

20266+3432  40.2 

47  74-2 

39  M 

20266  + 3141  40.3 

18  72-  4 

16  ! 

20266  + 3457  40.4 

2 75-  2 

39  : 

20266  + 3556  40.4 

29  75-  2 

22  1< 

20266  + 3955  40.8 

13  79+  1 

26  1 

20266  + 3234  41.0 

49  73-  4 

89  i: 

20266  + 3753  41.3 

3 77-  0 

29 

20266  + 3741  41.7 

23  77-  1 

27  1 

20266  + 3930  41.8 

11  78+  1 

19  1- 

20267  + 3855  42.5 

36  78+0 

26 

20267  + 3003  42.9 

8 71-5 

35  1 

20267  + 3905  43.2 

11  70+  0 

30 

20267  + 3509  46.1 

49  75-  2 

79  1 

20267  + 3653  46.1 

44  76-  1 

54  2 

20267  + 3821  47.3 

51  77-  0 

28 

20267  + 3409  48.0 

42  74-3 

23 

20268  + 3330  49.6 

40  74-3 

76  1 

20268  + 3036  50.6 

32  71-5 

30  1 

20268  + 3003  51.4 

25  71-5 

38  1 

20268  + 3453  51.7 

39  75-  2 

41  1 

20268  + 3537  53.3 

44  75-  2 

79  1 

20269  + 3713  54.9 

25  77-  1 

20 

20269  + 3302  55.2 

27  73-  3 

20 

20269  + 3204  56.1 

6 72-  4 

30 

20269  + 3742  56.3 

24  77-  1 

24 

20269  + 3014  57.7 

47  71-5 

32  1 

20270  + 3300  0.2 

1 4 73-  3 

39  " 

20270  + 3522  OS 

, 25  75-  2 

21 

20270  + 3657  1.4 

1 6 76-  1 

36 

20270  + 3948  2E 

i 57  79+1 

19 

20271  +3749  6.£ 

1 43  77-  1 

24 

20271  +3612  7.J 

> 17  76-  1 

39 

20271+3711  B.E 

> 11  77-  1 

39 

20271+3920  9.' 

1 33  78+  0 

39 

20271  +3546  9.1 

3 12  75-  2 

33 

20271+3539  10.: 

7 48  75-  2 

34 

20271+3727  10.! 

3 59  77-  1 

78 

20272  + 3535  12.! 

5 35  75-  2 

25 

20272  + 3919  13.! 

5 0 78+  0 

27 

20272  + 3447  13.' 

7 48  75-  2 

20 

20272  + 3131  15- 

4 54  72-  4 

24 

20272  + 3756  16J 

0 32  77-0 

24 

20272 + 383B  17. 

3 11  78-  0 

10 

20273  + 3932  18. 

5 54  78+  0 

19 

20273  + 3513  18. 

6 34  75-  2 

32 

20273  + 3734  20. 

9 47  77-  1 

2B 

20273  + 3011  21. 

1 60  71-5 

36 

20273  + 3800  21. 

2 45  77-  0 

20 

20273  + 3740  22. 

0 54  77-1 

31 

20273+3355  23. 

4 43  74-3 

25 

20273  + 3848  23 

,7  9 7B+  0 

36 

20274  + 3429  24 

6 27  74-  3 

52 

20274  + 3809  24 

8 36  77-  C 

85 

20274  + 3635  26 

.5  38  76-  1 

76 

20274  + 3617  26 

.6  17  76  1 

21 

20274  + 3401  28 

.9  56  74-  C 

31 

20274  + 3955  29 

.3  19  79+1 

1 4 

20275  + 3745  30 

.1  33  77- 

20 

20275+3842  30 

.4  37  78-  ( 

26 

20275  + 3512  31 

.9  12  75-  1 

2 23 

20275  + 3518  32 

!.8  34  75-  I 

2 45 

20275  + 3256  32 

!,8  58  73-  : 

3 43 

20275+3412  32 

1.5  29  74  ! 

3 29 

20275  + 3056  32 

1.5  9 72-  ! 

5 23 

65 

66 
62 
63 
66 

67 

36 
63 

68 
66 

63 

67 

63 

63 

65 
67 

67 
63 
62 

66 

61 

62 

32 

68 

67 
62 
35 

37 

63 
61 

68 
62 

64 
62 
63 
67 
66 
67 
67 

65 

63 
70 
62 

66 
66 
62 

64 
62 
62 

65 


Flux  Density 


Flags 


Associations 


{Not  Color  Corrected) 
12  pm  25  (im  60  pm 
(Jansky) 


100  ftm 


Flux 

Uncs 


Corr  A Confusion 

Coef  R Flags* 


L C 

R S A 

S 2 # T 


Name  Type 


Sep 

(")  Mag 


63 
60 

64 
67 
73 
62 
62 
62 
37 
67 

65 
64 
64 
67 
61 

63 

64 
62 
64 
62 

64 

64 

63 

66 
59 

67 
63 
62 
33 
66 

66 

61 

68 
63 
62 
68 
36 
70 
63 
63 

63 

64 
35 
34 
62 

67 
66 
64 

68 
68 


.29  L 
.43  L 
.46: 
.39: 
2.31: 
5.31 
.73 
2.52: 
.34L 
.29 

1.00 

.43 

1.25L 

1.02 

.48 

.78 

1.18 

.28 

.47L 

.38 

4.73 
1.15 
.39 
1.86 
.47: 
.54 
.25L 
8.77 
.3 1 L 
.62 

6.36 


.40: 

1.29 

.251 

.79 

.50 

.33: 

2.37: 

.25 

.49 

.76 

1.101 

2.78 

.25L 

1.10 


1.53 

1.52 


^31 


30.64 


.37L 

5.59 

122.00L  E 1 F( 

.40 

3.23 

16.50  DDD  FE 

61 

4.41 

93.43L  CCE  F D< 

.37: 

4.77: 

118.99L  CEE  EC 

3.59L 

BO. 57 

164.75L  D F DG 

3.57 

12.09L 

109.29L  FF  A A 

.66 

9.57 

54.89:  CDCD  EE 

3.67: 

63.19 

195. 93L  CEF  DF 

.42 

2.93: 

149.99L  DD  DC 

.52L 

21.70L 

136.72L  C D 

1.12 

21.07: 

85.78:  CCDD  EC 

.45 

5.07: 

45.28L  BBD  CC 

.29L 

1.78 

51.03L  D E 

.44 

7.04L 

143. 14L  DD  BA 

98  L 

8.07 

106.67L  D F EN 

.25: 

.58: 

77.72L  CDF  AB 

.83 

9.75L 

99.1BL  BB  AA 

.25L 

5.37L 

80.21  L C C 

.82 

3.63L 

33.64L  E DC 

.25L 

9.77L 

158.70L  B B 

3.00: 

3.72L 

34.93L  BC  A A 

3.54L 

28.92L 

226.16L  B AC 

.25L 

1.29L 

25.48L  C B 

1.06 

.86L 

47.0BL  BB  A A 

.27 

9.60L 

122.00L  FD  FD 

3.33L 

25.99L 

126.85L  C B 

.33 

3.13: 

138.64L  CD  ED 

2.56: 

8 61 L 

72.51L  BD  AA 

.23: 

3.70: 

31.01  FDE  G 

.42: 

16.43L 

150.73L  CE  BC 

7.29 

57.24 

118.99  BBCC  A A 

4.39 

15.32L 

178.15L  B GE 

.25L 

2.69: 

11.47  DD 

16.32 

15.32 

170.76L  BC  FA 

33 

4.26: 

34.66L  CFF  EC 

.61 

.51 L 

28.64L  CB  A/ 

.20 

9.171 

41.98L  D 

.40 

.56L 

42.83L  BB  AE 

.251 

11.32L 

115.68L  B C 

.58 

11.02L 

34.66L  CC  EC 

4.17 

66.80L 

225.45  EE  D B( 

26L 

1.57L 

56.4BL  C Et 

.63 

20.19L 

102  14:  BC  D D1 

97L 

17.151 

86  58L  F C< 

2.81L 

18.87L 

94.34  F B< 

16.32L 

26.70L 

179.72L  D B 

L .28L 

.89 

8.54:  DE 

2.91  L 

12.18 

47.82  B CC  B 

L .25L 

1.68 

33.52L  D E 

L 1.02L 

3.36L 

20.36  D C 

97 

22.4BL 

136.80L  BC  A 

.43 

11.56L 

101 .61 L BC  A 

L ,45L 

2.10L 

6.92  E F 

L .251 

.64: 

6.07  CD 

L 25L 

.63 

8.31L  C E 

L .26L 

3.821 

22.88  D D 

L .32L 

2.99 

34. SOL  E 

.88 

16.12L 

75.09L  BC  A 

.52 

90L 

76.33L  BC  A 

29L 

1.11L 

57.86L  B A 

' 1.40: 

26.13: 

205.18L  CDF  E 

>[_  25L 

.64 

5.12  EE 

1 25L 

58L 

95.B6L  D C 

} .74 

4.35: 

25.07;  BCCD  A 

) .57 

12.48L 

186.37L  CE  A 

j 189.82 

60.69 

96.93L  BBD  A 

1 .65L 

20.67L 

182.B7L  F K 

>L  44L 

3.71  L 

20.20  D F 

3L  .91 L 

6.84 

95.69L  F F 

7:  1.35 

33.21  L 

267.28L  DF  A 

1 .30 

11.32L 

116.44L  CE  E 

6 .30: 

12.24L 

135.96L  BF  A 

4L  88L 

2.65 

39.52L  F L 

0 33.36 

35.71 

25.61  CCDD  A 

9L  153 

39.26L 

140.35:  F D C 

7 3.73 

8.82L 

95.06L  BB  A 

5L  25L 

.56: 

5.75  DD 

O’  71 

10.81: 

42.31:  CCDE  E 

3L  245: 

31.55 

169.03:  CDD  C 

4 21.44 

74.09L 

175.95L  FC  / 

i0  .361 

12.271 

157.22L  C i 

12  .54: 

13  69 

4.59 

.491 

63.15L  CFF  1 
21.66L  BC  i 

19-  .73 

12.671 

32.52:  DC  F < 

’5  .971 

18.101 

121.57L  C 1 

16  B5 

8.001 

15.05:  BB  F , 

>0L  319 

43.62: 

194.48L  DD  ' 

)3  .351 

11.061 

140.84L  C 1 

12L  .331 

2.30 

65.27L  D 

38L  401 

1.95 

44.55L  D 

57  63 

5.421 

L 123.96L  BC 

56  -251 

L 8.11 

L 84  61L  F 

31  4.07 

46.35 

163.60L  CDD 

56  6.93 

2736 

111.93L  CCD 

25  1.20 

37.18 

166.08:  DDCD 

64  55 

9.36 

L 123.00L  BE 

73  51 

138.28 

L 196.04L  DD 

25L  26 

L 144 

9.99:  CE 

4B  1.13 

93 

123.03L  BBE 

85  48 

.43 

L 30.29L  B B 

E 5 
ED 


LB 


HB 


ED 


EB 

FC 

BCFD 

CHH 

CCA 

CCF  I 

CDED 

ABJ 

BBBE 

, efa 
Iaade 

AB 


350430231 C 
660135472C 
95001 4743C 
364430640C 
470459654F 
540120030C 
95E224554C 
474238845F 
940122252C 
46001 000 0C 

272114324C 
960233660C 
960220000C 
350222020C 
460364200E 
9404010118 
640125462C 
950030220C 
780023220F 
73002221 2C 

79026211 OF 
960201 220F 
96041 1020C 
9401001008 
3403321 12C 
2701 2001  OF 
5340 333 52C 
5705641 OOE 
3901 0002 2C 
770300000F 

4401 1024 1C 
570243270F 
96011 2041 C 
670231 250F 
2641 431 22C 
9501000008 
650116592C 
9401102008 
75003001 0C 
276121330C 

971 143200F 
9402010108 
27C314325C 
4703651 32E 
488212440F 
570131  HOF 
8600110338 
581133240F 
96001 00 OOC 
77002333 IF 

46001 0200C 
94040 1000C 
670101 120C 
9701000106 
8600100228 
860121222C 
450121042C 
4801 11 120F 
9401101118 
9401111128 

467268343E 
9601111108 
9301101008 
960223420C 
6402244 20F 
9802041 20 F 
260231 101 C 
9741 14320C 
370120100F 
36004 9765F 

3401 101  IOC 
340131021 C 
7801 00000 E 
96002 1042C 
27A069665F 
640202232C 
9601 001 32B 
2801 34523C 
968226583 F 
3751 10252F 

941231 100C 
871 1 33200E 
9500121008 
294144524C 
660377475E 
96031 01 11C 
96C414654F 
940122430C 
2701 10000C 
9701 000 20C 

954104520C 
940321 31 OC 
97063731 OF 
66E234476E 
970437673F 
940141 120C 
940023 300C 
9700100208 
9300002 IOC 
9500000008 


2 . 
2 2 ! 


B 1 
2 


23  CED  176F 
32  X2026  + 354 


13  70077  MA 


6 1 1 
3 


18 


75 


23  MRSl  078  + 00/2 


16  13104 


383 


85 


31  1 
7 

1 

e|  i 
1 

E 1 
2 1 


1 1 2 
2 
2 
2 


2 DO  19047 

39  B2. 3 2026  + 35 
1 RWCYG 

32  X2027  + 393 
13  70092  K2 
32  X2027  + 393 

32  X2027  + 386 
13  70095  F5P 


13  70096  AO 


176 


75 

52 

19 

117 

4 

100 

33 


DO  19058 


96 

408 

1 

14 

72 

14 


40 


58 


93 


Hours  Confirmed  Sma„  Extended  Sources  (SI,  a,  t2,  25,  60,  ,00  ,m;  10,  Source  Density  Re^n 


517 


Right  Ascension:  20h27m34*-201129m198 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


20275  + 3900 

20276  + 3752 
20276  + 3736 
20276  + 3340 
20276  + 3316 
20276  + 3427 
20276  + 3033 

20276  + 3419 

20277  + 3917 
20277  + 3951 

20277  + 3807 
20277  + 3851 

20277  + 3234 

20278  + 3312 
20278+3349 
20278  + 3651 
20278  + 3521 
20278  + 3534 
20278  + 3400 
20278+3730 

20278  + 3207 
20278  + 3549 

20278  + 3609 

20279  + 3121 
20279  + 3547 

20279  + 3642 

20280  + 3742 
20280  + 3956 

20280  + 3648 
20281+3659 

20281+3006 

20281  +3327 
20281+3808 
20281+3555 
20281+3520 
20281+3944 

20282  + 3604 
20282  + 3142 
20282+3036 
20282  + 3026 

20282  + 3322 

20282  + 3714 

20283  + 3646 
20283  + 3050 
20283  + 3901 
20283  + 3924 

20283  + 3927 

20284  + 3829 

20284  + 3519 

20285  + 3649 

20285  + 3939 
20285  + 3119 
20285  + 3511 

20285  + 3309 
20265  + 3641 

20286  + 3454 
20286  + 3302 
20286  + 3959 
20286  + 3750 
20286  + 3120 


Galactic  Uncertainty 
a 6 Coords  SMJ  SMN  9 
(s)  (")  I b O (")  (•) 


34.6  49  78+  0 

36.0  42  77-  1 


37.7  14 
37.9  8 
[38.3  1 


77-  1 
74-  3 
73-  3 


;39.0  19  74-3 

41.5  44  71-5 

41.8  55  74-  3 

43.8  12  78+  0 

44.1  15  79+  1 


45.1  58 

45.6  12 

47.6  52 
148.5  25 

48.8  11 

49.1  41 

51.0  33 
[51.2  44 

51.6  41 
51.6  8 

52.9  42 

53.0  18 

54.0  54 

55.4  13 

55.5  33 

55.6  46 
0.7  12 
0.8  55 

4.6  43 

6.9  5 

7.4  15 

7.9  35 

8.4  10 

8.6  59 
1.3  53 

12.0  1 

12.2  31 

14.4  28 

15.2  26 

15.4  49 


77-  0 

78-  0 
73-  4 

73-  3 

74-  3 

76-  1 

75-  2 
75-  2 
74  3 

77-  1 


73- 
76 
76 
72 

76 
76- 

77 
79  + 
76- 

76- 

71 

74- 

77- 
76- 

75- 
79  + 

76- 
72- 

78- 
71  - 


15.7  30 

16.3  2 

18.5  35 

19.5  3 
19.9  30 
[20.4  43 

22.2  55 

25.4  38 
[29.5  23 

31.2  39 

31.3  48 

33.6  23 

33.8  23 

34.3  23 

34.4  40 

36.6  1 
136.7  22 
[37.1  35 
38.3  55 

38.9  34 


20286  + 3538 

20286  + 3546 

20287  + 3332 

20287  + 3714 
20287+3428 
20287+3703 

20288  + 3508 
20288  + 3934 
20288  + 3650 
20288  + 3629 

20288  + 3009 

20288  + 3803 

20289  + 3459 
20289  + 3657 
20289  + 3710 

20289  + 3655 

20290  + 3625 
20290  + 3621 
20290  + 3254 
20290  + 3554 

20290  + 3153 
20290  + 3247 
20290  + 3311 

20290  + 3646 

20291  +3908 
20291+3144 
20291+3129 
20291+3703 
20291+3717 
20291+3445 

20291+3806 

20292  + 3332 
20292  + 3358 
20292  + 3408 
20292  + 3041 
20292+3755 
20292  + 3607 
20292  + 3829 

20292  + 3850 

20293  i 3048 


38.9  7 

40.8  12 

42.2  54 
[42.3  44 

44.8  20 
45.0  31 

148.1  2 

50.7  60 

50.9  5 

52.4  13 

52.7  41 

53.7  32 

54.1  29 

56.3  53 

56.3  47 

57.0  23 
0.6  36 
0.8  52 

1.7  34 

2.4  12 

2.8  49 

4.8  1 

4.9  5 

5.7  1 

7.7  13 

8.0  42 

8.1  4 

9.4  37 
11.0  49 
1 1.6  38 


74- 
77- 

76- 
72- 
78  + 
78  + 
79+  0 
78 

75-  2 
76 

79+  0 

72 
75-  2 

73 
76 
75 
73 
79+  1 

77-  1 
72 

75 

76 

74-  3 

77 

75-  3 
77 
75-  2 
79+  0 


76- 

76 


12.0] 

13.1 

13.2 

13.4 
13.9 

14.4 
14.5, 
14.8] 

16.4 
19.0 


59 

25 

23 

59 

2 

17 

22 

29 

6 

28 


71- 5 
77-  1 

75-  2 
77-  1 
77-  1 
77-  1 

76-  2 

76-  2 
73-  4 
76  2 

73-  4 

73-  4 

74-  4 

76-  1 

78  0 

72-  4 
72-  5 

77-  1 

77-  1 

75-  3 

78-  1 
74-  3 
74-  3 
74-  3 
72-  5 

77-  1 

76-  2 

78  0 

78-  0 
72-  5 


46 

45 

54 

25 

27 

19 
15 
36 
27 
25 

39 

20 
35 
57 
97 
48 
25 
51 
41 

29 

39 

31 

25 
23 
43 

33 
72 
21 
75 

26 

55 

53 

49 

30 
20 
29 

34 
80 
23 
23 

81 

18 

27 

53 

50 
49 
32 
19 
58 
12 


25 
80 
28 

41 

23 

26 
37 

34 

42 

43 

18 

22 

44 
22 
31 
26 
28 

17 
30 
28 

35 

24 

24 
30 
26 
35 
33 
43 

18 

37 

40 

39 
20 

19 
45 

40 
21 

50 
35 

25 

28 

38 

41 

26 
21 
47 
40 

20 

51 
23 


8 

13 

13 

5 

8 

5 

5 
3 

6 
7 

9 

5 

6 
17 

9 

6 

6 

15 
11 

5 

16 

6 
11 

6 

11 

9 

8 

5 

12 

7 

11 

16 

10 

5 

6 

5 

6 
15 

5 

8 


61 

63 

66 

67 

66 

67 

66 

67 

62 

66 

63 

62 

65 
63 
70 
63 

66 

63 
66 
62 

64 
62 
62 
67 
63 
61 
62 
62 
63 
63 


10 

6 

3 

6 

7 

7 

8 

5 

6 

6 

5 
15 

6 
7 

5 

6 
5 

5 

6 

3 

5 

6 
3 
5 

11 

15 

3 
5 
9 

15 

5 

5 

6 
6 
8 

5 
11 

8 

7 

4 

12 

6 
6 

17 

13 

8 
3 
3 

5 


64 

63 

62 

68 

63 

64 
64 
62 
64 

64 

65 
70 

66 
64 
63 

67 
69 

68 
63 

67 

63 

64 
63 

63 

68 

64 
63 

65 
63 
63  | 

67 

62 

66 
63 
62 
63 
61 
62 


Flux  Density 


Flags 


12  /im 


(Not  Color  Corrected) 
25  /im  60  jim 
(Jansky) 


1.84L 
.38L 
.43 
3.20 
.80 
1.15 
7.86 
.59 
1.42 
1.35 

-42L 
25.68: 
.25  L 
25L 
.25 
2.11L 
5.53 
45L 
.33 
2.43 

25L 
1.96 
44L 
1.21 
.63 
.92 
58L 
1 37 
1.40L 
1.15 

,32 

65L 

.90L 

2.27 

1.14 

1.73 

39.74 

.25L 

1.10 

.48 

.29L 

2.04 

1.17 

.23 

2.13L 

1.65L 

1.06: 

11.04 

.36 

.58: 

1.05: 

.39 

.75 

29L 

9.60 

3.32 

.73 

1.47L 

.60 

.64 


1,80 

2.63 

25L 

1.06 

.47 

.75 

.66 

3.50 

4.51 
1.59 

.43 

1.04 

3.39 
.62 

1.52 
35L 
.30L 
.62 

12.83 

.40 

25L 

,50 

1.87 

2.04 

1.40 
.52 

1.05 
.38 

1,92 

.52 

1.07 

25L 

.51 

.71 

25L 

29L 

.52 

.88 

1.42L 

1.16 


100  Mm  | f,ui 
Uncs 


Corr  A Confusion 

Coef  R Flags* 


Declination:  +30°- +40° 


Associations 


L C 

R S A 
S 2 # T 


1.03 

1.11 

.25L 

.66: 

.25L 

.64: 

.26L 

9.00 

2.26 

1.02 

.21: 

.47: 

1.36 

.66: 

13.70 

.62 

25L 

.34: 

7.39 

.25L 

25L 

22 

.57 

1.27 

1.60: 

.251 

.48 

72L 

86L 

.50 

.62 
.25L 
25L 
.37 
25L 
56L 
30L 
1.19L 
2.24 
.50  j 


,80 

.31 

67L 

.83 

.56 

.53 

3.53 

.32 

2.54L 

1,31: 

.60 
341.78 
25L 
47L 
.25L 
.83L 
11.71 
.25  L 
25L 
1.71 

.251 

3.12 

.45L 

.29 

.43L 

.71 

.40: 

2.76 

.811 

.65: 

.251 

25L 

.86L 

1.25 

.77 

2.34 

17.27 

.25L 

.69: 

.30 

.25L 

2.02: 

.59 

.25L 

3.19L 

2.42L 

2.71L 

10.30 

.25L 

.52 

4.92 

.30L 

.65 

.25L 

4.20 
1.69 

25L 

2.20 
1.18L 

.30 


14. 
31  .i 
17.! 
9. 
1 

3.! 


5.46L 


9. 

14 
67.73L 

23.82L 

1868.47 


8.86L 
4.39 
138.28 
2 

10.10L 


.59 

14.13: 

2,37 

.65 

3.19L 

14.84L 

5.39 

16.77: 

2.15 

11.97: 

.541 

.61 

9.79L 

11.22L 

138.28L 

28.95L 

4.44: 

.45: 

9.54 

.57L 

.55 
32.99: 
11.02L 
.51 L 
17.16 
20.51 
20.53 
20.25L 
2.42L 
10.72L 

57.73 

.58L 

1.16: 

.65 

6.88L 

9.981 

1.48L 

34.07L 

19.42L 

.73L 

11.59L 

4.70L 

1.36 

5.88; 

13.45L 

21.14L 

12.02L 

100.741 

15.38L 

10.47L 

,44L 
22.28L 
9.03L 
17.07L 
64.76: 
6.95L 
1.73L 
4.28L 
1.17 
13.16L 

.631 


6.86L 

7.13L 

.83 

6.07L 

12.79L 

18.99: 

10.24L 

63L 


265.42L 
128.34L 
145.27L  D 
64.771  BB 
77.25L  BC 
25.91L  BB 
23.38L  DDF 
126.03L  BC 
160.46L  D 
160.61:  FE 


118.73L  C 
3104.98  IBBCC 
7.59: 

6.93: 

97.94LIC 
148. 58 Li 
196.04  BBDE 
17.13 
84.061 1 C 
124.88L  BC 


CE 

DD 


FD 


6.23: 

59.65: 

15.69L 

41.47L 

35.78L 

138.20L 

53.98L 

159.40L 

42.05L 

170.49L 


CD 

BBDF 

D 

BCC 
C 

BC 
ED 
CDF 
D 

CFC 


19.72L  B 
11.94L 
46.B5 

115.42L  BC 
196.04L  BC 
238.86L  CC 
28.57L  BBE 
5.52  DE 

158  96L  FDD 
19.16L  BC 

23.70L  C 

144.44  BCDE 
77.07L  DC 
36.571  C 
233.69L  E 

103.17L  D 

257.29L  E D 
182.31L  CC 
1 1 -43L  C 
77.33L  CC 

316.37L  EDD 
50.48L  D 
93. SOL  BCE 
5.84L  D 

75.72L  BB 
121.62L  BB 
76.09L  B 
208.53L  E 
1 77.61  L B 
9.39L  BD 

109.37L  BC 
93.49L  BC 
9.70  DD 


157.73L  BCE  1 

ECE 

177.46L  B i 

C 

179.68L  DE  1 

FCGE 

131.06L  D 1 

BBJ  D 

316.37L  BC  , 

*AKB 

144.03L  CC  / 

*A 

69.27L  BC  , 

\A 

29.79L  B E ( 

ZD 

250.12L  CF  y 

\CD 

83.48L  CC  y 

\ A 

147.29L  DD  E 

3BDD 

1 57.81  L B DD  E 

3CCC 

50.99L  E C 

30F 

11.18 
67.38L  DC 
47.02L  FFC 
19.96L  B 

5.29 


1.28L 

62.73L  B D E 

E 0 

1.12L 

3.95:  CC  C A 

8 B 9 

1 7.31  L 

72.58L  BC  A 

Al  H 0 

13.61  L 

239.84L  DF  A 

BJ  0 

.78L 

45.64L  B C 

D 

.40L 

33.90L  CC  A 

B 0 

23.21L 

174.07L  F 0 

IB  1 

15.47L 

35.67L  C A 

BCH  6 

1.81: 

79.70L  B DF  B 

BDJ  0 

28.40L 

20.01:  CC  D A 

AHD  8 

1.23 

8.88  DD 

CB 

91.43L  B 
97.44L  CC 
6.42  CD 

22.30  E 

124.12L  C 
65.01:  D DE 
761. 56L  E 

28.41L  FD 


B 

C 

ODC 

AA 

BB 

ABDA 
A A BH 
ABi  C 
CBCK 
CDGD 

I AN 
CABB 
HBC 
EJ  D 
FL 

K B I 
BA  A A 
EB 
CFGA 
AAD 

LEE 
A ABB 
FCE 
ABCD 
DF  i 
AA 
DCC 
BBBI 
D 

CCDC 


B 

FDL 
BEJ 
AA 
ABD 
A A B 
AA  BE 
HB 
BBAC 
BB 

J Cl 
DDCB 
AB 
DHK 
EFC 
HCC 
BFAE 
AAL 
DJ  NG 
BC  J 

DCD 
DH 
AAC 
GC 
AAD 
AA 
AC 
DAC 
BH 
AD 

AA 

AA 


FB 
BCG 
AAAC 


FC 


I 

CC 
KEB 
BB 

DDDC 
C 

ABN 


560000000 F 
270230000C 
860143200E 
950021 120C 
8401101208 
96C1 22431 C 
9501000208 
9400121 50C 
3701 48321 F 
971534300F 

2601 233 53C 
833404555F 
9681001228 
8600101228 
940000020C 
340032240F 
94401 33 10C 
97800142 2C 
940221 322C 
970000 120E 

9600000208 
9541 22221 C 
9801 10021 C 
4402101128 
950032221C 
95002001 0C 
8701361 14E 
970552200F 
360 1501 OOF 
840425643E 

9400000008 
5702100108 
774228556F 
940000001 C 
9401 2331 0C 
9642344 20F 
97021 0052C 
9601000208 
960333371 F 
9502001008 

6601100108 
965 103 343 E 
960151413C 
9400001208 
860121351F 
97011 3231 F 
960125363F 
9603 003 72F 
980210010C 
962153400C 

96023251 OF 
3401110008 
940022322C 
8780010438 
9601 323 33C 
840000000C 
9400000008 
970330230F 
560 306256 E 
9601110000 


950203 110C 
65020224 0C 
4701012448 
951227463E 
930122200C 
958466936E 
950022232C 
9602443 54 F 
95005371 4C 
960220020C 

6300000008 
650222141 F 
950000000C 
95224460 IE 
957153542E 
96023 1400E 
980223 132C 
9601 13142C 
8500000208 
95030222 1C 

8701000218 
9401010008 
7800010348 
96003584 5C 
6601 56554F 
9400100008 
6500101338 
940368933 E 
983223222E 
550103352C 

780224271 F 
2701001448 
9401 10020C 
9401 12234C 
9682000438 
580233252E 
9501 1202 1C 
9743263 62F 
95043931 OF 
9500101118 


Sep 

Name  Type  (")  Mag 


70103 


3 RAFGL  2593 


X2027  + 353 


39 


B2.3  2028  + 368 


23 


23 


VDB.66N  133 


VDB.66N  133 


TMSS  +40425 


273 


12 


13 


VDB.66N  133 


254 


70135  F8P 


70138 


DO  1 9082 


36 


‘Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH),  5)  Neighboring'  Weeks  Confirmed  Sources  PW^ 


103 


518 


Right  Ascension:  20h29n,19s-20h30m57s 


Declination:  +30°- + 40° 


Position  (1950) 


Name 


h m 


20293  + 3838 
20293  + 3023 
20293  + 3458 
20293  + 3952 
20293  + 3848 
20293  + 3811 

20293  + 3326 

20294  + 3751 
20294  + 3846 
20294  + 3724 

20294  + 3859 

20295  + 3144 
20295  + 3255 
20295  + 3343 
20295  + 3757 
20295  + 3930 
20295  + 3627 

20295  + 3653 

20296  + 3223 
20296  + 3615 

20296  + 3646 
20296+3832 
20296  + 3451 
20296+3742 
20296+3005 
20296  + 3348 
20296  + 3852 
20296  + 3355 

20296  + 3739 

20297  + 3706 

20297  + 3221 
20297  + 3942 
20297  + 3044 

20297  + 3840 

20298  + 3619 

20298  + 3605 

20299  + 3424 
20299  + 3226 
20299 + 394B 
20299  + 3727 

20299  + 3356 

20300  + 3847 
20300  + 3407 
20300  + 3909 
20300  + 3734 
20300  + 3541 
20301+3939 
20301+3340 
20301+3933 
20301+3227 

20301+3630 
20301+3506 
20301+3216 
20301+3418 
20301+3707 
20302  + 3856 
20302  + 3517 
20302  + 3500 
20302  + 3727 
20302  + 3038 

20302  + 3533 

20303  + 3030 
20303  + 3734 

20303  + 3721 

20304  + 3912 
20304  + 3725 
20304  + 3313 
20304  + 3645 
20304  + 3839 

20304  + 3329 

20305  + 3624 
20305  + 3638 
20305  + 3953 
20305  + 3702 
20305  + 3939 

20305  + 3553 

20306  + 3829 
20306  + 3841 
20306  + 3958 
20306  + 3207 

20306  + 3932 
20306+3929 
20306  + 3535 
20306  + 3947 

20306  + 3749 

20307  + 3416 
20307  + 3601 
20307  + 3455 
20307  + 3706 
20307  + 3919 

20307  + 3658 

20308  + 3913 
20308  + 3943 
20308  + 3547 
20308  + 3252 
20308  + 3711 
20308  + 3505 

20308  + 3526 

20309  + 3836 
20309  + 3917 


Galactic  Uncertainty 
8 Coords  SMJ  SMN  6 

(»)  n i b n o o 


19.1 
20.5 
21.3 

21.3 

21.4 

21.5 
230 
24  9 

25.7 
28.0 

28.1 

31.6 

31.7 

31.8 

32.61 
|32.6 

35.1 
35.2| 

36.7 
38.4 

40.0] 

40.3 

40.4] 

40.4 

41.1 

41.5] 

41.5 

41.8 

41.9 

42.9 

44.8 

[46.1 

46.6 

47.0 

50.3 

50.6 1 

54.4 

55.3 

57.7 

58.8 

59.5 

1.4 

1.5 
1 

2.6 

4.9 
6.1 
7.1 
7.1 
9.6 

10.6 

10.8 

11.0 
11.0 
11.51 
14.2| 

15.1 

15.6 

15.7 

15.9 

17.2 

18.5 

18.9 

23.1 
24.6| 

28.1 
28.2 

28.4 

28.6 

29.3 

30.0 

30.1 

30.3 

31.0 

32.3 

33.6 

36.6 

36.9 

38.0 

38.4 

40.0 

40.1 

40.4 

41.4 

41.8 

42.0 

42.8 

43.4 
45.3 

46.0 

46.1 

49.2 

50.6 

50.7 
52. 
52. 

52. ! 

53. ' 

54. 
57.! 


78-  0 

71- 5 

75  3 

79+  0 
78  0 

78-  1 
74-  3 

77-  1 

78- 0 

77-  1 

78- 0 

72-  5 

73-  4 

74- 3 
77-  1 
79+0 

76-  2 

77-  1 

73-  4 

76  2 

77-  2 

78-  0 

75-  3 

77-  1 

71- 6 

74  3 

78-  0 

74- 3 
77-  1 

77-  1 

73-  4 
79+  0 

72-  5 

78-  0 

76-  2 

76-  2 

75-  3 

73-  4 
79+  0 

77-  1 

74- 3 

78-  0 

74-  3 
78-  0 
77-  1 

76-  2 
79+  0 

74- 3 
79+  0 
73-  4 

76-  2 

75-  3 

73-  4 
75-3 

77-  1 

78-  0 
75-  3 

75-  3 
77-  1 
72-  5 

76-  2 

72-  5 

77-  1 
77-  1 

79-  0 
77-  1 

74- 4 

77-  2 

78-  1 

74-  4 

76-  2 

77-  2 
79+  0 

77-  2 
79+  0 
76-  2 

78-  1 

78- 
79+  0 

73-  4 

79-  0 
79-0 

76-  2 
79+  0 

77 

75-  3 

76- 2 

75-  3 

77-  2 
79 

77-  2 
79-0 
79+  0 

76-  2 

74 

77-  1 

75 
76-  3 

78 
79-  0 


39  10 


67 

63 

62 

65 

62 

63 

67 
61 

65 

34 
63 

63 

68 
69 
36 

64 
63 
67 

67 

66 
67 

35 
62 
63 
67 
67 
66 

63 

62 

66 

64 

65 
35 

64 

65 
34 

66 
71 

63 
65 
67 

67 
67] 

65 

64 

64 
34 

68 

63 

66 

63 

65 

64 

65 

67 

63 

68 

64 

64 

63 
37 
62 

65 

65 
67 

66 

64 
67 

63 

62 

62 

65 

63 

65 
62 

64 
63 

63 

62 

66 

65 

64 
64 
62 

64 
63 

66 

65 


Flux  Density 


(Not  Color  Corrected) 
12  \im  25  jim  60  fim 
(Jansky) 


100 


2.48L 

.26 

1.59 

25.64 

2.60L 

57L 

.97 

.71 

1.46: 

.38 

1.10 

40L 

.37 

.57 

.90 

4.43 

41L 

.70 

10.30 

1.32L 

.43 

97L 

28L 

13.55 

1.39 

.32 

2.54L 

5.67 

1.34 

.85 

32.59 

7.47 

1.13 

1.30 

.73 

27L 

3.77 

2.24 

56L 

.54 

28L 

5.78: 

.95 

1.97 

1.26 

36L 

1.84L 

251 

7.29 

25L 

32L 

.25L 

.72 

24 

65 

2.95L 

20.01 

.40 

1.10 

.351 

32L 

.57 

.35 

,27L 

.82 

.57 

1.21 

40L 

9.16: 

25L 

1.03 

29L 

1.69 

2.07 
1.55 

.251 

2.08 
9.37: 
3.55: 

.52 

1.12 

1.34L 

5.58 

1.57 
3.11 

.95 

.281 

70L 

.49 

.97L 

.54 

1.58 
1.30: 

,35L 

25L 

.36 

25L 

25L 

1.31: 

1.01 


2.84L  1 
.25L 
.90 
180.19 
4.40L 
1.06L 
.51 
1.40L 
2.18 
1.1BL 

3.34L 

.25L 

31L 

.12: 

.56 

2.27 
88L 
35L 

3.04 
25L 

.24: 

1.30L 

.26L 

9.28 
.33 
.67L 

6.61 

4.58 

.45 

.72 

18.94 

2.08 

.44 

1.50 
.85 
49L 

3.85 

2.69 

3.05 
.76 

25L 

15.34: 

.42 

15.32 

1.28: 

25L 

1.09 

.26L 

5.51 
.42 

.25L 

28L 

.42 

.73L 

.79: 

1.40 
9.61 

.32L 

3.13 

.25L 

.35L 

.25L 

.52 

.49 

1.67 

I. 31  L 
.39 
.25L 

50.16 

.25L 

.58 

.27L 

2.31: 

1.41 
2.28 

25L 

2.01 

49.45 

4.26 

.24 

1.13: 

1.01: 

4.04 

226 

II. 60 
.38 
37L 
.531 

1.27L 

2.50 

.39 
2.11L 
2.30 
.43  L 
.25L 
1.26L 
.39 
.251 
3.78 
1.01: 


98.77: 
.57L 
1.95L 
643.06 
107.62L 
5.57L 
1.60L 
19.57L 
44.81  L 
15.77L 

27.61  L 
.88 
1.24L 
8.15L 
19.65L 
13.30: 
1.58 
14.07L 
68  L 
1.64L 

17.04L 

35.62: 

1.16 

3.12: 

.43L 

7.17L 

41.78L 

.93: 

23.85L 

14.88L 

3.31 
23.17L 

50L 

23.89: 

13.53L 

1.13 

1.02: 

1.21: 

32.96 

5.40; 

99- 

32872! 

9.83L 
110.84 
23.27: 
5.56L 
26.  SOL 
1.00 
4.87: 
1.25: 

1.32 
1.22 

.45L 

8.94L 

10.06L 

34.07L 

2.81 

3.76L 

13.54: 

.53 

3.82L 
.62L 
22.21  L 
27.84L 
40.23L 
30.80: 
1.15L 
1.90 

1 394.9 1L 
.61 

1.32 
2.95 
6B.56L 
13.76L 
26. SOL 
3.36L 
15.01: 
1866.43L 
75.14 
.72L 

12.56L 

25.80 

8.83L 

48.27 
187.03 

1.58L 

2.98 

1.06 

2.66: 

131.36L 

19.32L 

72.09: 

32.27 
1.52 

.63 

18.74L 

3.22 

1.37 

30.71: 

27.62L 


417.65 
33.78L 
28.75L 
916.48: 
761.56 
15.49 
79.05L 
211.05L 
761  56L 
163.19L 

96.89L 

39.06L 

76.45L 

86.70L 

130.38L 

301.99L 

40.16L 

115.77L 

50.99L 

10.43 

117.64L 

133.43 

7.82L 

15.90: 

28.70L 

108.43L 

246.85L 

68.63L 

206.65L 

174.07L 

49.92L 

211.93L 

6.53L 

178.60L 

86.34L 

26.64L 

78.08L 

31.24L 

225.85L 

184.93L 

7.78 

1101.34 

71.55L 

256.03L 

118.42 

27.27 

239.80L 

10.85 

227.99L 

41.99L 

27.19L 

9.51L 

50.30L 

B9.82L 

99.92: 

1 50.04 
8.24: 
74.01  L 
199.46L 
11.12L 

29.52 
4.66L 
118.42L 
179.33L 
1 105.80L 
177.53: 
69.43L 
45.54L 
4915.71  L 
0.16L 


Flags 


Flux 

Uncs 


Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Rags* 


L 

R S 
S 2 


Associations 


C 
A 
# T 


DF 
C 

BD 

B B DC 
D 
D 
DC 
C 

DE 

C 

D 

C 
B 

EE 
CC 
BCF 
D 
C 

BB 


BF 

FE 
D 

FEDD 

CC 

C 

C 

8BE 

BE 

BD 

B BB 

8C 

BD 

FFF 

CF 

D 

B BD 
B BE 
CD 
CEE 

ED 
DDDD 
BC 
BBE 
B F CC 
C 
E 

CE 

BCE 

DF 

D 

E 

BB 

C 

CD  E 
F F 
BBDF 
D 

BBF 
C 

E 
B 

CD 
D 
DD 
E DF 
BC 

D 
BE 

C 


86.86L 
30.79L 
369. 73L 
148.16L 
189.45L 
18.02 
269. 60L 
4915.71  L 
288.57 
37.49L 

102.51L 

72.87L 

57.55L 

224.87L 

316.30: 

19.27L 

13.39: 

6.45L 

168.39L 

197.32L 

17.47: 

911.64L 

229.05L 

36.78L 

5.26 

197.65L 

78.99L 

23.09L 

479.62L 

73.31: 


CGCD 
DEI  B 
AB  D 
AAA  A 
HB  EC 
I HA 
AB 

D 
AB 

CH  G 

DHMH 

NFBD 

CB 

BD 

AB  MF 
AAC 
EC 
BCH 
A AF 
FC 

BCFG 
FDB 
K BC 
A AAB 
AB  H 
B DF 
EBC 
AADG 
AC 

DCKE 

A AAK 

AA 

AB 

DCBD 
AA 
MBD 
A AB  H 
AAB 
BAA 
CCAG 

FKCB 
DE  F B 
AB 
A AAA 
DDDB 
DF  CB 
CABH 
DED 
AAB 
BB 


BCD 
E 
CD 
BC 
CC 

I 

CCD 

EC 

B DDE 
DC 

DE 
FE 
BB 
CED 
B B DD 
CD 

DD 

E 

B E 
E 

BC  I 
D C 
DED 
D 

DD 

B 

DC 

D 

DDD 

EF 


BG 

ECF 

AB 

DH 

E DF  D 
CBFB 
AA  BE 
CF 

BACE 
E FC 

I EGC 
A D 
CDCC 
C 

BCG 
F DOE 
AC  I 
MBJ 
CBDB 
EH 

AAC 
J HBC 
BBEC 
AA 

CCAG 
HGEB 
AAB 
ABF  B 
EC8  A 
BD 

CAHG 
FECB 
AAD 
CAB 
BA  A A 
AC 
FDBD 
DB 
B DD 
CBEE 

BBI  C 
BDD 
DCB 
DC 
FDB 
DJ  E 
CB 
BB 
DA  A 
DDF  B 


95461 7554F 
5400000218 
860000020C 
94801 81 68F 
944437432F 
79001 3280F 
3402000128 
660121030E 
940657543 F 
950120222E 

970149333F 
7400100008 
6400000108 
9402200 10C 
5601 3221 2E 
961216653F 
9601 10101C 
95021 120 1C 
9401110008 
98011 0031 C 

950103222C 
97041 6552F 
6701 000 20C 
98001 01 70E 
9501000238 
9401 1004 1C 
96035431  IF 
950020030C 
950210150E 
958149775E 

9401210338 
96001 01  OOF 
9601101220 
968 53303 OF 
960020000C 
960000000C 
940011 01 0C 
9500311008 
96001 0021 F 
950158564E 

97001 0040C 
947237532F 
940102100C 
76C30B450F 
964135540E 
960123330C 
960133854F 
9541000218 
962033684 F 
9400101000 

9600121 33C 
77001 1020C 
9500100238 
9401 11 04 2C 
960137577E 
961 157450F 
8801 0021 0C 
740110000C 
952458555E 
7401000200 

970120330C 
6500000000 
960135540E 
950241 233E 
954649881 F 
950548565E 
7401101228 
96023 1242C 
921 054541 F 
9581031228 

960000 100C 
974400033C 
962236864F 
950131040E 
960335871 F 
97001 1060C 
950329823 F 
93D034541F 
860353532F 
9401000008 

970467794F 
984125543F 
963121 530C 
96021 501 2F 
75D203431E 
9500 1 OOOOC 
570002320C 
470201 020C 
950144462E 
974334440F 

97011 01 20C 
443478640F 
960138920F 
960033230C 
2701000308 
9501 22231 E 
6501 000 20C 
8600000 10C 
960135600F 
. | 980236740F 


23 


35 


15 


Sep 

Name  Type  (")  Mag 


22 


SI  02 


13 


70147  K0 


70151  NP 


70154  K2 
YW38 


70155  MA 

70156  MC 


39 


RAFGL  4267 


X2030  + 371 
V397  CYG 
X2030  + 374 

13134 

X2030  + 374 


329 


2400 


72 

610 


90 

88 


AMWW66 


2700 


•Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  p.m;  10)  High  Source  Density  Region. 


519 


Right  Ascension:  20*30m57»-20h32m52" Declination:  +30”- +40" 


Position  (1950) 

Flux  Density 

Flags 

Associations 

Name 

Galactic 

Uncertainty 

H 

C 

(Not  Color  Corrected) 

V 

T 

r 

a S 

a 

5 

Coords 

SMJ  SMN  e 

O 

12  /im 

25  fim 

60  /nn 

100  /tm 

Flux 

Corr 

A 

Confusion 

R 

S 

X 

h m.  o t 

(s) 

n 

' I b 

n 

n 

O 

N 

(Jansky) 

Uncs 

Coef 

R 

Flags* 

S 

2 

# 

T 

Name  Type  ("j 

Mag 

20309  + 3337 

57.7 

' 31 

74-4 

71 

16 

63 

2 

38L 

25L 

.06 

5.65L 

E 

LKCF 

9701000008 

20309  + 3227 

57.7 

r 42 

73-  4 

80 

13 

70 

2 

.25 

25L 

1 23L 

55.15L 

C 

B 

9400100008 

20309  + 3814 

59  * 

> 42 

78  1 

27 

3 

65 

4 

1.57 

2.79 

39.41  L 

305.90L 

BC 

AA  F 

2 

950201 270F 

20310  + 3133 

0.4 

l 48 

72-  5 

43 

3 

67 

4 

.33 

.251 

.39: 

8.60L 

B C 

B EC 

7600010100 

2 

13 

70179 

9 

80 

20310  + 3741 

04 

1 8 

77-  1 

24 

5 

63 

3 

1.83 

11.93 

36.38 

87.07 

BBCC 

A AAB 

2 

96021 21 40E 

20310  + 3346 

2.C 

> 15 
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Right  Ascension:  20h32m53s-2Qh34™32* 


Declination:  +30”- +40' 


Position  (1950) 


h m 


20328  + 3234 

20328  + 3433 

20329  + 3116 
20329  + 3846 
20329  + 3647 
20329  + 3808 
20329  + 3757 
20329  + 3206 

20329  + 3151 

20330  + 3824 

20330  + 3224 
20330  + 3457 
20330  + 3133 
20330  + 3005 

20330  + 3439 

20331  +3701 
20331  +3012 
20331+3527 
20331+3306 
20331  + 3737 

20331  +3834 
20331+3511 
20331+3902 

20332  + 3051 
20332  + 3933 
20332  + 3945 
20332+3604 
20332  + 3105 

20332  + 3711 

20333  + 3722 

20333  + 3523 
20333  + 3122 
20333  + 3746 

20333  + 3127 

20334  + 3102 
20334  + 3501 
20334  + 3640 
20334  + 3813 
20334  + 3634 
20334  + 3435 

20334  + 3233 

20335  + 3012 
20335  + 3435 
20335  + 3324 
20335  + 3759 
20335  + 3602 

20335  + 3413 

20336  + 3845 
20336  + 3943 
20336  + 3755 

20336  + 3740 
20336  + 3236 
20336  + 3645 
20336  + 3612 
20336  + 3448 
20336  + 3913 
20336  + 3951 

20336  + 3208 

20337  + 3B58A 
20337  + 3927 

20337  + 3753 
20337  + 3840 

20337  + 3104 

20338  + 3843 
20338 + 3033A 
20338 + 3033B 
20338  + 3940 

20338  + 3934 

20339  + 3654 
20339  + 3721 

20339  + 3921 
20339  + 3421 

20339  + 3949 

20340  + 3632 
20340  + 3726 
20340  + 3807 

20340  + 3815 
20341+3828 

20341  +3402 
20341  +3753 

20341  + 3657 

20342  + 3457 
20342  + 3737 
20342  +3203 
20342+3758 

20342  + 3726 
20342 + 3902 

20343  +3817 
20343  + 3852 
20343  + 3826 

20343+3921 
20343+3537 
20343  4 3820 

20343  + 3243 

20344  + 3530 
20344  +3937 
20344  + 3947 

20344  1 3832 
20344+3316 

20345  + 3832 


Galactic  Uncertainty 
5 Coords  SMJ  SMN  0 

O 1 b O O o 


i.5 

.1 

.9 

12.51 

12.6 

12.6 

13.7 

13.9 

17.6 


20.1 

21.6| 

.7 

23.1 

24.01 

24.7 

26.1 

26.8 
27.4 

27.4 

27  8| 

30.1 

30.6 

31.4 
31.9 

33.5 
35.0] 

36.1 

36.2 
[37.6 

37.7 
38.7! 
38.91 
39. 

39. 

40. 

41. 
141. 

42. 
42. 

44. 

44 

46. 

[48. 

48J 

50. 

50. 

52. 

54. 

57. 

57. 

58. 
58. 

1 

1 

2. 

2. 


Flux  Density 


12  Jim 


(Not  Color  Corrected) 
25  jim  60  jim 
(Jansky) 


100  jxm 


Flux 

Uncs 


74-  5 

39 

10 

64  3 

.37 

.17: 

75-  3 

28 

3 

64  3 

25L 

25L 

72-  5 

52 

24 

68  4 

25L 

25L 

79-  1 

21 

8 

65  3 

1 26L 

1.31; 

77-2 

26 

8 

64  3 

.38 

.27L 

78-  1 

21 

5 

63  3 

5.B7 

8.66 

78-  1 

30 

7 

62  2 

36L 

.95 

73-  5 

60 

12 

64  2 

25L 

.32L 

73-  5 

41 

B 

67  3 

1.06 

.30: 

78-  1 

69 

11 

63  2 

1.51  L 

1.37L 

73-  5 

63 

11 

66  3 

.32 

.25L 

75-  3 

66 

12 

62  2 

.33 

27L 

73-  5 

32 

6 

68  4 

.78 

.53 

72-  6 

36 

8 

68  4 

.25L 

.25L 

75-  3 

52 

9 

64  3 

.73 

.25L 

77-  2 

22 

8 

62  2 

.41 L 

.39L 

72-6 

99 

14 

68  2 

.28 

25L 

76-3 

34 

3 

64  2 

71L 

25L 

74-4 

42 

19 

64  2 

25L 

.40L 

78-  2 

58 

7 

68  3 

1.07 

32L 

78  1 

24 

5 

65  3 

1.72 

1.04 

76-  3 

28 

5 

63  3 

1.16 

.53 

79-  1 

31 

3 

65  3 

1 29 

.65 

72-  6 

40 

3 

67  4 

.43 

.19: 

79-  0 

30 

5 

62  3 

1.01 

.97: 

79-  0 

16 

4 

34  5 

.99 

.91 

76-3 

69 

12 

62  2 

.25 

29L 

72-  6 

66 

18 

63  2 

32L 

.41 L 

77-  2 

20 

3 

66  4 

.29: 

1.41 

77-  2 

36 

3 

65  4 

| .51 

.43L 

76-  3 

59 

9 

64  3 

.83 

.19: 

73-5 

50 

10 

65  3 

i .50 

.25L 

78-2 

25 

5 

65  3 

13  93 

4.60 

73-  5 

27 

6 

68  4 

1.96 

.63 

72-6 

22 

9 

66  4 

.99 

.40 

76-  3 

20 

5 

64  3 

1.16 

.47 

77-  2 

31 

11 

62  2 

.28L 

25L 

78-  1 

34 

5 

64  3 

.81 

.36 

77-2 

15 

5 

64  5 

242 

.75 

75-  3 

26 

5 

63  : 

2.63 

1.68 

3 74-5 

62 

11 

65 

.40 

28L 

3 72-6 

27 

5 

68 

.77 

.32 

5 75-  3 

40 

10 

63 

.25L 

.25L 

B 74-4 

96 

21 

64 

.39L 

.25L 

4 78-  1 

56 

14 

63 

60L 

.64L 

0 76-3 

32 

9 

63 

26L 

.16: 

4 75-  4 

29 

3 

63 

1.43 

.62 

1 79-  1 

27 

3 

65 

i .51: 

.56: 

3 79-  0 

20 

9 

54 

520 

5.52L 

6 78-  1 

62 

9 

63 

,58L 

.54L 

5 78-  2 

49 

6 

65  : 

3 .61 

.36L 

3 74-5 

59 

18 

63  ; 

? 68L 

.59L 

3 77-  2 

53 

7 

63  : 

3 2BL 

.25 

0 77-3 

18 

5 

63  - 

4 8.20 

6.90 

2 75-  3 

30 

6 

64  : 

3 1.85 

.56 

8 79-1 

24 

5 

65  : 

3 .63 

2.62L 

1 79-0 

35 

10 

54  : 

3 88L 

1.52L 

19  73-  5 

44 

24 

64 

2 25L  ! 

25L 

il  79-  1 

31 

8 

63 

2 1.76L 

1 41L 

,7  79-1 

16 

5 

62 

4 2 36 

1.82 

[6  7B-  2 

36 

9 

64 

3 .70 

.46 

►4  79-1 

18 

7 

66 

3 .67: 

.96 

>9  72-  6 

97 

27 

64 

2 30L 

25L 

8 79-1 

52 

6 

66 

3 -52. 

.72 

i2  72-6 

104 

22 

64 

2 39L 

28L 

5 72-  6 

46 

12 

70 

2 31 

.25L 

12  79-0 

18 

4 

60 

5 74 

1.97 

18  79-  1 

18 

5 

62 

4 89 

1.91: 

10  77-  2 

20 

5 

65 

4 291 

1.66 

17  77-  2 

32 

10 

67 

2 46 

.30L 

58  79  - 1 

26 

3 

58 

3 .54: 

.96 

5 75  4 

45 

13 

63 

2 43L 

26L 

28  79-0 

19 

4 

59 

5 1197 

7.29 

44  77-2 

32 

6 

65 

4 .83 

.48 

59  78-2 

29 

7 

67 

2 167 

.54L 

3 78-1 

40 

6 

37 

3 .78 

.61 L 

56  78-1 

50 

11 

63 

2 .51L 

.62 

39  78-1 

30 

5 

65 

3 151 

.76 

14  75  4 

30 

10 

63 

2 25L 

25L 

32  78-2 

42 

14 

62 

2 .44 

.66L 

52  77-2 

34 

9 

66 

3 .43 

.311 

11  76-3 

27 

6 

64 

3 12.20 

5.45 

28  78-2 

50 

12 

63 

2 .36L 

50L 

25  73  5 

49 

8 

65 

3 .46 

.19: 

24  78-2 

26 

5 

64 

3 130 

1.25 

41  78  2 

45 

9 

63 

2 1 05 

.51 L 

27  79  1 

34 

9 

i 61 

3 59 

1.55L 

38  78-1 

24 

6 

i 65 

3 1.05 

1.59 

29  79-  1 

21 

9 

i 65 

3 .57 

.78 

16  78-  1 

73 

1 3 

1 65 

3 -57 

.51 L 

25  79-  1 

16 

i 4 

i 59 

5 1.15: 

1.75 

30  76-3 

1 6C 

1 16 

> 63 

2 251 

-25L 

21  70-1 

2A 

1 £ 

) 65 

3 -96 

.68L 

6 74  - E 

> 63 

1 6 

i 66 

3 .60 

25L 

40  76-  : 

1 23 

J £ 

) 63 

3 .63 

.74 

9 79  1 

1 2C 

) i 

j 60 

5 1.47 

1.26 

38  79  - C 

) 13 

) ' 

1 59 

5 -65 

.98: 

20  78  1 

1 3i 

r 1 

r 67 

2 .63 

2.25L 

9 74  i 

1 23 

) ( 

5 67 

3 1.54 

.61 

7 78 

L 

1 2( 

5 ' 

3 62 

4 1511 

L 1.69 

.401 
5.03L 
.51 L 
36.31: 
27.54L 
68.28 
27.0OL 
.63 
.40L 
5.30 

.42L 

2.36L 

.58L 

2.32 

2.95L 

2.19 

.40L 

2.40L 

.64 

25.88L 

16.921 
8.50L 
10.72L 
.401 
20.00 
11.03L 
15.97L 
.51 
4.75 
28.89L 

10.20L 

.42L 

1.77 
.64 
53L 

3.87L 

I. 51 
29.23L 
23.35L 

2.16L 

.581 
.41  L 

1.93 
.45 

5.93 

I. 84 
5.63L 
7.46 

281.84: 

3.10 

II. 54L 
62 

19.091 

3.27L 

7.78L 

7.97: 

4.78 
.45L 

9.00 

42.44L 

31.96L 

15.4BL 

.40L 

28.73L 

.42L 

.48L 

II. 07L 
37.65: 
23.74L 
25.51L 

34.53L 

.97 

18.821 
17.74L 
31.06L 
34.99L 
5.63L 
25. SOL 
.72 

61.35L 

28.66L 
7.29L 
3.67 
.40L 
35.04L 
30,71  L 
7.16L 
18.84: 
22.86L 
28.99L 

38.47L 

1.23 

11.48L 

.401 

5.26L 

22.84L 

14.81 

26.89L 

46L 

26.89 


CD 


4 1 .41 L 
19.85 
5.71 
116.52 
188.68L 
146.66L 
49.82L 
5.82 
29.49L 
71.65L 

39.93L 
30.14L 
4.42L 
4.60: 
54.03L 
20. SOL 
25.87L 
8.59 
6.57: 
290.03L 

294.69L 
65.36L 
252.34L 
4.34L 
760.23L 
801. 42L 
123.34L 
2.32L 
28.45: 
455.71L 

65.81  L 
3.27L 
394.95L 
22.04L 
4.69L 
58.56L 
10.79L 
278. 10L 
177.1BL 
70.93L 

39.57L 
3.59L 
19.04L 
16.40L 
53.39L 
18.60L 
44.56L 
162.46L 
1 143.29L 
58. SOL 

478.82L 
1 5.31  L 
13.89: 
98.02L 
58.51L' 
55.56L 
60.09L 
5.36 
59.60L 
463.76: 

409.36L 

106.45L 

3.71 

315.65L 

2.66 

5.22L 

1143.29L 

106.92 

216.87L 

280.47L 

63.48L 
26.63L 
104.26L 
193.39L 
335.11 
56.68 
131. 81L 
170.07L 
5.45 
496.16L 

292.72L 

60.06L 

30.12L 

31.53L 

261.00L 

379.37L 

149.60L 

159.08L 

155.96L 

335.67L 

132.03 
5.38: 
176.86L 
39.41L 
88.48L 
171. 66L 
121. 88L 
198.61  L 
30.40L 
234.02L 


D 
C 
EDD 


BBD 


BC 


Rags 


V 

Corr  A 
Coer  R 


L 

Confusion  R S 

Flags*  S 2 


DD 


CD 


CD 

BC 

BE 

BD 

EEF 

CD 

C 

CBEE 


CD 

B 

BDD 

BCD 

BC 

BC 

D 

BD 

AB 

BB 


CC 

E 
D 
E 
DD 
BC 
EDE 
C 
D 


D 

FF 

DC 

E 

E 


BC  D 


BD 

EE 


BB 

BCDD 

BB 

C 

CD 

D 

BB 

CC 

B 

C E 
D 
BE 

EC 


BD 

HJ  FC 
NGE 
CCDB 
C 

AAAE 
CAJ  J 
DBA 
AD 

B 


CG 
AB 
EGD 
AC 

EDBE 

CH 

CB 
ECE 
A HD 

A A J 
ABF 
A AF 
BDNB 
CDCC 
BAGD 
GE 
CCE 
DABD 
DG 

BE 
BN 
AAB 
A ADF 
ABJ 
A8G 
CF 
ABF  K 
AAEE 
AACD 

BC 

BB 

A 
G 
FMD 
EC 
AA 
F BB 
DCDB 
EB 

Cl 

FEA 
KCFC 
AADG 
AA 
BEEH 
K DM 
FD 
HHD 
CB  B F 


C 

BB 

E 
BD 
CC 
C 
C 

BCE 

DC 

C 

CE  D 
FD 
C 
B 

BC 
CD 
B DC 
D 

CC 

CE 


BBD 
DCF  F 

i 

DB 

BL 

D 

AAC 
DDDB 
AA 

DE 

DCDG 
LGB 
A A H G 
BB 
AB 
BF  DB 
GC  E 
AA 

DB 
F H 

AFFD 

AACD 

HGCG 

BCK 

AA 

AA 

B 

FECD 

BBK 

BGF 

DDCE 
CE 
BB  H 
At 
BBGE 
AAL 
CEE 
C GF 
AA 
EBAC 


9500100008 
868202242C 
5600001320 
964135454F 
640211000C 
960314322C 
9801 2545 1C 
9700000108 
8400000008 
974241 270F 

9501100008 
3 303000 22C 
2600101000 
7640000408 
4501 10000C 
970201 240C 
8401100008 
97001 01 30C 
7601000218 
950100000C 

950536634 F 
820000031 C 
950032331 F 
4600010100 
650345550F 
950455646E 
950051 21 OC 
4700100200 
7781 15663C 
9402231 10C 

9400 100 10C 
3600100000 
950200030C 
9400100108 
4600100200 
320310032C 
97001 4355C 
95030 203 3C 
941 1 10020C 
640020020C 

7500100208 
9601100000 
660020020C 
9501011218 
970123230C 
970034 122C 
930000000C 
960235642F 
94C455556E 
970032420C 

9502101 22C 
B600 100208 
96011 21 32C 
9501 12294C 
450101010C 
970235464F 
970025744E 
7700000208 
97032201 OF 
9581 454 53F 

940223223C 
962235644F 
3600000200 
9501 46744 F 
9600100000 
9500100000 
94045031 0E 
97431 8966E 
94021 1230C 
94031 201 2C 


970033760F 
5600000 10C 
970045553E 
930000000C 
9401 20230C 
97021 5423C 
960327565C 
96031 2030F 
9601000418 
950343243C 

94001 1230C 
34000 1030C 
98001 3454C 
5301100018 
950123222C 
9403121 33C 
9701 1 1040F 
96A257544C 
960327453F 
750273640C 


9601 36894 F 
970101010C 
9601 53742C 
9400200108 
9401 101 10C 
9633 287 54 E 
97E139967E 
960423350F 
5501000008 
960343350F 


C 
A 
# T 


Sep 

Name  Type  O Mag 


32 


70227  K5 


X2033  + 300 
70231 


70235  K5 


X2033  + 371 


4 

87 


125 


V730  CYG 


70247  MA 
DO  19175 


32  X2034  + 378 


TMSS  +30441 


13 


13 


25 


85 

78 


82 


Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  a,  ,2.  25.  60.  100  „m;  10)  H,gh  Source  Density  Region 


521 


Right  Ascension:  20h34m33s-20h36IT120s 


Declination:  +30°-+ 40° 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


Galactic  Uncertainly 
a 5 Coords  SMJ  SMN  6 

<»>  (">  1 b n (")  O 


20345  + 3238  33 

.4  25  74 

5 4 

2 

5 

20345  + 3545  34 

.3  60  76- 

2 

1 

7 

20345  + 3252  35 

.0  19  74- 

7 

7 1 

7 

20345  + 3919  35 

6 51  79- 

1 

5 

5 

20345  + 3526  35 

8 21  76- 

2i 

) 

5 

20346  + 3911  36 

4 51  79- 

2' 

20346  + 3436  36 

6 21  75- 

5 

E 

20346  + 3852  38 

4 3 79-1 

r 

€ 

20346  + 3249  39 

4 21  74- 

2i 

1( 

6 

20346  + 3457  39 

8 42  76-  C 

10( 

2i 

6 

20346  + 303 2 40 

1 24  72-  6 

5^ 

31 

6 

20346  + 3822  40 

3 1 78-1 

4C 

c 

6 

20346  + 3806  40 

7 30  78  2 

24 

£ 

6 

20346 + 3926A  41 

8 10  79-  1 

25 

5 

20347  + 3216  43 

5 39  74-  5 

2€ 

7 

6 

20347  + 3826  43. 

7 50  78-  1 

34 

3 

6 

20347  + 3421  44. 

5 9 75-4 

17 

8 

6 

20347  + 3621  46. 

9 25  77-  3 

26 

10 

6 

20347  + 3713  47, 

5 1 77-  2 

88 

9 

6 

20348  + 3026  48. 

8 19  72-  6 

46 

8 

6 

20348+321 2 48, 

9 53  73-  5 

58 

7 

& 

20348+3956  50. 

5 60  80-  0 

18 

4 

5 

20348  + 3827  50. 

9 44  78-  1 

28 

10 

5 

20349  + 3818  54. 

i 18  78-1 

15 

6 

6 

20349  + 3837  54. 

7 23  79-  1 

24 

3 

20349  + 3131  54.1 

2 73-  6 

36 

6 

6. 

20349  + 3615  55.$ 

15  77-  3 

21 

5 

6 

20349+3029  58.' 

■ 16  72-  6 

32 

6 

6' 

20349  + 3408  59.1 

20  75-  4 

29 

9 

6: 

20350  + 3343  O.f 

35  75-  4 

26 

5 

e: 

20350  + 3920  1.1 

23  79-  1 

17 

5 

5£ 

20350  + 3741  2.6 

58  78-2 

16 

5 

64 

20350  + 3423  3.S 

35  75-  4 

34 

11 

67 

20350  + 3217  5.C 

42  74-5 

49 

6 

66 

20350  + 3537  5.3 

40  76-3 

50 

10 

62 

20351+3144  8.7 

40  73-  5 

87 

18 

65 

20351+3450  10.C 

37  76-  4 

29 

5 

64 

20351+3826  10+ 

47  79-  1 

8 

3 

147 

20352  + 3411  12.4 

39  75-  4 

31 

6 

64 

20352  + 3124  16.2 

22  73-  6 

42 

10 

65 

20353  + 3528  19.0 

32  76-  3 

25 

5 

65 

20353  + 3632  19.0 

6 77-  3 

71 

15 

63 

20353  + 3703  19,3 

47  77-  2 

47 

8 

67 

20353  + 3020  20.0 

47  78-  1 

72 

12 

61 

20353  + 3710  20.6 

2 78-  2 

23 

6 

64 

20353  + 3502  21.5 

0 76-  4 

48 

10 

65 

20353  + 3155  23.0 

22  73-5 

42 

28 

64 

20353  + 3731  23.9 

20  78-  2 

21 

5 

64 

20354  + 3813  24.1 

37  78-  2 

36 

3 

65 

20354  + 3356  24.3 

4 75-  4 

65 

12 

68 

20354  + 3938  24.8 

37  79-  1 

12 

4 

32 

20354  + 3955  26.8 

41  80-  1 

23 

3 

59 

20354  + 3438  27.2 

51  76-  4 

28 

10 

67 

20354  + 3049  28.2 

36  72-  6 

32 

9 

67 

20354+3755  28.7 

17  78-  2 

24 

5 

66 

20355  + 3809  30.6 

9 78-  2 

32 

3 

66 

20355  + 3335  30.9 

59  75-  4 

50 

8 

63 

20355  + 3747  31.7 

6 78-2 

18 

5 

66 

20356  + 3502  37.3 

36  76-  4 

23 

5 

66 

20356  + 3304  38.1 

15  74-  5 

30 

6 

64 

20356+355 2 40.4 

43  77-  3 

41 

8 

63 

20356  + 3640  40.5 

3 77-  3 

22 

5 

65 

20357  + 3450  43,1 

53  76-  4 

28 

19 

66 

20357  + 3311  43.5 

20  74-  5 

48 

7 

68 

20357  + 3745  43.8 

2 78-  2 

28 

5 

65 

20357  + 3742  44.2 

48  78-2 

16 

5 

66 

20357+3758  44.6 

44  78-  2 

64 

8 

65 

20357  + 3919  44.7 

19  79-  1 

19 

5 

61 

20357  + 3604  45.6 

53  77-  3 

32 

9 

64 

20358  + 3806  48.9 

60  78-  2 

41 

3 

64 

20358  + 3625  49.6 

38  77-  3 

37 

5 

63 

20358  + 3827  49.8 

45  79-  2 

33 

5 

65 

20358  + 3940  50.9 

51  80-  1 

22 

7 

35 

20358  + 3336  51.1 

22  75-  4 

22 

5 

64 

20358  + 3931  53.1 

23  79-  1 

11 

6 

59 

20359  + 3926  55.5 

52  79-  1 

23 

8 

55 

20359  + 3514  58.4 

6 76-  3 

24 

19 

63 

20359  + 3702  58.4 

6 77-  2 

38 

5 

66 

20359  + 3551  59.2 

15  77-  3 

30 

9 

61 

20359  + 3541  59.2 

48  76-  3 

30 

9 

63 

20359  + 3902  59.4 

30  79-  1 

26 

8 

60 

20359  + 3954  59,9 

41  80-1 

50 

22 

62 

20360  + 3116  0.1  i 

52  73-6 

99 

19 

66 

20360  + 3821  0.1  ; 

28  79-2 

22 

8 

61 

20360  + 3835  0.3 

8 79-  1 

65 

9 

62 

20360  + 3426  2.3 

16  75-4 

43 

8 

64 

20360  + 3251  3.5  i 

22  74-5 

35 

9 

64 

20360  + 3901  3.5 

1 79-  1 

26 

6 

55 

20361+3736  6.2 

19  78-2 

51 

6 

65 

20361+3848  7.4  ; 

23  79-  1 

50 

9 

62 

20361+3439  7,8  ! 

54  76-  4 

29 

11 

69 

20361+3310  11.3; 

21  74-5 

72 

13 

68 

20362  + 3414  13.0  ' 

12  75-  4 

61 

13 

68 

20362  4 3538  13.3  ' 

35  76-  3 

28 

8 

63 

20362+3913  13.4  i 

>5  79-  1 

24 

10 

64 

20362+3827  14  9 

2 79-  2 

14 

4 

62 

20362+3435  17.6 

2 76-  4 

81 

14 

64 

20363  + 3805  19.0  * 

>1  78-  2 

30 

4 

65 

20363  + 3339  20.0  2 

?0  75-  5 

73 

13 

63 

20363  + 3506  20.2  2 

18  76-4 

21 

3 

65 

Flux  Density 


12  fim 


(Not  Color  Corrected) 
25  fim  60  pm 
(Jansky) 


.47 

.26 

L .43L 

28 

.36 

4.70: 

.43 

L .25 

.84 

1.44 

1.77 

34.12L 

1.69 

.75 

5. OIL 

.62 

.93 

12.61 

.39 

.25 

6.13L 

.72 

.85 

20.80L 

.90 

.28 

-40L 

1.381 

.25 

.67L 

.251 

.251 

-40L 

.52L 

.50 

46.29L 

.45: 

.57 

7.62: 

1.33L 

2.67 

26.74L 

1.85 

.71 

3.88 

.69: 

.69 

16.60L 

,62 

.28L 

6.87L 

.36: 

.28 

4.11: 

.38 

39L 

28.60L 

.38 

.25L 

40L 

1.25 

.38L 

40L 

11.68 

10.96 

20.50L 

.39 

.55: 

16.60L 

6.92 

2.20 

23.12L 

.95 

.96: 

13.38 

1.24 

.35 

.40L 

.95 

.55 

16.30L 

7.30 

4.66 

.88 

.99 

.28 

6.02L 

14.33 

6.79 

.91 

.92 

1.41 

34.12L 

93.56 

44.19 

7.26 

.44 

.22: 

5.51  L 

.79 

.40 

,40L 

.23 

.26L 

1 1 .51 L 

25L 

1.45L 

.48L 

24.13 

15  88 

2.18 

,74 

.41 L 

24.43L 

4.00 

,91 

5.12L 

.65 

.16: 

.40L 

1.44 

.59 

11.43L 

46L 

.25L 

1.05 

95 

.43 

24.91  L 

.31 L 

.34 

10.72L 

7.85 

5.90 

2.21: 

.46 

25L 

.55L 

.25L 

.25L 

-40L 

1.04 

.47 

31 .41 L 

.66 

39L 

26.99L 

.26 

,29L 

1.37L 

5.68 

23.75 

280.69L 

1.46 

.68 

30.25L 

.35 

■25L 

.87L 

362 

.93 

.40L 

2.23 

.70 

27.07L 

1.18 

34L 

27.30L 

1.11 

.30 

.40L 

4.29 

1.33 

13.12L 

3.42 

1.34 

,89L 

2.99 

1.44 

.42 

.40: 

.41 

2.74 

14.77 

5.07 

1.79 

25L 

.251 

.53 

.76 

25L 

.64L 

65 

.34L 

20.07L 

1.37 

13.74 

70.03L 

.34 

37L 

5.61L 

77L 

1.97L 

14.86 

.86 

.22: 

10.35L 

.35L 

.35 

4 84L 

50 

.29 

17.98L 

.53 

.98L 

25.13L 

2.47 

6.12: 

280.69L 

5.62 

1.44 

.58 

1.08: 

1.79 

38.84: 

.61 

1.08L 

27.78L 

-45L 

25L 

.47 

.55 

.34L 

13.9BL 

26L 

.33 

5.91  L 

.75 

.39 

12.35L 

.74 

1.83L 

21.48L 

33L 

1.80L 

8.87L 

40L 

48L 

.44L 

33L 

.35L 

4.14 

.35 

1.12L 

7.34L 

.41 

.20: 

.54L 

.42 

.25L 

61L 

1.74L 

1.19L 

5.60 

.70 

50L 

33.18L 

.44 

48L 

8.73L 

.37 

.15: 

1.69L 

.33 

27L 

67L 

.29 

25L 

1.21  L 

.56 

.49 

18.46L 

1.95L 

.74 

30.7 1L 

65 

.99 

25.13L 

25L 

.25L 

1.09 

3.31 

1.56 

18.49L 

.32 

25L 

60  L 

4.96 

3,23 

2.54L 

300  pm 


37.371 
34.69L 
1 1.48L  | 
166.06: 
80.46L 
49.26 
63.57L 
131.04 
1 1 42L 
5.84 

4.01 

467.80L 

46.44L 

197.54L 

15.19L 

159.08L 

45.79L 

23.77: 

454.98L 

3.45L 

11.76L 

184.35L 

70.86L 

147.80 

214.28L 

19.16L 

214.65L 

2.72L 

35.28L 

42.05L 


130.34 
242. 00L 
57.71L 
23.43L 
1 14.56L 
3.63 
58.15L 
54.60L 
35.61L 
28.93L 

121.03L 
27.79L 
201. 17L 
62.08L 
215.70L 
69.27L 
4.12 
14.06 
317, 72L 
46.88L 

664.09L 

365.07L 

8.29: 

2.27L 

180.96L 

276.02L 

47.17L 

173.86L 

66.26L 

24.46L 

148.17L 
166.45L 
6.30: 
37.61  L 
153.00L 
168.35: 
53.87L 
54.03 
86.66L 
123. SOL 

186.73L 
218.17L 
664.09L 
35.15L 
169.82 
304.1 2L 
23.54L 
228.35L 
56.97L 
125. SSL 

165.65L 

33.13 

2.47 

60.15L 

64.99L 

60.86L 

33.40L 

42.38L 

169.88L 

60.80L 

109.39L 
32.90L 
58.95L 
136.77L 
377.81  L 
131.36: 
6.14: 
193.60L 
13.82L 
31.55L' 


Flags 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


R S 
S 2 


B 

ODD 

BC 
DB 
CDDE 


D 

DDE 

D 

BCC 

CD 

E 

EDE 
D 


CC 

DD 

BC 

CCE 

BC 

8C 

BEF 

BD 

BBC 


DC 

CBE 

DE 

CC 


BBC 


CE 

CD 


DE 

E 

BBE 


CD  E 


CB 

F 

BC 

BC 

B 

BE 

CB 

DC 

BCD 

FED 
BBD 
DD 


BD 


BC 


CC 


BCC 

CCCE 


DD 


BD 


Associations 


C 

A 

# T 


Name  Type 


Sep 

O Mag 


BEJ 

FCF 

C 

BBCE 
AA 
DDC  A 
CD 
EBFC 
AC 

DD 

J GG 
BC 
HEC 
FDJ 
AA  B E 
FEC 
AD 
DFFC 
B K 
D 

BC 
AA  K I 
I DCD 
AA  HC 
BDBI 
AE 
A AB 
AA  B 
ACFG 
AAA 

CB  F 
A A AG 
BFCG 
BC 

HG 
MDB 
AAA 
AEFC 
AA 
BE  H 

AA 

C 

AB 

HEFE 
AA  E B 
BM 

ABDD 
B I 
EG 

BAA  A 
AA 
BHJ  B 
AA 
ABJ 
A 

ACB 
AA 
A A F D 
A ADE 

F CB  L 
A A B E 
EGC 
AJ  N 
8FKE 
BCHE 
Cl 
EE  BA 
BC 
EA 

BBLD 
B B A 
CE  AA 
A AB  F 
E DDC 
CB 
HF 
BBEF 
DCGE 
BBC 

BD 


HD 
JC 
EB 

BCDH 
CE  I C 
GDB 
BH 

BEGF 

BD 

CM  D 
DF 
BF 
BH 

CCDB 
FB 
A A H 
E 

A A J D 


9400101228 
9501 4758 5C 
9501100008 
964238895F 
9202101 10C 
97E334461F 
340301 022C 
978527453F 
9501100008 
9700000308 

9600100330 
94026463 1C 
974122530C 
960538963F 
8500101238 
76444 5560C 
7301221 52C 
97C115373C 
5401001 10C 
9601100000 

7500201008 
96004005 IE 
670444650C 
85A233640C 
964426444F 
9400000008 
930001 100C 
9601200100 
7401 10022C 
9401010128 

96834 9687F 
850012243C 
630124122C 
9400001218 
93001 11 21 C 
9600000108 
9401000208 
660325340C 
94011 0001 C 
9300110028 

91101 1241C 
970 1 OOOOOC 
5302 100 10C 
660124760C 
530120132C 
9402110308 
9600000328 
884200220C 
850130020C 
9300100218 

74F 12991 OF 
9502 1007 IE 
9783010228 
5600000000 
960110000C 
86004 123 1C 
9301100218 
850024244C 
9402110308 
9400201138 

93001 6586C 
94000001 OC 
9600000308 
9400000008 
850024344C 
854024344C 
9701201  IOC 
970507680F 
940 1000 IOC 
76021 1242C 

950301010C 
9501 39951 E 
94D419944F 
9301100228 
86E459700F 
960559760F 
9500000008 
938122343C 
940027688C 
94001 1130C 


96021 01 20F 
9801 10040E 
9600000008 
9601 19871 E 
960076443 E 
9302020200 
9400000008 
980230350F 
850223232C 
970435562F 

9300230228 
9400000008 
6301100000 
94011 01 20C 
950359999F 
95E249961E 
9600210428 
960131220E 
9400000108 
9502113446 


70261 
LDN  0870 


13178  K5 


70267 


RAFGL  2617 


23  LDN  0870 
13  70271 


LDN  0870 


70203  MA 
70286  K5 
70288  KO 


LDN  0870 


DO  19211 

70300  KO 
70299  K2 
DO  19210 


70307  MB 


2 80 

7 68 


486 


70313  KO 


DO  19219 


73 

73 

71 


63 


‘Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4}  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW} 


78 


93 


522 


Declination:  +30”- +40' 


Right  Ascension:  20h36m20^-20h38m08^ 

Position  (1950) 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
8 Coords  SMJ  SMN  $ 

(s)  (")  1 b O O n 


20363  + 3303 
20363  + 3055 
20363  + 3947 
20363  + 3401 
20363  + 3930 
20363  + 3752 
20363  + 3737 

20363  + 3442 

20364  + 3835 
20364  + 3B16 

20364  + 3739 

20364  + 3503 

20365  + 3620 
20365  + 3410 

20365  + 3827 
20365+3941 
20366+3922 
20366+3835 

20366  + 3227 

20367  + 3733 

20367  + 3825 
20367  + 3448 
20367  + 3700 
20367  + 3705 
20367+3910 
20367+3730 
20367  + 3254 
20367  + 3803 

20367  + 3836 

20368  + 3957 

20368  -4-  3649 
20368  + 3537 
20368  + 3709 
20368  + 3036 

20368  + 3230 

20369  + 3926 
20369  + 3349 
20369  + 3201 
20369+3306 
20369  + 3009 

20369  + 3831 
20369  + 3845 
20369  + 3742 

20369  + 3509 
20370+3902 

20370  + 3909 
20370  + 3021 
20371+3005 
20371+3457 
20372+3745 

20372+3217 
20372  + 3515 

20372  + 3841 

20373  + 3856 
20373  + 3048 
20373  + 3925 
20373  + 3027 
20373+3851 
20373+3757 
20373  + 3344 

20373  + 3905 

20373  + 3831 
20373+3733 
20374+3519 

20374  + 3056 
20374  + 3815 
20374  + 3155 
20374  + 340B 
20374  + 3743 

20374  + 3251 

20375+3653 

20375  + 3037 
20375  + 3826 
20375  + 3759 
20375  + 3024 

20375  + 3929 
20375+3542 

20376  + 3836 
20376+3351 
20376  + 3340 

20376  + 3807 
20377+3935 
20377+3901 
20377+3624 

20377  + 3341 

20378  + 3539 
20378  + 3219 
20378  + 3426 

20378  + 3515 
20378+3710 

20379+3856 

20379  + 3512 

20380  + 3707 
20380  + 3835 
20380  + 3302 
20380  + 3606 

20380  + 3944 

20381  +3853 
20381+3417 
20381+3526 


20.4  46 

20.6  57 

20.7  12 

21.1  46 

22.3  53 

23.4  42 

23.6  1 
23.7, 

25.7  42 

27.1  31 


74- 
73- 
80- 

75- 
79- 
78- 

78- 

76- 

79- 
79- 


27.8|35 

29.9 

30.9  12 

31.3  37 

31.8  36 

33.3  15 

36.1  27 

38.0  44 

40.8  20 

42.2 

42.9  46 

44.8  56 

44.9  . 
44.9126 

45.2  . 
45.8  37 

45.8 

47.3  21 

47.9  15 

48.4  15 

48.5  16 

48.9  . 

49.7  36 

49.9  39 

50.7  25 

54.8  25 

55.1 

56.4  52 

57.0  25 

57.1  34 

57.8  10 

58.0  12 

58.5  48 

59.9  38 

3.7  53 

4.6  43 
5.3  28 

.1 

9.8  16 

13.0  39 

lull  27 

17.3 

18.3  22 

19.9  23 

20.4  58 

20.8  50 

20.9  39 

21.3  9 

21.7  14 

22.3  10 

22.6  40 

23.1  17 

25.8  6 
26.3, 

26.3  53 
26. 5 1 46 

27.1 

27.9  47 

28.4  19 

30.9  23 

31.1  56 

31.8  17 

31.9  16 

32.1  52 

32.9  57 

34.0  37 

36.3  24 

39.3  59 

40.4  38 

41.0  38 

44.3  36 

44.5  29 

46.3  . 

47.1  19 

50.4  46 

50.6  42 

51.1  33 

51.9  36 

53.5  19 

|57.7  40 
|57.8  43 

1.9  49 

3.3  12 

3.9 

4.6  43 

5.9  45 
7.0  10 

8.4  9 

8.9  40 


78 

76 

77 
75- 

79 
BO- 
79 - 
79 
74- 
78-  2 


79 

76 

78-  3 

78 

79 
78 
74 

78 

79-  2 

80 

77 
76-  3 

78-  2 
72-  6 

74 

79 

75 
74-  6 
74-  5 
72 

79-  2 
79-  1 

78-  2 
76-  4 
79 

79-  1 

72-  7 
72 
76-  4 

78 

74 

76 

79 
79-  1 

73-  6 
J-  1 

72-  7 
79 

78  _ 
75-  5 

79 
79-  2 
78 
76 

73-  6 
79-  2 

74-  6 

75-  4 
78-  2 

74-  5 

78-  3 

73-  7 

79-  2 

78 
72-  7 

80-  1 
77-  3 

79  _ 

75-  5 
75-  5 

79 
80-  1 

79-  1 
77-  3 
75-  5 

77-  4 

74- 6 
76 
76 

78-  3 

79 

76 

78 

79 

75-  5 

77 

80-  1 

79-  2 
76 
76 


20 
17 
12 
11 
8 
3 
5 
7 

74  j 11 
45 


66 

66 

58 

63 

59 
65 
62 
67 
62 

57 

64 

65 

65 

66 

53 

58 

59 
62 

64 
37 

61 

65 
65 
63 

60 

65 

66 
61 

67 

54 

61 

63 

64 

65 

68 
32 
63 

67 

68 
65 


23 
67 

24 

29 
24 
21 

33 

30 

34 
21 

28 

46 

27 

36 

84 

20 

62 

15 

33 

83 

20 

15 

32 

31 
42 
27 
46 

32 
21 
41 

60 

71 

29 

25 
98 

33 
27 
24 

53 

24 

18 

88 

16 

26 
40 
23 
40 

25 
70 
46 

25 

48 

40 
14 
35 

41 
32 
29 

54 
51 


3 

16 

4 
16 

6 
3 

23 

10  | 63 
37 


7 
16 

8 

23 

23 

3 

10 

8 

13 

14 

3 

7 
11 

9 
10 

8 
8 

11 

3 

18 

12 

10 

7 

8 

26 

3 

5 

10 
8 

10 

3 
14 

4 
11 

7 

6 

4 

5 

22 

3 

3 
9 

4 
3 

10 

8 
7 

14 

7 

3 


39 

64 
58 
63 
63 

58 

65 

59 

63 
71 

30 

61 

64 

63 

64 
59 

65 
37 
61 
65 

63 
65 
61 
62 

64 

59 

65 
65 

64 

65 

60 
55 

59 

66 
66 
66 
66 
64 
62 
66 

60 

64 
66 
57 

65 
67 
60 
62 
64 
64 


Flux  Density 

Fla 

(Not  Color  Corrected) 

V 

im 

25  um 

60  jim 

100  Jim 

Flux  Corr  A 

(Jansky) 

’ 

Uncs  < 

Coef  R 

.55 

25L 

44L 

27.76L  B 

1 B 

1 

.87 

56 

.40L 

2.47L  B 

1C  A 

B 0 

.41 

3.14L 

26.34L 

108.74L  C 

; e 

HFC  0 

,21 

5.10 

.68 

36.21  L E 

1ED  A 

iAC  9 

Isi 

3.03L 

3+43L 

275.02L  B 

1 A 

tE  1 

,43L 

.85L 

6.22: 

34.10 

ED  1 

EE  8 

.26L 

.40 

3.29L 

22.64L 

E 

BGF 

28 

.25L 

2.18L 

144.B3L  F 

F 

D! 

06 

.70: 

17.44L 

63.85:  E 

ID  F A 

(BFB  6 

32L 

.4+ 

4.47 

30.72 

DED  * 

1CBB 

65 

42L 

27.76L 

244.29L  E 

3 E 

3CEL 

.31 

.25L 

+91 L 

108.49L  E 

3 C 

►.38 

2.39 

18.14L 

180.46L  [ 

3D  / 

^ A 9 

.52 

.24 

53L 

4+43L  E 

3D  E 

3C  0 

39 

.86: 

16.50L 

127.47:  F 

: F F F 

: DGE 

1.73 

.64 

25.48L 

309.70L  E 

3F  > 

ABE  0 

.71 

.95 

10.54L 

207.31  L E 

3D  ( 

3BF  9 

25L 

+ 13L 

17.76L 

76.26 

E ( 

3BGB 

25L 

26  L 

.40L 

5.50 

D 

L C 

.55L 

.32L 

3.81: 

19.57 

FD  1 

3FCB 

2.33 

+26 

10.B2L 

219.67L  1 

3 B / 

A ACF  4 

1.36 

.65 

+60L 

109.84L  1 

BB  - 

A B 0 

1.17 

.53 

26.41  L 

232.59L  1 

BC 

AA  J 4 

f .21 L 

25L 

+46 

32.49L 

D 

FC 

1.1 1L 

.77L 

B.17 

44.28L 

E i 

GGDB 

1.91 

.96 

26.31  L 

227. 76L 

BB 

A A J F 5 

90 

.24 

.40L 

25.21L 

CD 

BD  0 

.43 

.71L 

4.47L 

33.49L 

F 

DBB 

63 

.68 

17.44L 

76.26L 

FD 

DBDB  0 

.46L 

+31L 

4.00 

54.98L 

D 

GGC 

57L 

.54  L 

2.07L 

16.58 

E 

HEC 

,67L 

.59  L 

.90 

25.20L 

D 

GCD 

26L 

.33  L 

2.19 

27.57L 

D 

EHC 

.49 

.34 

.40L 

2.07L 

CD 

BC  0 

.35 

.25L 

60L 

22.58L 

C 

D G 

2.27 

3.08 

57.98L 

265.44L 

CD 

ABBB  9 

1.62 

.63 

.56L 

4.81: 

BC  F 

AACE  0 

.55 

.26 

.40L 

18.15L 

BD 

BB  0 

.29 

+08L 

.59L 

38.06L 

C 

B 1 

2.26 

.65 

.40L 

2.51  L 

BE 

AB  3 

.48 

.53L 

4.62: 

1 33.71  L 

C F 

CCCI  0 

1.00L 

+08L 

3.10 

20.66L 

D 

H CD 

0.36 

2.44 

14.48L 

160.95L 

cc 

A AH  9 

.25L 

,25L 

+ 12 

15.07: 

DF 

CHC 

.48: 

.48: 

5.59 

49.28L 

EFE 

EDBC 

70 

.66 

8.96L 

313.98L 

EE 

CDCH  3 

.25L 

25L 

.40L 

2.21 

c 

0 

4.32 

+56 

50L 

2.01  L 

BC 

AAE  1 

43 

.25L 

+52L 

104.67L 

B 

CHGE 

43L 

2.41  L 

3.28: 

2+60 

EE 

CE  F B 

.25L 

.40 

+86 

2+83L 

CC 

HCCI 

.26L 

.2SL 

.72 

16.16L 

C 

E D 

.62 

+55L 

28.141 

132.39L 

B 

BGI 

2.24L 

+26L 

3.46 

55.77L 

F 

L J C D 

27L 

.25L 

,42L 

3.04 

D 

J MC 

+67 

+64 

38.29L 

288. 831 

CC 

A ABB  i 

.39 

,25L 

.40L 

3.13U 

C 

D 

1.01 1 

+ 16L 

4.94 

5+35L 

E 

FDBE 

28L 

.80L 

+66 

3+37L 

D 

C 

.23 

.251 

+24L 

44.55L 

C 

D 

50: 

.66 

13.26L 

3+83: 

DO  E 

CB EC  ( 

+21 

+77L 

19.88: 

144.25L 

F C 

DBDC  - 

.27L 

,25L 

2.20 

34.25L 

D 

B 

.79 

.42 

.54L 

60.66L 

. ED 

AC  l 

.43 

.25L 

.40L 

8.84L 

. C 

BC 

.56 

2.65L 

+56: 

40.59L 

. E E 

AFF 

.25L 

,25L 

.64 

4.29: 

CD 

CEB 

.32L 

.25L 

.57 

10.05: 

DD 

i J J ED 

5 22 

+95 

25.17L 

170.29L 

. BF 

A A 

48L 

.28L 

.54L 

3.35 

D 

i 1 EKB 

.30  L 

,25L 

+ 14 

26.471 

D 

C 

.54 

.52L 

.53L 

2.361 

. C 

AF  N 

.31. 

.36 

4.64: 

1 33.71  L 

_ DF  D 

1 DD 

.56 

+55L 

4+64L 

27+791 

. B 

BDF 

+471 

.69L 

,40L 

2.06 

C 

) 1 D 

.56: 

+02 

38.29L 

256.351 

. DE 

EDD 

2.88 

+82 

.87: 

99.011 

. B BE 

AAD 

.29 

.641 

14.28L 

144.251 

L C 

EE  J G 

25 

.251 

.441 

49.441 

L C 

C J 

+171 

.26 

.501 

4.57: 

D F 

: BBGC 

+58 

+06 

28.20L 

202.051 

L CD 

AAE 

+761 

+25L 

6.46 

49.411 

L E 

K C 

45.47 

30.90 

5.23: 

217.851 

L BB E 

A A B H 

.251 

.27 

26.191 

18.90 

D F 

: DGB 

.96 

.36 

.631 

40.70 

L CF 

ABDD 

.53 

.20: 

1+821 

. 134.90 

L BD 

BE1  K 

+ 15 

.50 

.401 

22.92 

L BC 

AB 

2 38 

+00 

+231 

75.51 

L BC 

A A 

411 

.251 

.761 

6.25 

I 

3 J D 

36 

.24: 

25.631 

237.69 

L EF 

DCHJ 

.56 

.55 

32.881 

L 93.10 

L CE 

BCCE 

.62 

.251 

.491 

L 113.14 

L B 

A 

.82 

.39 

+981 

L 143.05 

L BC 

ACE 

9^62 

5.16 

10.37: 

283.40 

L ABF 

AACB 

40 

.251 

L .451 

L 24.14 

L B 

B 

.291 

L .42 

6.721 

L 27.09 

i:  D 1 

F i EF  B 

+21 

2.40 

L 20.651 

L 24+82 

!L  C 

A 1 

.53 

.38 

5.84 

26.54 

1L  CDC 

BDC 

32 

.25 

L 1.19 

L 7+48 

H C 

BE  L 

.39 

L .25 

L .89 

16.93 

1L  F 

DD 

Confusion 

Flags* 


9400000008 
2600000000 
960135698E 
9301000108 
960539830F 
58C022330C 
670343252C 
9301220328 
960065430E 
970202332E 

651123341C 
9302212348 
94010001 0C 
9300100008 
95434 9940E 
960113402F 
9603 59967 F 
960165430E 
9601100008 
970220242C 

95224 9940E 
9300000008 
9301 10120C 
960030220C 
970339454F 
95021 0230C 
9401000008 
970143464E 
9661 54430 E 
970050200E 

978000232C 

950202242C 

970523342C 

6701000000 

9400100008 

963349766F 

9681002228 

9401000008 

9400000218 

9600100000 

950299831 E 
9702201 50F 
350221 150C 
9680154848 
974326970F 
954239550F 
6700000000 
9600100000 
9400110208 
974031 040E 

9402002238 
9600231648 
950051 000 E 
968036697F 
9600000008 
961271997F 
7600100000 
960235897F 
960142010E 
9300300008 

984239880F 
95A179986E 
9603 10000C 
9400210208 
9500000008 
970100010E 
9600100148 
9601002338 
950041061 E 
9600000008 

97010001 1C 
4600000000 
944051 270E 
9401 56364E 
7600100000 
964348542F 
9401 10000C 
950179986E 
9400100008 
9700300028 

950449976E 
980225402F 
951442597F 
9601 02333C 
9400300028 
93001 0010C 
8401000028 
8200001008 
9700210228 
941322430C 

968249898F 
9300110228 
95033331 0C 
941378998E 
8401000008 
950302330C 
95031 001  OF 
97502463  IF 
6300000208 
9602105338 


22 


Associations 


Name  Type 


Sep 

O Mag 


70319  MA 


13 


70323  K0 
FFCYG 


19 


85 


13 


70329  K5 
X2037  + 341 

70333  K2 
70336 

RAFGL  2626 


LL  CYG 
VI 327  CYG 


70343  K0 

70344  K2 


30 


32  X2038  + 354 


111 


68 

83 


•Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  (un;  10)  High  Source  Density  Region 


523 


Right  Ascension:  20*38m14^20h40m36* 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


20382+3740 
20382  + 3651 
20382  + 3958 
20382+3238 
20382  + 3837 

20382  + 3754 

20383  + 3548 
20383  + 3657 

20383  + 3157 
20384+312 2 

20384  + 3941 
20384  + 3803 
20384  + 3920 

20384  + 3814 
20385+3433 

20385  + 3914 

20385  + 3811 

20386  + 3837 
20386  + 3738 

20386  + 3618 

20387  + 3408 
20387+3928 
20387+3012 

20388  + 3703 

20388  + 3942 

20389  + 3610 
20389+3710 
20389  + 3815 
20389+3525 

20389  + 3938 

20390  + 3919 
20390  + 3207 
20390  + 3323 
20391+3907 
20391+3837 
20392  + 3511 
20392  + 3832 

20392  + 3104 

20393  + 3850 
20393+3107 

20393  + 3628 

20394  + 3333 
20394  + 3331 

20394  + 3018 
20395+3751 

20395  + 3624 

20395  + 3543 

20396  + 3922 
20396  + 3144 
20396  + 3919 

20396  + 3956 

20397  + 3629 
20397  + 3734 
20397  + 3935 
20397  + 3038 
20397  + 3650 
20397  + 3015 
20397  + 3634 
20397  + 3342 

20397  + 3657 

20398  + 3759 
20398  + 3626 
20398  + 3713 
20398  + 3255 
20398+3857 
20398  + 3707 

20398  + 3803 

20399  + 3844 

20400  + 3809 

20400  + 3949 

20401+3837 

20401  +3749 
20401  +3130 
20401  +3602 
20401+3706 

20401  +3523 
20401+3719 
20402+3128 
20402+3848 

20402  +3834 


14.4 

1 14.6 
15.. 
16.0 
16 

16.4 

20.7 

21.9 

23.9 

25.6 

25.8 

25.9  j 
26.2 

26.4 

30.4 

32.5 
34.0| 

37.4 

39.9 

41.4 


Galactic  Uncertainty 
a 6 Coords  SMJ  SMN  Q 

(s)  O 1 b (")  O o 


43.8 

45.3 

45.5 

48.6 

50.4 
54.2 
57. 

58.5 

59.6 

59.9 


48.9  20 

49.2 
49.2| 
50.0 

50.2 
50.6 
51.8 
55.8| 

2.0 
5.8 


20402  + 3541 

20402  + 3832 
20402+  3009 
20402+3522 

20403  + 3143 
20403  + 3547 
20403  + 3623 
20403  + 3544 
20403  + 3139 

20403  + 3729 

20403+  3700 
20404+3805 

20404  +3635 

20404  + 3736 

20405  + 3603 
20405+3739 
20405+3940 
20405  + 3422 

20405  +3858 

20406  + 3909 


0.1 

0.8 

5.0 

7.5 

8.6 
14. 0| 

14.8 
15.5 

18.8 

19.2 

23.0 

24.7 

28.4 

29.2 

30.4 

31.7 

35.1 

36.8 

38.5 

38.6 

41.5 

42.8 

43.7 
43.91 
44.2| 

45.1 

45.2 

45.6 
45.8| 

47.2 


78-  2 

78-  3 
80-  1 
74-  5 

79-  2 
78-  2 

_ i 77-  4 
49 1 78-3 
74-  6 
73-  6 


38 

36 

27 

40 

29 

47 

38 

51 

27 

45 

36 

51 


80-  1 , 

79-  2 

80-  1 , 

79-  2 

76-  4 | 

80-  1 
79-  2 
79-  2 
78-  2 

77-  3 


76-  5 
80-  1 , 
72-  7 
78-  3 [ 
80-  1 

. 77-3 
39  78-3 

34 1 79-  2 

77-  4 
80-  1 


47 

39 
38 

1 

52 
23 

40 
15 
51 
46 

31 

38 

48 

49 
11 
10 

53 
48 

54 
3 


80-  1 

74-  6 

75-  5 
80-  2 
79-  2 

76-  4 
79-  2 
73-  7 
79-  2 
73-  7 

77-  3 
75-  5 
75-  5 

73-  7 

79-  2 
77-  3 
77-  4 

80-  2 

74-  6 
80-  2 


31 

88 

24 
36 
19 

46 

31 
87 
97 

47 

64 

34 

30 

16 

32 
27 
18 

25 
21 
55 

91 

27 

99 

45 

27 
30 
16 
16 
38 
76 

28 
34 
25 
34 
18 
30 
40 
57 
33 
36 


80-  1 
. 78-3 
59  78-3 

19 1 80-  1 
73-  7 
78-  3 
_ 73-7 

56  78  - 3 

36  75-  5 

39  78-  3 


21 


6.2 

9.0 

9.2 

9.7 

9.9 

10.0 

10.3 

12.5 

13.6 

14.3 


15.5 
15.9 

17.1 

17.8 

18.2 

18.6 

18.9 
20.1 
22.0 
22.1 

23.3 

24.3 

25.4 
29.1 

31.4 
32.3 
33.8 
34.0 
35. 9j 
36.7 


79-  2 

77-  3 

78-  3 
75-  6 

79-  2 
. 78-  3 

59  79-2 

25  [ 79-  2 

79-  2 

80-  1 


78 

52 

68 

25 
19 

38 

39 
50 

39 

40 

57 

64 

27 

64 

98 

77 

90 

39 

24 

26 

52 

76 

22 

33 

27 
19 
30 
67 

28 
24 


58 
0 
35 
48 
21 
31 
1 48 
33 
58 
51 


79-  2 
79-  3 
74-  6 

77-  4 

78-  3 

77-  4 

78-  3 
74-  6 

79-  2 
79-  2 


30  77-4 

0|  79-2 

73-  7 
77-  4 

74-  6 

77-  4 
...  78-3 
22 1 77  -4 

74-  6 

78-  3 


51 

4 

59 

43 

30 

31 
51 
27 

4 

10 


78-  3 

79-  2 
78-  3 

78-  3 
77-  4 

79-  3 I 

80-  1 
76-  5 
80-  2 
80-  2 


19 

16 

73 

49 

18 

42 

28 

29 

52 
21 

33 

18 

32 

25 

16 

29 

54 

53 
36 
20 

15 

21 

18 

23 

36 

18 

22 

35 

50 

22 


12 

9 

5 
3 

15 

6 
10 
12 
11 

3 

10 

11 

19 

10 

10 

3 

5 

6 
10 
10 

9 

17 
14 
10 

7 
12 
10 
10 

3 

5 

19 

8 

13 

8 

6 
7 

12 

9 

5 

5 
9 

4 
7 

18 

6 

4 
11 
11 
10 
15 

7 

5 

3 
5 
9 

4 

5 
19 


61 

63 

53 

65 

60 

62 

67 
63 

68 

67 

53 

60 

63 
30 

64 
60 
62 

56 

68 
64 

63 
59 
66 

64 

57 
66 
39 
57 
64 

57 

58 
64 
67 

55 
58 
64 
61 
67 

56 


67 

63 

68 

64 
57 
66 
66 

54 
66 

55 

57 

63 
61 

54 
67 
67 

64 
66 
64 

58 

52 

64 

57 
66 

58 
35 
64 

55 
57 
54 

56 

59 


Flux  Density 


12  fi  m 

(Not  Color  Corrected) 

25  pm  60  fim  100  jun 

(Jansky) 

Flux  Corr 
Uncs  Coef 

.26 

L .25 

L 3.18 

26.55 

L D 

MHC 

.70 

L .25 

L 1.17 

25.87 

L D 

MC 

.46 

L .61 

L 14,62 

L 37.07 

E CKE A 

.69 

.25 

L .40 

29.25 

L B 

BF 

.57 

5.16 

L 17.62 

121.17 

C 

C CCDD 

.27 

L .85 

L 2.57 

15.52 

D GDC 

.64 

.29 

11.70 

L 80.55 

L BE 

BCBB 

.30 

L ,25 

L 1.57 

20.56 

D 

K 1 CB 

.30 

.25 

L .48 

22.37 

. F 

C G 

.72 

.31 

.40 

22.69 

L DC 

AB 

.821 

84 

6.61 

79.74 

L E 

HFC 

.30: 

.46: 

3.34 

27.92 

. CEC 

EDA 

94 

1.141 

16.25: 

192.13 

- F F 

CGEF 

.43: 

.45: 

8.04 

23.49 

CDF  1 

FEDF 

1.20 

.54 

.431 

43.12 

L BF 

AB 

.53; 

2.791 

16.771 

67.37 

E F 

EDI  B 

.40: 

.57 

8.041 

195.72 

ED 

EBAG 

.52 

.57 

31.37L 

121.83 

CE 

EONF 

25L 

28L 

2.98L 

9.81 

C 

DEB 

27L 

.25L 

1.03 

17.431 

D 

FJ  D 1 

25L 

.251 

.55L 

3.11 

[ 

KB 

2.22 

.94 

29.51  L 

264.691 

BD 

A AB  E 

.41 

25L 

.41L 

1.911 

F 

B 1 F 

1.30 

.26; 

2.63L 

30.471 

BD 

ABE 

49 

.64: 

8.32L 

88.37L 

FE 

BDGB 

2.38 

66 

13.78L 

79.611 

BC 

AA 

.31 L 

.36 

4.01: 

25,95: 

FFD 

1 DBB 

1.74 

1.57 

4.46: 

17.54: 

BCDE 

AACB 

.49 

.251 

50L 

82.56L 

B 

B ED 

1.01 

1.45L 

12.84L 

111.58L 

D 

AE  MG 

.86L 

2.10L 

25.16: 

118.88 

DE 

DEEB 

1.94 

48 

.41 L 

17.42L 

BC 

AB 

4.34 

1.95 

.45: 

8.24L 

BBD 

AAE 

95L 

1.20L 

10.19L 

41.54 

E 

El  C 

.94 

.80 

12.87L 

66.54: 

BE  C 

CDJ  B 

48 

25L 

.41 L 

74.76L 

C 

BJ  N 

.49 

1.04: 

6.05: 

25.05L 

EFD 

ECBF 

.64 

.251 

-40L 

20.26L 

C 

B 

.49 

1 .51 L 

10.29L 

281. SOL 

c 

B 1 GC 

.73 

.25L 

.40L 

14.311 

c 

BD 

.26 

.311 

14.12L 

105.57L 

c 

DC 

25L 

25L 

.47L 

3.41 

E 

H FC 

.30 

25L 

67L 

33.77L 

E 

D I 

.61 

25L 

40L 

10.43L 

E 

C 1 

.52 

.61: 

7.79L 

61.38 

CC  E 

DDFC 

65 

.32L 

17.03L 

103.73L 

B 

BGB 

. / / 

25L 

11. OIL 

1 12.49L 

B 

BF 

1 .81 L 

.531 

10.13 

52.28L 

E 

DAD 

.67 

.35 

40L 

14.09L 

CC 

BCKK 

2.57 

1.65: 

6.32L 

44.00L 

CE 

AA 

1.26L 

90L 

3.05 

34.37L 

F 

L DE 

40L 

25L 

.99 

1 4.01  L 

F 

F C 

,36L 

.30 

2.31: 

26.50: 

CCD 

DCCE 

1 OIL 

93L 

3.39 

56.85 L 

F 

G B 

.26 

.251 

40L 

20.25L 

C 

E J 

.21 

.331 

20.56L 

158.54L 

C 

C 

.59 

25L 

40L 

11.04L 

c 

BN 

.72 

.27L 

19.17L 

145.70L 

B 

BH 

6.29 

2.89 

.47 

33.84L 

CBC 

AAD  3 

.251 

25L 

86L 

16.18 

E 

J DD 

.34 

.79L 

3.37L 

38.74L 

C 

DF  FE 

.32 

28L 

7.85L 

116.94L 

C 

GFCG 

,38L 

.251 

2.51L 

10.01 

D 

D DB 

.97 

.29 

.40L 

2.78L 

BD 

AC  0 

3.21 

3.86 

23.37L 

261.21L 

BB 

AA  9 

25L 

25L 

1.61 

20.23L 

E 

L DA 

.41 

1.06L 

36.39L 

35.45; 

B E 

CJ  CC 

.31 

1.23L 

3.58L 

32.93L 

C 

C CH 

25L 

.66 

2.15 

299.94L 

CD 

AD 

34L 

33L 

4.95 

32.79L 

D 

HCBF 

3.05 

1.93 

21.22L 

188.17L  ! 

BC 

AA  1 

.46 

.23: 

6.33L 

49.52L  i 

CD 

DCDC  0 

.661 

25L 

.64 

15.01  L 

D 

KE 

.71 

,25L 

14.72L 

95.38L  i 

C 

AF 

2.68 

.88 

17.30L 

111.89L  1 

BB 

AALH  1 

25L 

28L 

1.04: 

5.82 

DD 

GDC 

39L 

.28L 

1.73 

27.94L 

C 1 

DGB 

.77 

.22 

.50L 

13.57L  < 

:o  i 

BEK  0 

.35 

46L 

23.74L 

151.74L  ( 

: i 

CF  1 

.85 

1.1 1 L 

24.36: 

176.00L  ( 

: e < 

3FBC  4 

1.60 

.75 

,50L 

104.47L  E 

3C  t 

\A  2 

.75 

.86 

29.64L 

187.35L  E 

3C  < 

:cbf  2 

3.72 

2.14 

.43: 

13.98L  E 

BBC  ) 

^ AD  1 

.61 

.35 

.40L 

99.44L  E 

3D  E 

3C  0 

0 53 

13.12 

2.07 

15.52L  F 

:FD  t 

^AA  9 

2.41 

1.41 

8.59L 

119.84L  C 

;c  / 

V A 9 

.25L 

.25L 

1.44L 

9.72 

D 

KB 

.22 

.34L 

11.20L 

151.26L  [ 

) E 

)G 

.62 

.27 

.40L 

14.59L  E 

IC  E 

)C  J 0 

.25  L 

3.72 

4.59 

269.89L 

BC  E 

: A AH 

3.05 

44.93 

9.73 

105.77L  C 

;bc  / 

IAA  9 

25L 

.87L 

3.88: 

16.86 

EC 

MEB 

38L 

25L 

1.17L 

6.46 

D H 

; i c 

.261 

25L 

2.66 

18.60L 

E F 

: CB 

.30 

.82 

8.88L 

79.74L  C 

;c  c 

>AF  1 

1.88 

1.03 

11.99L 

210.24L  B 

IB  A 

i AM  1 

73L 

46L 

10.68L 

44.86 

D F 

DGB 

,25L 

25L 

.71 

5.55: 

CD 

DCC 

.45L 

.42L 

4.25 

49.25L 

E 1 

DA 

1.09 

.67 

1 

4.31  L 

40.3 1L  C 

D A 

,BB  0 

Declination:  + 30°- + 40° 


Flags 


V 

A 

R 


Confusion 

Flags* 


9700401 62C 
. 9601 10000C 
| 98C1 12220C 
9400000008 
958158997E 
98021 2342E 
9500101 10C 
9701 10020C 
9300000008 
6400000008 

960233221 F 
964131310E 
96O329064F 
968346876E 
9300000208 
958329999F 
940259986E 
950127979E 
980220 140C 
96001 1232C 

7600000008 
950333300F 
8701010008 
960031 260C 
950224221 F 
950110000C 
97C315560C 
961212351E 
9400021428 
95041 4342F 

95421 9984F 
9500001008 
3500000000 
970332340F 
969439996 E 
7300100008 
976429973E 
9400100008 
940043680E 
9410100008 

84004 33 5 2C 
9600100208 
9401100208 
8500100008 
96C327595E 
840054374C 
930000020C 
960012312F 
9500100028 
970212230F 

47030323 IF 
960132332C 
96801 8787C 
960511201F 
9400000008 
930200 102C 
8500100008 
93002001 OC 
9400000008 
97000223 2C 

96022576 IE 
9401 52344C 
984430496C 
8700000000 
94231 3020C 
97034 0363C 
960336761 E 
970133354E 
94032 1420E 
3801 13330F 


940154275E 
954229876C 
6401110108 
8500220 10C 
9501 201 20C 
9600110208 
970132422C 
5401110108 
95011 523 5C 
944177567E 

9400200008 
940147656E 
8400000008 
9300110308 
9500100008 
9301 201 OOC 
980312054C 
9300201 OOC 
8501101008 
94401 3 552C 

942111120C 
978126673E 
960200020C 
970132344C 
95002301 2C 
940124464C 
5741 13432F 
9600000208 
96023 1020C 
86040011 OF 


Associations 


. A Sep 

# T Name  Type  (")  Mag 


Confusion  Rags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring 


13 


13 


1 1 
1 23 


DA516 


R29 

DO  19259 


70362  + + h 


70369 

70370  K2 


70374  K0 
DO  19266 


70379  K2 


IDN  0898 


70385  K5 


DO  19272 
70387 


104 


1420 


3240 

100 


58 


82 

75 


81 

93 


LM  CYG 
OCL  0165 


X2040  + 388 


OCL  0165 


PK  78-  2.1 


80 


76 

83 


109 


23  LDN  0898 


395 


Weeks  Confirmed  Sources  PW). 


524 


1 1 1" 


Right  Ascension:  20h40"l39‘-20h42m49» 

Position  (1950) 


Declination:  +30°-  + 40” 


Name 


h m. 

20406  + 3123 

20406  + 3925 
20406+3758 
20406+3831 

20407  + 3834 
20407+  3612 
20407  + 3530 

20407  + 3509 

20408  + 3835 

20408  +3410 

20409  + 3441 
20409+3700 
20409  + 3423 
20409  + 3722 
20409  + 3313 

20409  + 3758 
20410+3342 

20410  + 3903 
20410+3059 
20410  + 3502 

20410  + 3337 
20411+3643 
20411+3615 
20411+3145 
20411+3516 
20412  + 3404 
20412  + 3412 
20412  + 3427 
20412  + 3531 
20412  + 3938 

20412+3927 

20412  + 3754 

20413  + 3857 
20413  + 3546 

20413  + 3613 

20414  + 3524 
20414+3737 

20415  + 3156 
20415+3813 
20415  + 3745 


Confusion 
Flags* 

6401011008 
8700001 30F 
940124284E 
930075576E 
940049989E 
958103453C 
9400100108 
9300010018 
941037558C 
9701000108 

8600000008 
9702001 54C 
9400000208 
940142273C 
6601000100 
970131074E 
9300100118 
960203352C 
9400100018 
9301001328 

9400110108 
93001 11 21 C 
970034474E 
9600100008 
9301111118 
9440000108 
9400000008 
9700000008 
9500000108 
37001 0021 F 

480002220 F 
974220064C 
95403644 1C 
9701000308 
970302344C 
9401201348 
9401 422 43C 
9500000108 
93001 1010E 
9801 001 40C 

9700100108 
970200065C 
9803001238 
9600001328 
950223278C 
9711100000 
9702141238 
954035321 C 
950026651 C 
4700000100 

941043232C 
940223 1780 
940031 544C 
980011064C 
9500000000 
9580100008 
9400100108 
9301000008 
9501000108 
9701 20001 C 

9400000008 
97021 2431 C 
93804 5685C 
930012030C 
9610001000 
97421 3331 C 
96C1 0003 3C 
9600000318 
97001 1320C 
950120000C 

8500000018 
9600000000 
950123433C 
964012330C 
9700000308 
8402101008 
968216433C 
9700000008 
9501 11 01 2C 
9701100208 

9503001 00C 
9700100000 
974 12343 1C 
9681100138 
9400000008 
9601 0003 3C 
96820224 2C 
9400000308 
9700001100 
974201021 B 

9600000000 
8600100000 
96001 223 2C 
978225665C 
1400020008 
9401100108 
970231 220C 
970227675C 
9401000008 
950O2376OC 


Associations 


Name  Type 


Sep 

O Mag 


V446  CYG 

MRSL  077-03/1 
70411 


DO  19306 


78  108 


70423  GOP 
TMSS  +30447 

X204 1+370 
DO  19315 


TMSS  +40443 
70431  K2 
70429  K5 

70436 


120 


56 

28 


105 

27 

83 

81 


V373  CYG 

DO  19347 

70444  K5 
V570  CYG 


32 


X2042  + 364 


X2042  + 364 


24  85 


17 


84 


2 DO  19362 


126 


113 


75 


‘Confusion  Flags.  6) 


b9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  at  12,  25,  60,  100  pm,  10)  High  Source  Density  Regio 


525 


Right  Ascension:  20h42m50*-20h44m44s 


Position  (1950) 


Name 


Galactic  Uncertainty 
a 6 Coords  SMJ  SMN  9 

(s)  <")  1 b H O O 


20428+3953  5C 

>.0  0 81- 

2 

20428  + 3622  5C 

.9  8 78 

4 

20428  + 3810  52 

.9  0 79  - 

3 

20429  + 3532  57 

.1  10  77- 

i 

20429  + 3814  57 

.5  60  79- 

3 

20429  + 3632  57 

.7  18  78- 

20429  + 3709  57 

.7  27  78- 

20429  + 3203  58 

.9  IB  74- 

20430  + 3900  0 

.9  47  80 

20430  + 3311  1 

.3  36  75- 

1C 

20430  + 3658A  2 

6 49  78- 

20430  + 3842  4 

7 5 80- 

i 

20430  + 3926  6 

0 54  80- 

7 

20431+3907  6 

3 59  80-  2 

2 

20431+3943  6. 

9 20  80-  2 

1 

20431+3345  9. 

0 44  76-  6 

4 

20431+3912  9. 

7 11  80-  2 

3 

20431+3554  10. 

1 8 77-4 

3 

20431+3118  10. 

8 39  74  -7 

5 

20432  + 3918  12. 

2 42  80  -2 

2 

20432  + 3931  12. 

6 57  80-  2 

2 

20432+3732  14. 

1 32  79-  3 

4 

20432  + 3637  14 

8 44  78-  4 

1 

20432  + 3850  14.1 

B 22  80-2 

3 

20432  + 3831  16.: 

3 60  80-3 

3 

20432  + 3418  16.i 

9 24  76-  5 

4 

20432  + 363 2 17.1 

5 57  78-  4 

6, 

20432+3151  17.! 

3 39  74-  7 

21 

20433  + 3652  20.< 

) 9 78-4 

2: 

20433  + 3238  20.: 

52  75  - 6 

3 

20433  + 3904  22.1 

24  80-  2 

2( 

20433+3624  22.1 

18  78-  4 

1€ 

20434  + 3123  24.( 

5 55  74-7 

36 

20434  + 3414  27.2 

45  76-  5 

46 

20434  + 3051  28.7 

29  74-  7 

4E 

20434  + 3705  29.5 

48  78-  4 

19 

20435  + 3322  30.1 

3 76-  6 

53 

20435+3825  30.4 

24  79-  3 

28 

20435  + 3734  30.9 

31  79-  3 

33 

20435  + 3536  31.9 

6 77-  4 

49 

20435  + 3912  32.6 

47  80-  2 

48 

20435  + 3948  33.0 

8 81-2 

43 

20435  + 3218  34.1 

1 75-  7 

23 

20435  + 3541  35.0 

58  77-  4 

42 

20435  + 3856  35.2 

37  80-2 

43 

20435  + 3645  35.3 

29  78-  4 

48 

20435  + 3032  35.3 

8 73-  8 

23 

20436  + 3427  37.0 

34  76-  5 

67 

20436  + 3543  38.3 

8 77-  4 

57 

20436+3933  39.0 

33  80-  2 

63 

20436  + 3047  39.2 

1 74-7 

56 

20436  + 3650  40.1 

46  78-  4 

24 

20436  + 3553  41.0 

9 78-  4 

26 

20437  + 3850  42.7 

35  80-  2 

44 

20437  + 3247  43.5 

60  75-  6 

46 

20437  + 3633  44.1 

6 78-4 

16 

20437  + 3015  44.B 

43  73-  8 

30 

20437+3337  46.3 

46  76-  6 

25 

20437  + 3916  46.5 

34  80-  2 

64 

20438  + 3622  50.0 

43  78-  4 

22 

20438  + 3754  52.6 

52  79-  3 

34 

20438  + 3909  52.9 

54  80-  2 

49 

20438  + 3555  52.9 

39  78-  4 

73 

20438  + 3038  53.3 

9 73-  B 

82 

20439  (-3821  54.0 

25  79-  3 

37 

20439  + 3701  54.1 

44  78-  4 

46 

20439  + 3913  57.8 

33  80-  2 

41 

20439  + 3043  58.3 

30  74-8 

57 

20439  + 3907  59.2 

50  80-  2 

35 

20440  + 3838  0.1 

58  80  -3 

64 

20440  + 3607  0.5 

15  78  4 

26 

20440  + 3841  3.0 

41  80-  3 

25 

20440+3617  3.9 

35  70-4 

49 

20440+3916  4.8 

45  80-  2 

54 

20441+3205  6.0 

50  75-  7 

74 

20441+3645  11.3 

54  78  4 

21 

20442  + 3727  12.0 

28  79-  3 

19 

20442  + 3347  12.4 

5 76-  6 

26 

20442  + 3530  13.1 

33  77-  5 

41 

20442  + 3657  13.5 

14  78-  4 

54 

20442  + 3517  14.1  ; 

23  77-5 

38 

20442  + 3623  15.6  J 

29  78-  4 

21 

20442  + 3921  17.9  i 

29  80-  2 

22 

20443+3821  18.2 

3 80-3 

60 

20443  + 3849  20.3 

3 80-  3 

25 

20443  i 3642  23.0  - 

12  78-  4 

60 

20443  + 3212  23.1  ! 

>7  75-  7 

24 

20444  + 3813  28.7  J 

34  79-  3 

40 

20444  + 3925  29.4  * 

>8  80-  2 

17 

20444  i 3440  29.7  1 

19  77-  5 

32 

20445  + 3651  30.0  ( 

50  78-  4 

19 

20445  + 3845  32.3  1 

11  00-  3 

28 

20445+3855  32.8  1 

!7  80  3 

57 

20445  + 3322  33.5  5 

19  76-  6 

41 

20445  + 3905  34.0  € 

50  80-  2 

33 

20446  + 3448  39.0  3 

10  77-  5 

30 

20446  + 3822  39.0  5 

14  80-3 

57 

20446  + 3834  39.6  2 

!2  80-3 

62 

20447  + 3418  43.8  4 

3 76-  5 

24 

20447  f 3134  44.2  4 

9 74-  7 

17 

10 


55 

55 

54 
03 

55 
62 
58 
64 
57 
64 

63 

57 

58 

54 
57 
66 

55 
63 
67 

56 

57 
55 
60 
57 
55 

63 

64 
66 
55 

65 

53 

62 

66 
64 

64 
30 

65 

55 

56 
61 


Flux  Density 


12  /im 


(Not  Color  Corrected) 
25  fim  60  fim 
(Jansky) 


100  fim 


.29L 

-28L 

-45L 

34L 

44L 

.95 

26L 

.33 

.42: 

25L 

1.67 
.65 
,76L 
.77 
.55  | 
.54  | 
2.40 
.49 
.86L 
.85 

-25L 

.25L 

5.53 

.61 

.57L 

.56 

.25 

5.44 
25L 

1.33 

2.12 

.50 

.37 

57L 

69 

25L 

.25L 

149.37 

7.45 
27L 


-25L 

.25L 

32L 

25L 

25L 

.30 

-25L 

.32L 

.56 

54L 

.46 

.67 

.25L 

.72 

.73: 

.23 

65 

.17: 

.49L 

.90 

46L 

-25L 

3.18 

.77 

.52L 

.25L 

.25L 

4.90 

.25L 

.73 

1.73 
.26 
.3 1 L 
.53L 
.23: 
25L 
41L 
75.31 
3.15 
251 


) 55 

2 .55 

.50: 

5 57 

2 52L 

.55 

> 66 

4 7.39 

3.13 

5 59 

2 25L 

25L 

) 30 

2 .70 

86 

> 59 

2 28 

25L 

65 

3 0.76 

2.08 

63 

2 .26 

25L 

59 

2 26L 

.25L 

57 

2 .36 

.25L 

i 67 

3 25L 

25L 

59 

5 .55 

.71 

63 

5 .59 

.24: 

56 

2 .61 

.76 

64 

3 .51 

.25L 

62 

4 3.91 

1.72 

68 

2 .69 

28L 

65 

3 1.44 

.91 

55 

2 32L 

.44 

63 

5 .40 

.25L 

56 

2 3.20 

1.69 

55 

2 32L 

.28L 

68 

2 24 

25L 

67 

3 35L 

-25L 

52 

2 25L 

.25: 

62 

2 .30 

71L 

57 

2 42L 

.42 

64  : 

2 25L 

25L 

56  : 

2 1.30 

.41: 

54  . 

2 321 

.42 

63  ! 

5 .88 

.43 

55  : 

2 .48 

.43: 

58  - 

1 26L 

25L 

58  : 

2 .55 

61L 

66  : 

3 1.22 

32L 

58  < 

1 2.86 

1.10 

56  : 

3 .81 

.25L 

68  ; 

> 42.63 

9.57 

64  : 

3 1 34L 

25L 

55  I 

3 25L 

25L 

62  A 

1 .57 

.13: 

62  5 

i .93 

.24 

56  5 

! .87 

.79 

56  2 

! 29L 

.49L 

56  2 

! .65 

25L 

56  3 

1 .21 

.25L 

75  3 

1 25L 

25L 

54  2 

' .35L 

25L 

57  2 

' 2.10 

2.74: 

66  2 

.20 

25L 

54  3 

3.75 

2.40 

56  2 

52L 

.42 

57  2 

56 

.24; 

65  2 

25L 

25L 

57  2 

44L 

.50 

66  3 

3.52 

2.01 

53  2 

25L 

.25L 

55  2 

.29: 

.36: 

63  5 

.65 

.30: 

66  4 

2.08 

1.13 

3.46 

.77 

2.43 

.60 

2.18 

17.14L 

2.02L 

.40L 

5.12L 

,65L 

10.98L 
2.66L 
2.22 
12.91  L | 
14.03 
40L 
14.31  L 
.41 L 
.40L 
4.82 

2.46 

.77 

8.35L  i 
3.34L  I 
4.71 
.51 L } 
2.09L  | 
.43 
1.48 
.40L 

3.00L 
14.77L 
40L 
•43L 
.40L 
2.10: 
.52L  | 
16.35: 
1.13L  ! 
.61 

5.04L  [ 
4.90: 

.83 
.52 
11.401 
11.24L 
.40L 
1.05L 
.59 

1.18L  | 

.46: 
17.69L  I 
45L  [ 
3.77: 
.54L  | 
1.59: 
.401 
.40L 
4.22L 
7.40L 

2.39L 
5.32L 
2.58L 
.66 
QO. 

13*921 1 
4.09L  I 
.47 
2.72L  I 
3.19L 


26.62 

!L  D 

M C 

23.45 

L E 

KD 

22.88 

El 

E GDCB 

8.31 

L C 

DC 

31.16 

L D 

C 

136.41 

L BC 

ACFE 

12.16 

( 

' G EC 

18.72L 

29.23L 

2.81 

16.78L 

27.99L 

46.29L 

67.65: 

71.22: 

2.68L 

24.15L 

83.38L 

2.40 

71.26: 

21.94L 
7.82: 
105.22L 
90.32L 
20.29L 
64.49L 
18.03L 
11.53L 
17.77L 
14. OIL 

26.21  L 
18.58L 
19.68L 
1.96 
10.30L 
11.66 
4.56 
18.59L 
27.84L 
6.06: 


8.95L 

2.34L 

86 

12,191 

40L 

12.24L 

1.23: 


35.39L 

20.55L 

21.32L 

10.35L 

41.14: 

116.36L 

12.26L 

64.83L 

8.94L 

31.04L 

5.09 

131.41 
88.97L 
92.71  L 

2.10L 
81. SOL 
4.95L 
1.76L 
37.97L 
18.58L 

18.111 

31.57 

129.00L 

16.41  L 
5.99 

125.40L 

47.72L 

13.711 

31.57L 

48.03L 

107.76L 

63.10L 

15.53L 

102.37L 

20.36L 

122.07L 

15.12L 


1.13 
8.59L  1 

12.98L 
.40L  I 
1.31 
32.75: 
.461  | 

1.84L  I 
3.23: 
7.59L  | 
.37 
3 66L 
80L 
1.8BL 

1.14 
40L  j 
.47L 


16.86L 

63.82: 

124.65L 

4.46 

20.39L 

203.15: 

10.23L 

15.18L 
30.43L 
39.19L 
3.61 
31. SOL 
33.951 
9 36 
21.02L 
24.78L 
16.54L 


Declination:  +30°- +40° 


Flags 


Flux 

Uncs 


V 

Corr  A 
Coef  R 


Confusion 

Flags* 


Associations 


BC 
CF 

CD 
CCCF 
BD 
BC 
BE 

F CF  F 


DD 


FFE 
C 
BD 


BBE 
BB 

CF 


EF 
DC 
BC 
F 
CC 


DC 


BB 

F 

CDF 

B 

ABE 


CC 


C 

EDO 


BD 


BB 


1.35 

.38 

97L 

9.37L  E 

3.62 

4.82 

3BC  / 
CD  ft 
E 

VAB  0 
^ EB 
FB 

45L 

34.92L  E 

3D  E 

3 DM  0 

5.19L 

62.59L  E 

3 C fi 

(CE  1 

21.19L 

142.38:  E 

:c  e c 

)BCE  2 

C 

ECDF 


CC 


CL 
GCEC 
LC 

ABFB 
FF 

C 

DBGC 
ECCD 
BE 
ABE 
BD 
LN  A 
ECBE 

CCH 
CBE 
AA 
FBJ  C 
LGB 
AEN 
D 

AA  B I 
BE 
AA 

AA 
BCGA 
CC 

C 

AEJ 
GGDB 
KCE 
AAA 
AAFG 
DD 

BCBF 
CA 
AAA 
GF 
ECF  Aj 
D 

A A I 

GF  F 
G 

.GHHB 
BABD 
.BEHN 
' F DBG 
BNL 
A AD 
AB  Hi 
AA 
BH 

B KFA  | 

A AG 
GB  I 

cd| 
DD8  | 
FND 
GCBFj 
D 

AC 

EDJ 

ABI  E 
BBLH 
LB 
CKG 1 
AC 
AA 
AHD 


EC 
HC I 

F D | 
E 

iBCBDj 


AAM 
BBB 
| B DCD I 
HD  I 
| BCB 
AAC 
I FBj 
1 HCB 
BB  f< 
AAB 


9701000208 
970126162C 
970024320C 
9600100418 
960022320C 
9401 1 1530C 
960043970C 
9400010008 
950122320C 
7600000200 

958120420C 
9701 244 30C 
9602100318 
95A032532C 
9654044538 
9700000000 
970332530C 
9301110108 
9700000008 
9542322308 

9740101208 
98001 2022C 
940020030C 
960203321 C 
980512643C 
9300100008 
960040250C 
9500100018 
96023 1742C 
9500100008 

950022432C 
9641 27793 C 
9500000006 
9700100008 
9401100118 
960210220C 
9580100430 
970211 01 0C 
95001 2033C 
9601100538 

96435 1132C 
9703100438 
9400000008 
9602200638 
97023333 1C 
950220200C 
9500000208 
9300000008 
9602100638 
9701001308 

9600200218 
938331 552C 
9303310108 
96031 3321 C 
9701000110 
940 1 32390C 
9504020018 
9700000000 
8601 6454 2C 
968226492C 

87021 0030C 
950331 121C 
9301110108 
8400100408 
980021 010C 
9302200 10C 
950153232C 
8400200208 
95043222 1C 
97003 2320C 

9301201 56C 
968122400C 
9600101  IOC 
841233253C 
9401000008 
9401 10000C 
960000000C 
9502000000 
9701000108 
978210060C 

9400000008 
940312260C 
734125445C 
974021 130C 
964324540C 
94002221 2C 
9581 00004 B 
9600322208 
94B 1344438 
9501000008 

960020000C 
9603243 10C 
970224572C 
9500000000 
97021 3422C 
9400000008 
974021 150C 
96011 01 20C 
9410010008 
9500000008 


C 

^ A Sep 

W T Name  Type  (")  Mag 


DO  19374 


13 


13 


13 


V829  CYG 
X2043  + 356 


70467  K0 


X2043  + 356 
70468 


658 


CED  182A 


70471  K5 
2931 


70474  KO 


3 

12 


42 

12 


70 


X2044  + 322 
DO  19411 


V384  CYG 


GP  CYG 


'Confusion  Rags:  t)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW) 


25 


8 

105 


526 


Declination:  +30°- + 40' 


Right  Ascension:  20h44m45‘-20h47m25‘ 

Position  (1950) 


a 

h m. 


Galactic  Uncertainty 
5 Coords  SMJ  SMN  t 
|(s)  (")  1 b O (")  O 


45.1 

45.3 
45.6 
45.6 

48.3 
48.6| 
49 
50. 
50. 
51 


54. 

55 

56.4 

56.8, 

57  a] 

3 

5.2 

6.7 

I11 

12. 


20447  + 3642 
20447+3912 
20447+3808 

20447  + 3924 

20448  + 3907 
20448  + 3635 
20448  + 3008 
20448  + 3226 
20448  + 3558 

20448  + 3856 

20449  + 3349 
20449  + 3539 
20449  + 3828 
20449  + 3249 

20449  + 3309 

20450  + 3222 
20450  + 3223 
20451+3114 
20451+3411 
20452+3111 

20452  + 3919 

20453  + 3524 

20453  + 3612 

20454  + 3618 

20454  + 3906 

20455  + 3542 
20455+3442 
20455+3040 
20455  + 3725 

20455  + 3554 

20456  + 3541 
20456+3129 
20456+3510 
20456  + 3533 
20456  + 3630 

20456  + 3907 
20457+3354 

20457  + 3349 
20457  + 3528 
20457  + 3408 

20457  + 3658 

20458  + 3859 
20458+3603 
20458  + 3517 
20458  + 3635 
20458  + 3706 
20460  +3019 
20460  + 3253 
20460  +3446 

20460  + 3906 

20461+3403 

20461  +3450 
20461+3853 
20462+3631 

20462  + 3416 

20463  + 3641 
20463  + 3229 

20463  + 3343 

20464  + 3837 
20464  + 3046 

20464  + 3740 
20464  + 3402 
20464  + 3729 

20464  + 3539 

20465  + 3640 
20465  + 3734 
20465  + 3851 
20465  + 3036 
20465+3239 
20465+3026 

20465  + 3557 

20466  + 3132 
20466  + 3844 
20466  + 3632 
20466+3143 
20468  + 3821 
20468  + 3723 
20468  + 3750 
20468  + 3347 
20468  + 3649 

20468  + 3547 

20469  + 3312 
20469  + 3546 
20469  + 3442 
20469  + 3805 
20469+3206 

20469  + 3139 

20470  + 3559 

20470  + 3744 

20471  +3203 


20471+3405 

20471  +3716 

20472  + 3843 
20472  + 3522 
20472+330 2 
20472  + 3654 
20472+3002 
20472  + 3845 
20472+3116 
20474  + 3739 


.1 

12.8 

21 

23 

27 

28. 

31 

34 

35 
35 
35 


39. 

40 

40 
41.2 

41 

42 

42 

43 
43 
45 


78 
80-  2 

79 

80 
80-  2 
78-4 
73-  8 
75-  7 
78 
80 


76-  6 
78-  5 
80-  3 

75-  6 

76-  6 

75-  7 
75 
74-  7 

76-  6 
74 

80 

77-  5 

78-  4 

78-  4 
80 
78 
77 
74-  8 

79-  4 
78-  5 


45. 

48. 

50 

51 

51 

52 
1 

2_ 

5.2 
5 

I 7. 

9. 

II 
14 

16.6 1 
18.9 
19 
21 
24. 

25.2 

26. 

28 

29 

29. 

30.8 

31 

32 

33 

33 

34 

34.8 
36 
39 
40. 
40. 
48  _ 
49.2 


51 


36 

43 

16 

7 

45 

14 

11 

46 
6 

i 29 
31 
2 
24 
42 
35 

30 1 

47 
4 

22 

33 

44 

45 
38 
45 

1 


53. 

54 

55 

56. 

57. _ 
57.4 
57 

2 

5 

7 

I 7.9| 

.8 


78-  5 

74-  7 

77 

78 

78-  4 
80 
76-  6 

76-  6 

77-  5 

76 

79-  4 

80-  3 

78-  5 

77 

78 

79 

73-  8 

75-  7 
77-  5 
80-  3 

76-  6 

77 

80 

78 

77-  6 

78- 4 
75 
76-  6 
80-  3 

74-  8 

79-  4 
76-  6 

79 

78 

79 

79 

80-  3 

74-  8 

75-  7 

74-  8 

78-  5 

75-  8 

80 

78-  4 

75-  7 
80-  3 

79-  4 
79-  4 

76-  6 

79-  4 

78-  5 

76-  7 
78-  5 

77-  6 

80-  3 
75-  7 
75-  7 

78- 5 

79-  4 
75-  7 


Flux  Density 


Flags 


Associations 


12  fim 


(Not  Color  Corrected) 
25  fim  60  Jim 
(Jansky) 


100  fxm 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


Confusion 

Flags* 


77-  6 

79-  4 

80- 3 

78-  5 
76-  7 

79-  4 

73-  9 

80-  3 

74- 8 
79-  4 


40 
55 
21 
34 
33 

41 
46 

24 
28 
26 

55 

26 

31 

25 
18 
22 
39 
48 
57 

37 

38 
14 
48 
33 
79 

38 
62 
21 
37 

31 

33 
57 
77 
53 
02 

34 

39 
39 

32 
65 

36 

23 

32 

30 

59 

74 

27 
25 
30 
79 

19 

25 

28 
16 
16 
45 
99 
22 
89 
43 


14 
19 
10 

9 
4 

4 

5 

8 

13 
16 
11 
12 

5 

15 
15 

8 

14 

27 

3 

8 

10 
11 
11 

5 

15 
13 
19 

3 
9 

22 

4 
3 

12 

12 

12 

15 

15 


.40 

,42L 

5.25 
.55 

1.25 
.83 
.25L 

3.67 
.52 

1.13 

.25L 

.33 

2.10 

1.76 

.29: 

3.65 

.86 

.35 

35L 

,25L 

,26L 

.71 

.55 

.26 

.251 

1.80 

.53 

1.32 

.92 

3.22 

.47 

.25L 

72L 

.25L 

.25L 

1.89 

.25L 

.371 

.72 

,89L 

.25L 

1.19 
.49 
.27 
.58 
28L 

36.67 
.37 

1.14 

.4BL 

1.90 

1.20 
.25L 

4.50 

17.34 

,29L 

.25 

25L 

25L 

.42L 


43 

10 

60  4 

.27: 

-25L 

36 

9 

57  2 

.67 

28L 

41 

10 

54  2 

1.73 

.52 

28 

5 

32  2 

.55 

61 

18 

7 

58  2 

.68: 

.51 

74 

12 

53  2 

.34L 

.261 

59 

11 

66  : 

.39 

25L 

23 

9 

65  ! 

.95 

.45 

17 

4 

62 

1.72 

.46 

27 

6 

57 

.78 

,73 

49 

8 

67 

.54 

.25L 

24 

9 

63 

.39 

.18 

70 

12 

55 

44L 

35L 

29 

5 

65 

[ 1.33 

.57 

66 

9 

68 

.29 

.25L 

41 

7 

67 

.36 

.28L 

82 

21 

64 

2 1.01L 

.25L 

37 

13 

66 

4 .27L 

.25L 

18 

3 

61 

5 7.32 

1.90 

76 

8 

64 

2 .24 

25L 

22 

6 

57  , 

2 1.23 

1.38 

17 

13 

59 

4 .25L 

25L 

24 

9 

56 

4 .41 

.12: 

36 

8 

58 

4 .45 

25L 

64 

7 

56 

2 .34L 

.31 

14 

3 

62 

5 6.63 

2 56 

24 

3 

66 

4 .43 

.25  L 

27 

9 

66 

4 .90 

.31 

49 

14 

57 

2 .87L 

25L 

33 

8 

62 

5 .42 

.25L 

13 

3 

61 

5 8.08 

3.65 

27 

9 

65 

3 .83 

.40 

52 

18 

61 

4 25L 

.251 

28 

8 

61 

5 .52 

.25L 

52 

10 

56 

3 50 

.251 

34 

11 

57 

2 .30L 

.25L 

17 

4 

64 

4 1.72 

.76 

51 

23 

66 

2 .25L 

.25  L 

55 

26 

54 

2 1.14L 

,56L 

32 

9 

60 

4 .34 

25L 

.25L 
.31 L 
2.06 
.251 
.37 
.35L 
.25L 
2.17 
.26L 
.57 

.57L 
.25L 
11.28 
1.03 
13.68 
1.65 
.38 
25L 
.31 L 
.25L 

.25L 

.36 

.251 

.25L 

.251 

.59 

26L 

.40 

.20: 

1.74 

.25L 

.25L 

.26L 

.25L 

68L 

.97 

,25L 

25L 

.27L 

.25L 

.25L 

.60 

.21: 

.25L 

.33 

.29L 

15.62 

.25L 

.58 

.25L 


1.02 

.50 

.25L 

lie 

5.21 

.26L 

.25L 

26L 

25L 

.251 


3.98L 
2.31L 
.71 

3.55L 
9.51  L 
1.79 
40L 
40L 
40L 
7.59 

40L 
49L 
1.64 
.52L 
.52L 
40L 
.40L 
66 
.42: 

.40L 

19.37 
.68 
8.45L 
8.96L 
2.71  L 
.40  L 
.47L 
.40L 
1. 

.40  L 

.73 
.40L 
.42L 
.40L 
1.48L 
2.91 
.40L 
.40L 
40L 
.41 L 

2.44L 
1.59 
.37 
40L 
1.74L 
2.16L 
.66 
.40L 
.42L 
.65L 

.40L 
.401 
4.80 
1.65L 
12.12 
2.05L 
.40L 
.40L 
1.95 
.59L 

1.23 

.40L 

.63L 

.34: 

2.34L 

,42L 

.84L 

.40L 

.40L 

.40L 

40L 
.89 
1.53 
1.20 
.74 
.63L 
1.68L 
2.22 
.40L 
1.11L 

.40L 
40L 
,40L 
.40L 
.51 L 
1.24 
3.17 
,40L 
.60L 
.49 

.40L 
1.64L 
1.02L 
.40L 
2.77 
.92 
.40L 
1.47 
.51 
1.13 


18.23  F D 
21.90L  C 
18.60L  BCC 
7.33L  DF 
63.42:  CF  D 
13.19L  F 

14.77L  C 
18.72L  CC 
62.24L  BB 
39.19  ECDD 

2.22L  B 
5.88L  BD 
19.96L  D 

23.43L  BC 
8.07L  C 
21.94L  C 
3.05  E 
2,52:  CD 

25.20L  ABC 
11.86UD 

71.31:  CCDD 
4.62  CC 
81.88L  BD 
96.45L  B 
7.49L  C 
5.08:  BB  E 
35.60L  B 
2.12L  BC 
20.00L  F 
92.1 5L  B 


GKI  B 
BD 
ABF 
, CBC 
ICECB 
EJ  C 
BGI 
AA 
ABHI 
DBCB 

BD 
BDJ  C 
J B 

AADC 

Id 

Cl  H 
B 

E F A 
AAC 
C 


47.67L 
10.64L 
3.19 
71 .91 L 
1 4.03L 
6.55L 
1.80L 
2.02 
2.82 
21.70L 


ABD 

BE 


BC 


B 


16.06L  C 
12.86L  C 

87.53L  CDC 
47.13L  B 
14.24L  BC 
15.731  C 

2.94  CB 
23.48L  BD 
34.04L  B 

4.14L  BC 

2.13 

47.26L  B 
4.46L  BBC 
13.65L  BC 

5.94  CBBC 
1 5.31  L BC 
18.39L  BC 

1.81L  D 
13.78L  D 

2.21 

15.55L  D 

2.47L  CC 
17.38L  D 
4.70  C DO 
4.83 

16.04L  BD 
8.39L  E 
2.22L  BD 
14.98L  BD 
2.1 31  BB 


Iddca 
I DC 
BD 
B I 
FDCH 
AAGB 
CD! 

AD 

. DD 
t B J LE 

AACE 
AB  G 
H GB 

iBH 

|CI  J D 
C 
AAH 
M _ 

I C 
DG 

CBC 
FFBC 
AAD1 
BCJ 
[AC 
BC 

EB 
AA 
BGKF 
AB 


11.70L 

2.23L 

5.68L 

5.21 

4.60U 

15.56L 

13.27 

15.36L 

1.96L 

4.71 

3.01 
1 .61 L 
6.39L 
9.64L 
18.66L 
17.1 5L 

1.71  L 
1 1 62L 
12.58L 
17.63L 

25.09L 

12.86L 

13.17 

39.16L 

3.72 
17.33L 

1.86L 

13.38 

4.17L 

5.82: 


B 


C 

D 

ED 


|bc 

BD 

E 

[CC 

C 
BBC 
,C 

Icc 

D 


9501 14323C 
76021 OOOOC 
0 9600201008 
7 6701244420 
2 968124522C 
9601 15544C 
. 9400000008 

0 9400201008 

1 9300000008 
4 1 970025462C 

9702000000 
9683121308 
9600 100 10C 
9400000008 
6400000000 
9400200008 
9600201008 
, 9600100408 
7410000008 
8400100408 


0 | 8400033300 

9701000448 

01  83001 1000C 
93001 OOOOC 

. 9903133110 

1 9601132418 
9300010006 

2 | 9500000210 
968102233C 
9301020868 

2 | 9400132418 
1 4400000008 
9701000218 
9302110008 
960200033C 
9902234210 
8700100000 
9700100100 
9701110448 
4400000008 

950000000C 
. 9802021200 
9 9300000108 
9400010008 
0 950220043C 
95021 3142C 
9600000200 
9 9401000008 
9300100008 
0 9803133210 


i HC 

| CM 

AAA 
. AADJ 
[CAAA 
AA 
AC 
CC 
I DB 
FD 


AB 


B 

DDGC 
N FB 
AB 
CK 
■ AC 
Iac 

AAD 

BC 
EDC 
HC  A 
CB 
LCJ 
AABH 
KFD 
N DB 
I AF  D 
G CB 

EF 
[AB 
BD 
EJ 
CB 
. FC 
AAAB 
Dl 
|ABK 
H D 


BB 

AA 

6 

BD 

AB 

: DC 

1 

AB 

AALF 

0 

AB  B( 

D A A AE 

2 

D 

KB 

D 

C 

El 

C 

E GEC 
D( 

Cl 

F J E( 

- 

C 

S 1 A 

2 # T Name  Type 


4700210008 
8300100108 
0 9900100200 

1 9501 20061 C 

2 4600010008 
0 95001 1042C 
4 9400000008 

9700010000 
760200232C 
6500000010 

. 9504110218 
8 6700110000 
9601100108 
9700010228 
97001 2253C 
0 9601301208 
9700100200 
0 7500001000 
0 9400000008 

3 8600000000 

9500000008 
9600000100 
9700001240 
9601 000 20C 
. 9601100200 
0 9501110118 
650200022C 
9601211328 
8700010000 
970001 21 2C 


Sep 

O Mag 


9700121328 

3700000000] 

9600121448 

6500000006 

9500001008 

9400200208 

9600100000 

9501000008 . 

9601100218 1 

9400100328 

8300000008, 
950100110C 1 
9701213230 
9400100428 
5680000106 
9500000 10C 
8601000000 
9700113230, 
9500100000 
9600100528 


70485 


V1210  CYG 

70489 

70496 


13  70499  K0 


70505  B5 


V375  CYG 
659 


70509 
DO  19440 


13310 

70516 

70517  + + + 


DO  19457 


3 

83 

93 


45 

3 


B2 

103 


30  140 


67 


2 

C 1 5 


70526  K5 
DO  19464 


DO  19467 


DO  19476 
70532 


DO  19478 
AM  CYG 


70544  K5 
DO  19483 


90 

70 


115 


2 75 

85  108 


110 

93 


86 

3 


66 

83 


•Confusion  Flags:  6}-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12, 


25  60.  100  um;  10)  High  Source  Density  Region. 


527 


Right  Ascension:  20h47m26*-20h51m141 

Position  (1930) 


Name 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
5 Coords  SMJ  SMN  6 

I (*)  o i b o o o 


20474  + 3648  26.9j 

20475  + 3600  30.8 

20475  + 3027  31.3 

20475+3809  33  8 

20475+3614  34.6 

20475  + 3356  35.4 

20476  + 3459  36.0 

20476  + 3436  40.5 

20477  + 3701  42.2 

20477  + 3113  44  6 


20478+3535 
20478  + 3209 
20478  + 3435 
20478  + 3821 

20480  + 3609 
20480+3616 

20481  +3316 
20481+3718 
20481+3748 
20481+3813 

20482  +3602 
20482  + 3359 
20482  + 3325 

20482  + 3200 

20483  + 3434 
20483  + 3426 
20483  + 3344 

20483  + 3829 

20484  + 3607 
20484+  3527 

20484  +3604 

20485  +3652 

20486  + 3613 
20406  + 3701 
20487+3312 
20488  + 3541 
20488  + 3742 

20488  + 3300 

20489  + 3502 
20489  + 3138 

20489+3607 
20489  + 3434 

20489  + 3418 

20490  + 3027 
20490+  3644 
20490  + 3211 
20490  + 3731 
20491+3752 
20491+3237 
20491+3655 

20491+3609 
20491+3738 
20492+3518 
20493  + 3642 
20493  + 3746 

20493  + 3337 
20493+3758 
20494+3212 

20494  + 3112 

20494  + 3705 

20495  + 3802 

20495  + 3728 

20496  + 3003 
20496+3645 
20496  + 3445 
20496  + 3156 

20496  + 3506 
20496+3254 

20497  + 3256 
20497  + 3618 

20497+3611 

20498+3213 

20498+3714 

20499  + 3515 

20500  + 3216 
20500  + 3556 
20500  + 3644 
20500  +3627 
20502+3602 
20502+3532 


51.0 
51.9 
51.9 
52.6 
0.6! 
4.6 1 
8.4 
9,1 
{ 10.3 1 
10.8 


49 

25 

47 

58 

9 

21 

43 
51 
32 
32 

53 

15 

44 
55 
13 


79-  4 | 42 
78-  5 109 
74-  8 

80-  3 

78-  5 
77-  6 
77-  6 
77-  6 

79-  4 
74-  8 


78-  5 
75-  7 

77-  6 
80-  3 

78-  5 
59  1 78  -5 


76-  7 
79-  4 
40  1 80  -4 
54  | 80-  4 


14.6  37 
14.9  36 

17.1  17 

17.2  9 

19.3  20 

19.6  39 

20.4  38 

22.1  41 

24.3  49 

28.3  35 

29.6  41 

34.2  54 

36.3  44 

38.5  24 

44.8  41 

48.8  20 

50.7  31 

51.2  44 

54.7  39 

55.9  32 

57.2  18 

57.4  4 

59.2  7 
0.0  52 
2.1  39 

2.7  18 

5.9  44 

8.6  27 

9.6  18 

9.8  22 

10.4  19 

11.4  47 

15.5  45 

19.5  28 

19.8  47 

21.7  1 

22.7  32 

25.6  10 

28.6  34 
29.5|  2 

31.6  38 

34.0  29 

37.0  42 

37.1  36 
39.4  25 

40.8  57 

41.0  9 

41.1  24 

43.3  37 

44.6  33 

46.8  28 

51.4  42 

53.1  30 

54.4  40 
1.8  10 
4.8  36 
5.0  43 
5.4  23 

112.2  56 

16.1  43 


78-  5 
77-  6 

76-  7 

75-  8 

77-  6 

77-  6 

76-  6 
80-  3 

78-  5 
78-  5 

78-  5 

79-  4 

78-  5 

79-  4 
76-  7 
78-  5 

80-  4 

76-  7 
78-  6 
75-  8 

78-  5 

77-  6 

77-  6 

74-  9 

79-  5 

75-  8 

79-  4 

80-  4 

76-  7 

79-  5 

78-  5 

80-  4 

78-  6 

79-  5 

80-  4 

76-  7 
80-  4 
75-  8 
75-  8 

79-  4 

80-  4 
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74-  9 
79-  5 

77-  6 

75-  8 

78-  6 

76-  7 
76-  7 

79-  5 

79-  5 

75-  i 
79-  4 | 
78-  6 

76-  I 

78-  5 

79-  5 
79-  5 
78-  5 
78-  6 


32 

32 
44 
31 

33 
16 
30 
21 
64 
40 

95 

12 

13 
43 

34 

14 
20 
22 
45 

23 

82 

24 
32 
78 
23 
62 
58 
53 
47 
83 

45 

25 
65 
36 
81 
49 
49 
76 
22 
53 


53 

59 

65 

55 
59 
61 
52 
63 

56 

65 

58 

66 
61 

57 

57 
56 
62 
56 

58 

55 

59 
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61 
68 
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61 
61 
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58 

54 

56 
54 

57 

64 

57 

58 

63 
56 

64 


Flux  Density 
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12  pm 


(Not  Color  Corrected) 
25  pm  60 
(Jansky) 


100  jim 


Flux 
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Coit 
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V 

A 

R 


24  20 


20502  + 3429 

20503  + 3424 
20503  + 3315 
20504+3307 
20505  + 3643 

20505  + 3212 

20506  + 3605 
20506+  3242 

20507  + 3604 
20508+  3443 

20508  + 3137 

20508  + 3633 

20509  + 3018 
20509  +3004 
20509  + 3741 
20509  + 3553 
20511+3202 
20511+3512 
20512+3009 
20512+3428 


17.7  29 

18.8  56 

21.7  32 

26.1  41 

30.7  11 

33.1  29 

39.7  19 

41.8  36 

46.5  33 
48.3  2 


51.4 
52.8 

56.1 

58.4 

59.2 
59.4 1 


7.9  18 
[10.9  45 
12.7  38 
14.5  56 


77-  6 

77-  6 
76-  7 
76-  7 
79-  5 
76-  8 
79-  5 
76-  7 
79-  5 
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41 
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35 

38 

36 
87 
34 
20 

25 
80 

54 

53 

28 

27 

34 

26 

46 

39 
27 
36 

45 

36 

22 

33 

47 

34 
60 
55 
91 
49 


75-  8 

79-  5 
74-  9 
74-  9 

80-  4 
70-  5 

76-  8 
78-  6 
74-  9 ! 111 

77-  6 70 
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9 
8 

21 

3 
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13 
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6 
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17 
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6 

14 
6 
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3 
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11 

16 

13 
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8 
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12 
13 

3 

4 
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16 
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8 
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56 
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61 
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57 

57 
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56 
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57 
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57 
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1.791  C 
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Associations 


C 

A 

# T 


Name  Type 


Sep 

O Mag 


968101333C 
9602000338 
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9701000008 
9400001008 
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9601012238) 

95042165381  I 8 
9303000308  15  43 
7400000008 
7500000200 
4501100008 
3400000008 
9400001008 
9601001448 
9601223308 
9501211408 


9502226538 
96001021 2C 
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87 
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13 
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1 

B1 

2 
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45 

106 

19 
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3 

13 
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13 
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1 
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2 
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•Confusion  Flags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Right  Ascension:  20h51m15,-20hS6m09' 

Position  (1950) 


Declination:  +30°-  + 40" 


Name 


h m. 


Galactic  Uncertainty 
a 8 Coords  SMJ  SMN  0 

<s)  o i b n o O 


20512+3555  1 

5.1  i 

59 

79-  5 

47 

28 

59 

20513  + 3548  1 

9.1  : 

30 

78-  6 

76 

14 

56 

20514+3212  2 

►5.3 

4 

76-  8 

44 

26 

64 

20514+3201  2 

►8.7  ! 

54 

76-  8 

53 

14 

63 

20515  + 3433  2 

10.9 

14 

78-  6 

41 

5 

58 

20515+3517  2 

15.0  ; 

29 

78-  6 

50 

20 

56 

20517  + 3424  4 

13.2 

18 

77-  7 

69 

18 

58 

20517  + 3729  4 

14.1 

9 

80-  5 

37 

19 

58 

20510  + 3705  i 

50.4  ! 

51 

80-  5 

56 

22 

57 

20518  + 3314  f 

>2.4  ! 

50 

77-  7 

14 

4 

61 

20518  + 3625  f 

>3.4  ■ 

41 

79-  5 

35 

16 

56 

20519+3136  J 

>4.2 

48 

75-  8 

26 

3 

62 

20520  + 3329 

1.8  : 

31 

77-  7 

21 

5 

56 

20520+3602 

2.7 

42 

79-  6 

39 

25 

58 

20520  +3224 

4.0 

13 

76-  8 

21 

8 

59 

20521+3543 

6.1 

20 

70-  6 

55 

10 

54 

20521+3124 

11.7 

30 

75-  9 

28 

8 

64 

20522  + 3628 

12.6 

29 

79-  5 

45 

10 

60 

20522  + 3616 

13.8 

34 

79-  5 

24 

6 

59 

20523  + 3108  J 

?3.2 

20 

75-  9 

43 

9 

67 

20524  + 3501  J 

25.1 

32 

78-  6 

82 

16 

57 

20524+3413  ; 

26.3 

59 

77-  7 

58 

7 

58 

20524  + 3357  1 

27.7 

16 

77-  7 

18 

6 

56 

20525  + 3555 

34.6 

59 

79-  6 

40 

11 

58 

20526+3646  - 

41.9 

10 

79-  5 

45 

6 

59 

20527+3149  - 

42.7 

38 

76-  6 

39 

8 

61 

20527+3241  - 

44.2 

34 

76-  8 

25 

8 

150 

20527+3426 

46.1 

37 

78-  7 

28 

9 

57 

20529+3334  ! 

56.5 

20 

77-  7 

25 

5 

56 

20529+3039 

57.7 

31 

75-  9 

76 

7 

69 

20529  + 3730 

56.1 

9 

80-  5 

45 

15 

57 

20529  + 3013 

59.9 

19 

74-  9 

33 

7 

69 

20530  + 3435 

4.3 

48 

78-  7 

59 

17 

57 

20530  + 3255 

4.6 

44 

76-  8 

69 

8 

57 

20531+3141 

11.0 

44 

76-  8 

26 

16 

66 

20531+3147 

11.7 

43 

76-  8 

16 

3 

62 

20532+3037 

15.7 

39 

75-  9 

59 

7 

68 

20533  + 3226 

18.9 

10 

76-  8 

32 

8 

62 

20533  + 3229 

21.8 

54 

76-  8 

31 

8 

62 

20534  + 3337 

24.2 

52 

77-  7 

82 

12 

57 

20534  + 3629 

24.5 

28 

79-  5 

54 

11 

60 

20534  + 3648 

25.7 

13 

79-  5 

57 

28 

55 

20534  + 3555 

26.1 

50 

79-  6 

37 

15 

59 

20534  + 3136 

28.2 

12 

75-  9 

41 

19 

65 

20536  + 3642 

36.9 

12 

79-  5 

61 

B 

56 

20536  + 3136 

38.4 

19 

76-  9 

59 

16 

65 

20536+3349 

40.3 

53 

77-  7 

59 

11 

57 

20537+3043 

46.1 

27 

75-  9 

23 

3 

67 

20538+3154 

48.3 

7 

76-  8 

14 

8 

60 

20538  + 3133 

52.9 

8 

76-  9 

2B 

9 

61 

20539  + 3057 

58.8 

26 

75-  9 

29 

19 

67 

20539  + 3146 

59.5 

60 

76-  9 

34 

8 

63 

20539  + 3513 

59.9 

51 

78-  6 

40 

15 

55 

20540  + 3556 

0.1 

12 

79-  6 

23 

14 

58 

20540  + 3109 

2.4 

2 

75-  9 

34 

8 

62 

20541+3330 

7.0 

15 

77-  7 

34 

9 

57 

20541+3041 

8.3 

59 

75-  9 

51 

9 

63 

20542  + 3429 

13.8 

16 

78-  7 

23 

7 

54 

20542  + 3013 

13.8 

25 

75-10 

39 

14 

66 

20542  + 3610 

15.6 

20 

79-  6 

30 

5 

60 

20542  + 3349 

16.8 

18 

77-  7 

37 

9 

59 

20542  + 3019 

16.9 

18 

75-10 

27 

17 

68 

20542  + 3631 

16.9 

43 

79  6 

43 

7 

56 

20543  + 3133 

20.6 

21 

76-  9 

52 

8 

60 

20543  + 3656 

21.4 

55 

80-  5 

42 

8 

57 

20544  + 3353 

28.4 

20 

77-  7 

42 

9 

59 

20544  + 3039 

28.5 

53 

75-  9 

18 

9 

63 

20545  + 3123 

32.6 

40 

75-  9 

12 

3 

61 

20545+3007 

33.0 

24 

74-10 

19 

19 

62 

20545  + 3201 

33.0 

54 

76-  9 

84 

11 

55 

20545  + 3244 

35.9 

31 

77-  8 

22 

5 

56 

20547  + 3056 
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12.8 

0 

99-21 

33 

6 

56  2 

49.7 

4 

00-19 

109 

27 

57  2 

51.5 

2 

00-16 

62 

31 

55  2 

53.1 

53 

96-25 

31 

10 

59  2 

3.9 

3 

97-23 

32 

6 

56  2 

13.4 

2 

99-20 

64 

9 

54  2 

16.2 

59 

00-18 

54 

9 

55  2 

18.4 

0 

99-20 

57 

23 

57  2 

25.9 

39 

99-20 

109 

30 

56  2 

28.4 

58 

100-18 

73 

23 

55  2 

42.9 

1 

100-19 

17 

6 

55  2 

48.3 

5 

98-22 

49 

30 

57  2 

46.8 

21 

100-19 

67 

27 

56  2 

49.6 

46 

96-26 

36 

9 

60  3 

5.2 

46 

98-22 

31 

9 

57  2 

12.1 

33 

96-26 

39 

9 

59  3 

30.4 

43 

100-19 

65 

33 

57  2 

35.1 

56 

97-24 

62 

12 

57  2 

17.1 

19 

98-24 

42 

10 

58  2 

17.4 

51 

101-18 

51 

9 

54  2 

19.6 

59 

100-20 

41 

33 

57  2 

35.0 

38 

99-22 

28 

9 

59  2 

47.1 

26 

97-26 

57 

14 

59  2 

54.0 

36 

99-22 

22 

6 

55  2 

3.0 

30 

100-19 

48 

35 

57  2 

18.0 

60 

98-24 

104 

21 

59  2 

24.3 

54 

99-22 

40 

10 

55  2 

25.6 

47 

96-26 

29 

20 

59  2 

38.2 

22 

100-20 

41 

10 

55  2 

47.8 

41 

100-20 

36 

9 

56  2 

54.6 

4 

100-21 

55 

23 

55  2 

9.8 

35 

98-25 

42 

7 

58  2 

9.8 

53 

98-25 

83 

28 

58  2 

33.3 

56 

97-26 

89 

33 

50  2 

33.9 

9 

100-20 

63 

10 

56  2 

37.7 

53 

100-21 

45 

6 

56  2 

39.8 

2 

97-25 

53 

10 

56  2 

42.2 

35 

101-18 

48 

10 

54  2 

42.7 

55 

97-26 

82 

38 

57  2 

58.7 

55 

100-21 

58 

14 

55  2 

1.7 

26 

101-18 

58 

10 

54  2 

11.1 

45 

101-19 

27 

13 

56  2 

32.6 

57 

99-23 

105 

34 

57  2 

40.1 

58 

97-27 

50 

14 

57  2 

59.1 

49 

101-20 

51 

9 

57  2 

7.3 

18 

98-25 

62 

25 

57  2 

11.5 

44 

96-26 

87 

24 

58  2 

11.6 

6 

99-24 

33 

11 

58  2 

22.6 

1 

101-20 

19 

6 

56  2 

31.3 

25 

100-21 

99 

25 

58  2 

43.7 

2 

101-19 

31 

7 

54  2 

47.7 

41 

100-21 

48 

10 

55  2 

49.8 

59 

99-24 

58 

36 

55  2 

57.8 

40 

98-25 

71 

21 

59  2 

6.9 

27 

101-20 

68 

9 

56  2 

32.9 

50 

100-22 

64 

15 

57  2 

58.9 

46 

101-20 

43 

34 

60  2 

1.1 

25 

98-26 

34 

12 

58  2 

11.4 

55 

99-24 

51 

15 

57  2 

23.1 

33 

101-20 

83 

17 

56  2 

26.1 

25 

98-27 

79 

19 

58  2 

27.0 

58 

100-23 

60 

10 

58  2 

46.2 

45 

100-22 

36 

6 

57  2 

46.4 

37 

99-25 

52 

16 

60  2 

50.2 

57 

101-21 

21 

9 

56  2 

51.2 

49 

98-26 

60 

12 

57  2 

55.4 

51 

99-24 

66 

25 

59  2 

1.3 

20 

100-22 

39 

17 

57  2 

1.9 

53 

101-20 

32 

8 

56  2 

3.4 

20 

101-20 

41 

10 

55  2 

20.1 

17 

98-26 

65 

20 

59  2 

24.8 

25 

102-19 

36 

9 

58  2 

27.3 

; 10 

100-23 

29 

5 

57  2 

28.1 

20 

100-22 

31 

6 

58  2 

38.0 

i 21 

100-22 

46 

10 

57  2 

42.1 

56 

100-23 

37 

6 

58  2 

52.S 

» 53 

99-24 

59 

31 

57  2 

58.fi 

) 9 

99-24 

93 

27 

58  2 

1.C 

) 21 

99-26 

53 

12 

58  2 

1.6 

i 51 

99-25 

56 

26 

59  2 

15.fi 

) 26 

99-26 

46 

29 

59  2 

23.1 

1 6 

i 98-27 

49 

6 

59  2 

30.fi 

> 39 

i 99-26 

32 

6 

59  2 

31. £ 

> 35 

; 102-20 

71 

10 

56  2 

44.6 

5 51 

102-19 

81 

19 

56  2 

46  V 

i ie 

i 100-24 

36 

28 

61  2 

52/ 

1 4 

1 101-21 

39 

35 

129  2 

18.C 

) 2 

! 102-20 

81 

27 

56  2 

is.; 

? 26 

i 102-20 

103 

30 

55  2 

24  > 

i 45 

i 102-20 

35 

7 

58  2 

43.; 

2 57 

' 99-25 

84 

30 

59  2 

45> 

4 1 

1 102-19 

48 

8 

57  2 

52.! 

5 7 

r 100-24 

32 

9 

l 57  2 

52. 

7 47 

r 100-25 

60 

29 

i 50  2 

55.: 

3 U 

\ 98-27 

81 

14 

58  2 

55.1 

3 3< 

1 102-20 

i 58 

9 

i 57  2 

1. 

1 2* 

1 102-21 

36 

e 

t 57  2 

12.1 

8 5; 

2 102-21 

39 

l 27 

1 59  2 

15.: 

2 57 

7 102-21 

109 

i 27 

' 58  2 

39.: 

2 2( 

3 101-22 

! 36 

. 8 

1 57  2 

Flux  Density 


12  fxm 


(Not  Color  Corrected) 
25  fim  60  ftm 
(Jansky) 


100  p.m 


Flags 


Flux 

Uncs 


Corr 

Coef 


Confusion 

Flags* 


1.14 

.44 

.62L 

1.00L  ( 

;d  / 

<AN 

34L 

.71 L 

.40L 

1.96 

c 

N C 

.69L 

76L 

.41L 

1.74 

D 

J L E 

.62 

.27L 

.40L 

I.OOL 

31 

7.18 

2.96 

.52 

1.83L 

3CC 

\ABL 

.98 

29L 

.40L 

1.21L 

D 

3E 

.50 

.25L 

40L 

1.03L 

3 

3 M 

25L 

.251 

44L 

1.65 

C 

DB 

58L 

25L 

.401 

1.60 

C 

D E 

.25L 

.25L 

.68  L 

1.83 

C 

HJ  C 

2.46 

.75 

.40L 

1.00L 

cc 

*B 

25L 

.25L 

.40L 

1.65 

F 

G F 

.32L 

25L 

.41L 

3.03 

c 

FF 

1.02 

.29 

40L 

1.00L 

BD 

\C 

.92 

.24: 

.52L 

1.00L 

BD 

ADJ 

.39 

25L 

.40L 

1.00L 

C 

CD 

25L 

25L 

.40L 

2.34 

C 

c 

.25L 

93L 

.71 

3.43L 

c 

HBB 

.38 

.25L 

.40L 

4.58L 

D 

DG  F 

.54 

.27L 

.40L 

1.00L 

C 

BH 

.251 

.25L 

.40L 

1.00 

D 

D 

.57 

.33: 

.40L 

2.23L 

CE 

AC  H 

25L 

.25L 

.83 

1.55 

CC 

F BB 

8.11 

2.29 

.57L 

1.00L 

BB 

AAEK 

82L 

.61L 

.46L 

1.43 

F 

J DF 

25L 

25L 

.47L 

2.43 

D 

KC 

.63 

.25L 

.40L 

1.58L 

C 

BF  C 

.25L 

.25L 

.40  L 

2.08 

C 

MB 

.38 

.32L 

.401 

1.26L 

c 

CF 

.67 

.50 

.40L 

1.03L 

CD 

AB 

25L 

25L 

.51 L 

2.71 

C 

EC 

23.40 

6.54 

1.09 

1.47L 

BCC 

AAB 

.25L 

25L 

.40L 

2.49 

E 

D 

.421 

.25L 

.40L 

1.41 

C 

EF 

44 

.28L 

.40L 

1.42L 

B 

C J 

1.44 

.36 

.40L 

1.00L 

CD 

ABL 

.64 

-25L 

.40  L 

1.34L 

C 

BL  C 

1.07 

.37 

.40L 

1.00L 

CD 

AB 

.30L 

.44  L 

.40L 

1.27 

F 

EKD 

.25L 

6.73L 

.461 

1.48 

C 

1 G A 

.65 

.25L 

.40L 

1.16L 

C 

B 

.72L 

25L 

.72 

1.69L 

c 

1 CC 

.37L 

.251 

.40L 

1.89 

c 

H F 

.81L 

.25L 

.56 

1.26L 

c 

G DB 

.58 

.25L 

,40L 

3.06L 

c 

B L 

.51 L 

.25L 

.40L 

1.70 

F 

M B 

.25L 

.25L 

.40L 

2.00 

D 

c 

251 

.30  L 

1.32 

3.30 

CC 

FAB 

108.71 

60.64 

7.63 

3.18 

CBCC 

A AAA 

.251 

.26L 

48L 

1.88 

C 

1 GC 

4.50 

2.17 

.46 

1.08L 

BCD 

AAD 

.62 

30L 

.40L 

1.35L 

C 

Al 

.73L 

.65  L 

.40L 

1.80 

D 

HI 

.251 

,25L 

.40L 

1.75 

C 

B 

.57 

.25L 

.40L 

1.24L 

c 

AG 

,26L 

,25L 

.37: 

1.19 

DC 

FB 

.25L 

.25L 

.40L 

1.58 

C 

E 

,25L 

.25L 

.80 

2.86 

CC 

A A 

,25L 

.251 

.62 

1.35L 

C 

KCH 

.391 

,92L 

.62 

1.53L 

C 

FB 

.251 

.55L 

.39: 

1.94: 

DD 

HEB 

.49 

.26L 

.62L 

1.00L 

C 

Cl  K 

11.19 

6.52 

1.24 

1.22L 

BCC 

A ABH 

.26 

.25L 

40L 

1.28L 

C 

D 

.98 

.19: 

.40L 

1.14L 

BD 

AC 

.25L 

.25L 

.98 

1.65 

CC 

B8 

.25L 

25L 

.40L 

2.43 

C 

B 

.411 

25L 

.42 

1.17L 

C 

DC 

.46 

.25L 

,94L 

1.50L 

D 

C H 

.95 

.31: 

.40L 

1.00L 

CE 

AD 

.25L 

.25  L 

,48L 

1.84 

E 

EGC 

1.01 

.20 

.40L 

1.00L 

BC 

AC 

1.57 

.51 

.40L 

1.00L 

BE 

AB 

1.95 

1.14 

.51L 

I.OOL 

. BC 

AAL 

.25L 

.46L 

1.14 

2.83 

CC 

1 1 A A 

1.42 

.38 

,40L 

1.00L 

. CD 

AB 

.29L 

25L 

.40L 

1.72 

E 

J C 

44L 

.25L 

| .47L 

1.49 

D 

1 c 

.25L 

.25L 

.57 

2.64 

CC 

Ofi 

.25L 

.57L 

.40L 

2.00 

C 

1 c 

.25L 

25L 

.40L 

2.34 

c 

> t c 

1.57 

.31 

.40L 

1.001 

. CD 

AC 

2.43 

.73 

.40L 

1.001 

. BC 

AA 

.86 

.37L 

.40L 

1.751 

. C 

BH  F 

.781 

,25L 

.46 

1.271 

E 

El 

1.11L 

.251. 

.40L 

2.70 

C 

) L C 

.26L 

.25L 

.40L 

1.45 

C 

) E 

1.07L 

1.03L 

,40L 

1.78 

E 

: j mmc 

,30L 

.25L 

.401 

1.66 

C 

) [ 

1.67 

.46 

.401 

1.191 

_ BD 

AB 

.25L 

.25L 

,40L 

1.03 

Z 

) 1 

.51 

25L 

.401 

1.231 

L C 

B l 

.86 

.24: 

.401 

1.041 

L CE 

BD 

.251 

.251 

.401 

2.83 

C 

) 1 

.33L 

.251 

.77 

1.561 

L D 

B( 

.32 

-25L 

.40L 

1.021 

L C 

ED 

.37 

.25L 

.40L 

1.001 

L C 

CL 

.701 

.491 

.461 

1.55 

C 

: M< 

.251 

.251 

.401 

1.78 

[ 

J 1 

1.06 

.311 

.401 

1.39: 

L C 

BE  1 

0500000000 

9500000010 

2500000000 

2600000000 

2500000000 

6401000000 

1600102210 

5600000000 

7400000010 

7500102210 

9600000000 

4500000020 

8400000320 

1500000000 

6600000000 

1500000000 

7400000120 

8480100108 

2300000008 

2600000000 

3600000010 

5400000000 

0500010000 

3600000000 

8600000320 

9500000108 

2500010000 

6500000000 

4400010000 

4600000000 

2300000020 

9600000000 

9400000008 

4500000000 

4600000020 

2600001000 

2400000000 

1600000000 

5600000000 

2500000100 

0600000000 

6500000000 

4501000010 

4500000000 

6501000000 

3500000000 

8500000110 

4400000010 

6500000000 

6600100120 

1600000000 

6600100120 

5501000130 

6400000000 

4600000000 

2500000000 

4500000000 

5300000110 

5500000000 

7501000000 

2500000000 

2500000000 

2500000000 

3500010000 

2500000000 

5400000000 

4500001020 

1500000000 

9601000000 

9600000000 

6500000000 

1600000000 

1500000000 

2500000000 

1400000000 

0500000000 

8600000120 

9600000010 

2400000200 

2401000020 

2400000030 

1500000000 

2500000000 

4601000000 

3600000000 

8501000120 

9600000000 

9500000000 

9400000000 

4600000000 

2400000010 

3600000000 

1400000000 

7500000220 

2500000000 

9600000000 

9600100000 

9500000000 

9500100000 

0400010000 


Associations 


Name  T ype 


r?  Mag 


2 

DO  21897 

13 

121 

13 

72874  K2 

2 

77 

2 

DO  21908 

65 

120 

13 

72880  K5 

21 

78 

13 

72882  K2 

26 

76 

32 

X2255  + 390 

126 

6 

2 

DO  21919 

60 

111 

32 

X2255  + 351 

128 

8 

32 

X2256  + 38B 

156 

12 

13 

72890  M0 

10 

85 

13 

72B94  K5 

10 

70 

13 

72906  KO 

4 

80 

13 

72907 

11 

82 

12 

ZG  2257  + 31 

28 

155 

13 

72919  MA 

6 

81 

13 

72926 

14 

80 

10 

M + 05  - 54  - 025 

62 

13 

72935  MB 

3 

73 

13 

72944 

6 

91 

9 

U12320 

11 

160 

2 

DO  42374 

21 

105 

12 

ZG  2300  + 38 

46 

155 

13 

72962  KO 

11 

75 

13 

72968  MC 

2 

81 

13 

72974 

15 

85 

13 

72979 

11 

83 

12 

ZG  2302  + 35 

38 

150 

9 

U12357 

60 

156 

13 

72990  KO 

3 

72 

4 

TMSS  +40529 

33 

26 

13 

72991  KO 

13 

80 

13 

72992  KO 

4 

66 

12 

ZG  2303  + 31 

43 

153 

13 

72993  KO 

4 

75 

2 

DO  22022 

58 

103 

2 

DO  22023 

78 

123 

9 

U12372 

33 

145 

13 

73007  KO 

0 

65 

9 

' U 12379 

25 

135 

32 

1 X2305  + 31 9 

71 

8 

13 

1 73016  K5 

3 

75 

2 

1 DO  22036 

88 

96 

12 

i 73035  K5 

4 

70 

12 

) 73037 

1 

85 

l DO  22051 

5€ 

i 103 

3‘ 

) B2.3  2307  + 37 

13 

1 408 

i; 

3 73051  K2 

13 

1 76 

Confusion  Flags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (SI)  af  12,  25,  60.  100  ,xm;  10)  High  Source  Density  Region. 


539 


Right  Ascension:  23h07m44,-23h23m26* 


Position  (1950) 


Name 


h m. 


23077  + 3329 

23078  + 3955 
23078  + 3212 
23080  + 3429 
23080  + 3740 
23083  + 3945 
23085+3052 
23087  + 3016 
23089  + 3929 

23093  + 3045 

23094  + 3223 
23097  + 3630 
23099+3439 
23100  + 3641 
23107  + 3840 
23106  + 3630 
23109  + 3644 
23109  + 3903 
23110+3730 
23112+3802 

23115  + 3745 
23115  + 3845 

23115  + 3503 

23116  + 3048 

23122  + 3445 

23123  + 3656 
23124+3245 
23128  + 3943 
23130+3801 
23132  + 3351 

23135  + 3512 
23139+3841 
23140+3647 
23140+3827 
23140+3411 
23140+3918 

23141  +3336 

23142  + 3129 

23143  + 3343 
23145+3741 

23147+3126 
23148  + 3035 
23150  + 3844 
23153  + 3417 
23154+3010 

23158  + 3438 

23159  + 3739 
23162+3327 
23170  + 3008 
23170  + 3430 

23175+3451 
23175+3238 
23176+3226 
23176+3112 
23179+3257 
23180  + 3301 
23180  + 3040 
23182  + 3920 

23182  + 3714 

23183  + 3008 

23164  + 3754 
23186+3920 

23186  + 3136 

23187  + 3307 
23189  + 3856 
23189  + 3818 
23189+3505 
23189+3613 
23190+3404 
23191+3203 

23192  + 3703 
23194  + 3809 

23196  + 3315 

23197  + 3502 

23199  + 3331 

23200  +3439 
23201+3336 
23202+3136 

23202  + 3744 

23203  + 3421 

23204+  3515 
23205+  3058 
23206+  3238 
23206  + 3427 
23207+3215 
23209+3343 
23211+3957 
23212  + 3927 
23215  + 3458 
23215+3156 

23218  + 3513 
23218+3503 
23218  + 3212 
23221+3118 
23221+3558 
23222+  3604 
23226  + 3246 
23230+3459 
23233+3509 
23234+3308 


Galactic  Uncertainty 
6 Coords  SMJ  SMN  6 


(s)  O l b O O ON 


Flux  Density 


44.6 

44  100  - 2f 

2i 

57  2 

51.7 

29  103  — 1 £ 

3; 

57  2 

54.0 

57  99  — 2f 

4( 

14 

59  2 

1.1 

57  100-24 

2 

59  2 

4.9 

4 102-21 

56 

11 

56  2 

18.2 

49  103-19 

6A 

S 

57  2 

32.6 

38  99  - 27 

37 

9 

59  2 

44.2 

18  99-28 

5C 

9 

60  2 

59.2 

9 103-10 

53 

10 

57  2 

22.4 

3 99  - 27 

66 

20 

58  2 

29.4 

22  1 00  - 26 

67 

14 

59  2 

47.8 

51  102-22 

72 

11 

57  2 

58.0 

38  101-24 

74 

12 

58  2 

0.8 

37  102-22 

57 

12 

56  2 

42.3 

19  103-20 

37 

37 

143  2 

52.8 

38  102-22 

71 

13 

57  2 

54.0 

51  102-22 

42 

10 

58  2 

57.2 

11  103-20 

97 

34 

59  2 

0.7 

3 102-21 

44 

11 

59  2 

12.5 

22  103  - 21 

43 

19 

58  2 

30.8 

58  103-21 

45 

9 

58  2 

34.7 

5 103-20 

86 

29 

58  2 

34.9 

52  101-23 

49 

9 

57  2 

40.7 

19  100-27 

50 

13 

59  2 

14.3 

16  101-24 

35 

12 

58  2 

23.5 

1 102-22 

50 

24 

60  2 

27.9 

4 101-26 

62 

17 

58  2 

49.1 

14  104-19 

53 

13 

56  2 

4.9 

J7  103-21 

26 
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•Confusion  Rags:  1)  CIRRUS-1;  2)  CIRRUS-2;  3)  Confusion  Processing;  4)  Neighboring  Hours  Confirmed  Sources  (PH);  5)  Neighboring  Weeks  Confirmed  Sources  PW). 
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Right  Ascension:  23h59m02,-23h59m42' 


Declination:  +30°- +40 


Confusion  Rags:  6)-9)  Hours  Confirmed  Small  Extended  Sources  (Si)  at  12,  25,  60,  100  jxm;  10)  High  Source  Density  Region. 
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0.307 

1.400 

1.19 

0.83 

3.01 

1.03 

90 

0.014 

0.256 

1.326 

1.28 

0.83 

3.00 

1.03 

85 

0.010 

0.208 

1.249 

1.39 

0.82 

0.99 

1 03 

80 

0.007 

0.165 

1.168 

1.54 

0.81 

0.97 

1.02 

75 

0.005 

0.127 

1.082 

1.74 

0.81 

0.96 

1.02 

70 

0.003 

0.095 

0.993 

2.01 

0.81 

0.95 

1.01 

65 

0.002 

0.067 

0.898 

2.40 

0.82 

0.94 

1.01 

60 

0.001 

0.045 

0.801 

2.97 

0.83 

0.93 

LOO 

55 

— 

0.028 

0.700 

3.86 

0.86 

0.92 

1.00 

50 



0.016 

0.597 

5.35 

0.90 

0.9! 

0.99 

45 



0.008 

0.493 

8.09 

0.97 

0.92 

0.98 

40 

0.003 

0.391 

13.79 

1.08 

0.93 

0.98 

1 /»  [actual]  - /v  (quoted  1/ A'  (See  Suppl.Vl.C.3);  spectral  response  given  in  Table  Suppl.lI.C.5. 
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2 /v-  v“ 


